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FOREWORD 


The  data  collection  programs  of  the  Department  of 
Water  Resources  have  been  designed  to  supplement  the  activ- 
ities of  other  agencies  to  satisfy  specific  needs  of  the 
State.  Bulletin  No.  130-68  presents  useful,  comprehensive, 
accurate,  and  timely  hydrologic  data  which  are  prerequisites 
for  effective  planning,  design,  construction,  and  operation 
of  water  facilities. 

The  Bulletin  No.  130  series  is  published  annually 
in  five  volumes.  Each  volume  presents  hydrologic  data  for 
one  of  five  reporting  areas  of  the  State.  These  areas  are 
delineated  on  the  map  to  the  left. 
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William  R.  Gianelli,  Director 
Department  of  Water  Resources 
The  Resources  Agency 
State  of  California 
March  3,  1970 
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Appendix    A 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


This  appendix  summarizes  monthly  precipitation,  air  temperature,  and 
evaporation  data  for  Southern  California  from  July  1,  1967,  through  September  30,  1968 
(Tables  A-2,  A-3,  and  A-4). 

Cooperators  and  cooperating  agencies  supplied  data  from  650  precipitation 
stations,  124  air  temperature  stations,  and  53  evaporation  stations.   The  U.  S.  Weather 
Bureau  supplied  data  from  220  precipitation  stations,  and  9  evaporation  stations.    Air 
temperature  data  collected  by  the  U.  S.  Weather  Bureau  are  published  separately  in  its 
report,  "Climatological  Data." 

These  climatological  stations  are  listed  in  the  Index  (Table  A-1).   Daily 
and  hourly  data  for  some  stations  are  available  in  the  files  of  the  Southern  District  of 
the  Department  of  Water  Resources.   Representative  precipitation  characteristics  for 
four  stations  are  shown  in  Figures  A-1  through  A-4. 

To  ensure  accuracy,  the  stations  are  inspected  periodically  by  the 
responsible  agency  to  see  that  equipment  is  properly  maintained  and  that  observations 
are  taken  in  accordance  with  their  standards. 

Each  station  in  this  appendix  has  been  assigned  an  identification  number. 
The  first  character  denotes  the  drainage  province.   The  second  and  third  characters 
represent  the  hydrologic  unit.   (Figures  C-1  through  C-6,  pages  88  through  99,  in 
Appendix  C  show  the  locations  and  code  numbers  of  the  hydrologic  subdivisions  in 
each  drainage  province.)   The  remaining  characters  denote  the  alphabetical  sequence 
of  the  station. 
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Figure  A- 1 
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Figure  A- 3 
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Figure   A- 4 
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TABLE  A-l     INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 


An  explanation  of  the  column  headings  and  the  code  symbols  follows: 

40-Acre  Tract  —  This  denotes  the  location  of  the  station  within  the  section  in  which 

it  is  located.    The  letter  code  is  derived  from  the  diagram  to  the  right. 


Base  and  Meridian  —  The  code  for  this  column  is  as  follows: 

M  —  Mount  Diablo  Base  and  Meridian,  or 
S   —  San  Bernardino  Base  and  Meridian 

Cooperator  Number  —  This  number  is  assigned  from  the  following  list: 


D 

C 

B 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

Q 

R 

000 
004 
Oil 
014 
016 

017 
018 
405 
406 
410 

411 
415 
416 
417 
428 

429 
430 
431 
432 
433 

435 
436 
808 
813 
900 

906 
907 
913 
914 
915 

916 


Private  Cooperators 
Southern  California  Edison  Company 
Southern  Pacific  Company 
California-American  Water  Company 
Temescal  Water  Company 

Gage  Canal  Company 

Corona  Foothill  Mutual  Lemon  Company 

City  of  Los  Angeles,  Department  of  Water  and  Power 

City  of  San  Diego 

Los  Angeles  County  Flood  Control  District 

Marin  County  Engineer 

Orange  County  Flood  Control  District 

Ventura  County  Flood  Control  District 

The  Metropolitan  Water  District  of  Southern  California 

San  Diego  County 

San  Bernardino  County  Flood  Control  District 

San  Luis  Obispo  County  Flood  Control  and  Water  Conservation  District 

Riverside  County  Flood  Control  and  Water  Conservation  District 

Vista  Irrigation  District 

Helix  Irrigation  District 

Montecito  County  Water  District 

City  of  San  Bernardino  Water  Department  * 

State  Division  of  Forestry 

State  Department  of  Water  Resources 

United  States  Weather  Bureau  (Published  records) 

Agriculture  Research  Service 

United  States  Weather  Bureau,  State  Climatologist,  (Unpublished  records) 

United  States  Army  Corps  of  Engineers,  Los  Angeles  District 

United  States  Marine  Corps,  Camp  Pendleton 

United  States  Weather  Bureau,  Washington,  D.  C  ,  (Unpublished  records) 

United  States  Geological  Survey 


Cooperator's  Index  Number  —  This  is  the  number  assigned  to  the  station  by  the  agency  responsible  for,  or 
handling  the  records  of  the  station.    The  U.S.  Weather  Bureau  number  is  only  shown  in  this  column 
when  it  differs  from  the  alpha  order  number. 

ounty  —  This  is  a  standard  code  for  California  counties  and  adjacent  areas  as  shown  below: 


Imperial 

13 

Inyo 

14 
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15 

Los  Angeles 

70 
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40 

Riverside 

33 

Santa  Barbara 
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San  Bernardino 
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Ventura 
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0*N 

13* 

S 

34 

25 

41 

lib 

11 

b2 

410 

F  420C 

1927            70 

U03-00U-05 

AI,IOn  HOHbAKO  WCH 

3*^0 

05N 

13* 

lb          S 

34 

31 

31 

lib 

13 

58 

410 

F  274B 

1B97            70 

W?8-00^*-00 

AUtLANTO 

2b*b 

U6N 

Ob* 

21    N      S 

34 

3& 

21 

117 

24 

50 

900 

SB  b9A 

1945            36 

X?2-00*»-00 

AOUA  CALIh'^'t  bPb  PK 

32 

57 

OU 

116 

17 

27 

42b 

bl7-5 

1966            90 

W03-00i>0-il 

ALABAMA  HILLS 

ildi, 

Ibb 

36t 

M 

36 

♦  0 

lb 

UB 

05 

40 

405 

14 

un3-oo7i;-is 

ALAMO  MT  blOM«Gt  bAb 

bb7'> 

0  ?N 

2o* 

2b          5 

34 

♦  0 

11 

lib 

57 

Ob 

416 

V  211 

1959            56 

uos-ooao-bu 

ALCAiAH  fLDOU  CUNlKb 

fOO 

34 

03 

46 

lib 

11 

54 

410 

F  191b 

1929            70 

Uob-OOfb-OO 

ALDtM  CRK  PAHMOIbt 

2330 

0  3N 

M* 

S 

34 

19 

4H 

lib 

19 

03 

410 

F  7o5 

1941            70 

UOS-OlUi-O? 

ALMAMHHA-CI 1 Y  HALL 

0b33 

S 

34 

06 

05 

lib 

07 

52 

410 

f     IIOU 

1927            70 

Vol-OlM-il 

ALlbO  CAtiYOM  LOOR 

luBO 

06b 

07* 

s 

33 

♦  0 

59 

117 

37 

12 

415 

0  151A 

30 

Uob-OUt>-00 

ALlbO  CANYON  OAT  mTn 

23b7 

03N 

16* 

28           S 

34 

18 

53 

lib 

33 

25 

410 

F  446 

1939            70 

Z07-01J«>-00 

ALPINE 

17»0 

Ibb 

02t 

27           S 

32 

60 

00 

lib 

46 

00 

900 

1952            90 

U0b-0l*0-01 

AL1A  CANrON 

2o2o 

34 

13 

39 

118 

12 

♦  0 

♦  10 

F  175B 

1919            70 

Uob-01**-UO 

ALIAOENA 

112b 

OIN 

12* 

S 

34 

10 

5b 

lib 

08 

15 

410 

F  1/6 

1921            70 

U0!>-01**-0« 

ALIAOENA  bOI  F 

1186 

34 

10 

4b 

lib 

07 

01 

410 

F  61IC 

1699            70 

YOl-Ol^b-OS 

AlTa  LOMm-FdHinE  t 

IBbb 

OlN 

07* 

er                 s 

34 

07 

2b 

117 

36 

27 

429 

SB175 

1953            36 

U03-OUV-10 

AMtHICAN  C  SUoAK  CO 

bo 

OIN 

21* 

s 

34 

12 

17 

119 

04 

04 

416 

V    3 

1902            56 

Y01-019i"-01 

ANAHEIM  AUlOM«TIC 

04S 

10* 

s 

33 

49 

12 

117 

54 

48 

415 

0  167 

30 

V01-01'<3-0(1 

ANAHEIM  CAHWOlL  KCH 

10b 

04S 

10* 

s 

33 

49 

b4 

U7 

57 

54 

415 

0   91 

1924            30 

roi-oi''»-oo 

AimAHEIM  WATEH  nOKRb 

IbO 

04S 

lo* 

lb          S 

33 

49 

4b 

117 

54 

42 

415 

0   33 

1B80            30 

t«?6-0iyi>-07 

ANAVFPDE  LEONM  VLY 

2B7S 

ObN 

13* 

s 

34 

35 

id 

lib 

12 

15 

410 

FIIOBB 

1955            70 

U05-02{(H-n 

AnGElES  tKEbl  b  S 

2300 

34 

14 

05 

118 

11 

00 

410 

F  726B 

19^5            70 

U0b-020M-12 

ANbELES  CHEST  HWY 

2B00 

34 

lb 

21 

118 

11 

45 

♦  10 

F  498 

19^5            70 

Uo5-Oi;o«-20 

ANGELES  CKE  H»Y  GKU 

30b0 

02N 

13* 

s 

34 

15 

33 

118 

11 

32 

♦  lo 

F*X30 

1957            70 

To9-o21S-00 

ANNETTE 

21bo 

26b 

17E 

lb          M 

3b 

39 

OU 

120 

11 

00 

430 

L  130 

1951 

W26-02<!i!-01 

AnTELOBE  VLV  i-LU  blA 

2*b0 

Oi'N 

14* 

S 

34 

42 

12 

lib 

lb 

32 

♦10 

H106 

1955             70 

Z02-023i>-00 

AN/A 

3Vlb 

07S 

03E 

21    H      s 

33 

33 

00 

116 

40 

30 

900 

19^7            33 

T12-0239-00 

APACHE  CArtP 

*V65 

O'JN 

23* 

16           S 

34 

52 

00 

119 

20 

00 

♦  16 

V  161 

19^0            56 

X28-o2**-00 

APPLE  VAlLtT 

293b 

ObN 

03* 

17           S 

34 

31 

2b 

117 

12 

52 

900 

SB  136 

195B            36 

Un6-02!>1-01 

AhCADlA  AhHURtTUM 

Obbb 

OIN 

11* 

S 

34 

OH 

48 

lib 

02 

59 

♦  lo 

F1037E 

l95o            70 

Unb-02bl-02 

AKCAiJlA  IP  1 

bll 

S 

34 

09 

3i: 

lib 

02 

02 

♦  10 

70 

YOl-0264-00 

AhLInGTOn 

B30 

03S 

Ob* 

08            S 

33 

55 

07 

117 

26 

01 

♦  31 

H      PI 

1963            33 

Yol-0264-01 

APLi'JGTN  hK:<GHKU  GCCO 

1007 

03S 

Ob* 

21    E      S 

33 

53 

49 

117 

24 

54 

017 

H       PI 

1938            33 

"28-0310-00 

AKHOWHEAl'  K»<NuEh  blA 

bbV3 

02N 

03* 

27          S 

34 

1* 

20 

117 

11 

25 

♦  29 

SB107 

36 

ll0-032u-00 

AKPOYO  GhANOE 

Olio 

32b 

13E 

21               M 

3b 

07 

24 

120 

34 

24 

9oO 

1939            40 

Tl0-03<0-20 

AHPOYO  GKANIiE  no  b 

13b 

32b 

13E 

28            M 

3b 

07 

10 

120 

3b 

25 

430 

L  147 

1956            40 

U05-0327-on 

AHPOrO  StCO  H  b 

1220 

02N 

12* 

31           S 

34 

12 

33 

lib 

10 

12 

410 

F  508C 

1917            70 

UoS-0331-11 

AKIESIA 

b2 

33 

bl 

4b 

lib 

04 

58 

410 

F  2086 

1917             70 

UOb-0339-00 

AbCOI  COVEWeO  KES 

ObOb 

Olb 

13* 

13           S 

34 

04 

44 

118 

11 

16 

405 

1939             70 

U0b-03bb-U0 

ASSOC  oil   ANAritlM  1 

3*0 

03b 

10* 

13           S 

33 

54 

37 

117 

b2 

41 

900 

1941  1966       30 

Tn9-03t>M-05 

AlAbCAOEKO  LA^E 

91b 

28S 

12t 

27    B      y 

3b 

28 

00 

120 

40 

20 

430 

L  167 

1964             40 

Tn9-03bV-00 

AlASCADEHO  POKP  ST  A 

120S 

2BS 

13t 

114            M 

3b 

31 

30 

120 

34 

30 

430 

L  133 

1951             40 

T09-03bu-01 

AlAbCAOEKO  son 

09bO 

2bb 

12t 

23          M 

3b 

29 

00 

120 

39 

30 

430 

L  145 

1954             40 

109-0300-20 

AlAbCAOEKO  1  HI 

920 

28S 

12E 

16           lu 

3b 

29 

4b 

120 

11 

20 

430 

L  160 

1962             40 

T09-03O1-01 

AlAbCAOFt'O  AM»C 

B3b 

28b 

12E 

lo          l» 

3b 

30 

Ob 

120 

39 

36 

43o 

L   34 

1913             40 

U03-037i;-U 

AIwOhE  MIAOOW 

*32b 

0  ?N 

16* 

S 

34 

41 

18 

118 

3b 

16 

410 

F1119B 

1956             70 

Un6-03^yb-00 

AVALON  PLEASUt^E  PILK 

0000 

i3 

21 

00 

118 

20 

00 

900 

1931             70 

T10-040i>-00 

AVILA 

Ollb 

31b 

12E 

36          M 

3b 

10 

48 

120 

43 

IB 

430 

L   55 

1931             40 

UOb-0*ll/-00 

A^ObA  CITY  PAKK 

612 

OIN 

10* 

3b    0      S 

34 

08 

03 

117 

54 

17 

410 

F  143B 

1928             70 

U0b-0«lO-Ul 

A^UbA  FOOlHlLL  KCH 

Ublb 

34 

07 

6/ 

117 

53 

32 

4lO 

F   998 

1913             70 

U05-0*10-02 

A/UbA  GRFTH  VlY  •  CO 

bBb 

34 

06 

b3 

117 

53 

23 

410 

F  178b 

1955             70 

UOb-0410-04 

AiObA  PLI-GIC 

0682 

34 

08 

b4 

117 

54 

4b 

41u 

F  312B 

193U            70 

Unb-0*31-0l 

BAILEY  OtBHIb  0AM 

11811 

34 

in 

2b 

118 

03 

38 

410 

F  179G 

195B            70° 

>i?b-0*J6-U0 

BAHtrt 

0^40 

14N 

09E 

30           S 

3b 

16 

00 

116 

04 

00 

900 

SB  160 

1953            3b 

W?B-0*JJ'-00 

BAKtM  9  HNIt 

10*b 

IbN 

08E 

lb           S 

3b 

23 

00 

116 

07 

00 

900 

SB  161 

1953             36 

uoa-o^boiio 

BALCOM  CYN  nUMPHKEY 

BOO 

34 

IR 

bl 

118 

58 

21 

4lb 

V  206 

1960            Sb 

U05-0*b3-01 

BALUwIN  MILLS 

0392 

34 

08 

118 

2i 

32 

410 

f     461 

1940             70 

Unb-0*S3-0.? 

BAL0*IN  hlLlS  HEb 

460 

34 

00 

2b 

118 

21 

47 

410 

F  799 

70 

U0b-0*bb-00 

BALO«IN  PAKK 

386 

OlS 

10* 

09           S 

34 

05 

36 

117 

57 

40 

410 

F  34 /t 

1931             70 

-f07-0*«>b-00 

ballfna 

33 

04 

00 

116 

43 

30 

428 

600-1 

1951             90 

X1S-04B9-00 

BANNING 

231b 

03S 

OIL 

09          S 

33 

55 

43 

116 

b2 

33 

431 

H 

1913            33 

U03-0*9b-0n 

bAkl)  HEStKVOlK 

1030 

02N 

IV* 

Ob    E      S 

34 

14 

04 

UH 

49 

05 

416 

V  227 

1966            56 

U03-G5U6-J1 

BAPDSOALE  Y00i»6  HCH 

400 

34 

21 

54 

118 

56 

42 

41b 

V   96 

1932            56 

U0b-0b07-ll 

BAHLtY  FLAT 

bb2b 

34 

16 

40 

lie 

04 

40 

410 

FlUl 

1956            70 

UOb-ObUb-11 

BAHLO*  SANllAt<IUM 

bobO 

34 

04 

31 

118 

14 

46 

410 

F  774 

1947            70 

UOb-Obo9-oi) 

BAkNESON  pakk 

b?b 

03b 

09. 

Ob          S 

33 

56 

117 

51 

900 

19*6       30 

U02-0bi3-n 

BAKKET  OJAI  WAnCH 

BOO 

34 

26 

^ti 

119 

13 

13 

416 

V  153 

56 

Zll-Obi«-00 

BARRETT  UAH 

lb23 

I  7b 

03E 

di!                          S 

32 

♦  1 

116 

40 

406 

1916            90 

K28-051V-00 

BARSTOW 

2l»2 

OVN 

01* 

06          S 

34 

54 

117 

01 

900 

SB  112 

1916             36 

«l?8-0bl9-02 

BAKbTOK-i- 

21  bo 

o'yN 

02* 

01           S 

34 

54 

117 

47 

429 

SBloO 

1958            36 

"?8-0!>iy-06 

UaRSTOX  COOf.Ti  YAkU 

212U 

ION 

01- 

32           S 

34 

56 

00 

117 

01 

26 

429 

SB219 

36 

K?H-Obl'*-lf. 

BAKbTOk  SHtMrf  UEPI 

22dO 

09N 

02* 

06          S 

34 

53 

40 

117 

01 

25 

429 

SU234 

36 

Tl2-o5*3-00 

BAlES  RlUGb    b.G. 

bibb 

lON 

2M* 

3i                          S 

34 

55 

00 

119 

55 

00 

900 

1946               42 

Uo5-Obb3-12 

BtAR  CANYON  Fl|112 

*02b 

34 

17 

OH 

117 

51 

bb 

410 

^1112 

To 

Uob-o5b3-30 

BtAK  CR  trtYblAL  Lake 

b48o 

34 

19 

33 

117 

51 

42 

410 

MI63 

|963             70 

«l?b-0bb«-10 

BtAH  GULCH 

7b8o 

34 

21 

58 

117 

41 

27 

410 

F»*25 

1957             70 

tn2-060b-on 

tStAUMONT 

2610 

03b 

01* 

10         S 

33 

56 

00 

116 

SB 

UO 

900 

SB  29 

1931             J3 

Y02-0bo7-00 

BtAOMONT  POCPINO  PL 

3o*b 

02b 

01" 

di                      s 

33 

59 

00 

116 

5B 

00 

9oO 

bb  30 

|924            33 

tol-o6u9-00 

BtAUMONT  1  E 

2boo 

03b 

01* 

II         s 

33 

56 

00 

116 

57 

Ul 

900 

bB  38 

1942            33 

Ynl-o6u9-i? 

BEAUMONT  b  1>  •• 

2600 

03b 

01* 

11         s 

33 

55 

47 

116 

57 

00 

♦31 

H      P2 

33 

Uob-obl^-on 

BtL  AIM  EC  luB 

b»« 

34 

Ob 

13 

118 

26 

45 

9oo 

^      loR 

l92d            7o 

See  page    8     for  key  to  terms  a   abbreviations 
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TABLE  A- 1  (Cont.) 
INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 

SOUTHERN  CALIFORNIA 


Station 

i 

t 

1 

1 

i 

8 

I 

1 

1 
1 

i 
3 

\ 

$ 

m 

]\ 

M 

8 

a 

i 

J 

Nuabcr 

Stmt 

f- 

9 

o 

3 

e 

1 

II 

• 

1 

•  1 

U05-06<;S-00 

btLL  CYN  KUSH«OHTri 

092b 

OIN 

17« 

0* 

S 

3* 

u 

37 

lie 

39 

27 

410 

F  735F 

70 

U05-06<i«)-01 

BtLL  FIRt  STA 

01*b 

33 

58 

*b 

UB 

11 

16 

410 

F  192C 

1928            70 

l*?«>-063o-00 

BtLLVUW 

2bB0 

3* 

37 

23 

118 

13 

bb 

410 

F  722C 

1948            70 

«n3-06b*-00 

HtNlON  iKSPtCllON  SI 

b*bO 

OlS 

32E 

29 

M 

37 

50 

00 

118 

29 

00 

900 

1959            26 

X19-06VV-00 

btMHUD*  bONLS 

100 

Obb 

0  7E 

07 

S 

33 

** 

38 

116 

17 

15 

431 

R 

1964            33 

T10-071b-05 

BtllENCOUHl 

y«5 

31S 

1*E 

Ob 

M 

3b 

15 

lb 

120 

29 

4b 

430 

L  153 

1959            40 

U05-07<;2-J1 

btVt>»LY  HILLS 

0290 

3* 

0* 

27 

118 

23 

57 

410 

F  228B 

1925            70 

roi-o7*l-oo 

bit.  -^EAB  LAfE 

t>7b0 

3* 

15 

00 

116 

bb 

00 

900 

36 

Yol-0741-01 

blG  BEAM  LAKE  F  U 

67BU 

02N 

OU 

19 

S 

3* 

1* 

*0 

116 

b* 

24 

429 

SB  90 

1950            36 

vol-o7*i;-oo 

blti  BEAR  LAKE  UAH 

6blb 

02N 

01* 

d? 

S 

3* 

1* 

116 

58 

900 

SB  32 

1892            36 

YOl-0743-01 

bl6  HEAR  CITY 

677b 

02N 

OlE 

1* 

S 

3* 

15 

*3 

116 

bo 

36 

429 

SB  91A 

1942            36 

Uo5-o7b«-00 

blG  UALTON  DAH 

lb7b 

OIN 

09. 

lb 

s 

3* 

lo 

06 

117 

*e 

36 

410 

F  223B 

1930            7o 

Uob-07be-01 

blG  DALTON-MO^ROE 

1825 

3* 

10 

3* 

117 

*e 

26 

410 

F  724B 

1939            70 

"03-0776-00 

BlO  PINE  POht«  PLI  3 

b400 

09S 

33E 

2b 

H 

37 

07 

30 

IIB 

19 

21 

40b 

1923            14 

X?8-077V-00 

blO  PINES  PARK 

bbbu 

03N 

08" 

02 

s 

3* 

22 

*b 

117 

*1 

28 

410 

F   83b 

1926             70 

U05-07Bb-01 

blG  SANTA  ANIIA  UAH 

1*00 

OIN 

Ilk 

10 

s 

3* 

11 

03 

118 

01 

12 

410 

F   63C 

1927            70 

U05-07b5-02 

blO  SANTA  ANi 1 A  K  S 

217b 

3* 

U 

*6 

118 

01 

20 

410 

F1046B 

1950             70 

U05-07''8-00 

BIG  TUJUN6A  DAH 

231b 

02N 

13* 

Ul 

s 

3* 

17 

31 

118 

11 

15 

900 

460  E 

X917        04   70 

Unb-0818-00 

BlRHINGHAH  HOiPlTAL 

072* 

3* 

U 

22 

118 

30 

25 

410 

F  725B 

1944            70 

■03-0819-00 

blSHOP  CHEEK  INTAKE 

81b0 

OSS 

31E 

16 

M 

37 

15 

00 

118 

35 

00 

900 

26 

H03-0822-00 

BISHOP  XB  AIRPORT 

*108 

07S 

33E 

05 

m 

37 

22 

00 

118 

22 

00 

900 

1899             14 

W03-082*-00 

blSHOP  UNION  LARBIOE 

9390 

07S 

3oE 

05 

m 

37 

22 

00 

118 

*3 

00 

900 

1957             14 

U03-0871-U 

bLACK  STOCK 

bbb 

3* 

15 

31 

118 

*5 

13 

416 

V  15b 

56 

U03-0877-11 

BLANrHARli  INV  CO 

0277 

3* 

21 

2i 

119 

0* 

25 

416 

V   48 

1896            56 

Uo3-08b4-00 

BLOOD  RANCH 

322b 

U8N 

J  8" 

28    b 

s 

3* 

*b 

2b 

118 

♦  7 

18 

813 

1967            70 

Y01-0*l87-00 

BLOOHINGION 

1100 

OlS 

Ob* 

22 

s 

3* 

0* 

08 

117 

23 

49 

429 

SB106 

1952            36 

Z07-0889-00 

BLOSSOM  VALLEt 

lUOO 

ISS 

OlE 

lb 

s 

3* 

51 

32 

116 

51 

22 

428 

500 

1953            90 

*22-089i;-00 

BUHRESO  to  HD  STA 

33 

12 

*0 

116 

20 

00 

428 

540-5 

1963            90 

Y01-0900-U 

BLUE  CUT 

2b60 

02N 

06a 

13 

s 

3* 

15 

32 

117 

28 

03 

429 

SB103 

36 

«2e-0900-b2 

BLUE  JAY  BEST 

b**0 

3* 

1* 

28 

117 

13 

06 

429 

SB209 

36 

U05-0904-10 

bLUt  RIDGt  CAMP 

8*bo 

3* 

20 

57 

117 

*0 

23 

410 

F«X26 

1957            70 

X15-0924-00 

BLYlHE 

U266 

06b 

23t 

32 

s 

33 

36 

*b 

11* 

35 

45 

900 

1931            33 

X15-0927-00 

BLYThE  CAA  AInPORI 

0390 

06S 

22E 

31 

s 

33 

37 

00 

U* 

*3 

00 

900 

1940            33 

X15-0927-05 

BLYTHE  air  bASt 

G6S 

23t 

33 

s 

33 

Xl5-09<;8-00 

BLYThE  F  C  STa 

06S 

23t 

32 

s 

431 

R 

33 

UOS-093U-00 

BOBCAT  CAnrON 

♦  720 

3* 

16 

*9 

118 

00 

U8 

410 

F1102B 

1955            70 

Zo9-o9be-00 

bunita 

UlOb 

17S 

02" 

s 

32 

*0 

117 

02 

900 

1899            9o 

U03-097B-51 

BORbSTROH 

200 

3* 

16 

*7 

119 

lb 

27 

416 

V   67 

56 

X22-098J-00 

BURREGO  ntStRi  PARK 

76b 

los 

ObE 

2b 

s 

33 

16 

116 

25 

900 

1943             9o 

X22-0986-00 

BORREGO  SPRINuS  3NNE 

62b 

los 

06E 

21 

s 

33 

17 

116 

21 

900 

1945  1967       9o 

X22-0986-01 

BORREGO  lUBH  CANYON 

33 

12 

30 

116 

2* 

30 

4«8 

501-5 

1964             90 

X22-1009-00 

BOULFVARU 

33bo 

17S 

07E 

28    C 

s 

32 

*0 

OO 

116 

17 

00 

900 

1924             90 

U03-1013-00 

80UUUET  CAHYO..  F12* 

30b5 

06N 

1** 

28    B 

s 

3* 

35 

1* 

118 

21 

45 

40b 

F  124B 

70 

U03-1013-01 

BOUUUFT  CANYO:'.  FCUo 

1760 

3* 

30 

3b 

118 

27 

00 

410 

F1104 

1955             70 

T09-101B-30 

BUMMAN  RANCH 

1880 

29S 

I6t 

36 

M 

3b 

21 

30 

120 

13 

00 

430 

L  163 

1962             40 

U05-1028-U 

BRAUHUR6  DEbRlb  BASl 

093b 

93K 

3* 

09 

23 

117 

57 

b8 

410 

FlObOB 

1955            70 

T09-1034-00 

BKAOLtY 

Ob*0 

2*S 

HE 

08 

H 

3b 

52 

00 

112 

*8 

00 

900 

1946            27 

U05-10«3-*l 

BmANO  DEBRIS  dASIN 

92b 

3* 

11 

0* 

118 

16 

32 

410 

F  198B 

1928         3   70 

U05-10*3-51 

BKANO  PARK 

12bO 

3* 

11 

18 

118 

16 

20 

410 

F  210B 

1928            70 

X23-10*8-00 

BHA«ILEY  2  SK 

0100 

1*S 

1*£ 

0/ 

s 

32 

57 

00 

115 

33 

00 

90u 

1909            13 

UOb-lObO-OO 

BREA  CITY 

03b0 

33 

55 

00 

117 

5* 

00 

900 

PN8119 

1957            30 

U0b-I0b7-O0 

BREA  DAM 

027b 

03S 

lOH 

21 

s 

33 

53 

26 

117 

55 

36 

900 

30 

U0b-10b7-oi 

BhEA  ONlbN  OtL 

037b 

33 

55 

*6 

117 

b* 

53 

410 

F1094 

1924            30 

U05-10B7-10 

BKIOOEN  RtS  NO  1 

1020 

34 

10 

lb 

118 

06 

40 

410 

Fllbl 

1961            70 

UOb-lOVO-ll 

BRIGGS  TERRACt 

222b 

s 

3* 

1* 

17 

lie 

13 

27 

410 

F  3^8 

1933            70 

Y01-n29-U 

BRUSH  CANYON 

l*7b 

OIN 

0** 

10 

3* 

10 

*6 

117 

17 

U 

429 

SB133 

1957            36 

U0b-n*B-02 

BUCKHORN  FLAT 

6760 

3* 

20 

** 

117 

55 

08 

410 

F1062 

1953            70 

109-11*9-20 

BUCKHORN  RANCn 

19b0 

31S 

17E 

13 

M 

35 

1* 

00 

120 

06 

00 

430 

L  lb4 

1959             40 

U03-llb2-70 

BUCK  CK  GUARD  STA 

2980 

07N 

19* 

13 

s 

3* 

♦  1 

*0 

lie 

51 

24 

416 

V  229 

1966             56 

U05-nb8-00 

BUENA  PARK 

7b 

03S 

11* 

3b 

s 

33 

bl 

b7 

117 

59 

50 

41b 

0    5A 

1927             30 

Y02-1 168-00 

BUNDr  CANYON  kOAD 

1790 

06S 

03* 

20 

s 

33 

38 

26 

\n 

12 

bl 

431 

R 

1964            33 

UOb-1 192-00 

BUR8ANK  FIRt  uEPT 

680 

OlN 

1*" 

12 

s 

3* 

10 

bb 

lie 

18 

23 

410 

F  226b 

1930            70 

U05-1194-00 

BUKBANK  VLY  PhR  PLI 

06bb 

OIN 

1** 

09 

s 

3* 

11 

00 

lie 

21 

00 

900 

1931             70 

X26-1202-00 

BURKHART  RCH  lewis 

*61b 

0*N 

10* 

2b 

s 

3* 

25 

12 

117 

b3 

11 

410 

F  517B 

1918             70 

X19-12b0-00 

CAHAZON 

Iblb 

03S 

02E 

16 

s 

33 

55 

00 

116 

47 

00 

900 

1939            33 

Z0B-12b2-00 

CaBRILLO  nAI  nUN 

0*10 

17S 

0*« 

31 

s 

32 

*0 

00 

117 

15 

00 

900 

1952            90 

Tl4-12b3-00 

CACHUHA  UAH 

0780 

06N 

29» 

29 

s 

3* 

35 

00 

119 

59 

00 

900 

1951            42 

«01-12bb-00 

CAIN  RANCH 

6980 

OlS 

26E 

03    C 

M 

37 

53 

32 

119 

05 

30 

405 

1931            26 

Y01-12bb-bl 

CAJALCO  1 

lb20 

o*s 

Ob* 

Id 

s 

33 

50 

06 

117 

21 

02 

431 

R 

1955            33 

Y01-12bb-b2 

CaJALCO  2 

lb*o 

0*S 

Ob* 

12 

s 

33 

50 

2b 

117 

21 

30 

431 

R 

33 

Y01-126?-01 

cajon  junction 

3118 

03N 

06a 

26 

s 

3* 

18 

36 

117 

28 

24 

429 

SB  16A 

1943            36 

X28-1272-00 

CAJON  »EST  SUrtMlT 

*790 

0*N 

07* 

3b 

s 

3* 

23 

00 

117 

3* 

00 

900 

SB  52 

1939            36 

U0b-127*-00 

CALABASAS 

92* 

3* 

09 

2* 

118 

38 

14 

410 

F    bB 

1927            70 

X23-12b«-00 

CALEXICO  2  NE 

0U12 

17S 

IbE 

07 

s 

32 

♦  1 

ou 

115 

28 

00 

900 

1942            13 

Y01-130B-05 

CALlHESA  C  L'  1- 

2*00 

U2i> 

02* 

13 

s 

3* 

00 

13 

117 

03 

29 

431 

R   Pi 

1957            33 

U03-133b-00 

CaMARILLO  2  St 

123 

OIN 

20i> 

06    B 

s 

3* 

12 

18 

119 

00 

46 

900 

V  194 

1955            56 

U03-13JB-00 

CaMAhILLU  *  tinm 

03b2 

02N 

21* 

lu 

s 

3* 

l-S 

22 

119 

0* 

38 

416 

»  195 

1955            56 

Tl0-13*l-01 

CAHBRIA  SlEINcR 

Ibo 

27S 

OHb 

23 

M 

3b 

33 

b» 

121 

0* 

42 

430 

L   77 

1938  1966       40 

110-13*1-02 

CAHURIA  liaY  NnlNT 

60 

27S 

OBt 

21 

M 

3b 

3* 

3o 

120 

22 

30 

430 

L   74 

1937             40 

Y0l-13b9-00 

CAMP  ANGtLUS 

b770 

OIN 

01* 

27    U 

s 

3* 

09 

00 

116 

59 

00 

900 

SB  53 

1939             36 

U0b-l*0b-ll 

Camp  JOStPHU 

0660 

s 

3* 

0* 

bl 

lib 

31 

10 

4l0 

F10b2 

1952             70 

Zll-l*2*-00 

CAMPO 

2630 

32 

37 

00 

116 

28 

00 

900 

1959             90 

Y0l-1*2*-01 

CaMPO  5N» 

3oOO 

17S 

Obt 

32 

s 

Jd 

38 

116 

30 

90  7 

1926  1934       9o 

To9-l*39-oo 

CaHP  ROULRts 

obtin 

2*S 

lit 

3b 

H 

3b 

*8 

OU 

120 

4* 

48 

430 

L  109 

1945            27 

Uob-l**o-00 

CAMP  RINCON 

Iblo 

02N 

09» 

Jo 

s 

3* 

1* 

2b 

117 

bl 

45 

410 

F  3490 

1932            70 

See  poge    8     for  key  to  term*  8  obbreviotiont 
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TABLE  A-l  (Cont.) 

INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 

SOUTHERN  CALIFORNIA 


Station 

u  - 

a. 

1 
i 

.2 

1 

1 

J 

9 

i 

1 
i 

! 

i 
1 

1 

m 

(3 

]l 

ii 

1 

1 

i 
I 

Numbei 

Nw>« 

e 

1 

il 

• 

1 

•  1 

^^^ 

T10-l**<t-00 

CAMP  SAN  LUIS  OHliHO 

0e2b 

30S 

12E 

09           M 

3b 

21 

120 

41 

900 

1941             40 

YOl-Ubl-ll 

CAMK  SILvtKAUu 

2U00 

S 

33 

44 

42 

117 

40 

40 

41b 

0   78 

30 

U05-146B-11 

CAMP  VALCh£bT 

bVOU 

S 

34 

20 

40 

117 

58 

41 

410 

F1007C 

1946             70 

UnJ-l*7l-l<> 

CaMULOS  KAiNCM 

720 

34 

24 

20 

118 

45 

20 

416 

V  170 

19b6             56 

un^-lAt■^-\\ 

CANADA  LAKbA 

BOO 

3* 

22 

2b 

119 

13 

42 

416 

V   85 

56 

UOS-l*tt«-00 

CANOGA  PARK  HlbHCL  C 

7V« 

OIN 

16K 

08          S 

34 

10 

b3 

lib 

34 

23 

4lU 

F1051 

1949            70 

"25-14BU-00 

camil 

2010 

30b 

37E 

23          M 

3b 

18 

OU 

117 

58 

00 

900 

1955            15 

I09-1*9H-15 

Canyon  ranch 

UOO 

27S 

15E 

3b          M 

35 

32 

00 

120 

20 

00 

430 

L  138 

1952            40 

20l-lbOb-00 

CaHISTHAi.O 

33 

25 

OU 

117 

40 

00 

42b 

800 

1928            90 

Zni-i5o/-oo 

CAMISTHAmO  btACH 

20 

33 

27 

56 

117 

41 

12 

415 

0  164 

30 

U05-lblB-00 

CahbON  CANYUN  bILMAN 

lb2b 

03S 

09iK 

12          S 

33 

56 

UO 

117 

47 

00 

900 

SB  41 

1949            30 

rol-15b7-Jl 

CaSA  COLINA 

bBo 

02S 

OBM 

lb 

33 

59 

30 

117 

43 

10 

429 

SB  20C 

36 

UOH-15SB-00 

CASITAS  DAM 

03b9 

03N 

23« 

06           S 

34 

22 

00 

119 

20 

00 

907 

1959            56 

U02-15bB-12 

CASITAS  KANCH 

400 

34 

22 

06 

119 

20 

12 

416 

V    4 

1927            56 

UO2-15bV-O0 

CaSITAS  KtbtHVOIH 

04N 

23" 

29          S 

34 

24 

00 

119 

18 

00 

907 

1959            56 

U03-1S62-11 

CASTAIC  PAmOL  STA 

lObb 

34 

27 

54 

118 

36 

57 

410 

F  451B 

1957            70 

U03-lb62-21 

CASIAIC  JUt^CTlON 

1001 

34 

26 

23 

118 

36 

20 

410 

F1012 

1947            70 

X19-1587-05 

CAtHtDRAL  ClTt  F.C.S 

320 

04S 

05E 

33          S 

33 

46 

53 

lib 

27 

52 

431 

R 

1948            33 

TU-lb"*5-10 

CAVANAUGH  KANCH 

2000 

29S 

18E 

33          M 

35 

23 

00 

120 

02 

30 

430 

L   78 

1938            40 

U05-1613-01 

CEUAR  SPKINOS 

6780 

34 

21 

21 

117 

52 

34 

410 

f   ♦02F 

1936           70 

K28-1613-10 

CtDAK  SPKINtiS  K  EVAP 

327b 

34 

17 

03 

117 

19 

47 

813 

1962           36 

U05-1663-11 

ChAPMAN  tIELLS 

635 

34 

08 

47 

118 

04 

03 

410 

F  17IB 

70 

Uo5-166b-02 

CHARTER  OAKS  tkALKtH 

705 

34 

06 

25 

117 

51 

40 

410 

Fll31b 

70 

U05-16B0-00 

CHATSWORfH  ^  C  2*  I) 

Vb7 

02N 

16« 

IB    M      S 

34 

15 

23 

118 

36 

19 

900 

F   240 

1928            70 

U05-16Bi;-00 

ChAISWOHlH  KEbtRVOlH 

912 

02N 

17i» 

2b          S 

34 

13 

34 

lie 

36 

58 

900 

F   23E 

1948            70 

U0B-16B2-n 

ChAISXORTH  PAl  STA 

1254 

34 

16 

39 

118 

36 

13 

410 

F  259C 

1930            70 

Yol-1698-01 

CHtRHY  VALLtY  S  D  F 

2B60 

02S 

OIW 

22          S 

33 

58 

32 

116 

58 

20 

431 

R   P2 

33 

YOl-1698-02 

CnEHHY  VALLtY-LEE  RN 

2820 

02S 

Oik 

27          S 

33 

58 

19 

116 

58 

24 

431 

R   Pi 

1955  1965       33 

U03-17:B-01 

CHIEF  PEAK 

5000 

34 

31 

04 

119 

10 

50 

416 

V  179 

56 

W26-1724-01 

CHILAO  HMS 

5280 

34 

19 

02 

118 

30 

410 

F  492B 

1944            70 

U05-172b-00 

CHILAO  RANKER  STA 

5155 

03N 

UM 

22          S 

34 

19 

42 

118 

01 

00 

410 

F  440C 

1939            70 

TU-1726-60 

CHIMINEAS  RANCH 

2600 

323 

19E 

OB           M 

35 

09 

00 

119 

58 

00 

430 

L  158 

1961            40 

Yol-1732-02 

CHlNO-IMBACM 

642 

02b 

07*. 

27          S 

33 

58 

32 

117 

35 

36 

429 

SB  79 

1930            36 

YOl-1732-03 

CHINO  S  C  E  Co 

675 

02S 

OBN 

13          S 

33 

39 

52 

117 

01 

17 

004 

SB  67 

36 

Yol-1732-07 

CHlNO  FIRE  STmTIOn 

02S 

0B« 

11          S 

34 

40 

00 

117 

41 

56 

429 

SB262 

1891            36 

YOl-1732-08 

ChINO  FlrlE  STATION  2 

b55 

02S 

OBm 

16          S 

33 

59 

4B 

117 

42 

58 

429 

SB  20C 

1961            36 

Zo8-17*7-00 

CHOLLAS  RESERVOIR 

0400 

16S 

02« 

35          S 

32 

44 

00 

117 

03 

00 

406 

1914            9o 

Uo3-l7S*-oo 

ChUCHUPATE  «  S 

5260 

08N 

20" 

04          S 

34 

48 

00 

119 

01 

00 

900 

1941            56 

Zl0-l7b8-00 

CHULA  VIoTA 

0009 

32 

36 

00 

117 

06 

00 

9O0 

1931            90 

Z09-l7b8-02 

CHULA  VISIA  2 

0025 

32 

37 

57 

117 

05 

39 

913 

90 

Z09-175B-40 

CHULA  VISTA  S  0  G*E 

32 

38 

15 

117 

05 

15 

428 

802-3 

1927            90 

W26-1767-11 

CI  MA  HFSm 

4325 

34 

26 

50 

117 

57 

12 

410 

F1123 

70 

ZoB-1773-bO 

CIVIC  CENTER  S  0 

32 

42 

30 

117 

10 

10 

428 

514-2 

1961            90 

Yol-1777-01 

CLAREMONT  FIRt  STa 

HBO 

OlS 

08* 

09          S 

34 

05 

45 

117 

42 

57 

410 

F   93B 

1927            70 

UOb-1777-02 

CLAREMONT  INDIAN  rllL 

1403 

34 

07 

22 

117 

43 

11 

410 

F   91 

1927            70 

U05-17/7-03 

CLARtMONT  Slaughter 

1350 

34 

07 

35 

117 

43 

55 

4lU 

F  497 

1945            70 

YOl-1779-00 

CLAREMONI  POMONA  COL 

11B5 

OlS 

OBN 

10          S 

34 

05 

48 

117 

42 

33 

410 

F   92 

1894            70 

U05-179a-U 

CLEAR  CREEK  SCHOOL 

3150 

34 

16 

38 

118 

10 

12 

410 

F   470 

1925            70 

U05-1791-10 

CLEAR  CREEK  R  S 

3b25 

34 

16 

lb 

118 

09 

11 

410 

F1152 

1961            70 

UOb-1883-00 

cogskell  oam 

2330 

02N 

low 

19          S 

34 

14 

37 

117 

57 

35 

410 

F  334B 

1947            70 

U05-1896-00 

CULHYS  FC  53U 

3b7b 

03N 

12K 

35          S 

34 

18 

02 

118 

06 

39 

900 

PN8290 

1697            70 

U04-1901-00 

COLD  CREEK 

131B 

34 

05 

37 

118 

39 

22 

41C 

F  489 

1943            70 

U05-19Ub-Ol 

CuL0mATE>4  cam«on 

3VbO 

34 

15 

49 

U^ 

42 

41 

410 

F  4B6B 

1943            70 

Y01-19O1-01 

CULtON  H.*Y  YAHUS 

1220 

OlS 

04M 

19          S 

34 

04 

10 

117 

20 

32 

42S 

SB2U4 

1959            36 

Y0l-19*l-02 

COLfON  F.  D. 

980 

OlS 

04W 

20          S 

34 

04 

OU 

117 

19 

23 

42S 

SB  27A 

1924            36 

Y01-19*l-03 

COL  TON  SCE  CO 

940 

OlS 

04" 

29 

34 

03 

22 

117 

19 

08 

004 

SB1B5 

1929            36 

YOl-1941-0* 

COL  TON  SPRR 

0V73 

34 

03 

54 

117 

19 

19 

907 

SB  68 

1877            36 

U05-19b*-ll 

COMPrON  FIRE  STA 

0078 

33 

53 

42 

118 

13 

34 

41)1 

F  117F 

1924            70 

UOb-1982-01 

COOKS  CA^^YON 

3400 

02N 

13» 

16          S 

34 

15 

b2 

118 

15 

11 

410 

F»X19 

1956            70 

U05-19d2-02 

COOKS  DEBRIS  OASIN 

2100 

34 

14 

49 

118 

15 

40 

410 

F1122 

1956            70 

U05-1987-02 

COON  CANYON  2 

ITIQ 

34 

12 

56 

118 

10 

00 

410 

F  788b 

1948            70 

UOb-1987-05 

COON  CANYON  b 

2207 

34 

13 

18 

lie 

09 

bO 

410 

F  786 

70 

U05-1987-06 

COON  CANYON  6 

1350 

34 

12 

47 

lift 

10 

12 

410 

F  7B3 

1948            70 

YOl-2031-00 

CORONA 

0710 

03S 

07* 

2b 

33 

52 

58 

117 

34 

07 

900 

SB  165 

1908            33 

YOl-2031-20 

CUROWA  DEL  MAR 

300 

ObS 

09N 

31    G      S 

33 

36 

3b 

117 

51 

31 

415 

0  169 

1960            30 

Y01-20JJ-03 

CORONA  S  D  F 

b3B 

03S 

07* 

13          S 

33 

55 

53 

117 

32 

52 

431 

R   PI 

33 

YOl-2034-01 

CORONA  FIrE  DtPT 

69B 

03S 

07* 

13          S 

33 

52 

55 

117 

33 

46 

431 

R 

33 

YOl-2034-21 

CORONA  LEMON  cO  I 

1055 

04S 

07* 

01          S 

33 

50 

39 

117 

34 

36 

018 

H 

1948            33 

Y01-203*-22 

CORONA  LEMON  CO  2 

1235 

04S 

07« 

12          5 

33 

50 

02 

117 

34 

53 

018 

R 

1948            33 

YOl-2034-23 

CORONA  LEMON  LU  3 

0B6u 

03b 

07* 

34           S 

33 

51 

40 

117 

35 

37 

018 

H 

33 

YOl-2060-01 

COSTA  MESA 

53 

33 

40 

12 

117 

53 

38 

415 

0  165 

30 

Y01-20b0-02 

COSTA  MESA  DOuGE 

90 

33 

38 

28 

117 

55 

18 

415 

0   46A 

30 

t<03-20t>9-00 

COTTONI*000  GTo  TKf  C 

vbOO 

17S 

3bE 

03          M 

36 

29 

02 

118 

10 

51 

405 

1947             14 

W03-2071-00 
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FULLEHION  KNOhlTOn  i95 

FULLFRION  PUHf  PLANT  150 

FULLER rON  A  P  9* 

FULLERTON  OCFtO  YARD  0163 

(iARAPIlO  CRtEi\  18bO 

(iMHUEN  GM0VE->.1TY  0120 

liBROEN  GROVE  <-0  YO  90 

bAWRAPATA  CYN  l*lb 

GtM  LAKE  8970 

GlHRALTAR  0AM  2  1550 

GILLESPIE  FIElU  037U 

blRARO  BkamT  riANCri  876 

GIRARD  REbERVulR  986 

GLACIF-R  LODGE  8200 

GLtN  Ai/ON  FIRt  DEPT  253 

GLENOALE  STAPlNHOKST  530 

GLENDALE-JONEi  0615 

GLENDALE-rtClNI YHE  0603 

GLENOO<<A  «EST  FC  185  822 

GLEN00r4A-nR0a>«  0835 

GLtNOOKA-tNGLLXLO  RC  1165 

GLtNOORA-rtClCu  0782 

GLENOO>«A-iiARRcN  VbO 

GLEN  WY  1100 

GuFFS-KOoEW  2587 

GOLD  ROCK  RANv,H  0*85 

GU0U4iN  kANCH  1625 

GUkHAN  3680 

GkANAOA  pump  KLT  1300 

bXASSY  HOLLO*  7360 

GriEEN  CANYON  bPRlNbb  7000 

GHktN  VALLEY  LAKE 

GhIFFITH  PK  NURSERY  08bO 

GRIFFITH  PARK  ZOO  bVO 

GkIFFITh  fern  oELL  07bO 

GHIFFI fH  lIT  tN  0900 

GRIFFITH  L«IR  MINERAL  625 

bHiFFITH  LOmEr  SPKG  0600 

GUAOALUPt.  F  *  L  FARM  loO 

GuAbTl  i^InE  97a 

GUFFY  CAHP  8U80 

HAlNFS  CANYON  LOHER  2*b0 

MAlNES  CAivYON  UPPER  3**0 

HAlMEt-  3830 

HAlMtt  PO«eRHuUbE  3b8J 

HALL  CANYON  RLb  19o 


US 

12S 

80 

Olb    18* 


0  rn 

Oli^ 


28S 
0/N 


U*N 
0*N 


0*N 
06N 


OlS 
OlS 
Olb 
015 
OIN 

OIN 
OlS 
Olb 
OlS 


03b 
03S 


0*S 


02S 
ObN 


02b 
OIN 


30b 


03O 
02« 


16E 
06>i 

12t 
15« 


21* 
20" 


19a 
17* 


OSK 
05« 
05» 
05« 
Ob* 

05* 
06* 
06* 
01* 


10* 
10" 


10* 


266 
27» 


06* 
13* 


05b  06* 
ION  1«E 
15b    20E 


15E 


02N    02E 
02N    02M 


Olb    0  7* 


02N  IJ* 
02N  lJ«i 
21S    37t 


16 

7 


01 
32 

1* 
11 


16 
25 


28 
15 


08 

08 
08 
2* 
22 

18 
15 
36 
18 


15 
2* 


33    P 


19 
11 


10    P 


11 


03 

26    R 

09 

10 


29 
22 


23 


17 
09 
02 


33 
33 
33 
3* 
33 

3* 
3* 
32 
35 
34 

3* 
3* 
3* 
33 
3* 


3* 

3* 
S  3* 
S    3* 

3* 


3* 
3* 
3* 
32 
3* 


S  3* 

5  3* 

S  3* 

S  3* 

S  3* 


3* 
3* 


S 
S 
S 

S    3* 
35 

32 

S    33 

S    33 

33 

33 

33 
33 
33 
3* 
S    33 


33 
3* 
37 
3* 
32 

3* 
3* 
37 
3* 
3* 

3* 
3* 
3* 
3* 
3* 

3* 
3* 
33 
3* 
32 

35 
3* 
3* 
3* 
3* 

3* 
3* 
3* 
34 
3* 


13 
07 
09 
02 
08 

*3 
07 
♦5 
30 


*2 
*2 
12 
22 


23 
36 


50 
52 
52 


46 
07 
*5 
31 
*9 


09 
09 
08 
08 
09 

08 
07 


1* 
07 


3* 
34 
36 
36 
34 


Ou 

00 
5b 
15 

00 
31 
35 
00 


14   52 


la 
15 

15 
OU 


18  06 

23  2b 
11  48 
25  40 

24  12 
23  5* 


37 
10 


12  23 
5o  50 
10   57 

06  23 
06   03 
06 
05 
09 

10 
05 


59 

20 

57 


0* 

35   *0 

*7   OU 

5* 

5* 

52 

52   15 


5* 
13 
05 


07   33 
♦  7   00 


13 

44 
07 
24 


10  16 

09  07 

07  31 

00  43 

09  07 


5* 
OU 
23 
50 
22 

22 
57 


*5  5* 

55  13 

53  00 

19  30 

♦  7  16 

17  2* 

22  3U 

13  00 


22 
18 


08  02 
07  12 
07   32 


34  08  48 

34  08  00 

34  59  4b 

S    3*  33  55 

34  20  2\) 


15 

50 

16 

18 

08 

OU 

06 

36 

16 

*9 

17 
17 
17 
18 
17 

15 
17 
17 
20 
IB 

18 
18 
18 
17 
17 

17 
17 
19 
18 
18 

18 
18 

17  56 
16   51 

18  U 


17 
17 
17 
17 
17 

17 
17 


17 
18 
17 

17 
18 
19 
19 
16 

18 
18 

m 

17 
18 


20 
18 
18 
17 
16 

17 
18 
18 
18 
18 

18 
18 
20 
17 
17 


13 
05 
04 
46 
07 

15 
31 
00 
39 
50 

27 
25 
08 
15 
50 

46 
41 
05 
55 
55 

53 
39 


25 
26 
26 
37 
23 

26 
30 


16  49 

17  55 

16  53 

17  55 
17  53 
17  54 
17  54 

17  55 

17  58 


54 
33 
56 

56 

34 
08 
41 
58 

35 
36 
25 
29 
15 


18  15 

18  1* 

17  51 

17  52 

17  50 

17  51 

17  49 

17  29 

15  03 

14  52 


21 
49 
31 
43 
*8 

0* 
17 
17 
18 
16 

17 
17 
32 
35 
38 

16 
lb 
57 
57 
15 


00        407-7  1936 
900         l<t94 

23  000 

25  410  F    2B  1927 
45  428   805-1  1927 

UO  429  SB257   1962 

30  900  S8119   1938 

00  428   503-3  1963 

00  430  L  137   1952 

26  416  ¥  147 


20 
40 
18 
00 
20 

27 
45 
26 
33 
06 

06 
36 
43 
30 
47 

36 
04 
04 
36 
48 

32 


04 


00 


13 

24 


42 
04 
18 
20 
58 

48 
2* 
** 
10 
55 

13 
07 
UO 
16 
33 


410  F1I05  19S5 
410  f  542E  1908 
410  f  433C  1938 
428  830-7  i960 
410  F   51   1928 

410  F1167  1965 
410  F  7408  1936 
416  V  l73  1956 
900  1952 
416  V  129 


416  V  171 

813 

410  F1I33 

428   542-2 


1966 
1958 
1963 


410  f    280B  1930 


429  SB  18 
429  SB218 
019  SB19* 
429  SB206 
004  SB  73 

900  SB  17 
900  SB138 
429  SB236 
429  SBl73A 
405 


1911 

1917 
^959 

1927 

1927 
1950 

I960 


428  430-3  1952 
900  1948  1966 

900  1948 
9oo  1934 
415  0   28A 


26  415  0   93 

34  415  0  126A 

10  415  0  172   1960 

20  410  F1165   1963 

00  415  0  120 

03   415  0  116 

42   410  F1023B  1948 

900  1924 

18   900  1957 

900  1959 


21   1912 
20B  1927 


56  410  F 

36  410  F 
58  40b 

37  431  R  1962 
40  410  F  295G  1910 

01  410  F  216   1926 

27  410  F  703   1940 

33  410  F  185   1881 

01  410  F  389B  1935 

57  410  F   73   1925 

54  4lO  F  287   1929 

09  410  F  174 

10  016  R  1905 
31  900  SB179 

00  900 

00  430  L   601  1931 

55  410  F  298B  1946 
30  410  F  29C  1964 
05  410  F«*24  1957 
10  429  SB  7oA 


10 


429  SB264 

410  F  257  1930 

410  F  3758  1933  1966 

410  F  757  1947 

4lO  F  755  1947 

410  F  779  1947 

410  F  758  1947 

813  1930  1963 

813  SB  75  1916 

410  F«X27  1957 


410  F 
410  F 
*05 
*0b 
*16  V 


364   1918 

367   1916 

1923 

167   1956 


«• 

90 

90 
70 
9« 

36 
36 
90 
40 
56 

70 
70 
70 
90 
70 

70 
70 
56 
56 
5« 

56 

70 
70 
90 
70 

36 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
36 
15 

90 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
70 
30 

30 
70 
26 
42 

90 

70 
70 
14 
33 
70 

70 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
33 
36 
13 

40 
70 
70 
70 
36 

36 
70 
70 
70 
70 

70 
70 
40 
36 
TO 

70 
70 
14 
14 
56 


See  poge    6     for  key  to  terms  a   abbreviations 
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TABLE  A- 1  (Cont.) 

INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 

SOUTHERN  CALIFORNIA 


Stalioa 

ll 

w  - 

a. 

i 

J 

. 

I 
t 

a 

9 

S 

■3 

1 
1 

1 

1 

3 

1 

i 

xz 

m 

s  ^ 
sii 

ll 

n 

i 

a 

1 

>■ 

1 

Number 

N«M 

e 

1 

i> 

• 

1 

II 

U05-3724-10 

HAMILTON  oOtiL  LONG  B 

004U 

33 

47 

31 

118 

10 

16 

41C 

F  437 

1937            70 

Y01-37*«-U 

MANFOHO  PLANT 

103U 

OlS 

04b 

10 

34 

06 

09 

117 

17 

28 

436  SB  06 

1932            36 

U05-37!>l-00 

HANSEN  0AM 

1110 

02N 

14D 

18 

S 

34 

16 

08 

118 

23 

59 

411 

F  «36C 

194U              7* 

ri3-37b/-00 

HAMKIS  GAuInG  STN 

0320 

OBN 

34« 

23 

s 

34 

46 

00 

120 

25 

00 

900 

1941             42 

U03-3«l<e-ll 

MASLEY  CANYON 

1/25 

34 

28 

44 

118 

41 

04 

41C 

F1022 

1948             7* 

U05-38bl-20 

HAY  OEHRIS  MAbIN 

1925 

34 

13 

28 

118 

12 

17 

411 

F«X32 

1957            79 

Xl8-38&b-00 

HAYFltLO  PUMP  PLANT 

137u 

05S 

13E 

28 

S 

33 

42 

115 

38 

90(1 

1933            33 

Uo5-387*-bl 

HLAOmONKS  PUMK  pli 

0470 

34 

09 

21 

118 

18 

02 

41C 

F  2720 

1930            7» 

110-3888-00 

HtAHST  Ranch 

Olbo 

2bb 

07E 

23 

H 

35 

39 

30 

121 

11 

12 

43(1 

L   69 

1938            40 

Tlo-3888-02 

HtARST  CAblLE 

IBOO 

26S 

07E 

12 

M 

3b 

♦1 

12 

121 

10 

12 

43(1 

L  112 

1946            40 

Y02-3896-00 

HtMET 

1630 

05S 

01« 

11    P 

S 

33 

45 

00 

116 

57 

00 

90C 

1911            33 

U05-3910-00 

HtNNlNC.EH  FLA  IS 

2b50 

OIN 

12K 

Ul 

S 

34 

U 

36 

118 

05 

17 

4U 

F  235C 

1930            7o 

Zos-a^i^-oo 

HtNSHAn  0AM 

2700 

US 

02E 

10 

s 

33 

14 

116 

46 

90(1 

1912            90 

Z03-3914-10 

HtNSHAW  F  36  tVAP  PA 

2700 

33 

14 

UO 

116 

45 

IB 

43< 

1923            90 

Zo3-391*-20 

HtNSHi.>f  L  36  CVAP  PA 

26S0 

33 

14 

IB 

116 

45 

♦2 

43i 

1922           90 

K28-393&-00 

HtSPERlA 

3306 

04N 

04a 

21    B 

s 

34 

25 

16 

117 

18 

12 

90C 

SB  92 

1904        20   36 

W28-393S-01 

MtSPEkIA  FFS 

317S 

04N 

04» 

21 

s 

34 

25 

15 

117 

18 

01 

42S 

SB  195 

1956            36 

U05-3947-11 

HIODEN  SPKINGS 

2bSo 

s 

34 

19 

04 

118 

07 

58 

41i 

F1076 

1954            70 

iroi-39bi-ii 

HIGH  GrtOvE 

9«U 

02S 

04» 

07 

s 

34 

00 

56 

117 

19 

49 

429  SB222 

33 

T89-39il-35 

HIGHLAND  FARM 

2100 

26S 

16E 

33 

M 

3b 

37 

30 

120 

15 

30 

43C 

L  122 

1948             40 

U05-3953-52 

HIGHLAND  PK 

(ISO 

s 

34 

07 

57 

118 

10 

27 

4lC 

F  3b4U 

7# 

U05-39&3-53 

HIGHLAND  PK-LiNOSAY 

0620 

s 

34 

07 

06 

118 

10 

39 

4lC 

F  394 

1935            70 

Uob-3971-00 

HlLLCRfSI  COUiWRY  CB 

185 

34 

02 

54 

118 

24 

06 

4lC 

F  462b 

1951            70 

"28-3990-20 

HlNKLEY  bN 

2055 

UN 

03« 

28    F 

s 

35 

01 

00 

117 

U 

50 

429  SB231 

1962            36 

l*26-400b-U 

Ml  VISTA-CARD 

3075 

34 

44 

04 

U7 

46 

50 

41C 

F«X158 

1951            70 

Z05-40U-U0 

HODGES  DAM 

320 

13S 

02«« 

18 

s 

33 

03 

117 

08 

40« 

1919            90 

U05-4017-00 

HOfcGEES  FC  60A 

2650 

02N 

UK 

33 

s 

34 

12 

30 

118 

02 

00 

41C 

F   60A 

1931            70 

Zo5-*02o-01 

H0L0KE06E  HANCH 

3480 

US 

02E 

22 

s 

33 

12 

16 

116 

45 

43 

913 

9P117 

1935            90 

U05-4021-15 

HOLIDAY  HILL 

8130 

34 

21 

29 

117 

40 

54 

410 

F»X28H 

1957            70 

U05-4031-U 

MOLLYXOOO 

305 

s 

34 

05 

28 

lib 

19 

30 

410 

F  136H 

70 

U05-4032-U 

HOLLYWOOO  0AM 

0750 

s 

34 

07 

04 

118 

19 

55 

410 

F  238 

1929            70 

Y02-*062-05 

HOMELAND  IN  StC  17 

1600 

05S 

02* 

17    P 

s 

33 

44 

33 

117 

06 

27 

431 

R 

i960            33 

Zo2-*lJ3-00 

HOWELL  RANCH 

1300 

07S 

04- 

03 

s 

33 

35 

41 

117 

16 

47 

*31 

R 

1965            33 

Zo7-41*3-50 

HUAL-CU-COSM 

32 

58 

3U 

116 

35 

00 

42«: 

b04-2 

1964            90 

To9-*l**-ol 

HOASNA 

0770 

12N 

33- 

29 

M 

3b 

06 

00 

120 

23 

17 

430 

L   bl 

1929            40 

YOl-4173-11 

HUN1INGT0N  BEACH 

3S 

33 

39 

39 

117 

59 

57 

415 

0   45 

30 

t0l-*l73-2l 

HUNTINGTON  BEACH  HCH 

70 

33 

♦o 

4b 

118 

00 

02 

415  0  135 

30 

Uo5-41bo-ll 

HUNlINiiTON  PAKK 

0175 

s 

33 

59 

OU 

118 

13 

47 

41C 

F  1990 

1927            7, 

•26-*l«l-ll 

HUNT  CANYON 

3263 

34 

30 

48 

118 

03 

37 

41C 

rlOOO 

1945            70 

Xi9-4iBb-5l 

HUKLEY  FLI  TWIN  PINE 

34*0 

03S 

02E 

32 

s 

33 

5l 

b8 

U<> 

47 

28 

♦31 

R 

1»19            33 

X19-*2il-00 

lOYLLXILO  R  S 

5397 

OSS 

03E 

07 

s 

33 

44 

46 

116 

42 

48 

90t 

1943            33 

X23-4223-00 

IMPERIAL 

0060 

15S 

14E 

18 

s 

32 

50 

57 

115 

34 

06 

9O0 

1902            13 

X23-4224-00 

IMPERIAL  FAA  HP 

OOOU 

15S 

14E 

19 

s 

32 

50 

09 

115 

34 

22 

90t 

13 

X03-4232-00 

Independence 

3950 

13S 

35E 

18 

M 

36 

48 

118 

12 

90« 

1866            14 

«03-423!>-UO 

Independence  union  v 

9175 

36 

46 

118 

20 

9O0 

14 

X19-*2t)8-H 

INDIO  3  0  F 

8 

05S 

07E 

26 

s 

33 

42 

47 

116 

13 

24 

431 

R   PI 

1958            33 

X19-4259-C0 

INDIO  OS  DATE  GARDEN 

UOll 

OSS 

0  7fc 

16 

s 

33 

44 

00 

116 

lb 

00 

9O0 

1913            33 

U05-4260-11 

INGLEKOOU  FS 

0135 

33 

57 

54 

118 

21 

15 

411 

F  1160 

1919            70 

■24-4278-OC 

INYOKEr^N 

2»40 

26S 

39E 

30 

M 

35 

39 

00 

117 

49 

00 

90C 

1937            15 

»«2*-42a0-00 

INYOKF^^N  AHMIlAGE 

2218 

26S 

40E 

09 

M 

35 

41 

00 

117 

41 

00 

90C 

1944              IS 

U0b-*296-03 

IRON  MOUNTAIN 

5320 

34 

21 

06 

UB 

13 

46 

410 

F1162 

1963             70 

X12-4297-00 

IRON  MOUNTAIN  SB  114 

0922 

OIN 

18E 

30 

s 

34 

08 

115 

08 

9O0 

SB114 

1935             36 

YOl-4300-01 

iHVlNtr  CO-  AUTuMATIC 

197 

33 

40 

37 

H7 

4b 

34 

415 

0  125 

30 

YOl-4300-02 

IRWlNE  CO  MARftEL 

100 

33 

40 

32 

117 

47 

54 

41b 

0   54 

30 

YOl-4300-03 

IHVINE  CO  HOMc  RCH 

130 

33 

43 

52 

117 

46 

54 

415 

0   61 

1877             30 

YOl-4300-04 

IHVINE  CO  JOHNSON 

320 

33 

39 

13 

117 

42 

53 

415 

0   56 

3t 

Y01-4300-05 

IHVINE  CO  LAMoERT 

470 

OSS 

QUI 

34 

s 

33 

41 

41 

117 

42 

38 

415 

0   57 

1926            3« 

YOl-4300-07 

IKVINE  CO  LIMtSTONE 

1000 

33 

46 

15 

117 

43 

15 

415 

0   74 

30 

YOl-4300-08 

IRVINE  OLD  CAITLE  RN 

50 

33 

39 

5U 

117 

49 

50 

4lS 

0   52 

30 

VOl-4300-09 

IRVINE  CO  SHAOY  CAMP 

300 

33 

38 

13 

117 

47 

54 

415 

0   51 

30 

YOl-4300-10 

IRVINE  CO  KHSt 

200 

33 

40 

30 

117 

45 

37 

415 

0   55 

30 

YOl-4300-20 

IRVINE  CO  SAD  HORKS 

55 

33 

39 

14 

117 

51 

b2 

415 

0  143 

1936           30 

W?6-*3n-50 

ISLIP  SADDLES 

6680 

34 

21 

27 

117 

51 

05 

4lU 

F«X22 

1957            70 

«(12-*312-50 

IVANPAH  COUNTY  YARD 

2927 

15N 

IbE 

13    G 

s 

35 

23 

20 

115 

15 

20 

42S 

SB223 

1961         3   36 

Tll-*313-10 

IVERSEN  HANCH  ELMtR 

1420 

27S 

16E 

23 

M 

35 

33 

30 

120 

14 

00 

430 

L  113 

1946            40 

T09-4313-11 

IVERSON  RANCH(tD> 

1595 

28S 

IbE 

30 

M 

35 

27 

30 

120 

24 

30 

430 

L  157 

1960             40 

«26-*322-5l 

JACKSON  LANE 

6150 

34 

23 

53 

117 

43 

40 

410 

F  318B 

70 

W28-4384-20 

JOBS  Pf AK 

5160 

02N 

04M 

17 

s 

34 

15 

20 

117 

20 

00 

421 

SBU5 

1950        06   36 

XOl-4393-00 

JOHN  BULL  FLAI 

8060 

03N 

OlE 

20 

s 

34 

19 

36 

116 

53 

29 

813 

4388 

1966             36 

Xo8-**05-nn 

JOSHUA  TREE 

2730 

OlN 

06E 

25    N 

s 

34 

08 

lb 

116 

12 

30 

90U 

SB  134 

1953            36 

X22-4412-10 

JULIAN-BUNCH 

33 

06 

OU 

116 

35 

30 

428 

505-2 

1963            90 

•Zo7-**18-00 

JULIAN  HYnOLA 

3655 

12S 

03E 

35 

s 

33 

06 

116 

39 

900 

1949            90 

T14-4422-00 

JUNCAL  DAM 

2060 

05N 

25W 

28 

s 

34 

29 

00 

119 

31 

00 

900 

1925             42 

Y02-**31-00 

JUNIPFR  FLATS 

2110 

055 

02« 

03 

s 

33 

45 

49 

117 

04 

57 

431 

R 

1964            33 

UOb-4440-ll 

kagel  canyon  f   S 

1430 

34 

17 

45 

118 

22 

30 

410 

F  48BH 

1943            To 

XOl-***3-20 

KAISER  PERHANcNTE  P 

4250 

03N 

OlE 

10 

s 

429 

SB224 

1961            M 

Yol-*«bO-U 

KATELLA  SUBSTa 

135 

33 

47 

44 

117 

54 

08 

41b 

0   36 

30 

X05-«*t>7-00 

KtE  RANCH 

4325 

OIN 

04t 

14    P 

s 

34 

10 

00 

116 

32 

00 

900 

SB  139 

1948             3* 

U03-4481-00 

KELLY  RANCH 

3200 

07N 
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22 

s 

34 

41 

16 

UB 

39 

45 

000 

1965          To 

W?8-**y*-10 

KtLSO 

2148 

UN 

12t 

24    H 

s 

3b 

00 

57 

115 

38 

46 

429 

SB193 

1966             3* 

U0!>-**9V-10 

KkNTER  CANYON 

0418 

34 

03 

4b 

118 

28 

51 

410 

F  777 

1947             TO 

U03-4530-11 

KtRR  HROTrtERS 

0800 

34 

IH 

bb 

118 

53 

08 

416 

V    9 

1927             M 

TlS-*5*l-00 

ROOD  TOWERS 
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05N 
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35 

s 

34 

30 

00 

119 

40 

00 

900 

1965             62 

U02-*568-5l 

KINGSTON  RES 

215 

34 

20 

35 

119 

17 

43 

416 

V  122 

S6 

■l?8-460<>-20 

KRAMER  JUNCTION  B  C 

2477 

ION 

06H 

05    M 

s 

34 

59 

20 

117 

32 

20 

429 

SB22fl 

1962              3* 

Soo 
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410 
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34 
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lb 

410 
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34 
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118 
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1946             70 
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32 
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900 

1931            30 
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LAGUn*  HtACH  nAHO«Art 

3u 

iJ 

32 

J6 

117 

46 

54 

415 
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30 
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33 
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3r 
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08 

48 

410 
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1930            70 
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33 

55 

bB 

117 
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38 

415 
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33 

56 

bb 

117 
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51 

410 
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1955            30 

Z06-«6b2-l7 
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OlOO 

Ibb 

04W 

23          S 

32 

51 

00 

117 
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00 
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1927            90 
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b250 
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34 
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117 
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1891            36 
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429 
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1961            36 
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33 
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13 

117 

20 
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K 

1955            33 

i09-«6o7-!>l 

LARt  LOVLLANU 

1*00 

16S 

02t 

17          S 

32 

46 

52 

116 

47 
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on 

1944              »0 

Y01-*6BV-bl 

LAKt  MATntXS  1 

137b 

04  S 

Ob* 

07          S 

33 

50 

3b 

117 

?6 

47 
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HMD 

33 
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Lake  «ATrtt»b  tL 
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Ob«* 
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33 

50 

2b 

117 

23 

0* 

417 
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33 
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117 
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0692 
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116 
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900 
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116 

54 

00 

900 
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L«KE><000 
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38 
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X* 
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llB 

56 

♦  10 
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Z06-*7Jb-00 

LA  ME?* 

!>28 

16b 

01* 

19          S 

32 

46 

117 

01 

900 

193^             90 

«(?6-*7»7-00 

LANCASTER 

239b 

U7N 

12»> 

24          S 

34 

41 

00 

118 

07 

00 

900 

1927             70 

lX?t>-*7<»7-02 

LANCA^,TEr<  riMS 

239i 

S 

34 

♦  0 

57 

118 

08 

02 

♦  10 

F  4bb 

1940             70 

•(?b-*7»7-03 

LANCASTEh  HCCAKGAM 

2Jlb 

S 

34 

46 

20 

118 

01 

40 

♦  10 

F  10b6 

70 

W26-47*7-04 

LANCASTEK  KILEY 

247o 

S 

34 

♦  o 

4b 

117 

57 

1* 

410 

F  49oC 

1944             7o 

uos-*7«v-ai 

LANKEfibHlH  H  ►' 

U717 

S 

34 

11 

39 

118 

23 

17 

410 

F  222C 

1929             70 

UoS-47/7-11 

LA  PUENTt 

0460 

34 

01 

00 

117 

5b 

15 

♦  10 

F1125 

1958            7o 

UoO-48uJ-ll 

LAS  FLUHtb  CAiiYON 

OObu 

S 

34 

02 

IB 

118 

38 

56 

♦  10 

F  447C 

1939            7o 

Yf)l-*8l<.-U 

LA  blFHRA  f    S 

720 

03b 

QbW 

10         s 

33 

55 

0' 

117 

29 

11 

♦  31 

H   PI 

1955            33 

Un4-*8^7-00 

LAlIGO  CANYON  BEALH 

IVOU 

OlS 

19* 

S 

34 

05 

3b 

lie 

48 

52 

♦10 

F  443B 

1V53            /O 

U05-48J3-00 

LAlONA  CANYON 

ilOO 

34 

14 

13 

118 

19 

37 

♦  10 

F1107U 

19bb            70 

Un5-«83'»-ll 

La  VEWNE  POL  uEPT 

lUbO 

34 

06 

03 

117 

46 

12 

♦  10 

F  196B 

1947             70 

U0S-48j'*-bB 

La  WU-A  bHHlNob 

b7o 

33 

55 

b3 

117 

47 

43 

♦  10 

F1096 

30 

UnS-«8JV-6b 

LawNUALE  K  b 

60 

33 

53 

S3 

118 

20 

35 

♦  10 

F1155 

1962            70 

U()b-4H<tO-00 

LA  Vfcrttl  MIS  Fl  bbd 

12Jb 

34 

07 

00 

117 

-4b 

00 

900 

70 

U0*-«8b7-00 

LtCMO/A  PATHOL  STn 

IbOU 

01b 

19m 

lb           S 

34 

04 

38 

118 

b2 

47 

900 

J52B 

1933            70 

Xi9-«ea?-ll 

L«  OUINTA 

008b 

06b 

0  7E 

06           S 

33 

40 

2b 

116 

17 

27 

♦  31 

H 

19b2            33 

209-4H'^l-0b 

LtMON  GRUVt  FlKE  OEP 

32 

44 

lb 

117 

01 

45 

♦  28 

831-3 

1962            90 

YOl  -♦8V2-U 

LEMON  n6Ib  bPxlNGEK 

3S0 

33 

45 

24 

117 

46 

48 

♦  15 

0  142 

30 

t(?b-49u<t-01 

LtONIb  VALLFY 

3200 

34 

37 

12 

118 

17 

08 

♦  10 

F  122F 

1927            70 

Un3-4943-00 

LlMUNFIRA  HiANCM 

J3b 

34 

19 

bb 

119 

07 

48 

♦  16 

V   18 

1904            56 

Z07-49b^-80 

LINOA  VlblA-HlEDY 

32 

46 

lb 

117 

10 

10 

♦  28 

506-2 

1962            90 

T09-4963-00 

LINN  UANCH 

0800 

26S 

12E 

07    F      M 

3b 

41 

OB 

120 

43 

24 

♦  30 

L   45 

1925            40 

riO-49/3-lO 

LITTLE  CAYllCOb  KAKKE 

440 

2Bb 

lOE 

07           M 

3b 

30 

00 

120 

bb 

30 

♦  30 

L  173 

1964             40 

U03-497b-01 

LlflLF  GLEASO.* 

b600 

34 

22 

43 

118 

08 

57 

♦  10 

F1074 

1954             70 

W?4-49r9-U2 

LlliLt  LAKE 

JblO 

3b 

57 

OV 

117 

5b 

31 

♦  05 

14 

Y03-49?9-4n 

LlllLf.  LAKE  VLY  VISF 

I69b 

Obb 

01* 

13           S 

33 

44 

42 

116 

bb 

b3 

♦  31 

K 

1960            33 

Xnl-49?9-80 

LlllLF  PInE  Flat 

bV4U 

03N 

02* 

26           S 

34 

20 

00 

117 

04 

00 

813 

1964             36 

•r?b-49B3-00 

LIITLF  HuCk 

2Blb 

34 

32 

07 

117 

b8 

27 

♦  lo 

F  299D 

1930             70 

l»?b-498b-00 

Lit  ILf  HuCK  CkEEK 

3120 

ObN 

IIM 

S 

34 

29 

4b 

lie 

01 

33 

♦  10 

F  155C 

1927            70 

UOb-4986-01 

LITIlE  TuJONGm  Hb 

127b 

34 

17 

37 

118 

21 

38 

♦  10 

F1072 

1953            7» 

U0b-49c»b-0S 

Lll TLfe  TUJUNGm  GOLO 

1700 

34 

19 

23 

118 

20 

14 

♦  10 

F1143 

1960            70 

U0b-4993-6l 

LIVE  OAK  CYN  JAM 

IblO 

34 

OH 

02 

117 

44 

38 

♦  10 

F  445B 

1939            70 

Z0b-60i!3-00 

LOCKrfiiOO  MESA 

0200 

14S 

04* 

01        s 

32 

59 

117 

15 

900 

1929        09   90 

U03-b0^4-10 

LUCKWUOO  VALLlY 

blbO 

34 

44 

03 

119 

06 

09 

416 

V  209 

1961            56 

Y01-bOb7-00 

LUMA  LINljA 

UBb 

01b 

04* 

3b    A      S 

34 

02 

48 

117 

15 

39 

429 

Sb2be 

1966            36 

Tl4-bOb4-01 

LOMPOC 

boo 

34 

35 

53 

120 

27 

08 

913 

b«  39B 

42 

Tl4-b0b4-02 

LUMPOC  AIHPOHI 

009U 

U7N 
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34 

38 

30 

120 

27 

24 

906 

♦2 
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LONE  "INt 

3720 

36 

36 

01 

118 

03 

38 

405 

14 

U0b-b0B2-00 

LONG  HE  ACM 

63 

ObS 

13* 

01         s 

33 

46 

29 

118 

11 

30 

900 

F  575C 

70 

U0b-b0b2-OS 

LB-AL«MlIOS  LAND  CO 

0180 

33 

46 

06 

118 

11 

28 

410 

F  224B 

1B94            70 

O0b-b0B2-Oh 

L«-CITY  AOTOMaTIC 

11 

33 

47 

16 

118 

12 

08 

410 

F  b65B 

70 

U0b-b08i;-0fl 

Lo  NO  1 

001b 

33 

46 

40 

118 

08 

36 

410 

F  566 

1925             70 

UOb-bOB2-10 

Lo  3Ai'  ANsELIi'E 

0U4U 

33 

47 

38 

118 

07 

lb 

410 

F1116 

1955             70 

U05-50B2-U 

Lb-60lH  ♦  LINUEN 

OUbb 

33 

52 

20 

118 

11 

55 

410 

F  666C 

1932            70 

U0b-b0B2-l? 

LB-37IM  ♦  GAVIOTA 

OUVb 

33 

49 

4o 

118 

10 

36 

410 

f    662C 

1937            70 

Uob-bOB2-13 

LB-VETS  HEH  HLUG 

116 

33 

46 

12 

118 

11 

32 

♦  10 

F  241C 

1946            70 

U05-50B2-I4 

Lti-»Oor)HoKF  AVE 

0010 

33 

46 

40 

118 

06 

05 

♦  10 

F 10668 

1953             70 

Uob-bybb-OO 

LONG  HhACM  WU  AP 

0U36 

33 

♦  9 

00 

118 

09 

00 

900 

1958             70 

«n3-bO»«-4n 

LONG  VALLEY  HLb 

6B4U 

37 

34 

42 

118 

42 

52 

♦  Ob 

26 

U0b-b09b-n 
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34 

20 

bb 
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3* 

17 

b4 

118 

23 
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23 

33 

48 

38 

118 

04 

38 

♦  15 

0  158 

70 
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7 

33 
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24 

118 
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48 

♦  lb 
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1959             30 

Tl3-blo'-On 

LOS  ALAMOb 

Obbb 

08N 

32* 

30          S 

34 

4b 

00 

120 

17 

00 

900 

1909             42 
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♦2 

yol-6215-11 

NOkCO 

630 

03S 

ObW 

06 

s 

33 

55 

52 

117 

32 

53 

♦31  R   P2 

1961            33 

W03-625*-00 

NORTH  HAliiEE  KtS 

3bb0 

205 

37E 

0* 

M 

36 

13 

*1 

117 

58 

oe 

♦  05 

1929            U 

005-6256-00 

NORTH  HOLLYWOOO 

59J 

3* 

09 

Zi 

UB 

21 

56 

♦10  F   138 

1S(36            70 

005-6270-11 

northriooe 

810 

3* 

13 

52 

118 

32 

28 

♦05  F   25C 

1920            70 

X19-6275-20 

NUR 1 H  SHO^E 

oibv 

075 

lOE 

3* 

s 

33 

31 

1* 

US 

56 

13 

♦  31  M 

1966            33 

005-6276-01 

NO  wHITTItR  COLE  RCh 

5/5 

3* 

00 

26 

117 

59 

*2 

♦10  F  10^ 

70 

005-6282-11 

NORWALK 

008b 

s 

33 

53 

52 

118 

0* 

00 

♦10  F  135 

1926             70 

YOl-6299-20 

NOVIEW 

1*67 

0*5 

02W 

18 

s 

33 

*9 

03 

117 

07 

55 

♦  31  K 

W57            33 

003-6308-20 

OAK  FLAT  oOARo  STA 

2800 

3* 

35 

56 

\\% 

*3 

15 

♦10  F1132 

1958            70 

YOl-6310-11 

OAK  GLEN  SB  1* 

*700 

OlS 

OIW 

35 

3* 

02 

38 

116 

57 

1* 

♦  29  SB  UB 

193^            36 

YOl-6310-12 

OAK  GLEN  Sb  lt2 

*080 

OlS 

Olw 

27 

3* 

03 

20 

116 

58 

2* 

♦29  SB122 

1952            36 

X19-6310-13 

OAK  GLEN  S8  U* 

5*00 

015 

OlE 

31 

3* 

02 

17 

116 

55 

02 

♦29  SB17^ 

1957             36 

005-6310-51 

OAK  GROVE 

1080 

s 

3* 

11 

«7 

lie 

10 

29 

♦10  F  731 

19^5             70 

002-6353-11 

OAKVIEW 

0505 

3* 

23 

*2 

119 

18 

03 

♦  16  V  UO 

56 

005-6355-il 

OAKWILOE  PHILLIPS 

2175 

3* 

1* 

3/ 

lie 

U 

07 

♦10  F   *BB 

192/             70 

X19-6356-01 

OASIS 

#1/0 

085 

08E 

11 

s 

33 

29 

37 

116 

06 

** 

*31  H 

1958            33 

Z03-63'6-0* 

OCEANS lot  NO  « 

67 

115 

0*W 

19 

s 

33 

11 

38 

117 

ZZ 

37 

913  bP22* 

1926            90 

202-6377-00 

OCEANSIOt  PtNuLEION 

0060 

US 

05W 

15 

s 

33 

13 

00 

117 

2* 

00 

900 

1953            90 

X22-6383-00 

OCOIILLO  >iELLb 

0175 

125 

08E 

10    F  ^ 

s 

33 

09 

00 

116 

08 

00 

900 

1932            90 

002-639V-00 

OJAl 

0750 

0*N 

23W 

' 

s 

3* 

26 

*8 

119 

1* 

31 

*16  V   30 

1905            56 

002-6399-02 

OJAl  COONIt  YAkO 

750 

s 

3* 

26 

58 

119 

16 

13 

♦16  V  139 

56 

Ue«-6*16-ll 

OLD  TOPANOA 

lolo 

3* 

06 

29 

UB 

37 

*l 

♦10  F1050 

1952            70 

005-6*32-00 

OLINOA 

*90 

03S 

09w 

08 

s 

33 

55 

U7 

51 

900 

IV^l  1966       30 

003-6*32-75 

OLIVE  VIt4 

1*25 

3* 

19 

29 

UB 

26 

55 

♦10  F  39bB 

1935            70 

Y01-6*35-71 

OLlVF  HElijHTS 

230 

33 

50 

16 

117 

50 

*3 

♦15  0  136 

30 

Y0l-6*57-02 

ONTARIO  F  b 

1030 

015 

0/w 

30 

s 

3* 

03 

*6 

117 

36 

57 

♦29  SB  26 

1B83            36 

Y0l-6*57-20 

ONTARIO  StwAGt  PLANi 

815 

025 

O/w 

03 

s 

3* 

01 

*5 

117 

36 

17 

♦29  5B2*0 

36 

Y0l-6*57-2S 

ONIARIO  SHERUF  OtPI 

1153 

015 

08W 

13    G 

s 

J* 

05 

08 

117 

*0 

06 

♦29  SB226 

1966            36 

005-6*65-00 

OPIOS  CAMP  FC  578t 

*25o 

02N 

12W 

1* 

s 

3* 

15 

18 

lie 

05 

*1 

900 

1916            70 

Y0l-6*72-01 

Orange 

216 

33 

*7 

lb 

117 

50 

26 

♦15  0  Uri 

30 

Y0l-6*73-o0 

OhANGE  COOnTY  RES 

0660 

035 

low 

01    P 

s 

33 

56 

07 

117 

52 

58 

♦  15  0  U* 

30 

002-65*3-01 

OKI  EGA  HILL 

5o5o 

3* 

3* 

27 

119 

21 

36 

*16    180 

56 

003-6567-11 

OWENS  MOOTH 

2H50 

3* 

19 

28 

UB 

3* 

1* 

*10  F   31 

1928            70 

O03-656V-01 

OANARD 

51 

3* 

11 

2* 

U9 

10 

2* 

*16  V   32 

56 

003-6569-11 

OANARO  OlST  S  YARO 

35 

3* 

12 

00 

119 

12 

06 

*16  V  168A 

1956            56 

Tl2-657t>-00 

OZENA 

J705 

O/N 

2Jw 

21 

s 

3* 

♦  2 

00 

119 

19 

00 

9oO 

190^            56 

Tl2-65?6-01 

OZENA  G  b 

3ou0 

3* 

*1 

OU 

U9 

21 

12 

*16  V  l7* 

56 

See  poge    8     for  key  to  terms  S   obbreviotione 
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Slatioa 

M 

e 

ll 

I 

i 

S 

1 

i 

> 

1 

1 

J 

0  ^ 
Sit 

1' 

k 

1  £ 

« 

m 

m 

t 

> 

4 

d 

Notef 

Nwe 

U  '" 

|2 

9 

1 

o 

t 

1 1 

• 

, 

,, 

c 

1 

206-65B6-n 

PACIFIC  UE«CH 

3b 

32 

47 

55 

117 

15 

17 

913 

8U  20 

90 

WP6-6598-51 

PmCIFIC  MOUNTmIN 

6UH0 

34 

21 

40 

118 

01 

44 

410 

F103BH 

1950             70 

U05-6599-61 

PACIFIC  PALISmDES 

0320 

34 

02 

38 

lie 

31 

36 

410 

F  491B 

1944             70 

U05-6601-21 

PACOIHA  CANNON 

2j7b 

34 

20 

51 

UB 

22 

20 

410 

F  422G 

1937             70 

U05-6601-22 

PaCOIMA  CYN-CITY  HO 

3l7b 

34 

21 

42 

118 

18 

25 

410 

F  728 

1945             70 

U05-6601-2* 

PACOIMA  CNYN  .JOTCM 

3220 

03N 

14* 

s 

34 

21 

07 

UB 

20 

38 

410 

F  466U 

1941             70 

U05-6601-61 

PACOIMA  KAUUAIZ 

902 

34 

14 

57 

118 

26 

40 

410 

F   2  76 

1925             70 

U05-6601-71 

PACOIHA  -AHEMv/OSE 

0955 

34 

15 

21 

118 

24 

24 

410 

F  219 

1929             70 

UoS-6602-00 

PACOIMA  UAH  Fl  33A  E 

IbOO 

03N 

IbK 

24 

s 

34 

19 

48 

118 

23 

59 

900 

1931             70 

Y01-6605-n 

PAUOA  HILLS  Pa 

1800 

34 

08 

52 

117 

41 

55 

410 

F1020B 

1948             70 

>«26-662*-0n 

PALMOALE 

26b5 

06N 

12« 

26 

s 

34 

35 

OU 

118 

07 

00 

900 

F3510 

1931             70 

K?6-662*-01 

PALHOALE  HMS 

2662 

06N 

12« 

26    U 

s 

34 

34 

25 

118 

06 

45 

410 

F  4410 

1939             7o 

W?6-662b-05 

PALMOALE-ClrtCLE  C 

2880 

34 

32 

11 

118 

03 

48 

410 

F1073B 

1953             70 

•?6-6627-00 

PALMOALE  FAA  «P 

2bl7 

U6N 

11« 

07 

s 

34 

36 

59 

UB 

05 

02 

900 

1943             70 

Y01-6628-U 

PALMER  Canyon 

2120 

34 

09 

36 

117 

4? 

07 

410 

HOlOB 

1946             7o 

X19-6633-01 

PALM  DESEHT 

263 

OSS 

06E 

19 

s 

33 

43 

08 

116 

23 

33 

431 

R 

1958            33 

W26-6634-30 

PALM  HOCK  HANCH 

261S 

34 

35 

40 

117 

58 

10 

410 

F1154 

1961             70 

X19-6635-00 

PALM  SPRINGS 

U411 

04S 

04E 

13 

s 

33 

49 

34 

116 

32 

41 

900 

1931            33 

X19-6639-10 

PALM  SPRINGS  ■*       bUF 

8  75 

03S 

04E 

10 

s 

33 

55 

28 

116 

32 

44 

431 

R 

1958            33 

X19-66O0-00 

PALM  SPRINGS  IRAMbAY 

8505 

045 

03E 

23 

s 

A3 

42 

116 

33 

900 

1965       33 

U04-6649-U 

PALO  COMAOO  Ctn 

UTS 

34 

09 

45 

118 

44 

16 

410 

F1016 

1948            70 

Zo*-6630-60 

PALOMAR  AIRPOrtF 

33 

07 

00 

117 

16 

00 

428 

515-1 

1959            90 

202-66b7-00 

PALOMAR  Ml"*  OoSEHV 

5560 

09S 

OlE 

27 

s 

33 

21 

OO 

116 

51 

00 

900 

1942            90 

U05-6663-00 

PALOS  VErtDtS  lSTATES 

216 

o*s 

14* 

s 

33 

48 

02 

118 

23 

26 

410 

F   430 

1927            70 

U05-6663-01 

PALOS  VEHDES 

0400 

33 

46 

47 

118 

20 

35 

410 

F  444F 

1929            70 

U05-6663-12 

PALOS  VfrtOeS  MILLS  F 

1275 

33 

45 

25 

118 

21 

11 

410 

Fiona 

1955            70 

U05-6663-1* 

PALOS  VErtOES  ttlLlS  H 

1200 

33 

45 

40 

118 

22 

20 

410 

F1139 

1959         I   70 

YOl-6680-01 

Panorama 

3760 

34 

13 

35 

117 

18 

29 

429 

S8130 

36 

U05-66B9-51 

PARamOUNI-CO  r-S 

0070 

33 

53 

30 

UB 

09 

36 

410 

F  3«8C 

1935            70 

X14-6699-00 

PARKER  RESERVOIR 

738 

02N 

2  7E 

05 

s 

34 

17 

114 

10 

900 

SB  64 

1934            36 

T09-6703-10 

PARKFIELO 

1590 

23S 

14E 

23 

M 

35 

55 

00 

120 

26 

00 

430 

L  127 

1950            27 

U05-6719-00 

PASADENA 

0864 

34 

08 

54 

118 

08 

36 

900 

1931            70 

U05-671V-02 

PASADENA  CAL  1 tCM 

ouoo 

3* 

08 

14 

118 

07 

25 

410 

F  303F 

1930            70 

Uo5-67l9-o3 

PASmDENA  CHLORINE  PL 

1181 

34 

12 

27 

UB 

10 

00 

410 

F  612 

1916            70 

U05-67l9-06 

PASA0ENA-6LEN 

1*00 

34 

10 

54 

UB 

04 

42 

410 

F  696 

70 

U05-6719-0& 

HaSAOENA-MuRLouRI  fs 

0780 

3* 

07 

48 

UB 

09 

12 

410 

F  613B 

1939            70 

Uo5-6719-o9 

PASAOENA-CITY  HALL 

0985 

3* 

10 

03 

UB 

07 

17 

410 

f     610B 

70 

Uo5-67l9-lo 

PaSAOENA  JOURuaN 

07u5 

34 

08 

52 

UB 

05 

14 

410 

F  795 

1949            7o 

Uo5-67l9-U 

PASAOENA  MET  sfA 

0918 

34 

09 

48 

UB 

09 

27 

410 

311b 

1938            70 

U05-6719-18 

pasaoena-sheloon  res 

1052 

3* 

10 

39 

118 

09 

56 

410 

F  678 

193B             70 

U05-6727-0I 

PASEO  miramah 

0700 

34 

03 

34 

im 

33 

25 

,♦11 

F  770B 

70 

T09-6730-00 

PASO  ROBLtS 

0700 

26S 

121 

33 

f 

35 

38 

00 

120 

41 

00 

900 

1887             40 

T09-6732-01 

PASO  ROHLtS  etRST 

1500 

26S 

lot 

14 

M 

35 

♦  0 

00 

120 

51 

30 

430 

L   44 

1925             40 

T09-67*2-0O 

PASO  ROtlLtS  KmA  AP 

ObOJ 

26S 

12t 

13 

M 

35 

40 

00 

120 

38 

00 

900 

1944             40 

T09-6743-10 

PASO  ROllLES(buM) 

0720 

26S 

12E 

28 

M 

35 

38 

00 

120 

41 

00 

430 

L  144 

1954             40 

Y01-6754-U 

PAITON 

1370 

OIN 

03M 

29 

34 

OS 

117 

12 

429 

SB170A 

1959             36 

•(26-6760-01 

Paul 

3390 

34 

29 

13 

117 

50 

02 

410 

F  564C 

1915            70 

U05-6760-i3 

PAULARHO-SHIrFER 

47 

33 

40 

55 

117 

53 

26 

415 

0   47 

30 

Z04-6772-00 

PtCMSTEiN  OAm 

33 

11 

OU 

117 

10 

45 

428 

400-7 

1954             90 

YOl-6776-21 

PtOLEY  FlRt  SIA 

710 

02S 

06« 

26 

s 

33 

58 

31 

117 

29 

07 

431 

R 

1954             33 

Z07-6779-25 

PtERLESS-RASP 

32 

50 

uo 

116 

57 

30 

428 

507-2 

1963             90 

Y02-6816-00 

PtRRIS 

U70 

33 

47 

00 

117 

14 

00 

900 

33 

TlO-6816-10 

PtROZZi 

470 

315 

13£ 

06 

M 

35 

IS 

40 

1^0 

37 

20 

430 

L  l29 

1951            40 

YOl-6818-ll 

PtRRIS  S  0  F 

1452 

04b 

03« 

30 

S 

33 

47 

15 

117 

13 

45 

431 

H   PI 

33 

Y02-6818-12 

PtRRIS  HILL 

1280 

OIN 

04» 

36 

s 

34 

08 

117 

16 

436 

SB163 

1935            33 

Y02-68ie-16 

PtRRIS  RES  EVAP 

1448 

33 

50 

04 

117 

11 

59 

813 

1963            33 

H28-6848-01 

PHELAN 

4160 

04N 

07» 

24 

34 

25 

117 

34 

429 

SB205 

1958            36 

U05-68S0-01 

PICKENS  OEBRIa  HAS 

1600 

34 

13 

18 

118 

13 

45 

410 

F  468 

1947            70 

rol-68Sb-01 

PIGEON  PASS 

1910 

U2S 

04W 

23 

s 

33 

59 

16 

117 

16 

09 

431 

H 

33 

UP3-6862-00 

PlbURA  BLANCA  6  S 

3065 

06N 

22'* 

36    M 

s 

34 

31 

00 

119 

U 

00 

416 

V  152 

1959            56 

M28-68b8-01 

PILOT  POCK  EVMP 

3668 

02N 

04* 

10    K 

s 

34 

16 

16 

117 

16 

53 

813 

Sd220 

1960            36 

Y01-6889-DI 

PINE  2 

575 

03S 

07* 

05 

s 

33 

56 

46 

117 

38 

25 

429 

SB   7A 

1949            36 

U03-6891-00 

PINE  CANYUN  PmI  SIN 

3286 

0  7N 

15* 

23    R 

s 

34 

♦  0 

24 

118 

25 

45 

410 

F  321E 

1931            70 

W26-6891-01 

PINE  CANYON  G  S 

3810 

34 

♦  1 

55 

118 

30 

35 

410 

F1117 

1956            70 

U03-6902-51 

PINE  MIN 

6740 

34 

38 

22 

119 

19 

19 

416 

V  176 

56 

U05-6902-52 

PINE  MOUNTAIN 

4100 

34 

13 

35 

117 

54 

28 

410 

F«X29 

1959            70 

U03-6910-00 

PINE  MOUNTAIN  INN 

♦  200 

06N 

23* 

18 

s 

34 

36 

34 

119 

:2i 

52 

900 

V   63C 

1965         1   56 

U03-691U-01 

PINE  TREE  RANwH 

400 

34 

22 

27 

119 

00 

50 

416 

V   87 

56 

U03-69*0-00 

PIRU  2  ESt  MOwIRS 

730 

04N 

18* 

27    t 

s 

34 

24 

22 

118 

45 

22 

900 

V  101 

1928            56 

U03-694U-02 

PIRU  CANYON 

1150 

34 

30 

47 

UB 

45 

27 

416 

V  172 

56 

U03-69*0-03 

PIRU  CITRUS  ASSN 

700 

34 

24 

39 

UB 

47 

37 

416 

V   36 

1927  1966       56 

U03-6941-10 

PIRU  PROCTOR  RANCH 

640 

34 

24 

29 

UB 

49 

02 

416 

V  106 

1931            56 

TlO-69^3-00 

PISMO  BEACH 

0080 

32S 

12E 

19 

M 

33 

OB 

00 

120 

38 

00 

900 

1949             40 

W26-69bB-03 

PIUTE  HUTIE 

2O80 

34 

39 

02 

117 

50 

57 

410 

F  456 

1940             70 

Uo5-69b9-01 

PLACENIIA  AUk  CO 

190 

33 

51 

32 

117 

53 

06 

415 

0   29 

30 

U05-69S9-02 

placentia  MUT  URAnGE 

225 

33 

52 

42 

117 

52 

24 

415 

0   27 

30 

U03-6959-51 

PLACERITA  CANiON 

1485 

3* 

22 

37 

118 

2>i 

43 

410 

F  2840 

1928            56 

••26-6983-*l 

PLEASANT  VIEW 

3980 

34 

27 

34 

117 

55 

57 

410 

F  4608 

1940            70 

Tl5-70i6-21 

PI  CONCEPIION 

110 

34 

26 

57 

120 

28 

15 

913 

50  258 

42 

Z08-7019-b0 

POINT  LOMA  SULFCU 

32 

40 

Ou 

117 

20 

00 

42B 

523-2 

1965            90 

Tl0-702*-00 

PI  PIEDRAS  HLANCAS 

0059 

26S 

06E 

13 

M 

35 

40 

05 

121 

17 

00 

900 

1938            40 

U05-7036-U 

POINT  ViCtNTE  L  M 

125 

05S 

15* 

14 

s 

33 

44 

30 

UB 

24 

38 

410 

F   44 

1926            70 

U05-70SO-00 

PUMONA 

855 

OlS 

OHm 

34 

03 

58 

117 

46 

21 

900 

SB  40 

1913            70 

Y0l-70!50-01 

POMONA  FIRE  SI  AT  Ion 

0544 

34 

03 

16 

117 

45 

10 

410 

f  256C 

1883            7o 

Y0l-70b0-07 

POMONA-MI ICMELL.STtV 

778 

34 

01 

35 

117 

44 

18 

410 

f    2630 

193C  1956       70 

Sm  pog*   8     for  k«y  to  ttrmt  6   abbreviations 
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Station 

8 

? 

l\ 

a. 

M 

& 
J 

8 

1 

I 

t 

1 

1 

1 

J 

1 

1*1 

II 

II 

3 
« 

a 

1 

> 

1 

N>wb« 

N«M 

H 

9 

(3 

• 

1 

II 

• 

1 

•  1 

YOl- 

•70b0- 

•1? 

PUMON*-RIVliR» 

b2u 

34 

01 

34 

117 

46 

06 

410 

f    263f 

1956             70 

TU- 

■  7057- 

■10 

PUNO  HANCn  NO  2 

1300 

28S 

16E 

03          M 

3b 

31 

00 

120 

13 

40 

430 

L   911 

193V             40 

U03- 

-7oao- 

■7100- 

■00 
■01 

PURT  HilENtME 
POlREHU 

20 

2390 

OIN 
IBS 

22* 
04E 

20          S 

06    N      S 

34 
32 

OR 
37 

40 
51 

119 
116 

12 
37 

30 
10 

416 

V   17 
607-4 

1891             56 
1914             90 

zn- 

U03- 

•7102- 

•41 

POTHEWO  CONYOW 

UbO 

34 

23 

50 

118 

38 

18 

410 

f  1040 

1951            70 

U05- 

■7103- 

•bl 

POIHERO  htlOMlS 

02M5 

34 

02 

34 

lie 

04 

50 

410 

f     1700 

IV26            70 

Z06- 

■7110- 

•10 

PUOAY  rO  HO  SI  A 

32 

57 

OU 

117 

03 

45 

428 

545-1 

1962            90 

206- 

■7110- 

•15 

POXAY-HENSHAH 

32 

b7 

52 

117 

03 

3b 

428 

508-1 

1962            9o 

Z06' 

■7111- 

■00 

POIIAY  VALLEY 

0440 

I4S 

02K 

12          S 

32 

57 

117 

04 

900 

187V            90 

YOl- 

■7U3- 

■01 

PHAOO  l)AH  EVAK  STa 

b7b 

03S 

07« 

20    P      S 

33 

53 

24 

117 

38 

09 

415 

0   23B 

1930            33 

U05- 

■7123- 

■11 

PhAIRIt  f^OHRS 

5640 

34 

20 

20 

117 

41 

30 

410 

F   BOB 

1926            70 

zio- 

■71&&- 

■75 

PKOCTOK  VALLEY  JAHUL 

32 

42 

30 

116 

b3 

00 

428 

608-4 

I9bl            90 

Uo5- 

•7160- 

•01 

PUDOINbblONt  UAM 

103u 

ois 

09" 

15          S 

34 

OS 

30 

117 

48 

22 

4lO 

F   96B 

1927            70 

U05- 

■7161- 

•02 

PUENTE-FEHRERu 

0380 

34 

12 

117 

b6 

19 

410 

f    2548 

1930            70 

U05- 

■7161- 

•03 

PUENTE  H1LLS-»EISEL 

064b 

33 

57 

08 

117 

55 

26 

410 

F  2650 

1925            To 

U05- 

■7161- 

■06 

POENTE  HILLS 

0B40 

33 

59 

40 

117 

59 

31 

410 

F  201B 

1924            70 

Uo5- 

■7161- 

•08 

PUENTE-N  HHITIIEH 

0314 

34 

01 

14 

117 

58 

40 

410 

F  679 

1935            70 

Z03- 

■7162- 

•01 

PUERTA  LA  CfUli 

3000 

los 

03E 

07          S 

33 

19 

00 

116 

42 

00 

405-7 

1901            90 

W?6- 

■7163- 

•31 

PUNCH  HOkL  HAnCH 

4760 

34 

24 

48 

117 

51 

25 

410 

muc 

1964            70 

W26- 

■7164- 

•4  0 

POZZLE  SPRINGS  RANCH 

4130 

34 

26 

34 

117 

40 

25 

410 

F1130 

1958  1965       7C 

U03- 

■7170- 

■55 

PYkAHIl)  HEStRvUIH 

2495 

07N 

I8II 

27    0      S 

34 

40 

30 

118 

46 

55 

813 

1967            70 

Xo8- 

■7177- 

■00 

QUAlL  CANYON 

J448 

OIS 

06E 

12          S 

34 

05 

35 

118 

30 

00 

429 

SB238 

36 

Y02- 

■7178- 

■70 

OOAIL  VALLEY 

lb9u 

055 

03" 

30    P      S 

33 

♦2 

22 

117 

14 

07 

808 

R 

1958            33 

V02- 

■7221- 

■01 

RAILROAD  CANYON  UAH 

1390 

06S 

04W 

02          S 

33 

♦  0 

36 

117 

16 

31 

016 

R 

1927            33 

Z02- 

■7222- 

■03 

RAINQOM  CONSEKVATION 

33 

25 

40 

117 

07 

00 

428 

330-7 

1949            90 

Z05- 

■7231- 

•00 

RAMONA  3PAULU1N6 

1470 

13S 

0!M 

02          S 

33 

04 

00 

116 

51 

OC 

900 

1949            90 

Zob- 

•72*  3- 

•25 

HNCH  HSE  RMO  OOIJITO 

33 

09 

4b 

116 

57 

15 

428 

521-1 

1965             90 

Z03- 

■724*- 

•00 

RANCHITA 

4110 

lis 

04E 

23          S 

33 

14 

116 

32 

900 

1942            90 

To9- 

•72*«- 

■10 

RANCHITA  SLO 

655 

31S 

13E 

25          M 

3b 

12 

00 

120 

26 

00 

430 

L  100 

1943            40 

U05- 

■72«7- 

•51 

RANCmO  LOS  AMltiOS 

0090 

33 

55 

18 

118 

09 

44 

410 

F  27oC 

1930            To 

U02- 

■72«7- 

■72 

RANCHO  HATILIJA  EvAP 

O6O0 

34 

25 

4b 

119 

18 

35 

416 

V-150 

M 

Zo5- 

■72*V- 

•bl 

RANCHO  SAnTA  H. 

240 

IJS 

03» 

21          S 

33 

01 

12 

117 

12 

06 

913 

BP129B 

90 

U03- 

•72*9- 

61 

RANCHO  StbPt 

430 

34 

23 

00 

118 

57 

52 

416 

V   39 

1907            56 

"25- 

■72b3- 

•00 

RANOSBJRIJ 

3522 

29S 

4o£ 

35          M 

3b 

22 

OU 

117 

39 

00 

900 

1937            15 

Uo*- 

•725b" 

■51 

RATTLESNAKE  CoNYON 

1290 

34 

Ob 

00 

lie 

SI 

55 

410 

Flo68 

1953            To 

Z\\- 

■  7283- 

-00 

RtAM  FIELO  NAS 

32 

34 

00 

117 

07 

00 

428 

310-4 

1955            90 

YOl- 

■7284- 

•01 

HtCHE  CANYON 

l7bo 

02S 

03W 

18          S 

33 

b9 

42 

U7 

13 

52 

431 

SB   9A 

1953            33 

Uo5- 

■7293- 

■20 

RtU  BOX  (iAP 

4625 

34 

15 

30 

Il8 

06 

18 

410 

F1124B 

1957            To 

ifol- 

■7306- 

•01 

RtULANOS  ROTH 

1239 

OlS 

03« 

32          S 

34 

02 

02 

117 

12 

32 

429 

SB  23 

1935            36 

Y02- 

■7306- 

■02 

RLULANOS  S8  lul 

1194 

ois 

03" 

20          S 

34 

03 

30 

117 

12 

57 

429 

SBIOI 

1930            36 

YOl- 

■7306- 

■03 

RtOLANOS  UAILt  FACTS 

1318 

OIS 

03« 

27          S 

34 

03 

117 

11 

429 

SB  144 

1899            36 

YOl- 

■7311- 

■00 

REOLANDS  COUNIRY  CLU 

2U80 

02S 

03« 

12          S 

34 

01 

09 

117 

08 

55 

429 

SB239 

36 

un5- 

■732*- 

■00 

HEDONDO  BEACH 

0070 

33 

50 

43 

lie 

23 

20 

410 

F   42C 

1918             70 

U03- 

■737b- 

■10 

RtYNOLOS  RANCn 

34 

44 

U 

118 

53 

18 

416 

V  145 

1952  1955       56 

Z07- 

■7383- 

■05 

RnO  ARROLLUA 

32 

49 

00 

116 

55 

00 

428 

516-2 

1949             90 

YOl- 

•7384- 

■08 

RIALTO 

1246 

OlS 

05* 

02 

34 

06 

24 

117 

21 

50 

429 

SB   4A 

1943            36 

YOl- 

-7384- 

-09 

RIALTO  AUAMS 

117b 

OIS 

05« 

15 

34 

05 

19 

117 

22 

59 

813 

SB191 

1940            36 

Y02- 

-7391- 

•41 

RICE  RANCH  RIV  CO 

1980 

04S 

05« 

33          S 

33 

47 

Ob 

117 

23 

59 

417 

MKO 

33 

U02- 

-7391- 

-51 

RICE  RANCH  VfcH  CO 

07b0 

34 

27 

29 

119 

17 

41 

416 

V  156 

56 

U03- 

■7403- 

-11 

RICHFIF.LO  OIL 

1560 

34 

26 

08 

119 

08 

02 

416 

V   65 

56 

U03- 

-742b- 

-01 

RIOGE  ROUTE  MaInI  ST 

2b0b 

07N 

18* 

27          S 

34 

40 

34 

118 

46 

47 

410 

F  409 

1936            TO 

U06-7**l- 

-11 

RIO  HONDO  SPRLAD  (iRN 

0155 

b2S 

12a 

S 

33 

59 

2b 

118 

06 

33 

410 

F10140 

192T            TO 

X15- 

-7447-65 

RIPLEY-F.C.  &1A. 

0250 

07S 

22E 

3b          S 

33 

31 

30 

Ih4 

39 

00 

431 

R 

33 

YOl- 

-7469- 

-01 

RIVERSIDE  C.F.C.^n.C 

0875 

025 

05* 

14          S 

33 

58 

43 

117 

22 

29 

431 

R 

33 

YOl- 

-7470-00 

RIVERSIDE  FIRt  STn  J 

0820 

02S 

05* 

34          S 

33 

57 

00 

117 

24 

00 

900 

S3145 

1931            33 

YOl- 

-7473- 

-00 

RIVERSIDE  CITkuS  EX? 

lulb 

02S 

04M 

30    K      S 

33 

58 

OU 

117 

20 

05 

900 

SB  61 

1948            33 

U05- 

.7491- 

-11 

ROBERTA  CANYON 

4100 

34 

13 

30 

117 

55 

15 

410 

F  732B 

1945            TO 

W03 

■7510- 

-11 

ROCK  CREEK  LAu*P 

9360 

37 

28 

12 

lie 

43 

24 

405 

26 

U05- 

-7530- 

•00 

ROGERS  Canyon 

770 

OlN 

01* 

26          S 

34 

09 

46 

117 

54 

15 

410 

F   700 

1924            70 

U05- 

-7553- 

-u 

RUSCOc  MERRILL 

1100 

34 

14 

19 

lie 

21 

33 

410 

F   14B 

192T            70 

U05- 

-7560- 

-50 

ROSEHEaD 

30b 

34 

04 

53 

118 

03 

55 

410 

FU40 

1960            TO 

YOl- 

-7588- 

-01 

RUBIOOUX  LAB  USOA 

02S 

05H 

22          S 

33 

58 

35 

117 

23 

53 

431 

R 

1938            33 

YOl- 

-7588-02 

RUHIDOOX  l-IRE  UEPr. 

0776 

02S 

05* 

16          S 

33 

59 

56 

117 

24 

16 

431 

R 

1966            33 

uos- 

-7589- 

-11 

RUblO  DEBRIS  UAM 

1653 

34 

11 

57 

118 

07 

22 

410 

F1079 

1954            TO 

T09- 

-7598- 

-01 

RUNITZ  Ranch 

UbO 

27S 

13E 

31          M 

3b 

32 

06 

120 

36 

41 

430 

L   30 

1914            40 

M?8 

-7600- 

-00 

RUNNING  SPRlNuS  1  E 

596b 

OIN 

02O 

04          S 

34 

12 

00 

117 

05 

00 

900 

SB  62 

1934            36 

U05 

■7609-11 

RUSTIC  CANYON 

0265 

3* 

03 

06 

118 

30 

32 

410 

F  7/1 

1947            TO 

Y02 

-76 13- 

-11 

RYAN  FIELO 

1509 

ObS 

01» 

ir                s 

33 

43 

48 

117 

01 

17 

431 

M 

1955            33 

Z02 

-7640- 

-50 

SAGE  F  C  ST» 

2290 

07S 

01* 

12         S 

33 

34 

52 

116 

b5 

52 

♦  31 

R 

1963            33 

T09 

■7672- 

•00 

SALINAS  0AM 

1380 

30S 

14E 

08          M 

35 

20 

00 

120 

30 

00 

900 

1942            40 

11* 

-7681 

-00 

SALSIPUEObS  GAGING  S 

250 

06N 

3411 

24          S 

34 

34 

51 

120 

24 

21 

900 

1941             42 

U03 

-7665 

-01 

SALT  CANYON 

2850 

34 

21 

24 

118 

39 

42 

410 

F1019 

1948             70 

YOl 

-7711 

-00 

SAN  ANTOnIO  Ci>YN  MlH 

2394 

OIN 

08* 

13          S 

34 

10 

24 

117 

40 

31 

004 

F  5878 

1917             70 

YOl 

-7711 

-01 

SAN  ANTONIO  C«NYON 

7735 

34 

16 

29 

117 

36 

35 

410 

F1055B 

1955            36 

U05 

-7712 

-00 

SAN  ANTONIO  DaM 

2100 

OIN 

08* 

19          S 

34 

10 

00 

117 

40 

20 

410 

F1115 

36 

YOl 

-7712 

-06 

SAN  ANTONIO  HIS 

1901 

OIN 

07* 

19          S 

34 

09 

03 

117 

39 

03 

429 

SB  85 

1942            36 

YOl 

-7712 

-08 

SAN  ANTONIO  SP  6R0S 

2090 

S 

34 

09 

20 

117 

40 

55 

410 

F  6918 

70 

TlO 

-7722 

-15 

SAN  hERNARUO  kANCh 

350 

29S 

HE 

23         M 

3b 

23 

20 

120 

46 

00 

430 

L  159 

1961            40 

YOl 

-7723 

-00 

SAN  BE^NAHUINU  HObP 

1125 

OIN 

04* 

34          S 

34 

07 

40 

117 

16 

900 

SB  146 

1931            36 

YOl 

-7724 

-04 

S«N  BERNARDINO  CO  FC 

lObo 

34 

06 

117 

17 

02 

429 

SB   IB 

36 

zni 

-7731 

-20 

SAN  CLtMENTE  f-OLICE 

lib 

33 

25 

4b 

117 

36 

52 

415 

U  131 

1931            30 

U03 

-7732 

-II 

SANO  CYN  PLCRlIA  CYN 

1B50 

34 

22 

55 

lie 

24 

40 

410 

F  264B 

1930        18   70 

Uo3 

-7734 

-00 

SANUBEP6  PAThuL  SIn 

♦  025 

08N 

17* 

S 

34 

44 

37 

lie 

♦2 

43 

♦10 

F  130B 

1931            70 

Uo3 

-77Jb 

-00 

SanuBE^G  »B 

4517 

08N 

17* 

31    C      S 

34 

45 

118 

44 

900 

1933            70 

Z02 

-7736 

-50 

SAN  OIEGO  CAN*L  COI 

06S 

02* 

34          s 

431 

R 

33 

See  page    8     for  koy  to  forms  a   abbreviations 
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INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 

SOUTHERN   CALIFORNIA 


Station 

c 
■ 

C 

u  - 

i2 

1 

s 

1 

1 

t 

9 

i 

i 

J 

1 

J 

1 

-a 
J 

0  ^ 

i'! 

ll 

"m 
■ 

« 

i 

1 

NMbet 

N«M 

e 

• 

•  • 

• 

1 

■  1 

/08-7740-00 

San 

DItGO  *H  »P 

0019 

32 

44 

00 

117 

10 

00 

900 

1931            90 

Z04-77*«-00 

SAN 

DIESOITO  (-0  PARK 

33 

00 

OU 

117 

14 

00 

428   509-1 

1963             90 

Z05-7744-01 

SAN 

UIE60IT0  uAH 

250 

13S 

0311 

16          S 

33 

02 

117 

12 

406 

1924             90 

U05-7746-02 

SAN 

OIHAS  CYN  e  FK 

27t>S 

34 

11 

41 

117 

44 

26 

410  y     741 

1934             70 

U05-77*8-01 

SAN 

DIKAS  JAM 

1350 

OIN 

09* 

24           S 

34 

09 

10 

117 

46 

17 

410  F   898 

1924             70 

U05-7749-00 

SAN 

OIMAS  FC  ^5 

0955 

OlS 

09» 

11          S 

34 

06 

26 

117 

48 

19 

900  SB  154 

1931             70 

U05-77*9-01 

SAN 

DIMAS  E*P  STA 

3iU0 

OIN 

09O 

01          S 

34 

06 

117 

46 

907 

1933             70 

U05-77*9-03 

SAN 

OIKAS  -<  S 

1»«5 

S 

34 

10 

04 

117 

46 

02 

410  F   87C 

1925             70 

U05-7749-0* 

SAN 

OIMAS-STEvENS 

llIU 

S 

34 

07 

39 

117 

47 

42 

410  f     134 

1928             70 

U05-7750-00 

SAN 

OIMAS  TANuARK 

274b 

OIN 

U8M 

06          S 

34 

12 

20 

in 

45 

40 

900  Stilb7 

1929             7o 

U05-7759-00 

SAN 

FERNANDO 

0965 

02N 

15* 

09          S 

34 

16 

22 

118 

27 

50 

900 

1931             70 

U05-7760-10 

SAN 

FNDO  WLY  STATE  C 

b57 

34 

14 

17 

118 

31 

48 

410  F1157 

1962             7o 

Uo5-77t)2-00 

SAN 

FERNANDO  PH  NO  3 

1248 

34 

18 

49 

118 

29 

30 

900 

1948             70 

U05-7762-11 

SAN 

FERNANDO  »ET  MOb 

1730 

34 

19 

35 

Il« 

24 

44 

410  F10b4 

1952             70 

U03-7773-00 

SAN 

FHA-fCISOUlTO  2 

15bu 

05N 

16* 

14          S 

34 

32 

02 

lie 

31 

27 

410  f    372 

1929             70 

U05-7775-30 

SAN 

GABRIEL  BKUINGTU 

472 

34 

06 

lb 

118 

06 

32 

410  F  2270 

1953             70 

U05-777S-45 

SAN 

GABRIEL  C  EFK  00 

2050 

S 

34 

14 

2b 

117 

45 

36 

410  F1064B 

1953            70 

U05-7775-50 

SAN 

GABRIEL  C  EFK  TU 

2775 

S 

34 

16 

58 

117 

44 

48 

410  F1069 

1953            70 

U05-7775-51 

SAN 

GABRIEL  CTN  EFK 

IbUO 

S 

34 

14 

09 

117 

48 

lb 

410  F  379B 

1934            70 

U05-7775-55 

San 

GABRIEL  CIN  HELI 

3200 

34 

IS 

02 

118 

01 

30 

410  F1I60 

1962             70 

U05-7776-00 

SAN 

GABRIEL  CiN  PH 

744 

OIN 

10* 

2i                        S 

34 

09 

2u 

117 

54 

2b 

900  F  627 

1917            70 

U05-7779-00 

SAN 

GABRIEL  OaM 

1481 

OIN 

09* 

06          S 

3^4 

12 

19 

117 

51 

40 

410  F  425B 

1917            70 

U05-7779-01 

SAN 

GABRIEL  OAM  CAMP 

1500 

S 

34 

13 

33 

117 

50 

48 

410  F   76B 

1937            70 

U05-778b-00 

SAN 

GABRIEL  FiRE  DPI 

450 

015 

12* 

S 

34 

06 

11 

118 

05 

56 

900  f    742C 

1939            70 

005-7765-15 

San 

GABRIEL  NU  FORK 

2200 

34 

15 

43 

117 

50 

40 

410  E1I44 

1960            70 

Y02-7810-00 

SAN 

JACInTD 

IbSO 

04S 

01* 

27          S 

33 

48 

00 

116 

59 

00 

900 

1886            33 

T02-7811-00 

SAN 

JACInTu  RtS  MaO 

1500 

04S 

01* 

29           S 

33 

47 

30 

116 

59 

50 

431  R   fl 

1952            33 

T02-7813-00 

SAN 

JACINTO  Rb  -  SDF 

1555 

04S 

01" 

35          S 

33 

47 

12 

116 

57 

30 

431  R  f2 

1940            33 

Yol-7818-01 

SAN 

JOAOOlN  F«UII  CO 

0197 

S 

33 

42 

5b 

117 

45 

43 

415  0   60 

30 

U05-7826-10 

SAN 

JOSE  MILLS  GALSI 

044U 

34 

03 

00 

117 

54 

53 

410  F1148B 

1961            70 

Znl-78J6-51 

SAN 

JUAN  CAPIsTRANO 

0150 

33 

30 

42 

117 

38 

29 

415  0   86 

30 

Zol-7836-52 

S  JUAN  CPSTRN  bUBSTA 

150 

33 

30 

44 

117 

39 

58 

415  0   92A 

1923            30 

Tlo-7850-00 

S  L 

OHISPO  TAMK  FARM 

0118 

315 

12E 

11          M 

35 

15 

20 

120 

39 

30 

430  L   54 

1931            *0 

TlO-7851-oO 

SAN 

LUIS  OBlSf-O  POLY 

0300 

30S 

12E 

23          M 

35 

18 

00 

120 

40 

00 

900 

1669             40 

Tlo-78bl-5o 

SAN 

LUIS  OblSPu  ISDN 

150 

30S 

12E 

34           M 

35 

16 

00 

120 

40 

30 

430  L  143 

1954             40 

TlO-7854-00 

SAN 

LUIS  OBISPO  SDF 

0330 

305 

12t 

d2                          M 

35 

18 

00 

120 

41 

00 

430  L   96 

1943             40 

Z04-7857-03 

SAN 

LUIS  REY  S  D  G*E 

33 

12 

45 

117 

20 

00 

428   811-7 

1952            9o 

2o*-7858-03 

SAN 

MARCOS  CO  RO  STA 

33 

08 

30 

117 

10 

45 

428   547-1 

1962            9o 

Uo5-7862-46 

SAN 

HARInO-MUnTINGTO 

0o7o 

34 

07 

38 

118 

06 

48 

410  f    275 

l920            7o 

To9-7868-ol 

SAN 

MIGUEL  SP  MILL 

620 

25S 

12t 

16          M 

35 

45 

00 

120 

41 

00 

430  L  125 

1949             40 

TM-7869-*! 

SAN 

HIGUt-LITO  CYN 

1000 

S 

34 

35 

20 

120 

29 

40  .913  SU  50 

42 

Zol-7871-35 

SAN 

DNOFt^E 

33 

2? 

30 

117 

34 

00 

428   820-7 

1955             90 

U05-7e76-ll 

S«N 

PEORD  MILLS 

1240 

33 

46 

30 

118 

22 

58 

410  F  273D 

1955  1965       70 

U05-7876-21 

SAN 

PEDRO  RES 

0150 

33 

44 

37 

lie 

17 

47 

4lu  F1006 

1944             70 

U05-7876-26 

SAN 

PEORD  2 

85 

33 

43 

15 

118 

16 

17 

4lO  F  629C 

70 

Y01-78b7-ll 

SAN 

TIMOftO 

1603 

02S 

02* 

14 

33 

58 

10 

117 

07 

30 

429  Sb   ?A 

1953            33 

Y01-7e88-00 

SANTA  ANA  OSilO  FN  DP 

lib 

05S 

10* 

13    A      S 

33 

44 

39 

117 

52 

02 

900  0  191 

lbb9            30 

YOl-7888-01 

SANTA  ANm  OCH.U 

125 

33 

45 

00 

117 

52 

12 

415  0  1210 

1908             30 

YOl-7891-00 

SANTA  ANA  rtlvt-K  Pn  J 

ivao 

01b 

02* 

04           S 

34 

06 

30 

117 

06 

55 

004  SB162 

1906             36 

YOl-7894-00 

SANTA  ANA  KIVt.r<  PH  1 

2765 

lllN 

02* 

26          S 

34 

09 

00 

117 

04 

00 

900  SB147 

1904             36 

YOl-7895-00 

SANTA  ANA-SCOuOtK 

99 

33 

45 

06 

117 

53 

22 

415  0  161 

30 

U05-7897-00 

SANTA  ANITA  FLHN  Hit 

2035 

OIN 

11* 

03          S 

34 

12 

30 

lie 

01 

00 

410  F  432 

1938             70 

U05-789e-20 

SANTA  ANITA  Cn  HCLIP 

2575 

34 

12 

52 

118 

01 

05 

410  F1146 

1960             70 

U05-7898-40 

SANTA  ANIIA  SP»<INvi  C 

4655 

34 

12 

52 

117 

58 

56 

410  F  477D 

1958             70 

T15-7902-00 

SANTA  BA»<riA»4A 

0100 

04N 

27* 

22          S 

34 

25 

00 

119 

42 

00 

900 

1067             42 

T15-7905-00 

SANTA  BAHbAPA  FAA  AP 

0009 

04N 

28* 

17          S 

34 

26 

00 

119 

50 

06 

900 

1940             42 

TM-7909-00 

SANTA  BAHUARA  TV  PK 

4000 

05N 

29* 

07          s 

34 

31 

32 

119 

57 

27 

900 

1953             42' 

U05-7912-n 

SANTA  CLArtA  RtOGE 

5420 

34 

22 

36 

118 

12 

23 

410  F  419 

1937             70 

005-7926-00 

SANTA  FE  DAM 

427 

015 

10* 

06           S 

34 

07 

04 

117 

58 

24 

900  F1041b 

1941             70 

U03-7928-02 

SANTA  FELICIA  HES 

114U 

34 

28 

23 

lie 

45 

27 

416  V  160 

56 

T09-7930-00 

SANTA  MAHOAKI lA  2  S4 

1153 

295 

12E 

36           M 

35 

22 

120 

38 

900  L   81 

1939            40 

T09-7933-a0 

SAN1 

A  MARiiARI  lA  BblR 

1100 

29S 

12E 

25           M 

35 

22 

00 

120 

38 

00 

900 

1931        03   40 

T09-7933-20 

SANTA  HAH>}APIIA  N03 

1000 

295 

13E 

20           M 

35 

23 

30 

120 

36 

20 

430  L  170 

1964            40 

T09-79J4-01 

SAN  I A  MAH'iAHIlA  P  ST 

0974 

295 

13E 

17           M 

35 

24 

30 

120 

36 

06 

430  L   60 

1931            «0 

T12-7946-00 

SANTA  HAHIA  MD  AP 

0238 

ION 

34* 

33           S 

34 

54 

JO 

120 

27 

00 

900 

1943            42 

U05-7950-00 

Santa  honica 

60 

34 

00 

43 

118 

29 

28 

900  F  634B 

1927            70 

U05-7953-00 

Santa  mOnICA  pieh 

0015 

34 

01 

00 

118 

30 

00 

900 

1937            70 

U03-7N57-00 

SANiA  PAULA 

260 

03N 

21* 

11           S 

34 

21 

119 

05 

900  V  135 

1948  1958       S6 

U03-7957-05 

SANTA  PAULA  Co  AGKI 

0290 

34 

21 

IV 

119 

03 

42 

416  W   19 

1931            56 

U03-7958-00 

SANTA  PAOLA  MAHRAiXCA 

0185 

34 

18 

30 

119 

06 

30 

416  »  230 

1966            56 

T09-7960-20 

Santa  HITa  Cw  fEMPLI 

0855 

285 

HE 

02          M 

35 

31 

26 

120 

45 

54 

430  L  162 

1962             40 

U03-7970-U 

SANIA  ROSA  VALLEY 

275 

34 

14 

10 

118 

56 

01 

416  V   49 

1929            56 

003-7973-00 

SANTA  SOSaNA  «  NNb 

1520 

03N 

17* 

19    R      S 

34 

19 

42 

118 

41 

54 

900 

1955  1958       56 

003-7973-01 

SANIA  SOSaNA  uEvlL  C 

3340 

34 

20 

18 

118 

36 

44 

410  F1018B 

1948            70 

003-7973-02 

Santa  sosa>4A  mirpoht 

960 

02N 

17* 

07          S 

34 

16 

15 

118 

42 

29 

416  W  193A 

1966             56 

Z05-79b3-01 

SANTA  YSAbEL  srOKt 

2983 

12S 

03E 

21          S 

33 

07 

116 

40 

913  9P  43 

1912            90 

Y0l-79b7-00 

Santiago  hah 

860 

33 

47 

117 

43 

20 

900  0  118 

1932            30 

W26-7987-01 

SANTIAGO  LYN 

4500 

34 

26 

36 

U8 

04 

00 

410  F1067 

1953            70 

W26-7987-02 

SANTIAGO  CHEt^ 

3280 

34 

28 

41 

118 

01 

24 

410  F1017b 

1948             70 

Zol-7987-12 

SANTIAGO  PEA^ 

5660 

33 

42 

39 

117 

31 

59 

415  0  156 

33 

Z07-7989-00 

SAN 

VICENib  RcS 

660 

US 

OlE 

31          S 

32 

55 

Ou 

116 

55 

00 

406 

90 

O03-e008-u2 

SATICOY-CULBErtlSON 

0170 

S 

34 

17 

Ob 

119 

08 

38 

416  V  132 

56 

O03-800U-03 

SATICOY-OfL  HAk 

0300 

s 

34 

16 

40 

119 

12 

10 

416  V    6 

56 

O03-80U8-0* 

SAllCOY  FI.^E  STATION 

0190 

02N 

22* 

02          S 

34 

17 

or 

119 

09 

20 

416  V  |7b 

56 

O03-801*-00 

SAUGilS  POntH  fLANl  1 

2105 

06N 

15* 

s 

34 

35 

2u 

118 

27 

10 

900  F  125 

1933            7o 

See  page    8     for  key  to  terms  a   abbreviations 
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TABLE  A- 1  (Cont) 
INDEX  OF  CLIMATOLOGICAL  STATIONS 

SOUTHERN   CALIFORNIA 


Stdion 

1 

9 

li 

It 

a 
1 

J 

ft 
J 

8 

1 

J 

J 
1 

1 
J 

1 

!l 

11 

1^ 

3 
« 

1 

1 

i 

Numb*! 

Na>« 

e 

1 

II 

• 

• 

II 

U03-80U-03 

SAUGOS  EOISON  bT« 

1096 

3* 

25 

21 

IIH 

3* 

26 

*10 

F  200 

1928             70 

U03-80U-0B 

SrtUOOS-NtBHALi. 

1150 

S 

3* 

2* 

56 

118 

32 

51 

*10 

F  ♦75 

19*1             70 

t<?6-80<!0-01 

SAWMILL  MIN  H\.H 

3700 

3* 

*3 

15 

118 

35 

00 

*10 

F  277 

1931             70 

U05-80iJ;-l? 

bawPIT  CYN  OEcH  PR 

2690 

3* 

11 

38 

117 

57 

52 

*10 

F  30^ 

1930             70 

U05-80^2-l* 

SAkPir  0AM  NO  2 

1378 

3* 

10 

3* 

117 

59 

1* 

*lo 

F   68B 

1926            70 

005-8023-01 

S«i«IELLE 

0250 

3* 

02 

*3 

118 

26 

55 

*10 

F  lAOC 

192tt            70 

U05-8023-03 

iAnTELLE  SDLDltH  HOM 

0396 

3* 

03 

27 

llH 

27 

37 

♦  10 

F  119F 

1896             70 

U03-8036-00 

SCHAFFER  HCH  rKA/  PK 

5U00 

3* 

♦  9 

59 

119 

0* 

12 

*16 

V  M6 

1952             56 

U05-8038-51 

SCMOLL  OttJ'^IS  aAS 

98  7 

S 

3* 

09 

13 

118 

12 

01 

*10 

FlUO 

1956             70 

Z0*-8060-51 

SCOTT  RANCH 

170 

33 

03 

*5 

117 

15 

15 

913 

8P133 

90 

Y01-80b3-00 

SLAL  HOOSE 

0*S 

05W 

10 

s 

*31 

K 

33 

U02-8085>-01 

StLHY  RANCH  SIANUAWU 

750 

0*N 

2*« 

1*     J 

s 

3* 

25 

2b 

119 

21 

15 

*16 

V   *4 

1927            56 

U02-808b-O2 

StLBY  RANCH  AJFOMAli 

750 

0*N 

2*" 

1*      J 

s 

3* 

25 

28 

119 

21 

15 

*16 

V  166 

1956            56 

U0*-808b-01 

StMlNOLE  Mill  iPbS 

975 

3* 

06 

20 

1)8 

*7 

29 

*lo 

f        3b 

1927            70 

U05-8092-00 

StPULVEOA  0AM 

7*0 

3* 

10 

02 

118 

28 

06 

900 

f  *65C 

1939            70 

005-8092-01 

StPULVEOA  «N0  HAYtN 

B28 

3* 

13 

52 

118 

28 

0* 

♦  10 

F    9B 

1928            70 

005-8092-03 

StPULVEOA  CAN«UN 

0570 

3* 

0* 

50 

118 

2a 

12 

*lu 

F  778B 

19*7             70 

O05-8092-0* 

StPOLVEOA  CANiON  19 

1300 

3* 

06 

25 

118 

28 

26 

*10 

F  763B 

19^7            70 

005-8092-05 

StPOLVEOA  0AM 

0683 

3* 

10 

06 

118 

28 

11 

*10 

f    *65C 

1957            70 

005-8092-11 

StPOL  Vt  OA-MULriOLLANU 

1*25 

3* 

07 

51 

118 

29 

26 

*10 

f       17 

1928            70 

T09-8110-05 

SfcVEN-X  HMXH 

1200 

27S 

lOE 

08 

M 

35 

36 

00 

120 

55 

00 

*30 

L   59 

1930         1   *0 

T09-8126-01 

SHANOON  01 V  Or  H«YS 

1090 

265 

15E 

20 

M 

35 

39 

30 

120 

22 

30 

*30 

L   73 

1937            ♦o 

To9-8126-o3 

ShANOON  UNION  OIL  CO 

1091 

26S 

15E 

02 

M 

35 

♦1 

00 

120 

20 

30 

*30 

L   53 

1931            ♦O 

005-8156-00 

SHELL  ABSONPTiON  PL  I 

680 

025 

lOM 

35 

s 

33 

57 

117 

5* 

900 

19^8  1966       70 

005-8190-20 

Shortcut  cyn  *  fokk 

♦  *25 

3* 

15 

55 

118 

0* 

08 

*10 

El  159 

1965             70 

005-8210-01 

SIERRA  MAURE  U'AM 

1100 

3* 

10 

3* 

118 

02 

32 

*10 

f    1** 

1928             70 

005-8210-06 

SIERRA  MADRE  hM  PP 

985 

s 

3* 

10 

11 

118 

02 

51 

*10 

F  29*b 

1930            70 

005-8210-OT 

SIERRA  MAORE  t-E6L 

658 

s 

3* 

09 

27 

118 

02 

36 

*10 

F   66 

1925             70 

005-8211-00 

SIERRA  HAURE  f'OMP  ST 

700 

3* 

09 

*7 

118 

02 

21 

*10 

F  169E 

1927             70 

O05-82U-11 

SIERHA  'MAOkE  USFS 

0935 

3* 

10 

15 

118 

01 

5* 

*10 

f    68IA 

1937             70 

005-8230-00 

SIGNAL  HILL  FL  *15 

100 

33 

*7 

*9 

118 

10 

03 

♦  10 

F  *15 

1937             70 

tol-82*3-01 

SILVERADO  CANIUN 

1500 

33 

*♦ 

55 

117 

38 

27 

♦  15 

0  180 

30 

005-8252-11 

SILVER  LAKF  RcS 

0*55 

OlS 

13* 

09 

s 

3* 

06 

Ob 

118 

15 

5* 

*05 

F  336 

1930             7o 

003-8256-00 

SIMI 

0770 

3* 

17 

00 

118 

58 

00 

*16 

V  lb* 

1956             56 

003-8258-00 

SIMI  3  E 

920 

02N 

18« 

11    L 

s 

3* 

16 

18 

118 

*♦ 

2* 

*16 

V  193 

1956  1966       56 

003-8258-10 

SlMl  FORSON  RANCH 

1100 

3* 

15 

** 

lie 

39 

32 

*16 

V   93 

1931            56 

Oo3-825«-5o 

SIMI  OAK  RI06L  SUMMT 

2680 

32 

22 

00 

118 

** 

05 

*16 

V  226 

1966  1967       56 

Tll-e259-ol 

SIMMLER  uiv  or  Hwrs 

2u*7 

30S 

19E 

06 

M 

35 

21 

00 

119 

59 

00 

*30 

L   71 

1937             ♦o 

to2-8261-ll 

SIMMS  RANCH 

21*0 

0*5 

OlE 

27 

s 

33 

*7 

*9 

116 

52 

22 

♦  17 

HMU 

33 

^01-8263-00 

SINGLETON  RANCH 

02S 

02« 

25 

s 

♦  31 

33 

X19-8317-00 

SnOk  CREEK  UPfER 

19*0 

03S 

03E 

33    D 

s 

33 

52 

00 

116 

*1 

00 

900 

1939        02   33 

Tl 1-8326-00 

SOUA  LAKE 

1975 

31S 

19t 

10 

M 

35 

1* 

*7 

119 

55 

09 

♦  30 

L   *7 

1925            ♦O 

003-8338-02 

SULEDAD  CYN-EcKLEb 

2150 

3* 

26 

23 

118 

17 

33 

♦  10 

F  *05B 

1936            70 

003-8338-06 

SOIEDAD  PASS 

3520 

3* 

29 

35 

118 

05 

28 

♦  10 

F1063 

1953            70 

003-8338-10 

SULtllAO  CYN-HcRMlIt 

120U 

3* 

2* 

50 

118 

31 

26 

♦  10 

Fll*2 

1960            70 

003-8338-50 

SULEDAO  CYN  HO"<HY 

1270 

3* 

25 

13 

118 

30 

08 

♦  10 

F»X37 

1966  1967       70 

003-83*7-00 

SOMIS  ?  NN«  BAKD  hCh 

51U 

02N 

20K 

05 

s 

3* 

16 

5b 

119 

00 

22 

900 

V  190 

195^  1958       56 

003-83*7-01 

SOHIS  SNYOER  «Ch 

0300 

02N 

20« 

17 

s 

3* 

15 

*7 

118 

59 

*6 

♦  16 

V   5* 

1892             56 

003-83*7-02 

SOMIS 

290 

3* 

15 

21 

118 

59 

*5 

♦  16 

V  212 

1961             56 

003-83*8-00 

SOMIS  3  NE 

*85 

02N 

20« 

s 

3* 

17 

118 

58 

900 

1955  1966       56 

003-83*9-00 

SOMIS  3  Na 

0510 

02N 

21- 

s 

3* 

17 

119 

00 

30 

♦  16 

V  190 

1955            S6 

003-8350-00 

SOMIS  5  KNW 

0520 

02N 

210 

03 

s 

3* 

17 

07 

119 

0* 

20 

900 

1955  1958       56 

00  3-8350-02 

SOMIS  AGGEf*-Rtrt 

375 

02N 

21« 

12 

s 

3* 

16 

08 

119 

02 

0* 

♦  16 

V    2 

190^            56 

002-8365-51 

SUPERS  RANCH 

0870 

3* 

28 

bb 

119 

17 

37 

♦  16 

V  151 

56 

T10-837*-05 

SOTO  RANCH  NR  CAMdRI 

♦*0 

27S 

09E 

2^ 

M 

35 

3* 

30 

120 

59 

00 

♦  30 

L  169 

1963            40 

005-8377-01 

SOUTH  GATE 

013U 

33 

57 

16 

118 

12 

*3 

♦  10 

F  *7*B 

1941             70 

005-8379-*5 

SOUTH  HAKKlNS 

7720 

3* 

18 

*6 

117 

*e 

32 

♦  10 

F1059B 

1953             70 

TOl-8387-00 

SO  CORONA 

0*S 

06M 

07 

s 

♦  31 

33 

X19-8390-00 

SO  FORK  CABIN 

7120 

OlS 

02E 

31 

s 

3* 

0* 

50 

116 

*9 

21 

900 

1960  1966       33 

•03-8*06-00 

SOUlH  LAKE  OSkB 

9«.20 

09b 

31E 

11 

M 

37 

11 

00 

US 

3* 

00 

♦  05 

192^            M 

O05-8*l*-01 

SOUTH  PASAUENA 

0690 

s 

3* 

06 

58 

118 

09 

05 

♦  10 

F  HI 

1927            70 

Z08-e*22-05 

SO  SAN  DIEGO 

32 

*1 

35 

117 

07 

10 

913 

80  29 

I960            90 

W21-8*<!5-30 

SOUTH  TRONA 

16*0 

35 

*1 

50 

117 

23 

*5 

♦  29 

SB230 

1962            36 

005-8*36-00 

SPAUPA  PACIFlL  COLON 

690 

OlS 

09M 

3* 

s 

3* 

02 

31 

117 

*8 

35 

♦  10 

F  356C 

1920            70 

To9-8**3-20 

SPRA6UE  CAMP 

1250 

28b 

15t 

02 

M 

35 

31 

00 

120 

19 

00 

♦  30 

L  16* 

1962            *0 

U03-8**9-*0 

SPKIN6  CYN 

2U00 

3* 

26 

37 

118 

22 

05 

♦  10 

F1141B 

I960            70 

Z09-8*5o-50 

SPRING  VALLEY  FD 

32 

** 

10 

117 

00 

30 

♦  28 

510-3 

1963             90 

W28-b*76-00 

SOUIPREL  INN  1 

5239 

02N 

0*<) 

25 

s 

3* 

1* 

00 

117 

15 

00 

900 

Sbl*9 

1919             36 

1*28-8*79-00 

SWUIHREL  INN  £ 

5680 

02N 

03« 

19 

s 

3* 

U 

00 

117 

1* 

00 

900 

SB   *7 

1931            36 

005-8*99-01 

SIANTON 

55 

33 

*8 

35 

118 

00 

06 

♦  15 

0   39A 

30 

002-8536-11 

siemart  can  Olh  PUNU 

0920 

0*N 

23i« 

01    E 

s 

3* 

27 

3* 

119 

1* 

*8 

*16 

M 

•28-8566-00 

SIOOOAPO  VALLtf 

2865 

08N 

01« 

29    F 

s 

3* 

*5 

00 

117 

00 

00 

*29 

SB225 

1962            36 

O05-857*-0* 

SIONE  CNYN  WImL  SELK 

900 

3* 

06 

♦  2 

118 

26 

58 

*10 

F  76* 

19*7            70 

Oo5-857*-05 

SIONE  CANYON  HtS 

0B65 

OlS 

15" 

09 

s 

3* 

06 

21 

118 

27 

13 

*05 

F  237C 

70 

005-8590-10 

SIOUGH  PARK 

1375 

3* 

12 

15 

118 

18 

03 

*10 

F1137B 

1959            70  . 

005-8610-20 

SIUUIO  CITY-GOOLANO 

680 

3* 

08 

29 

118 

2* 

26 

*10 

F  760 

19*7            To 

O05-fl61*-01 

SIURTEVANT  CAMH 

3225 

3* 

13 

51 

lie 

02 

19 

*10 

F   58 

70 

T12-8627-00 

SUEY  RANCH 

0600 

UN 

33« 

32 

s 

3* 

59 

*0 

120 

22 

35 

900 

«0 

005-8637-01 

SULLIVAN  CANYuN 

1*65 

3* 

07 

19 

118 

30 

52 

*10 

F  768 

19^7           To 

t<?8-86*6-10 

Summit  vallf.y  menifm 

3500 

03N 

05« 

28    A 

s 

3* 

19 

10 

117 

23 

53 

♦  29 

SB|b9B 

1962            36 

005-8660-00 

SUNLANO 

1*60 

02n 

1*« 

13 

s 

3* 

16 

118 

18 

900 

19^9              To 

005-8662-00 

SuNLANO-TUJUNuA  USDB 

1750 

U2N 

13* 

18 

s 

3* 

15 

00 

lie 

17 

00 

♦  10 

F  6*7M 

19lb           To 

Y02-866*-01 

SUNNYME AU 

16*3 

03b 

0*a 

01 

s 

33 

56 

22 

117 

1* 

50 

♦  31 

H 

1955            33 

005-8680-01 

SUNSET  UAM 

1610 

3* 

12 

18 

lie 

17 

05 

♦10 

F   J9B 

1927             To 

O05-8680-0* 

SUNSET  H  S 

2110 

3* 

12 

5J 

lie 

OB 

*7 

♦10 

F  683 

1939            To 

See  poge    8     for  key  to  terms  a   abbreviations 
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SOUTHERN  CALIFORNIA 


Station 

C 
m 

a. 

|2 

1 

1 

I 
t 

9 

1 
1 

J 

•8 
s 

J 

1 

! 

h 
I' 

Jl 

1  ^ 

1  ^ 

~5 
■ 

m 

i 

> 

>> 

I 

MwVet 

Nmc 

e 

1 

•  1 

• 

I 

■  1 

U03 

-8700 

-00 

50SANA  KNOLLS 

1U90 

34 

16 

lie 

40 

9bb 

1956             56 

205 

-8707 

-01 

SOIHERLANO  UA" 

1900 

S 

33 

07 

116 

47 

406 

90 

Z09 

-8726 

-01 

S"tEiWATtK  OAb 

300 

17S 

01* 

17 

S 

SZ 

41 

33 

117 

00 

30 

014 

9b 

•*26 

-8727 

-01 

SrCAMORE  CAMP 

4000 

34 

25 

02 

117 

58 

13 

410 

F1060B 

1953             70 

UOS 

-8728 

-u 

STLMAH 

1250 

34 

18 

37 

118 

28 

15 

405 

F   391 

19               70 

M26 

-97«e- 

-00 

TAbLE  MOUNlAlM 

7420 

03N 

os« 

02 

34 

22 

56 

117 

40 

39 

410 

F   82F 

1928             70 

UOS 

-8783- 

-51 

TANdAHK  FLAIS 

2750 

34 

12 

20 

117 

45 

40 

410 

F  158 

1929             70 

U03 

-87B»- 

-01 

IaPO  citrus  A55N 

1010 

34 

17 

12 

118 

43 

09 

416 

V  12* 

56 

U03 

-87B*- 

-06 

TAPO  MATEH  CO 

1080 

34 

17 

53 

118 

43 

16 

416 

V   62 

56 

202 

-88*0- 

-01 

TtMECULA  f    S 

1018 

08& 

03« 

12 

S 

33 

29 

4B 

117 

0« 

57 

431 

H 

1955            33 

U05- 

.88*8- 

-01 

TtMPLE  CITY 

0404 

34 

06 

31 

118 

03 

25 

410 

F  4B0B 

194B             70 

To9. 

-88*9- 

-00 

TEMPLE  ION 

0800 

27b 

12E 

29 

M 

35 

32 

56 

120 

42 

21 

430 

L   43 

1886             40 

Tl2- 

-8864- 

-01 

TlPUSOUET  CYN 

J248 

34 

54 

36 

120 

11 

08 

913 

50  3lB 

42 

U03- 

■8877- 

-11 

TEVIOT  ST 

540 

34 

05 

58 

118 

15 

25 

410 

F  806 

70 

U02- 

-8879- 

-00 

ThACHER  SCHOOL 

1360 

05N 

iil 

S 

34 

27 

58 

119 

10 

♦  9 

416 

V   59 

1915             56 

X19- 

-8892- 

-00 

THERMAL  FAA  AiHPUXT 

12v 

06S 

08E 

20 

S 

33 

38 

05 

116 

09 

51 

900 

R   P2 

1950            33 

X19- 

-8892- 

•01 

Thermal  air  b»se  sof 

UU 

06b 

08E 

20 

s 

33 

38 

05 

116 

10 

16 

431 

R   PI 

1950            33 

U03- 

-890S- 

-00 

IriOUSANO  OAKS  FC  718 

OHIO 

OIN 

19* 

11    N 

s 

34 

10 

43 

118 

50 

59 

416 

V  128 

19*3            56 

U04- 

-8907- 

-00 

Thousand  oaks  i*tk  pl 

900 

OIN 

19M 

14    0 

S 

34 

09 

50 

118 

50 

11 

416 

V  169 

56 

X19- 

-8908- 

■20 

Thousand  palms 

24  0 

04b 

06E 

18 

S 

33 

49 

12 

116 

23 

34 

431 

R 

1958            33 

H03- 

-8930- 

-00 

TINEMAHA  res 

3B6S 

lOS 

34E 

26    F 

M 

37 

03 

10 

118 

13 

39 

405 

1933            14 

U03- 

-8961- 

•10 

TOPA  TOPA 

2900 

34 

34 

03 

119 

02 

26 

416 

V  197 

1958            56 

Uo5- 

■8963- 

-03 

T0PAN6A  CYN  OOTLEI 

0075 

s 

34 

02 

58 

118 

34 

46 

410 

F 1089b 

1955            70 

Uo*- 

-8967- 

•00 

TOPANGA  PAT  S  FC  bU 

7*7 

OlS 

16" 

IB 

s 

34 

05 

03 

118 

35 

57 

410 

F    6B 

1931            70 

U05- 

-8973- 

•00 

luRRANCE 

OlOO 

33 

48 

00 

118 

20 

00 

900 

1932            70 

U05- 

-8973- 

•03 

TORRANCE  AIRPokT 

0102 

33 

47 

59 

118 

20 

08 

410 

F1158 

1958             70 

zoi- 

•8992- 

•01 

THABUCO  CANtOi* 

1250 

s 

33 

39 

28 

117 

34 

12 

415 

0   81 

30 

uo*- 

-9003- 

•01 

TRANCAS  bEACH 

0025 

34 

01 

52 

118 

50 

30 

410 

F  3b6F 

1930            70 

Uo*- 

-9027- 

•21 

TkIUNTO  CANT0<4 

0800 

34 

07 

20 

118 

47 

10 

410 

F  ♦76F 

1941             70 

t<21- 

-9035- 

■00 

ThONA 

1695 

25S 

43E 

08 

M 

35 

47 

00 

117 

23 

00 

900 

SblU 

1920            36 

U05- 

-90*8- 

•03 

TUJUNGA  CN  AB  GOLD 

1650 

34 

IS 

00 

118 

16 

06 

410 

F1013B 

19*7            70 

U05- 

■90*8- 

■07 

TOJUNGA  CrN-SoLOMUN 

1400 

34 

16 

40 

118 

17 

53 

410 

F1053B 

1952            70 

Uo5- 

•90*8- 

■10 

TUJUNGA  CYN-VoGEL 

1850 

34 

17 

12 

ue 

13 

32 

410 

F  695B 

19j9            70 

U03- 

•9048- 

■15 

TUJUNGA-MILL  «.R  SUM 

4970 

34 

23 

25 

11« 

04 

50 

410 

F1029 

19*9             70 

U03- 

■9049- 

■00 

TUJUNGA  MILL  CREEK 

4600 

04N 

12" 

36 

s 

34 

23 

09 

118 

05 

25 

410 

F  47o 

19*8             7o 

U05- 

•9082- 

■01 

TURNQULL  OEHRiS  HAS 

0495 

33 

59 

18 

U8 

01 

30 

41b 

F1086 

195*             70 

YOl- 

-9086- 

■10 

TUSTIN  AUTUMA1 IC 

106 

33 

44 

18 

117 

48 

00 

415 

0  166 

1958            30 

X09- 

•9099- 

-00 

T«tNTVNlNE  PALMS  nPS 

l98o 

OIN 

09E 

29 

s 

34 

08 

116 

35 

9bO 

SB  *8A 

1935            36 

Xo9- 

•9099- 

■05 

TkENTY  NlNt  PALMS  C 

1895 

OIN 

09E 

20    H 

s 

34 

09 

00 

116 

03 

00 

429 

SB216 

1960             36 

Xo9- 

■9099- 

■10 

t*enty  NINE  Palms  o 

1520 

OIN 

loE 

14    R 

s 

34 

10 

00 

115 

54 

00 

429 

SIJ232 

1961             36 

T12- 

-9111- 

■00 

I-IICHELL  OAM 

0582 

UN 

33« 

35 

s 

34 

59 

00 

120 

19 

00 

^00 

1959             *2 

UoS- 

•9138- 

■00 

UNION  OIL  STEmRNS 

0710 

03S 

09- 

06 

s 

33 

56 

117 

52 

9bO 

19*1            30 

Z06- 

•9151- 

■50 

UNIVERSITY  CTl  SIELL 

32 

51 

10 

117 

12 

30 

428 

511-2 

1963             90 

U05- 

■9152- 

■00 

UCLA 

0430 

OlS 

15M 

s 

34 

04 

IB 

118 

27 

00 

900 

1933             70 

U05- 

-9152- 

■01 

UnlV  SO  CAL 

0208 

34 

01 

14 

118 

17 

15 

410 

^    ♦B2 

19*2             70 

YOl- 

-9156- 

•10 

UPLAND 

1605 

34 

07 

5/ 

117 

38 

38 

41(1 

F1145 

1959             70 

TOl- 

•9158- 

-00 

UPLAND  3  N 

1605 

OIN 

07«» 

31 

s 

3» 

07 

58 

117 

3B 

26 

900 

SB  B8 

1932             36 

YOl- 

-9160- 

■01 

UPLAND-CADNUM 

150B 

s 

34 

07 

08 

117 

40 

45 

410 

K  3428 

1931             36 

YOl- 

-9160- 

■02 

UPLAND  CO  YDS 

1215 

OlS 

07M 

09 

s 

34 

05 

43 

117 

37 

42 

429 

bb  9B 

1959             36 

YOl- 

-9160- 

■12 

UPLAND  CHAPPEl 

1609 

04  N 

08« 

35 

s 

34 

44 

00 

117 

37 

♦  7 

429 

SB  19A 

36 

YOl- 

.9160- 

•20 

UPLAND  FIRE  SIATION 

1275 

OlS 

07m 

07 

s 

35 

05 

55 

117 

38 

53 

429 

SBlb5 

36 

U05- 

-9165- 

■05 

UPPER  FRANKLIN  Rtb 

867 

34 

07 

14 

118 

24 

38 

410 

F   U 

70 

TIO- 

-9179- 

•00 

UPPER  MORRO  Cheek 

1050 

2Bb 

Ilk 

35 

M 

35 

27 

IB 

12a 

A5 

12 

000 

1951            *0 

ZIO- 

-9182- 

•10 

UPPER  OTAY 

32 

39 

Ob 

116 

55 

♦  5 

428 

6 13-* 

1951             90 

U05- 

-9187- 

-11 

UPPER  STONE  C»N 

0943 

34 

07 

27 

118 

27 

15 

410 

F  762 

19*7             70 

Z02- 

-9213- 

■11 

VAIL  LAKE 

1450 

33 

29 

32 

lib 

58 

36 

916 

I9»2            33 

Z03- 

-9228- 

■00 

VALLEY  CENTER  3  NE 

1615 

los 

Ola 

31 

s 

33 

16 

00 

117 

01 

00 

900 

1924            90 

YOl- 

-9233- 

■00 

VALLEY  OF  THE  FALLS 

01b 

OlE 

17 

s 

34 

04 

4b 

116 

54 

20 

429 

SB252 

36 

W26- 

-9251- 

■00 

VALYERMO  R  S 

3710 

04N 

09(1 

08 

s 

34 

26 

44 

117 

51 

10 

410 

F  *78 

1931            70 

Tl*- 

•9255- 

•00 

VANDENBERG  AFo 

0367 

07N 

35M 

29 

s 

34 

40 

00 

120 

35 

00 

900 

*2 

U05- 

-9259- 

-00 

VAN  NORMAK  LK  LMH  UA 

1150 

02N 

15- 

05 

s 

34 

17 

lb 

118 

28 

54 

405 

F  293 

70 

U05- 

-9260- 

■00 

VAN  NUYS  FC  158 

695 

OiN 

15M 

s 

34 

10 

*H 

118 

27 

03 

405 

F   15B 

1931            70 

U05- 

-9279- 

■02 

VtNlCE  F  S 

0055 

s 

33 

59 

32 

118 

27 

39 

410 

F  126B 

1928            70 

002- 

-9285- 

■00 

VENTURA 

0045 

34 

16 

36 

119 

17 

30 

41b 

V   66 

1931            56 

U03- 

-9285- 

•0? 

VENTURA  CO  F  i 

0925 

34 

16 

17 

118 

44 

05 

416 

V  154 

56 

U03- 

-9285- 

-03 

VtNTUAA  CO  MM 

0720 

34 

17 

45 

118 

52 

34 

416 

V  126 

S6 

U02- 

-9285- 

■04 

VENTURA  CH 

100 

34 

16 

56 

119 

17 

18 

416 

V  131 

19*8            S« 

U03- 

-9285- 

-05 

VtNTURA  Mk  DlbT  6 

0900 

34 

09 

50 

118 

50 

11 

416 

V  169 

56 

Uo5- 

-9298- 

■07 

VtROUGO  MT  HEnUERbON 

2650 

02N 

13M 

34 

s 

34 

12 

13 

118 

15 

52 

41b 

F«X36 

196*            70 

U05- 

-9298- 

-08 

VERUUGO  MT  hKLCRESl 

1200 

34 

10 

4B 

118 

15 

38 

410 

F-X35 

196*            70 

UOS- 

-9298- 

■11 

VEROiJGO  PUHP  jTA 

1360 

02N 

14M 

15 

s 

34 

15 

27 

118 

20 

06 

405 

F1087E 

70 

roi- 

-9323- 

■51 

VICTORIA  Gage  CNL  CO 

1063 

OlS 

04M 

13    P 

s 

34 

04 

39 

117 

15 

18 

017 

1892            36 

M?8 

-9325- 

-00 

VICTORVILLE  PUMP  PL1 

2869 

OSN 

04" 

09 

s 

34 

32 

Ob 

117 

18 

00 

900 

1938             36 

•<?8- 

-9325- 

-06 

VICTORVILLE  Cu  YARD 

2800 

05N 

04M 

16    A 

s 

34 

31 

32 

117 

30 

14 

429 

StIlOS 

1960             36 

XlS 

-9327- 

-00 

ViOAL  SHELL 

06Jo 

Olb 

23E 

01 

s 

34 

07 

lb 

114 

30 

40 

813 

1966            36 

YOl- 

-9338- 

-03 

VILLA  PARK  UAA 

049<f 

33 

49 

02 

117 

46 

07 

415 

0  173 

1962            30 

YOl 

-9338- 

-OS 

VILLA  PK-ORChmRU 

290 

33 

48 

52 

117 

♦  9 

20 

415 

0  109 

30 

Uo3 

-9345- 

•00 

VINCENT  FIRE  alN 

3135 

05N 

12M 

28    L 

s 

34 

29 

17 

118 

08 

29 

41b 

F  120 

1927            70 

U05- 

-9346- 

■01 

VINCENT  bULCH 

6590 

s 

34 

?2 

26 

117 

45 

05 

410 

F   81B 

1927            70 

ZOS 

-9348- 

-50 

VINEYARD  RANCn 

33 

09 

*5 

116 

54 

00 

i^Ze 

550 

1965             90 

204 

-9379- 

-10 

VISTa  CO  RD  SIATIUN 

33 

13 

35 

117 

13 

10 

428 

551-7 

1962             90 

20* 

-9379- 

-20 

VISTA  GREEN 

33 

1? 

07 

117 

14 

15 

42b 

512-7 

1962             90 

203 

-9379- 

•23 

VISTA  ID  SHOP 

33 

16 

3b 

116 

41 

30 

428 

403-7 

1961             90 

Z03 

-9379- 

-27 

VISIA  ID  10  Fl  MEIH 

33 

16 

30 

116 

44 

30 

428 

404-7 

1961             90 

Z03 

-9379 

-31 

VISTA  ID  V-NOiCH 

33 

13 

3u 

U6 

43 

30 

428 

406-7 

1961             9o 

S««  pog*   8     for  k«y  to  terms  a  abbreviations 
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Station 

& 
t 

J 

g 

1 

t 

1 

1 
J 

1 

3 

i 

1 

|1 

«  M  £ 

11 

u 

u 
c 

a 

m 

a 

1 

>• 

f 

Maatof 

Nwie 

t- 

9 

" 

J 

e 

1 

1 1 

• 

1 

II 

Z05 

-937V 

-35 

VISTA  ID  sAHNCK  HCM 

33 

09 

lb 

116 

39 

15 

428 

401-7 

1961            90 

Z03 

-937<> 

-39 

VlSI*  ID  aEST  FOHK 

33 

17 

lb 

116 

44 

30 

428 

402-7 

1961            90 

Z04 

-9379 

-♦2 

visr*  S  U  a*E 

33 

12 

00 

117 

14 

00 

428 

ai2-l 

1954            90 

TlO 

-9JV2 

-05 

VOHIAC  SbP 

1461 

31b 

UE 

02 

M 

35 

15 

06 

120 

4b 

35 

430 

L  172 

1964             40 

TlO 

-939b 

-05 

VULTURE  HOCK 

2b3b 

26b 

09E 

28 

H 

35 

38 

30 

121 

01 

00 

430 

L  168 

1963             40 

TlO 

-9*01 

-05 

■•UnAMS 

OlUO 

31s 

12E 

16 

M 

3b 

13 

30 

120 

41 

30 

430 

L  166 

1963             40 

TlZ 

-9*08 

-12 

■AbON  WHttC  CmMP  1  5 

4990 

34 

43 

49 

119 

U 

01 

416 

V  202 

1959             5« 

Uo5 

-9*<;7 

-51 

IIALNUT  FHUIT  oHOWtHS 

0533 

34 

13 

117 

51 

09 

410 

f    339 

1929             70 

UoS 

-9«31 

-00 

WALNUT  PAI-40L  STN 

488 

02b 

09w 

18    0 

S 

34 

00 

12 

117 

52 

1* 

♦10 

f     102B 

1926             To 

Uo5 

-9*38 

-20 

■ALlERI*  LAKt  fUMf  5 

90 

33 

48 

3b 

118 

21 

OS 

410 

H164 

1V64             70 

Z03 

-9*»7 

-00 

MAkNER  SPI^INOS 

3180 

lob 

03E 

26 

S 

33 

17 

00 

116 

38 

00 

900 

1931            90 

Uo5 

-94«>« 

-01 

maTERMAN  0  S 

3290 

34 

15 

58 

118 

08 

37 

410 

F   52C 

70 

Uo5 

-9«6*- 

-23 

MAFERHAN  HTN 

T960 

34 

20 

23 

117 

56 

21 

410 

F1031B 

1949            70 

U03 

-9*ttS- 

-00 

XAYSIOE  H  >i    EVAP 

1060 

04N 

17W 

Ol    b 

s 

34 

29 

41 

118 

36 

44 

813 

UWR 

1963            70 

X02 

-94H7 

-00 

•  C  SMEHOKN  JoMNbON 

2794 

04N 

04E 

19 

s 

34 

25 

00 

116 

37 

00 

429 

58502 

36 

«26 

-9S31- 

-02 

WEST  ANTELJPE 

3110 

09N 

Ibw 

03 

s 

34 

53 

48 

118 

27 

12 

♦  05 

1921            15 

Uo5 

-9531- 

■51 

«ES(  ARCAUIA 

0!>47 

s 

34 

07 

42 

118 

04 

dZ 

♦  10 

F  109O 

1925            70 

U05 

-9S31- 

■71 

MbbT  AZUbA 

ObOS 

s 

34 

06 

53 

117 

54 

56 

♦  10 

F  406C 

1936            70 

UOS 

-9533- 

■10 

MtST  BURbANK 

615 

34 

10 

47 

118 

20 

07 

♦  10 

F1127 

1958            70 

Tl* 

-9536- 

■00 

MtSI  BI6  PINE  LOOkUT 

6280 

0  7N 

27W 

12 

s 

34 

42 

00 

119 

40 

00 

900 

1942             42 

UOS 

-95*7- 

-OS 

WEST  COVINA  KLLLErt  H 

0350 

34 

03 

54 

117 

57 

20 

♦  10 

F  lOlD 

1959             70 

uos 

-9SS8- 

■20 

■EST  FORK  R  S 

3100 

34 

14 

45 

118 

02 

55 

♦  10 

FlOOlb 

1945            70 

Yor 

-9S69-11 

mesthini&ter 

38 

s 

33 

45 

08 

117 

59 

17 

♦  15 

0  162 

33 

toz- 

-9586- 

•00 

■EST  PORTAL  KiVEKbUE 

04b 

Oiw 

lb 

s 

♦  31 

R 

33 

roi- 

-9se7- 

■01 

KEST  RlVEHSIOt 

900 

02S 

05* 

07 

34 

00 

44 

117 

26 

48 

♦  31 

R 

1948            33 

no- 

-9603- 

-10 

■HALE  ROCK  UAH 

2So 

2es 

lOE 

34    F 

M 

3b 

26 

48 

120 

53 

06 

813 

1963             40 

uoz- 

•9615- 

•00 

WriEELEH  SPHINoS  2  SS 

0850 

ObN 

23« 

28 

s 

34 

28 

59 

119 

17 

38 

900 

1940             56 

U02- 

-9615- 

■01 

WHEELER  SHRlNoS  2  S« 

950 

ObN 

23« 

28 

s 

34 

28 

55 

119 

17 

30 

♦  16 

V  ia7 

1932             56 

Uo3- 

•9618- 

■00 

•HEELER  bPKlNob  7  N 

41bu 

34 

35 

50 

119 

19 

30 

900 

V   63 

192  7  1965       56 

xol- 

-9631- 

■00 

KHITE  MOUNTAIi. 

7260 

03'" 

01« 

20 

s 

34 

20 

00 

117 

00 

00 

813 

9635 

1966            36 

MOS- 

•9632- 

■00 

■HITE  MOUNiAIk  1 

OlbO 

05b 

3bE 

1>* 

M 

37 

30 

00 

118 

11 

00 

900 

1955            26 

*03- 

•9633- 

•00 

MHITE  HOUNlAlH  2 

2470 

04b 

34E 

20 

M 

37 

35 

00 

lie 

14 

00 

900 

195b            26 

Uos- 

•9660- 

00 

WHITIIER  CITY  HALL 

320 

02S 

11« 

28 

s 

33 

58 

30 

118 

01 

57 

♦  lo 

F  106D 

1928            70 

Uos- 

•9660- 

■02 

■MITTIER-CATE 

0280 

s 

34 

20 

118 

03 

30 

♦  10 

F1099 

19bb            70 

Uos- 

•9660- 

•08 

WHIT  TIER-WOOD 

•ZMO 

s 

33 

59 

52 

118 

03 

10 

♦  10 

F1035 

1950            70 

UOS- 

.9666- 

•01 

WHITTIER  NAHkuwS 

0230 

s 

34 

02 

02 

118 

02 

40 

♦  10 

F1057B 

1953            70 

UoS- 

•9666- 

■OS 

WHITTIER  NARROWS  0AM 

02So 

02S 

11« 

04 

5 

34 

01 

15 

118 

04 

00 

♦  lo 

F1114B 

70 

>'?o- 

•9671- 

■00 

WILOROSE  RANGtH  STA 

♦  100 

19S 

44E 

23 

M 

36 

15 

00 

117 

14 

00 

900 

1966             14 

^01- 

■967b- 

■SI 

WlLU  ROSE  RANuH-EANL 

tt7b 

s 

33 

47 

2b 

117 

29 

54 

813 

UWR 

33 

TlO- 

■9679- 

■05 

WILLIAMS  RANCH 

So 

2bb 

06E 

IS 

M 

35 

45 

30 

121 

18 

30 

♦  30 

L  l7lD 

1964             40 

K26- 

•9699- 

■50 

WILLOW  SPRINbb 

3800 

ION 

ISW 

23 

s 

34 

56 

54 

118 

29 

24 

813 

UwR 

1929            15 

U05- 

•97U1- 

■02 

WiLMINGTON-2 

0»40 

s 

33 

47 

27 

118 

15 

30 

♦  10 

F  118C 

195b            70 

•  26- 

•9710- 

•11 

WILSONA 

2V10 

s 

34 

34 

50 

117 

43 

10 

♦  10 

F»X12B 

IvSl            70 

U05- 

•9710- 

•21 

WILSON  CANYON 

3175 

s 

34 

21 

17 

118 

27 

00 

♦  10 

F  363b 

1933             70 

ZOS- 

■972*- 

♦  0 

WiNUMiLL  KHO  OUIJITO 

33 

12 

00 

116 

54 

30 

♦  28 

520-1 

196b             90 

YOl- 

■97*8- 

■0* 

WlNIERSBUKb-bLATER 

25 

33 

42 

49 

117 

59 

b6 

♦  15 

0   43 

30 

UOS- 

•976b- 

•01 

WOLFSKILL  CYn-UPHER 

3625 

34 

10 

13 

117 

43 

16 

♦  10 

F1075 

1937             70 

TOl- 

•9774- 

■20 

WOODCREST  PREi^UA  0AM 

1580 

03S 

OSW 

25 

s 

33 

53 

50 

117 

19 

47 

♦  31 

R 

1956             33 

TU- 

•9813- 

•10 

WKEUEN 

2080 

29b 

17E 

It 

M 

3b 

25 

00 

120 

06 

00 

♦  3o 

L  121 

1940               40 

W28- 

•9819- 

•31 

WKIGHTWOOO 

6U38 

03N 

07W 

08 

s 

34 

22 

17 

117 

29 

♦  29 

SB  33 

1959             36 

UOS- 

•9819- 

■33 

WHIGHTWOOU  FIkE  STA 

5960 

34 

21 

34 

117 

37 

b7 

♦  10 

F1128 

1958             70 

*?8- 

•9836- 

•75 

YERMO  INSPECTION  STA 

1912 

34 

55 

3U 

116 

48 

10 

429 

Sb233 

1962             36 

UOS- 

-98*7»00 

YUHUA  LiNbA 

0405 

03S 

09w 

dZ 

s 

33 

54 

00 

117 

49 

00 

9(MJ 

1931             30 

U05- 

-98*7- 

■21 

YoRBA  RESERVOIR 

320 

s 

33 

52 

23 

117 

48 

29 

415 

0  163 

30 

110- 

•98bO- 

■05 

YORK  MTN  bANiA  RIIA 

1274 

27S 

lOE 

35 

M 

35 

32 

05 

120 

51 

40 

430 

L  161 

1962             40 

YOl- 

•9875- 

•02 

YUCAIPA  Sh  12/ 

2880 

02S 

02W 

10 

s 

34 

02 

117 

02 

429 

5B127 

1949             36 

YOl- 

•9875- 

03 

YUCAIPA-BLANKE 

2B00 

s 

34 

00 

41 

117 

00 

b9 

429 

bbl26A 

3fr 

YOl- 

•9875- 

■04 

YUCAIPA  CO  YUb 

2120 

01b 

02W 

04 

s 

34 

01 

59 

UT 

06 

08 

429 

SB  99 

1959             36 

YOl- 

•9875- 

■05 

YUCAIPA  F^S 

2810 

01b 

02« 

36 

s 

34 

01 

58 

117 

02 

11 

429 

Sbl29 

36 

YOl- 

■9875- 

07 

YUCAIPA  WATER  CO 

27  40 

UlS 

02W 

36 

s 

34 

02 

117 

02 

26 

429 

SB  132 

1954             36 

XOB- 

■9881- 

06 

YUCCA  VALLEY 

3420 

OIN 

05E 

34 

s 

34 

07 

3o 

116 

27 

10 

429 

SblOcA 

1959             36 

UO*- 

•9990- 

11 

ZUMA  CYN-OAKLlY 

IbOO 

s 

34 

04 

58 

118 

49 

38 

410 

F  386C 

1934            70 

uo*- 

•9990- 

•12 

ZUMA  CYN  PS 

0115 

s 

34 

01 

lo 

118 

47 

46 

410 

F  4b8 

1940            70 

See  page    8     for  key  to  termt  8   abbreviations 


TABLE  A-2 
PRECIPITATION  DATA 

The  definition  of  terms  and  abbreviations  used  in  connection 
with  this  table  are  as  follows: 

No  record  or  record  incon^lete . 

¥:        Amount  included  in  the  following  measurement.  Time 
distribution  unknown. 

E  Wholly  or  partially  estimated 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  from  previous  month. 

RB  Record  begins. 

KE  Record  ends. 

Precipitation  values  are  shown  to  the  nearest  hundredth  (oOl) 
of  an  inch,  except  where  Fischer  &  Porter  recording  rain  gages  are  used, 
these  values  are  shown  to  the  nearest  tenth  (.1)  of  an  inch. 
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TABLE    A-2 
PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 

TOTAL 

JULYI 

THROUGH 

JUNE  30 

1967 

1968 

TOTAL 
OCT.  1 

THROUGH 
SEPT  30 

JULY 

AUG 

SEPT. 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN 

FEa 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

Aua 

SEPT 

CENTRAL    COASTAL 
DRAINAGE    PROVINCE    T 

SALINAS 

HY0R0L06IC    UNIT    T09 

ATASCAOERO    LAKE 
ATASCAOERO    PUMP    STA 
ATASCAOERO   AMMC 
BUCKHORN    RANCH 
CAMP    ROBERTS 

U.57 

9.53 

11.79 

7.69 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.95 
0.67 
0.76 
0.70 
0.55 

0.21 
0.07 
0.10 
0.00 
0.10 

2.43 
2.45 
2.09 
3.80 
2.39 

2.04 
1.87 
2.50 
2.40 
0.20 

0.97 
1.22 
1.83 
2.25 
1.05 

1.15 
0.60 
0.99 
1.05 
0.76 

2.32 

1.76 
2.35 
4.95 
1.47 

1.50 
0.89 
1.17 
1.30 
1.10 

T 
0.00 
0.00 
0.50 
0.07 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

T 
0.00 
0.00 

T 

T 
0.00 
0.00 

T 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

10.62 

8.86 

11.03 

7.14 

0ELLA6ANNA    RANCH 
EAGLE    RANCH 
EUREKA    RANCH 
GOOUKIN    RANCH 
HIGHLAND   FARM 

11. S6 

10.05 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
1.30 
1.12 
0.90 
0.53 

0.25 
O'.U 
0.20 
0.00 

2.18 
2.80 
2.19 
3.70 
3.11 

4.47 
3.30 
1.82 

1.66 

4.24 
2.85 
1.91 

0.72 

2.75 
1.55 
1.16 

1.44 

4.88 
3.28 
2.14 

1.76 

1.68 
1.83 
1.05 

0.75 

0.30 
0.10 
0.00 

0.08 

0.00 

T 

0.00 

T 

0.00 

T 

0.00 

t.oo 

10.44 
9.52 

IVERSON   RANCH<ED) 
LINN    RANCH 
MC    MILLAN    CANYON 
MC    NEIL    RANCH 
NACIMIENTO    0AM 

9.9b 
8.33 
8.43 
15.28 
8.28 

0.00 
0.02 
0.00 
0.00 
0.07 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.63 
0.68 
0.50 
0.90 
0.48 

0.00 
0.13 
0.00 
0.00 
0.07 

2.97 
1.84 
2.12 
3.17 
1.56 

1.37 
1.44 
1.25 
2.27 
1.71 

0.82 
0.86 
0.97 
2.16 
0.63 

0.74 
0.73 
0.88 
1.16 
0.67 

2.08 
1.66 
1.90 
3.87 
1.82 

1.24 
0.88 
0.65 
1.75 
1.22 

0.11 
0.09 
0.16 
0.00 
0.05 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

o.ou 

0.00 

9.33 

7.63 

7.93 

14.38 

7.73 

PASO   ROBLES 
PASO   ROBLES    GERST 
PASO   ROBLES   FAA    AP 
RUNITZ    RANCH 
SALINAS   DAM 

8.74 
10.45 

7.35 
10.16 

T 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.79 
0.74 
0.28 
0.79 
1.11 

0.14 
0.30 
0.14 
0.00 

1.74 
2.28 
1.39 
2.46 

1.70 
1.45 
0.97 
1.82 

1.19 
1.92 
1.15 
1.47 
1.65 

0.68 
1.10 
0.81 
0.95 
1.02 

1.76 
1.00 
1.75 
1.84 
3.20 

0.70 
1.30 
0.82 
0.83 
1.25 

0.04 
0.36 
0.02 
0.00 
0.25 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
T 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

T 

0.00 
O.OU 
0.00 
0.00 
O.OU 

7.95 
9.71 
7.05 
9.37 

SANTA    MARGARITA    2    SM 
SANTA    MARGARITA    BSTR 
SANTA    MARGARITA    P    ST 
SHANOON   UNION   OIL    CO 
TEMPLETON 

19.98 

<:p.ll 

11.23 

0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1.21 
1.32 
0.75 
0.66 
0.62 

0.23 
0.20 
0.07 
0.00 
0.16 

4.32 
4.33 
3.83 
2.08 
1.98 

2.92 
3.32 
1.87 
1.21 
2.67 

3.39 
3.31 
2.11 
0.84 
2.02 

1.88 
1.89 
0.88 
0.70 
0.85 

4.31 
4.05 
2.33 
1.46 
1.91 

1.48 
1.49 
1.17 
0.69 
0.96 

0.24 
0.20 

0.06 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

T 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

18.77 
18.79 

10.61 

SAN  LUIS    OBISPO 
HYDROLOGIC    UNIT    TIO. 

ARROYO   6RANUE 

ARROYO   GRANDE    NO   S 

AVILA 

BETTENCOURT 

CAMP    SAN   LUIS   OBISPO 

11.53 
12.53 
10.43 

13.69 

0.00 

o.uo 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.78 
0.83 
0.16 

1.09 

0.00 
0.00 
0.00 

0.08 

3.35 
3.74 
3.46 
4.05 
2.93 

1.7* 
1.77 
1.60 
3.83 
1.76 

0.84 
0.97 
0.67 
3.43 
1.77 

1.35 
1.37 
1.32 
1.19 
1.52 

2.52 
2.83 
3.22 
5.39 
2.94 

0.88 
0.93 
0.00 
2.24 
1.43 

0.07 
0.09 
0.00 
0.22 
0.17 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

T 
0.00 

o.oo 

0.00 
O.OU 
0.00 

10.75 
11.70 
10.27 

EDNA    (STORNETTA) 
HEARST    RANCH 
HEARST    CASTLE 
HORRO   BAY    FIRE    DEPT 
MORHO   BAY    3   N 

19.53 
10.45 
11.79 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.85 
0.25 
0.05 
0.87 
0.84 

0.00 
0.27 
0.07 
0.13 
0.00 

3.82 
0.83 
1.42 
1.70 
2.16 

2.49 

5.15 
1.56 
1.45 

1.05 

3.12 
1.14 
1.67 

1.52 

3.95 
1.75 
1.79 

3.15 

3.85 
2.00 
2.39 

1.30 

1.52 
1.24 
1.22 

0.20 

0.40 
0.06 
0.27 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

T 
0.00 

0.00 
0.06 
0.00 

19.48 

9.64 

10.95 

PER02ZI 

PISMO   BEACH 

PT    PIEORAS    BLANCAS 

S    L    OBISPO    TANK    FARM 

SAN   LUIS   OBISPO    POLY 

14.71 
13.69 
14.26 
14.78 
17.94 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

1.29 
0.61 
0.23 
0.77 
1.20 

0.00 
0.00 
0.16 
0.02 
0.00 

3.88 
3.09 
1.00 
3.13 
3.83 

2.17 
1.66 
2.75 
2.89 
3,05 

1.89 
2.40 
2.23 
2.31 
2.43 

1.59 
1.66 
3.33 
1.45 
2.07 

2.79 
2.75 
2.89 
2.95 

3.70 

1.10 
1.36 
1.41 
1.15 
1.31 

0.00 
0.16 
0.26 
0.11 
0.35 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
O.OU 
0.01 

13.42 
13.08 
14.23 
14.01 
16.75 

MHALE    ROCK   DAM 

9.73 

0.00 

0.00 

0.67 

0.08 

1.37 

1.82 

1.23 

1.63 

2.05 

0.76 

0.12 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OJ 

9.09 

CARRIZO   PLAIN 
HYDROLOGIC    UNIT    TU 

CAVANAUGH    RANCH 
PONO    RANCH   NO   2 

8.14 

0.00 
0.00 

0.63 
0.00 

0.25 
1.12 

0.00 
0.00 

2.35 
2.21 

1.07 

0.52 

0.75 

1.97 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7.26 

SANTA    MARIA-CUYAMA 
HYDROLOGIC   UNIT    T12 

CUYAMA 
NIPOHO    2    NH 
SANTA    MARIA    MB    AP 
SUEY    RANCH 
TMITCHELL    DAM 

5.48 
11.37 

7.52 
11.04 
12.23 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

0.20 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

0.26 
0.59 
0.18 
0.17 
0.49 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

2.34 
2.86 
1.91 
2.98 
2.69 

0.54 
1.84 
1.33 
1.69 
1.90 

0.31 
1.12 
0.60 
1.00 
1.37 

0.52 
1.32 
0.90 
1.65 
1.66 

0.96 
2.71 
1.90 
2.82 
3.18 

0.34 
0.84 
0.65 
0.70 
0.79 

0.01 
0.09 
0.05 
0.03 
0.13 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

T 

I 

T 

0.02 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

5.04 
10.78 

7.34 
10.87 
11.74 

SAN   ANTONIO 
HYDROLOGIC    UNIT    T13 

LOS   ALAMOS 

9.66 

0.00 

T 

0.28 

0.00 

2.06 

1.03 

1.45 

0.88 

2.83 

0.97 

0.16 

0.00 

T 

0.00 

o.oe 

9.3E 

SANTA    YNEZ 
HYDROLOGIC    UNIT    TU 

CACHUMA    DAM 

GIBRALTAR    DAM   2 

JUNCAL    DAM 

LOMPOC 

LOS   PRIETOS    R    S 

10.27 
15.69 
17. 3E 

12.96 

T 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.28 
0.12 
1.19 

0.29 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

3.32 

5.47 
5.54 

4.00 

1.08 

1.51 
1.41 

1.06 

0.82 
2.12 
2.49 
1.07 
1.25 

1.06 
1.30 
1.50 
1.09 
1.19 

2.54 
3.50 
3.46 
1.03 
3.26 

1.17 
1.67 
1.75 
1.28 
1.91 

T 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
O.OE 
0.00 
0.00 

T 

0.00 

T 
0.00 

T 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
O.OU 
0.00 

9.99 
15.57 
16. IE 

12.67 

SALSIPUEOES    GAGING   S 
SANTA    BARBARA    TV    PK 

11.67 
18. 7E 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.10 

0.00 
0.00 

2.61 
6.09 

2.16 
2.0E 

1.40 
2.6E 

1.13 
2.32 

3.00 
3.40 

1.10 
2.14 

0.27 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

O.OU 

0.00 

11.67 
18. 6E 

S«e  page   24  for  key  to  terms   8i  abbreviations 
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TABLE    A- 2  (Cont) 

PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEa 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 

OCT   I 

THROUGH 

SEPT  30 


CENTRAL  COASTAL 
DRAINAGE  PROVINCE  T 


SANTA  BARBARA 
HYQROLOGIC  UNIT  T15 

SANTA  BARBAKA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

13.67 
13.76 

T 
T 

T 

o.os 

0.23 
0.07 

0.00 

I 

4.05 
4.31 

1.09 
1.28 

1.44 
1.13 

2.02 
1.88 

4.22 
4.39 

0.62 
0.65 

0.00 

T 

T 
T 

0.00 
T 

0.02 
T 

T 
T 

13.46 
13.64 

See  page  24  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    A- 2  (Cont.) 

PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


OEC. 


1968 


JAN 


FEa 


MAR 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AU& 


SEPT 


TOTAL 
OCT.  I 

THROUGH 
SEPT  30 


LOS  ANtotLES 
ORAINAGt  PROVINCE  U 


VENTUMA  RIVER 

HY0R0L06IC  UNIT  U02 

BARKET  OJAI  RANCH 

1«.80 

0.00 

0.00 

0.23 

0.00 

5.92 

1.03 

1.59 

1.37 

3.50 

1.16 

o.ou 

0.00 

0.00 

0.12 

o.ou 

14.69 

CANADA  LARGA 

l*.6^ 

0.00 

0.00 

0.33 

0.00 

5.02 

1.08 

1.34 

1.82 

3.90 

1.13 

0.00 

0.00 

0.03 

O.IB 

0.00 

14.50 

CASITAS  DAM 

16.75 

0.00 

0.00 

o.u 

0.00 

5.62 

1.41 

1.75 

1.68 

5.01 

1.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.02 

O.Ou 

16.63 

CASITAS  RESERVOIR 

16.79 

o.uo 

0.00 

0.35 

0.00 

5.16 

!.?♦ 

1.66 

1.48 

5.73 

1.17 

0.00 

0.00 

0.02 

0.00 

o.ou 

16.46 

KINGSTON  REb 

14.62 

0.00 

0.00 

0.10 

0.00 

5.15 

1.25 

1.05 

1.52 

4.50 

1.05 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

O.Ou 

14.53 

MATILIJA  DAM 

15.28 

0.00 

0.00 

0.24 

0.00 

5.64 

0.98 

1.62 

1.38 

3.98 

1.44 

0.00 

0.00 

o.oo 

0.00 

o.ou 

15.04 

OAKVIEM 

16.34 

0.00 

0.00 

0.33 

0.00 

5.10 

1.34 

1.68 

1.48 

5.01 

1.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

o.ou 

16.01 

OJAI 

14.79 

0.00 

0.00 

0.37 

0.00 

5.46 

1.02 

1.68 

1.34 

3.94 

0.98 

0.00 

0.00 

0.04 

0.11 

o.ou 

14.57 

SELBY  RANCH  STANDAHU 

16.33 

0.00 

0.00 

0.22 

0.00 

5.30 

1.15 

1.92 

1.59 

5.01 

1.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16.11 

SOPERS  RANCH 

15.03 

0.00 

0.00 

0.20 

0.00 

5.20 

1.0* 

1.69 

1.84 

3.84 

1.22 

0.00 

0.00 

0.05 

0.03 

0.00 

14.91 

thacher  school 

.. 

-. 

.. 

.. 

0.00 

5.10 

1.05 

1.33 

1.56 

2.44 

1.02 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.52 

VENTURA 

13.24 

0.00 

0.00 

0.28 

0.00 

6.17 

1.21 

1.46 

0.53 

3.07 

0.52 

0.00 

0.00 

0.03 

T 

T 

12.99 

VENTURA  CH 

13.98 

0.00 

0.00 

0.32 

0.00 

6.29 

1.32 

1.51 

1.36 

2.61 

0.57 

0.00 

0.00 

0.00 

0.02 

o.ou 

13.68 

SANTA  CLARA-CALLEGUAS 
HYDHOLOGIC  UNIT  U03 

ACTON  ESCONUIUO  CNYN  8.92 

ACTON  ALISO  CANYON  17.13 

ACTON  ALISO  CNYN  BLU  9.49 

ACTON  CAMP  i  8.24 

ACTUN-COLOMUO  RANCH  11. OE 

ACTON  HUBBAHD  RCH  11.66 

BARO  RESERVOIR  17.35 

BARUSDALE  YOUNG  RCH  17.76 
BLANCMARO  INV  CO 
BORGSTROM 

BOUQUET  CANYON  F124  14.10 

BOUQUET  CANYON  FCllO  9.27 

BUCK  CK  GUAKO  STA  10. 3o 

CAMULOS  RANCH  15.99 

CASTAIC  PATROL  STA  13.27 


0.00  0.37  0.52 

0.09  1.65  0.5b 

T  0.73  0.70 

O.UO  0.25  0.62 

0.00  0.2E  0.62 

0.00  0.10  0.41 

0.00  0.00  0.28 

0.00  0.00  0.56 


0.00 
0.00 
O.UO 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
O.UO 
O.UO 
T 

0.03 
0.00 
0.00 
O.UO 
0.00 

0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
T 

0.00 
0.00 
0.00 

I 

0.00 

1.00 
0.39 


0.14 
0.05 
1.23 
0.55 
0.31 

0.20 
0.15 
0.43 
0.29 
0.42 

0.35 

0.82 
0.47 
0.31 

0.64 
U.55 


CASTAIC  JUNCTION  11.65 

DAVIS  RANCH  13.73 

DOUBLE  H  N  RANCH  19.61 

DRY  CANYON  KESERVOIR  11.94 

ELIZABETH  LAKE  128B  18.47 

FILLMORE  1  KNM  17.88 
FISH  CREEK 

GORMAN  9.5U 

HASLEY  CANYON  15.52 

LIMONEIRA  RANCH  14.35 

LITTLE  GLEAbON  20.26 

LOCKWOOO  VALLEY  8.56 

MAGIC  MOUNTAIN 

MEHER  MTN  15.65     0.00   0.00   0.20 

MINT  CANYON-THE  OAKS  12.09     0.00   0.00   0.50 

MINT  CANYON-DYER  11.66     0.00   0.01   0.17 

MOOHPARK  17.42      T     0.00   0.73 

NEMBURY  PARK  4  SM  18.78     O.UO   0.00   0.58 

NEKHALL  RANCH  17.10     0.00   0.00   0.60 

NEMHALL  SOLLDAD  32C  14.65     0.00    T     0.43 

NEMHALL  U  S  RS  —     0.00   0.00   0.95 

OAK  FLAT  GUARD  STA  15.58     0.00   0.00   0.20 

OLIVE  VIEM  16.98     O.UO   0.00   0.68 

OMENS  MOUTH  <:l.06     0.00    T     0.27 

OXNARD  15.00     0.00   0.00   0.67 

PIEORA  BLANCA  6  S  li.Ol     0.00   0.00   0.35 

PINE  CANYON  PAT  STN  17.70     0.00   0.00   1.04 

PINE  TREE  RANCH  14.77     0.00   0.00   0.12 

PIRU  2  ESE  HOUTRS  19.02      T     0.00   0.88 
PIRU  CANYON 

PLACERITA  CANYON  16.91     0.00   0.00   0.10 

PORT  HUENEME  14.17     0.00   0.00   0.68 

POTHERO  CANYON  15.59     0.00   0.00   0.26 

PYRAMID  RESERVOIR  12.16      T     0.00   0.71 

RANCHO  SESPt  17. lU     0.00   0.00   0.57 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 


4.09 
6.67 
4.03 
4.10 
5.75 

5.79 
10.56 
8.46 
7.53 
5.45 

6.92 
6.26 
6.33 
7.79 
6.98 

6.24 
7.05 


0.00  11.00 
0.00  6.26 
0.00   8.85 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


8.63 
8.04 
5.03 
7.03 
6.21 


0.00  8.93 
0.00  3.80 
0.00 


0.81 
1.78 
1.58 
0.87 
1.15 

1.24 
1.23 
1.38 
1.19 
1.49 

1.37 
0.65 
0.50 
1.60 
0.92 

0.31 
1.08 
1.56 
1.17 
1.70 

1.67 
1.10 
0.10 
1.28 
0.99 

1.77 
0.59 


0.81 
1.51 
0.46 
0.36 
0.72 

1.31 
0.92 
1.29 
0.74 
1.35 

1.17 
0.94 
0.63 
0.86 
0.90 

1.06 
0.97 
1.17 
0.84 
1.60 

1.10 
0.86 
0.67 
1.14 
1.02 

1.89 
0.59 


0.50 
1.32 
0.81 
0.52 
0.50 

0.67 
0.59 
1.02 
1.36 
1.17 

0.99 
0.48 
0.00 
0.72 
0.71 

0.74 
1.13 
0.99 
0.67 
1.50 

1.24 
1.12 
0.94 
1.34 
1.49 

1.67 
0.72 


0.00 
0.00 


6.09 
5.78 

6.56 
8.90 
0.00  10.01 
0.00  8.21 
0.00   7.98 


0.00 
0.00 


REYNOLDS  RANCH  9.50 
RICHFIELD  OIL 

RIDGE  ROUTE  MAINT  ST  12.57  O.UU 

SALT  CANYON  22.38  0.00 

SAND  CYN  PLCHITA  CTN  17.69  0.00 

SANOBERG  PAlROL  STN  16.49      T 

SANUBERG  MB  11.70      T 

SAN  FRANCISUUITO  2  15.05  0.00 


0.00   0.06   0.66 


0.00 
0.00 
0.00 

I 
I 
T 


0.60 

I 
0.41 

1.01 
0.95 
O.lB 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

T 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 


7.56 
5.62 
7.32 
7.95 
4.34 

5.43 
9.53 
6.98 
9.61 
7.36 

8.42 
6.12 
8.04 
6.74 
7.73 

5.26 
6.48 
7.50 
6.56 
8.54 

8.35 
6.96 
6.97 


1.19 
1.47 

0.63 
1.48 
1.44 
1.65 
1.35 

1.97 
1.74 
1.19 
2.16 
2.09 

0.98 
1.44 
1.27 
2.09 
1.07 

1.60 
1.22 
1.77 
0.63 
1.7S 

0.22 
l.?5 
0.20 
2.33 
1.32 

0.70 
0.48 
2.30 


1.55 
1.43 

0.79 
1.06 
1.32 
1.17 
0.73 

1.17 
1.89 
1.32 
1.50 
0.70 

1.15 
1.37 
1.07 
1.20 
0.76 

1.17 
1.06 
0.71 
1.02 
1.05 

0.80 
1.70 
0.82 
1.61 
1.91 

0.47 
0.31 
1.21 


1.88 
0.68 

1.07 
0.93 
0.95 
0.75 
0.79 

1.24 
1.84 
1.28 
1.88 
1.20 

1.19 
0.99 
1.06 
0.78 
0.71 

1.17 
1.21 
1.02 
0.78 
1.11 

0.76 
1.90 
0.90 
2.02 
1.05 

1.82 
1.46 
0.B5 


1.33 
2.61 
0.83 
1.01 
1.45 

1.52 
3.40 
4.04 
3.66 
3.04 

2.27 
0.00 
1.03 
3.54 
2.70 

2.25 
3.04 
3.49 
2.20 
3.05 

3.93 

2.74 
1.07 
3.28 
3.42 

2.97 
1.20 


3.32 
1.83 

1.63 
3.82 
3.93 
3.67 
2.48 


3.01 
4.40 
5.85 
5.55 

2.75 
2.29 
3.28 
3.53 
3.04 

3.51 
3.53 
2.87 
1.62 
3.64 

1.11 
3.40 
1.85 
6.30 
3.28 

3.03 
0.94 
2.37 


0.39 
0.95 
0.33 
0.50 
0.60 

0.50 
0.37 
1.01 
1.02 
0.56 

0.92 
0.56 
0.58 
0.93 
0.55 

0.85 
0.31 
0.97 
0.51 
0.85 

0.93 
0.91 
0.73 
0.80 
0.91 

1.36 
0.72 
1.16 
1.42 
0.35 

0.80 
0.50 
0.55 
0.96 
0.83 


0.10 
T 


1.20 
0.61 
1.37 
0.45 

1.16 
1.04 
0.99 
0.93 
0.64 

0.94 
0.35 
0.83 
0.66 
1.14 

0.56 
1.32 
0.70 
1.47 
1.15 

1.11 
0.60 
0.90 


02 
01 
00 

12 
00 
00 
OU 
00 

32 
33 

00 
00 
20 

00 
00 
00 
00 
50 


09 
14 
IB 
00 

03 
00 
00 
00 
05 

00 

00 
09 
06 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

o.oo 

T 
T 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.03 
0.71 
0.21 
0.04 
0.00 

0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
T 

0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
T 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.01 

0.24 
0.10 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.05 
0.00 
0.00 
0.00 


0.80 

0.24 
1.08 
0.88 
1.30 

1.45 
0.20 
0.07 
0.00 
0.07 

0.15 
0.90 
0.03 
0.11 
0.35 

0.00 
0.00 
0.00 
0.44 
T 

0.00 
0.01 
0.00 
0.37 
0.29 

0.69 
0.00 
0.00 
0.04 
1.29 

0.6E 
0.32 
0.00 
0.15 
0.32 


08 
18 
08 
00 

00 

00 

23 

00 
00 
09 
00 
08 

07 
10 
00 
09 
03 


T 

T 

0.27 


0.00 

0.00 

0.00 

T 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.01 

0.00 
0.00 

T 

T 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
T 

0.06 
0.06 

I 


0.00 
0.22 
O.IE 
0.12 

0.00 
0.00 
0.02 
0.11 
0.60 

0.30 
0.00 
0.23 
0.00 
0.24 

0.00 
0.16 
0.00 
0.16 
0.26 

0.00 

T 
0.40 


00 
00 
OU 
OU 
OU 

ou 
ou 

OU 

ou 

00 

00 
Ou 

ou 

00 
00 

ou 

Ou 
00 
00 


ou 

00 

ou 

00 
00 

ou 

ou 

Ou 
02 

ou 

Ou 
00 

ou 
ou 

00 


01 

04 

ou 
Ou 

Ou 

ou 

Ou 

ou 

Ou 

00 
Ou 
00 

ou 

Ou 

ou 

01 
Ou 
00 
00 

Ou 
Ou 
ou 


8.86 

15.79 

9.35 

8.29 

11.47 

12.72 
17.27 
17.27 
15.50 
13.13 

14.11 
10.12 
9.10 
15.55 
13.31 

11.45 
13.58 
19.18 
12.10 
18.05 

17.50 
14.87 
8.68 
15.42 
14.34 

19.55 

7.72 

15.51 
12.88 

12. IE 
17.06 
18.20 
16.65 
14.54 


15.39 
16.56 
20.  8E 
14.46 

12.66 
16.66 
14.67 
18.25 
14.41 

17.11 
13.49 
15.56 
11.45 
16.77 

8.78 
16.32 
11.97 
22.54 
17.54 

15.54 
10.81 
15.27 


See  page   24   for   key  to  terms   S  abbreviations 
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TABLE    A-2  (Cont.) 

PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 
JULY  I 

THROUGH 
JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAM 


FEa 


MAR 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AU& 


SEPT 


LOS  AN6ELES 
0R«INA6e  PROVINCE  U 


SANTA  CLARA-CALLE6UAS 
HYDR0L06IC  UNIT  U03 


WAYSIDE  H  R  EVAP 


MALIBU 

HYDR0L06IC  UMIT  U04 


0.00   6.73   1.26   0.95   0.00   2.56   0.60   0.20   0.00 


0.35   O.OU 


LOS  AN6ELES-SAN  GABRIEL  RIV. 
HY0R0L06IC  UNIT  U05 

ALCA2AR  FLOOD  CONTKO  13.86  0.00  0.00  0.68 

ALDER  CRK  PARADISE  18.10  0.00  0.20  0.81 

ALHAMBRA-CIIY  HALL  14.49  0.00  0.00  0.30 

ALISO  CANYON  OAT  MTN  19.9t>  0.00    T  0.36 

ALTA  CANYON  <:1.03  0.00  0.00  0.25 


ALTADENA 

16.89 

0.00 

0.00 

0.14 

ALTADENA  GOLF- 

16.38 

0.00 

0.00 

0.20 

ANGELES  CREST  G  S 

<!0.54 

0.00 

0.00 

0.19 

ANGELES  CREST  HHY 

<:1.56 

0.00 

0.00 

0.53 

ARCADIA  ARBORETUM 

13.18 

0.00 

0.00 

0.09 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 


5.51 
7.33 
5.98 
9.42 
10.57 

8.18 
7.51 


2.24 
1.70 
1.80 
1.71 
2.39 


0.81 
2.18 
0.86 
1.90 
1.21 


0.51 
0.98 
0.72 
1.30 
2.45 


3.55 
2.72 
4.14 
4.48 
2.61 


0.56 
1.38 
0.59 
0.75 
1.04 


T 
0.50 

T 
0.06 
0.21 


T 
0.30 
0.10 
0.00 
0.30 


0.01 
0.00 

T 

T 
0.01 


0.06 
0.40 
0.02 
0.10 
T 


0.00 
0.01 
0.00 
O.OJ 
0.0* 


ARCADIA  PP  1  13.73 

ARROYO  SECO  R  S  <:0.15 

ARTESIA  11.03 

ASCOT  COVERED  RES  14.78 

AZUSA  CITY  PARK  14.23 

AZUSA  FOOTHILL  RCH  15.50 

AZUSA  6RFTH  VLY  M  CO  14.96 

AZUSA  PLT-GIC  14.27 

BAILEY  DEBRIS  DAM  15.58 

BALDMIN  HILLS  RES  15^37 

BALOMIN  PARK  13.68 


0.00 
0.00 
0.00 

T 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 


0.04 
0.05 
0.30 
0.6H 
1.35 

1.46 
0.78 
1.13 
0.17 
0.37 


0.00  10.41 
0.00  10.41 
0.00      5.36 


0.00      5.82 
0.00    11.17 


0.00 
0.00 
0.00 


4.29 
5.87 
4.36 


0.00  4.75 

0.00  5.46 

0.00  4.49 

0.00  6.86 

0.00  9.28 


0.00      0.00      0.37         0.00      4.73 


TOTAL 

OCT.  I 

THROUGH 

SEPT  30 


SANTA  FELICIA  RES 

16.86 

0.00 

O.OU 

1.40 

0.00 

7.59 

1.45 

1.30 

0.97 

3.48 

0.64 

0.03 

0.00 

0.00 

0.20 

O.Ou 

15.66 

SANTA  PAULA 

14.95 

0.00 

0.00 

0.12 

0.00 

6.95 

1.09 

0.99 

1.26 

3.49 

1.05 

0.00 

0.00 

T 

0.10 

0.00 

14.93 

SANTA  ROSA  VALLEY 

" 

— 

" 

— 

0.00 

8.22 

1.37 

1.03 

0.85 

4.30 

0.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OU 

16.24 

SANTA  SUSANA  DEVIL  C 

17.09 

0.00 

0.00 

0.40 

0.00 

7.55 

1.61 

1.49 

1.72 

3.37 

0.90 

0.05 

0.00 

0.00 

0.11 

O.Ou 

16.80 

SATICOY-OEL  MAR 

15.14 

0.00 

0.00 

0.71 

0.00 

6.39 

1.19 

1.44 

1.49 

3.41 

0.51 

0.00 

0.00 

0.01 

0.16 

0.00 

14.60 

SATICOY  fire  STATION 

.. 

0.00 

0.00 

0.35 

•• 

•• 

_• 

.• 

.. 

.» 

.. 

.. 

WW 

9^ 

.» 

_^ 

.. 

SAUGUS  POMEH  PLANT  I 

16.34 

0.00 

0.00 

0.51 

0.00 

8.05 

1.63 

1.42 

1.37 

1.97 

1.01 

0.38 

0.00 

0.00 

0.08 

O.Ou 

15.91 

SAUGUS  EDISON  STA 

13.08 

0.00 

0.00 

0.37 

0.00 

9.57 

0.81 

0.57 

0.69 

0.36 

0.55 

0.16 

0.00 

0.00 

0.44 

0.00 

13.15 

SAU6US-NEWHALL 

11.92 

0.00 

0.00 

0.25 

0.00 

6.64 

0.70 

0.57 

0.77 

2.24 

0.69 

0.06 

0.00 

0.00 

0.32 

0.00 

11.99 

SCHAFFER  RCH  FRAZ  PH 

10.00 

0.00 

0.91 

0.99 

0.00 

3.87 

0.73 

0.35 

0.79 

1.71 

0.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8.10 

SOLEOAO  CYN-ECKLES 

11.95 

T 

0.01 

0.30 

0.00 

5.72 

1.14 

1.01 

0.43 

2.55 

0.79 

0.00 

0.00 

T 

0.35 

0.00 

11.99 

SOLEDAD  PASS 

9.10 

0.12 

0.27 

1.09 

0.00 

4.04 

1.16 

0.41 

0.98 

0.63 

0.40 

T 

0.00 

0.52 

0.76 

0.00 

8.90 

SOLEOAO  CYN-BERMITE 

12. BE 

0.00 

0.00 

0.3E 

0.00 

6.33 

1.59 

0.60 

0.85 

2.33 

0.72 

O.OE 

0.00 

0.00 

0.3E 

O.OU 

12. BE 

SOMIS  SNYDER  RCH 

11.90 

0.00 

0.00 

0.06 

0.00 

7.36 

1.29 

0.54 

1.02 

1.07 

0.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OU 

11.84 

SOMIS 

16.59 

0.00 

0.00 

0.32 

0.00 

7.28 

1.58 

1.19 

0.86 

4.86 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

16.27 

SOMIS  3  NM 

15.44 

0.00 

0.00 

0.35 

0.00 

6.60 

1.35 

1.27 

1.05 

4.22 

0.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

15.09 

SOMIS  AGGEN  RCH 

15.21 

0.00 

0.00 

0.15 

0.00 

6.69 

1.33 

1.26 

0.75 

4.56 

0.47 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

15.06 

SPRING  CYN 

9.7E 

0.00 

0.00 

0.2E 

0.00 

5.20 

0.63 

0.88 

0.77 

1.30 

0.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3E 

0.00 

9.UE 

SUSANA  KNOLLS 

16.92 

0.00 

0.00 

0.21 

0.00 

9.08 

1.22 

1.08 

1.04 

3.73 

0.51 

0.05 

0.00 

0.00 

0.49 

O.OU 

17.20 

THOUSAND  OAKS  FC  718 

27.59 

0.00 

0.00 

0.74 

0.00 

9.89 

1.08 

0.86 

0.76 

2.67 

0.62 

T 

0.00 

0.03 

0.15 

O.Ou 

27.03 

TUJUNGA-NILL  CR  SUM 

22. 4E 

0.2E 

2.47 

0.38 

0.00 

9.48 

2.7E 

1.44 

2.81 

2.00 

0.85 

0.00 

0.00 

1.27 

0.45 

0.00 

21. OE 

TUJUNGA  MILL  CREEK 

17.12 

0.26 

0.00 

0.81 

0.00 

8.74 

1.49 

1.88 

1.14 

1.90 

0.90 

0.00 

0.00 

1.53 

0.31 

0.00 

17.89 

VENTURA  CO  F  S 

— 

— 

— 

— 

0.00 

8.68 

1.73 

1.19 

0.87 

3.27 

0.37 

T 

0.00 

0.00 

0.48 

O.Ou 

16.59 

VENTURA  HH  DIST  6 

~ 

— 

— 

— 

0.00 

11.03 

1.04 

0.88 

0.65 

4.08 

0.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OU 

18.33 

VINCENT  FIRE  STN 

B.lO 

0.00 

1.37 

0.52 

0.00 

4.06 

0.86 

0.23 

0.69 

0.04 

0.33 

0.00 

0.00 

0.03 

1.10 

O.OU 

7.34 

12.65 


COLO  CREEK 

.9.0E 

O.OE 

O.OE 

0.5E 

0.00 

8.01 

3.81 

0.89 

0.6E 

4.4E 

0.8E 

0.00 

0.00 

0.00 

O.IE 

O.OU 

18. 7E 

ESCONOIOO  CANYON  6  S 

19.70 

0.00 

0.00 

0.51 

0.00 

8.83 

1.79 

1.57 

0.89 

5.56 

0.55 

0.00 

0.00 

T 

0.03 

0.00 

19.22 

6ARAPIT0  CREEK 

15.24 

0.00 

0.00 

0.32 

0.00 

7.71 

1.26 

0.75 

0.95 

3.46 

0.79 

0.00 

0.00 

0.00 

0.3E 

O.OU 

15. 3E 

GARRAPATA  CYN 

17.22 

0.00 

0.00 

0.36 

0.00 

8.85 

1.42 

1.13 

0.87 

3.46 

1.13 

O.Oj 

0.00 

0.00 

0.43 

0.00 

17.29 

LAKE  SHERMOOD 

<:0.63 

T 

0.00 

0.70 

0.00 

9.95 

1.92 

1.22 

0.99 

5.17 

0.68 

0.00 

0.00 

T 

0.05 

O.OU 

19.98 

LAS  FLORES  CANYON 

14.05 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

7.20 

1.42 

0.90 

0.46 

3.04 

0.73 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

13.75 

LATIGO  CANYON  BEACH 

<;4.85 

0.00 

0.00 

0.64 

0.01 

10.64 

2.93 

1.83 

1.00 

6.78 

1.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

O.OU 

24.22 

LECHUZA  PATKOL  STN 

<;i.65 

0.00 

0.00 

0.73 

0.00 

10.28 

2.08 

1.34 

0.69 

5.66 

0.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20.92 

MALIBU-DIV  HOOTS 

i6.76 

0.00 

0.00 

0.68 

0.00 

8.77 

l.U 

0.98 

0.69 

3.95 

0.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.43 

0>0u 

16.5! 

MALIBU  BCH-UUNNE 

14.40 

0.00 

0.00 

0.12 

0.00 

7.14 

1.05 

1.08 

0.44 

3.99 

0.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OU 

14.28 

MONTE  NIOO 

20.94 

0.00 

0.00 

0.45 

0.00 

9.42 

2.83 

1.47 

0.64 

5.32 

0.81 

0.00 

0.00 

0.00 

0.16 

0.00 

20.65 

NICHOLAS  CYN 

17.86 

0.02 

0.00 

0.38 

0.00 

11.51 

0.64 

0.52 

0.83 

3.59 

0.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.03 

17.51 

OLD  TOPANGA 

19.70 

0.00 

0.00 

0.56 

0.00 

9.73 

2.02 

1.16 

0.65 

4.31 

1.27 

T 

0.00 

T 

0.56 

T 

19.70 

PALO  COMAOO  CYN 

16.31 

0.00 

0.00 

0.33 

0.00 

8.69 

1.13 

1.07 

0.73 

3.75 

0.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.16 

0.02 

16.16 

RATTLESNAKE  CANYON 

24.16 

0.00 

0.00 

2.69 

0.00 

10.94 

2.27 

1.48 

0.92 

5.15 

0.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21.47 

SEMINOLE  HOT  SPGS 

"- 

— - 

— 

-- 

0.00 

11.2E 

1.9E 

1.5E 

0.85 

5.51 

0.86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21.9E 

TOPANGA  PAT  S  FC  6B 

20.81 

0.00 

0.00 

0.36 

0.00 

8.98 

2.37 

1.24 

0.79 

5.98 

1.08 

0.01 

0.00 

0.00 

0.45 

O.OU 

20.90 

TRANCAS  BEACH 

-- 

0.00 

0.00 

0.5E 

— 

-- 

— 

0.46 

0.16 

3.74 

0.00 

" 

— 

" 

— 

0.01 

— 

TRIUNTO  CANYON 

— 

" 

-- 

— 

0.00 

8.88 

1.12 

1.07 

0.77 

4.39 

0.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OU 

16.88 

2UMA  CYN-OAKLEY 

26.15 

0.00 

0.08 

0.88 

0.00 

11.11 

2.92 

1.94 

0.92 

7.37 

0.93 

0.00 

0.00 

0.01 

T 

T 

25.20 

ZUMA  CYN  PS 

15.75 

0.00 

0.00 

0.58 

0.00 

7.46 

0.90 

1.27 

0.79 

4.43 

0.32 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

T 

15.17 

13.25 

17.50 
14.21 
19.75 
20.83 


1.57 

1.38 

1.20 

3.46 

0.66 

0.15 

0.15 

0.01 

0.18 

0.01 

16.95 

1.53 

1.33 

1.42 

3.17 

0.68 

0.34 

0.20 

0.00 

0.16 

O.Ou 

16.34 

1.62 

1.69 

1.95 

3.45 

0.81 

0.27 

0.15 

T 

0.10 

0.00 

20.45 

1.46 

2.12 

2.44 

3.57 

0.88 

0.15 

T 

T 

0.07 

O.OU 

21.10 

1.48 

0.80 

0.80 

3.68 

0.84 

0.05 

0.08 

0.13 

0.21 

0.00 

13.43 

1.48 

0.88 

0.85 

3.65 

0.86 

0.06 

0.09 

0.05 

0.03 

O.OU 

13.77 

1.65 

1.19 

1.57 

3.19 

0.79 

0.33 

0.21 

0.00 

0.11 

0.00 

20.21 

1.15 

0.71 

0.99 

3.04 

0.55 

0.00 

0.00 

0.20 

0.05 

0.00 

10.98 

2.34 

0.80 

0.61 

4.02 

0.45 

T 

0.01 

0.02 

T 

O.OU 

14. IZ 

1.61 

1.35 

0.62 

4.16 

0.68 

T 

0.10 

0.02 

0.20 

O.OU 

13.10 

1.T2 

1.32 

1.23 

4.05 

0.87 

0.02 

0.09 

0.01 

0.10 

0.00 

14.16 

1.87 

1.43 

1.46 

3.32 

0.52 

0.04 

0.08 

0.01 

0.14 

0.00 

14.33 

1.48 

1.20 

0.75 

3.91 

1.00 

0.12 

0.19 

T 

0.20 

1 

13.34 

1.53 

1.06 

1.10 

3.45 

0.85 

0.21 

0.35 

0.02 

0.26 

T 

15.69 

2.29 

0.77 

0.23 

2.12 

0.31 

0.00 

0.00 

0.01 

0.05 

T 

15.06 

1.81 

0.91 

0.87 

4.26 

0.56 

0.05 

0.10 

0.01 

0.03 

0.00 

13. J5 

See  page   24   for   key  to  terms   a  obbreviotions 


TABLE    A-2  (Cont) 

PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION   NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAM 


FEa 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


TOTAL 

OCT.  I 

THROUGH 

SEPT  30 


LOS  ANb&LES 
ORAINAOt  PROVINCE  U 


LOS  AN6ELES-SAN  GABRIEL  RlV. 
HYDR0L06IC  UNIT  U05 


BARLEY  FLAT 
BARLOM  SANITARIUM 
BEL  AIR  FC  108 
BELL  CYN  RUSHMORTH 
BELL  FIRE  STA 

BEVERLY  HILLS 
BIG  DALTON  UAM 
BIG  SANTA  ANITA  QAM 
BIG  SANTA  ANITA  R  S 
BIG  TUJUN6A  DAM 

BIRMINGHAM  HOSPITAL 
BLUE  RIDGE  CAMP 
BOBCAT  CANYON 
BRAUBURG  OEbRIS  BASI 
BRAND  DEBRIb  BASIN 

BRAND  PARK 
BREA  CITY 
BRI60EN  RES  NO  1 
BRI6GS  TERRACE 
BUCKMORN  FLAT 

BUENA  PARK 
BURbANK  FIRt  DEPT 
BURBANK  VLY  PMP  PLT 
CALABASAS 
CAMP  JOSEPHO 

CAMP  RINCON 
CAMP  VALCREbT 
CAN06A  PARK  PIERCE  C 
CEDAR  SPRINGS 
CHATSWORTH  F  C  2*  0 

CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHATSWORTH  PAT  STA 
CHILAO  RANGER  STA 
CLAREMONT  INDIAN  MIL 
CLAREMONT  SLAUGHTER 

CLEAR  CREEK  SCHOOL 
CLEAR  CREEK  R  S 
COGSWELL  DAM 
COLBYS  FC  5JD 
COLDMATER  CANYON 

COMPTON  FIRE  STA 
COOKS  CANYON 
COOKS  DEBRIS  BASIN 
COON  CANYON  ? 
COON  CANYON  5 

COON  CANYON  6 
COVINA  GRIFFITH 
COVINA  SEWAGE  PLANT 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 
DAWN  MINE 
DEER  DEBRIS  BASIN 
DEPH  W  P  E  VALLEY 
DESCANSO  GARDENS 

DESOTO  RESERVOIR 
DEVILS  GATE  DAM 
DOMINGUEZ  WATER  CO 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
DUARTE 

OUNSMORE  CANYON-UPPE 
OUNSMUIR  DEBRIS  RAS 
EAGLE  DEBRIS  BASIN 
EAGLE  ROCK  SCEC 
EAGLE  ROCK  RES 

EATON  WASH  UAM 

ECHO  PARK-LA 

EL  CABALLERO  CON  CLU 

ELDER  RANCH 

EL  MONTE  FIRE  STA 

EL  PRIETO  CANYON 
EL  SE6UND0 
ELYSIAN  PARK  FS 
ENCINO  RESERVOIR 
EVERETT  RANCH 


<£3.03 

0. 

00 

T 

0.94 

0.00 

12.68 

2.35 

1.85 

1.61 

2.67 

0.93 

1 

0.00 

0.17 

0.11 

0.00 

22.37 

14.66 

0< 

00 

0.00 

0.45 

0.00 

7.39 

1.55 

0.92 

0.48 

3.50 

0.37 

0. 

00 

0.00 

0.00 

O.OE 

O.Ou 

14. 2E 

18.33 

0. 

00 

0.00 

0.75 

0.00 

8.96 

2.2* 

1.05 

0.37 

4.38 

0.56 

0. 

00 

0.00 

0.00 

0.14 

0.00 

17.72 

" 

— 

-- 

— 

•- 

" 

1.07 

1.15 

0.75 

4.26 

o.ro 

Oi 

02 

0.00 

0.00 

0.61 

o.ou 

"- 

14.60 

0. 

00 

0.00 

0.77 

0.00 

6.16 

2.44 

0.74 

0.63 

3.21 

0.65 

0. 

00 

0.00 

0.15 

0.00 

0.00 

13.98 

18.87 

0. 

00 

0.00 

0.55 

0.00 

9.10 

2.36 

0.84 

0.51 

4.99 

0.52 

1 

0.00 

I 

0.07 

o.ou 

18.39 

IB. 04 

0. 

00 

0.00 

1.24 

0.00 

6.34 

1.99 

1.42 

1.29 

4.18 

1.12 

0. 

16 

0.30 

0.05 

0.02 

O.Ob 

16.95 

16.67 

0. 

00 

0.00 

0.19 

0.00 

6.95 

1.87 

1.33 

1.25 

3.76 

0.86 

0. 

17 

0.29 

T 

0.14 

0.01 

16.63 

17.80 

0. 

00 

0.00 

0.20 

0.00 

6.63 

2.22 

1.68 

1.61 

3.91 

1.05 

0. 

21 

0.29 

0.08 

0.22 

0.00 

17.90 

<:o.74 

0. 

00 

0.02 

0.52 

0.00 

10.19 

2.12 

1.80 

1.86 

3.02 

1.19 

0. 

02 

0.00 

T 

0.07 

o.ou 

20.27 

12.48 

0. 

00 

0.00 

0.41 

0.00 

6.33 

0.92 

0.79 

0.67 

2.73 

0.54 

0. 

09 

0.00 

0.00 

0.54 

0.00 

12.61 

-- 

0. 

B7 

2.3E 

0.9E 

6.19 

— 

-- 

— 

-- 

-- 

~ 

" 

0.00 

l.Bl 

0.00 

o.ou 

" 

17.85 

0. 

00 

0.00 

0.33 

0.00 

8.83 

2.00 

1.70 

1.62 

2.50 

0.62 

0. 

25 

0.00 

0.00 

0.25 

0.00 

17.77 

15.37 

0. 

00 

0.00 

0.62 

0.00 

5.64 

1.40 

1.22 

1.26 

3.99 

0.91 

0. 

15 

0.18 

0.04 

0.41 

0.00 

15.20 

14.20 

0. 

00 

T 

0.32 

0.00 

7.69 

1.05 

0.68 

1.25 

2.57 

0.53 

0< 

06 

0.05 

0.00 

T 

o.ou 

13.88 

15.56 

0. 

00 

0.00 

0.35 

0.00 

7.75 

1.36 

0.77 

1.40 

3.16 

0.65 

0. 

00 

0.12 

0.00 

0.00 

o.ou 

15.21 

11. 6E 

0. 

uo 

0.00 

0.28 

0.00 

3.15 

2.84 

0.68 

0.54 

3.37 

0.81 

0. 

02 

O.OE 

0.2E 

O.UO 

o.ou 

11. 6E 

15.61 

0. 

00 

0.00 

0.10 

0.00 

7.33 

1.48 

1.34 

1.12 

3.25 

0.68 

0. 

16 

0.15 

T 

0.07 

0.00 

15.58 

^^.il 

0. 

00 

0.00 

0.66 

0.00 

10.71 

1.42 

1.50 

2.58 

3.86 

1.04 

0. 

32 

0.28 

0.04 

0.03 

0.07 

21.85 

ib.Zt 

0. 

00 

0.74 

0.19 

0.00 

14.07 

2.16 

2.47 

3.07 

2.36 

l.OE 

0. 

IE 

0.00 

0.77 

0.10 

0.00 

26. IE 

10.06 

0< 

00 

0.00 

0.45 

0.00 

2.75 

1.96 

0.60 

0.40 

3.10 

0.80 

0. 

00 

0.00 

0.05 

0.20 

O.Ou 

9.86 

14.27 

0. 

00 

0.00 

1.56 

0.00 

7.94 

1.13 

0.54 

0.95 

1.27 

0.63 

0. 

25 

T 

0.25 

0.08 

o.ou 

13. U4 

13.73 

1 

0.00 

0.54 

0.00 

7.58 

1.05 

1.13 

0.78 

2.08 

0.55 

1 

0.02 

0.04 

0.13 

O.OU 

13.36 

18.35 

0. 

00 

0.00 

0.32 

0.00 

9.87 

1.03 

1.42 

0.79 

4.35 

0.51 

0. 

06 

0.00 

0.00 

0.41 

0.00 

18.44 

dd.ZO 

0. 

00 

0.00 

0.93 

0.00 

7.97 

2.78 

1.40 

0.73 

5.53 

0.86 

0. 

00 

0.00 

0.00 

0.51 

0.00 

19.78 

<;o.bu 

0. 

00 

0.00 

0.17 

0.00 

9.12 

1.82 

2.08 

1.92 

3. 85 

1.35 

0. 

18 

0.01 

0.09 

0.04 

o.ou 

20.46 

19.22 

0. 

05 

0.55 

0.10 

0.00 

9.52 

2.69 

1.86 

1.63 

1.87 

0.93 

0. 

02 

0.00 

0.82 

0.60 

0.00 

19.94 

15.31 

0. 

00 

0.00 

0.24 

0.00 

7.91 

1.04 

1.14 

0.75 

3.62 

0.50 

0. 

11 

0.00 

0.57 

0.00 

0.41 

16.05 

«:4.77 

0. 

00 

0.58 

0.34 

0.00 

10.85 

3.44 

2. .27 

2.96 

2. 88 

1.12 

0 

21 

0.12 

0.74 

0.05 

0.00 

24.64 

16.36 

0< 

00 

0.00 

0.35 

0.00 

7.72 

1.64 

1.25 

0.79 

4.07 

0.44 

0. 

10 

0.00 

0.00 

0.28 

o.ou 

16.29 

14.99 

0< 

00 

0.00 

0.38 

0.00 

6.13 

1.87 

1.04 

0.78 

4.06 

0.66 

0< 

07 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

14.91 

16.91 

0. 

uu 

0.00 

0.36 

0.00 

7.77 

1.63 

1.34 

0.86 

4.36 

0.49 

0. 

10 

0.00 

0.00 

0.26 

o.ou 

16.81 

20.43 

u. 

00 

0.58 

0.14 

0.00 

11.25 

2.26 

1.76 

1.53 

2.05 

0.85 

0< 

01 

0.00 

T 

0.29 

0.00 

20.00 

14.25 

0. 

00 

0.00 

0.12 

0.00 

5.14 

1.60 

1.44 

1.05 

3.62 

1.02 

0 

09 

0.17 

0.13 

0.00 

0.00 

14.26 

14.02 

0. 

00 

0.00 

0.14 

0.00 

4.80 

1.61 

1.50 

1.21 

3.53 

0.99 

0 

09 

0.15 

0.14 

0.00 

o.ou 

14.02 

<:2.18 

0 

00 

0.00 

0.16 

0.00 

11.27 

1.75 

2.16 

2.29 

3.28 

1.20 

0 

07 

T 

0.15 

0.15 

0.00 

22.32 

24. 5e 

0 

00 

0.00 

0.42 

0.00 

13.78 

1.8E 

1.68 

2.23 

3.21 

1.22 

0 

00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

24. IE 

23.69 

0 

00 

T 

0.18 

0.00 

10.99 

2.36 

2.80 

2.15 

3.82 

1.33 

0 

05 

0.01 

0.05 

0.19 

T 

23.75 

<:2.4b 

0 

00 

0.01 

0.80 

0.00 

12.08 

1.76 

1.89 

1.84 

2.81 

1.27 

0 

00 

0.00 

0.05 

0.00 

0.00 

21.70 

20.16 

0 

00 

0.53 

0.57 

0.00 

8.02 

2.45 

2.04 

2.05 

3.28 

1.22 

0 

00 

0.00 

0.27 

0.00 

o.ou 

19.33 

12.75 

1 

r 

0.00 

0.61 

0.00 

5.99 

1.05 

0.66 

0.72 

3.25 

0.47 

0 

.00 

0.00 

0.12 

0.00 

0.00 

12.26 

17.86 

0 

00 

0.00 

0.45 

0.00 

9.30 

1.18 

1.20 

2.05 

2.79 

0.69 

0 

.20 

T 

T 

T 

o.ou 

17.41 

17.33 

0 

00 

0.00 

U.58 

0.00 

8.31 

1.28 

1.39 

2.15 

2.57 

0.75 

0 

.24 

0.06 

0.00 

0.15 

o.ou 

16.90 

19.23 

0 

00 

0.00 

U.09 

0.00 

10.49 

1.44 

1.67 

1.42 

3.11 

0.74 

0 

.27 

T 

T 

0.11 

0.00 

19.25 

17.68 

0 

00 

0.00 

0.30 

0.00 

9.60 

1.29 

1.32 

1.43 

2.80 

0.68 

0 

.25 

0.01 

T 

0.09 

0.00 

17.47 

18.86 

0 

00 

0.00 

0.04 

0.00 

10.87 

1.40 

1.22 

1.20 

3.08 

0.74 

0 

.29 

0.02 

T 

0.09 

O.Ou 

18.91 

13.55 

0 

00 

0.00 

0.04 

0.00 

4.86 

1.96 

1.18 

0.86 

3.92 

0.62 

0 

.04 

0.07 

0.07 

0.03 

O.Ou 

13.61 

13.33 

0 

00 

0.00 

0.30 

0.03 

4.54 

2.10 

1.02 

1.34 

3.31 

0.59 

0 

.00 

0.10 

0.06 

0.33 

o.ou 

13.42 

14.74 

0 

.00 

0.00 

0.26 

0.00 

4.74 

1.96 

1.29 

1.72 

3.92 

0.70 

r 

0.15 

0.09 

0.10 

0.00 

14.67 

26.13 

0 

.00 

0.24 

0.75 

0.00 

11.52 

2.84 

2.84 

3.80 

2.61 

1.20 

0 

.21 

0.12 

0.87 

0.01 

o.ou 

26.02 

19. BE 

0 

.OE 

0.00 

0.34 

0.00 

11.00 

2.46 

0.59 

0.21 

4.66 

0.61 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.35 

O.Ou 

19.88 

23.62 

0 

>00 

0.00 

0.52 

0.00 

12.40 

1.92 

2.37 

1.94 

3.19 

0.86 

0 

.42 

T 

I 

0.07 

0.00 

23.17 

16.92 

0 

.00 

0.00 

0.45 

0.00 

7.95 

1.31 

1.15 

1.91 

3.34 

0.75 

r 

0.06 

0.00 

0.00 

0.00 

16.47 

13.47 

0 

.00 

o.on 

0.54 

0.00 

6.98 

1.61 

0.88 

0.57 

2.19 

0.69 

0 

.01 

T 

0.00 

0.15 

O.Ou 

13.08 

19.99 

0 

.00 

0.00 

0.28 

0.00 

11.14 

1.41 

1.29 

1.61 

3.23 

0.83 

0 

.12 

0.08 

0.00 

0.02 

0.01 

19,74 

15.37 

0 

.00 

0.00 

0.34 

0.00 

7.67 

1.59 

1.28 

0.83 

3.10 

0.48 

0 

.08 

T 

T 

0.34 

T 

15.37 

18.86 

0 

.00 

0.00 

0.07 

0.00 

10.94 

1.61 

1.15 

0.98 

3.35 

0.59 

0 

.08 

0.09 

0.03 

0.07 

T 

16.89 

11.55 

0 

.00 

0.00 

0.99 

0.00 

5.68 

0.98 

0.68 

0.35 

2.47 

0.40 

0 

.00 

0.00 

0.03 

0.00 

0.00 

10.59 

U.77 

0 

.00 

0.00 

0.47 

0.00 

5.33 

2.18 

0.48 

0.23 

2.55 

0.53 

0 

.00 

0.00 

0.16 

T 

o.ou 

11.46 

15.81 

r 

0.00 

0.97 

0.00 

6.39 

1.54 

1.09 

1.01 

3.77 

0.90 

0 

.07 

0.07 

0.08 

0.12 

0.00 

15.04 

19.24 

0 

.00 

0.00 

0.48 

0,00 

9.91 

1.16 

1.32 

2.26 

3.39 

0.55 

0 

.22 

T 

T 

0.04 

o.ou 

18.85 

18.98 

0 

.00 

0.00 

1.07 

0.00 

8.83 

1.31 

0.85 

2.09 

3.66 

0.83 

0 

.23 

0.11 

0.00 

0.10 

o.ou 

16.01 

20.00 

0 

.00 

0.00 

1.13 

0.00 

9.90 

1.27 

1.27 

2.01 

3.39 

0.82 

0 

.16 

0.05 

0.00 

0.00 

0.00 

18.87 

19.15 

0 

.00 

0.00 

0.42 

0.00 

11.26 

1.40 

0.84 

0.83 

3.73 

0.62 

0 

.04 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 

18.73 

16.94 

u 

.00 

0.00 

0.32 

0.00 

9.36 

1.75 

0.84 

0.62 

3.38 

0.55 

0 

.03 

0.09 

0.01 

0.00 

o.ou 

16.63 

14.22 

0 

.00 

0.00 

0.15 

0.00 

6.51 

1.38 

0.97 

1.02 

3.17 

0.63 

0 

.28 

0.11 

T 

0.22 

o.ou 

14.29 

15.92 

0 

.00 

0.00 

0.40 

0.00 

7.96 

1.65 

0.93 

0.51 

4.03 

0.44 

0 

.00 

0.00 

0.00 

O.OE 

o.ou 

1S.5E 

16.99 

0 

.00 

o.uo 

0.66 

0.00 

7.84 

1.81 

1.05 

1.29 

3.29 

1.00 

0 

.05 

0.00 

T 

0.00 

0.00 

16.33 

16.06 

0 

.00 

0.00 

0.33 

0.00 

6.29 

1.53 

1.23 

1.60 

3.78 

1.20 

0 

.10 

0.00 

o.oa 

0.00 

0.00 

15.81 

15.15 

0 

.00 

0.00 

0.72 

0.00 

5.78 

2.32 

0.59 

0.48 

4.48 

0.78 

r 

0.00 

0.05 

0.00 

0.00 

14.48 

19.58 

0 

.00 

0.00 

0.45 

0.00 

10.17 

1.48 

1.62 

1.61 

3.13 

0.77 

0 

.33 

0.02 

T 

O.oa 

o.ou 

19.21 

11.30 

0 

.00 

0.00 

0.53 

0.00 

5.15 

1.01 

0.74 

0.37 

2.87 

0.63 

0 

.00 

0.00 

0.02 

T 

0.00 

10.79 

14.84 

0 

.00 

0.00 

0.32 

0.00 

7.75 

1.52 

0.83 

0.55 

3.47 

0.40 

0 

.00 

0.00 

0.00 

O.OE 

o.ou 

14. 5E 

15.08 

0 

.00 

0.00 

0.41 

0.00 

7.03 

1.86 

0.91 

O.BO 

3.25 

0.79 

0 

.03 

0.00 

0.00 

0.23 

O.Ou 

14.90 

17.73 

0 

.00 

0.00 

0.36 

0.00 

9.47 

1.64 

1.19 

0.73 

4.01 

0.33 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.Ou 

17.37 

See  page   24  for  key  to  terms   d  abbreviations 
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TABLE    A- 2  (Cont.) 
PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT. 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEa 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AU& 


SEPT 


TOTAL 

OCT   I 

THROUGH 

SEPT  30 


LOS  ANGELES 
DRAINAGE  PROVINCE  U 


LOS  ANGELES-SAN  GABRIEL  RIV. 

HY0R0L06IC  UNIT  U05 

FAIH  OAKS  DtB    POND  19.14  O.UO  0.00  0.25 

FALLING  SPRINGS  <!3.04  0.00  0.33  0.50 

FERN  CANYON  <:4.01  0.00  0.00  U.81 

FISH  CANYON  ^2.63  0.00    r  0.19 

FLINTRIDGE  f    S  17.76  0.00  0.00  0.18 

FULLERTON  HlLLCRST  K  11. 6E  0.00  0.00  0.69 

FULLERTON  KNOmLTON  lO.Sti  0.00  0.00  0.75 

FULLERTON  PUMP  PLANT  ll.30  0.00  0.00  0.55 

FULLERTON  A  P  10.44  U.OO  0.00  0.47 

FULLERTON  OCFCO  YARD  10.66  0.00  0.00  0.62 

6IRARD  BRANT  RANCH  11.74  0.00  0.00  0.19 

6IRARD  RESERVOIR  17.06  0.00  0.00  0.17 

6LENDALE  STAPENHORST  15.31  0.00  0.00  0.43 

GLENDALE-JONES  14.72  O.UO  0.00  0.49 

GLENUALE-MCINTYRE  14. 7u  0.00  0.00  0.36 

6LEN00RA  MEST  FC  185  17.59  0.00  0.00  1.78 

GLENDORA-ENGLEXLD  RC  17.75  0.00  T  2.07 

GLENDORA-HCICO  16.10  0.00  T  1.75 

6LEN00RA-KAHREN 

GRIFFITH  PK  NURSERY  13.94  0.00  0.00  O.lO 

GRIFFITH  FERN  DELL  13.88  0.00  0.00  0.25 

GRIFFITH  LII  CN  14.37  0.00  0.00  0.66 

GRIFFITH  LMH  MINERAL  IS. IE  0.00  0.00  0.32 

GRIFFITH  LODER  SPRG  15.26  0.00  0.00  0.49 

GUFFY  CAMP  «;6.5E  2.62  2.7E  I.IE 

HAINES  CANYON  LOWER  19.91  0.00  0.00  0.70 

HAINES  CANYON  UPPER  23.47  0.00  0.00  0.70 

HAMILTON  BOkL  L0N6  B  9.94  0.00  0.00  0.64 

HANSEN  DAM  15.75  0.00  0.00  1.49 

HEADMORKS  PUMP  PLT  14.47  0.00  0.00  0.53 

HENNINGER  FLATS  18.23  0.01  0.00  0.48 

HIDDEN  SPRINGS  17. OE  0.00  O.OE  0.8E 

HIGHLAND  PK-LINDSAY  14.77  0.00  0.00  0.37 

HILLCREST  COUNTRY  CB  <!1.17  0.00  0.00  0.55 

H0E6EES  FC  60A  22.74  0.00  0.00  0.20 

HOLIDAY  HILL  17.91  1.25  1.55  0.61 

HOLLYMOOD  D«H  15.68  0.00  0.00  0.16 

INGlEWOOO  FS  14.10  0.00  0.00  0.38 

IRON  MOUNTAIN  25.57  0.00  0.43  0.39 

KAGEL  CANYON  P  S  16.23  0.00  0.00  1.53 

KENTER  CANYON  19.37  0.00  0.00  1.68 

LA  CANADA  18.66  0.00  0.00  0.11 

LA  CANADA  ARROY  SECO  18.46  O.UO  0.00  O.ll 

LA  CRESCENTA  FC  251  18. IE  O.UO  0.00  0.4E 

LA  CRESC  CO  RO  DEPT  19.42  0.00  0.00  0.41 

LA  CRESC  GRtG  0.9ENE  20.80  T  0.00  0.91 

LA  FRESA  S  C  E  CO  12.20  0.00  0.00  0.59 

LAGUNA  BELL  SS  12. 3E  O.UO  0.00  0.77 

LA  HABRA  12.11  0.00  0.00  1.00 

LA  HABRA  NTS  Mrf  CO  13.46  0.00  0.00  0.91 

LA  MIRADA  10.10  0.00    T  0.63 

LANKERSHIM  P  P  14.24  0.00  0.00  0.46 

LA  PUENTE  14.33  0.00  0.00  0.20 

LATUNA  CANYON  14.07  0.00  0.00  0.4b 

LAMNDALE  F  S  14. IE  0.00  0.00  0.56 

LA  VERN  HTS  FC  56B  14.55  0.00  0.00  0.07 

LITTLE  TUJUNGA  RS  15.92  0.00  0.00  1.02 

LIVE  OAK  CYN  DAM  13.37  0.00  0.00  0.16 

LONG  BEACH  11.44  0.00    T  0.73 

LB-ALAMITOS  LAND  CO  8.77  0.00  0.00  0.27 

LB-CITY  AUTOMATIC  11. 6E  0.00  0.00  O.SE 

LB  NO  1  9.9E  0.00  0.09  0.60 

LB  SAN  ANSELINE  9.90  0.00  0.00  0.4b 

LB-60TH  •  LINDEN  10. SE  0.00  0.00  0.05 

LB-VETS  MEM  BLD6  II. 3E  0.00  0.00  0.41 

LB-aOODRUFF  AVE  8.5E  0.00  0.00  0.4E 

LONG  BEACH  MB  AP  9.68      T      T  0.53 

LOOMIS  RNCH  ALOER  CH  16.19  0.00  0.23  1.13 

LOPEZ  CYN  6U  STA  16.78  O.UO  0.00  2.10 

LOS  ALAMirOS  B.6J  0.00  0.00  0.40 

LOS  ALAMITOS  R  B  AUT  7.15  0.00  0.00  0.4B 

LA  CITY  COLLEGE  15.12  0.00  0.00  0.48 

LA-CLARK  LIURARY  14.72  0.00  0.00  0.52 

LA  CO  SURVEYOR  14.23  0.00  0.00  0.65 

LA  DUCOMMON  ST  16.65  0.00    T  1.06 


0.00   9.62 
0.00  10.51 


0.00 
0.00 


8.20 
8.82 


0.00  10.26 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.19 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


4.31 
2.48 
4.24 
2.84 
3.79 

5.87 
9.03 
6.94 
6.30 
7.49 

5.87 
6.10 
5.73 
5.14 
6.52 

6.42 
6.43 
6.91 
7.11 
6.86 


0.00  10.15 
0.00  12.51 


0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 


5.26 
8.01 
6.36 

7.99 
8.81 
7.22 


0.00  10.47 
0.00  10.22 


0.00 
0.00 
0.00 


4.72 
6.84 
6.47 


0.00  11.87 
0.00   7.23 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


7.24 

10.33 

10.76 

9.36 

9.21 


0.00  10.23 
0.00   6.03 


0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.05 
0.00 
0.00 


4.83 
3.82 
3.94 

3.43 
6.70 
3.87 
7.08 
6.28 

6.04 
8.14 
5.02 
5.89 
6.13 

6.59 
3.92 
3.79 
5.35 
6.03 

3.0E 
4.61 
9.12 
7.37 
2.95 

2.08 
7.49 
6.80 
5.98 
8.64 


1.43 
2.20 
2.52 
2.20 
1.41 

1.62 
2.51 
1.50 
2.50 
1.65 

0.67 
1.30 
1.33 
1.77 
1.27 

1.87 
1.89 
1.79 
1.76 
1.32 

1.31 
1.27 
1.40 
1.33 
4.25 

1.45 
1.62 
0.94 
0.90 
1.94 

1.60 
1.16 
1.42 
2.59 
2.04 

2.35 
2.37 
1.56 
2.36 
1.53 

2.78 
1.45 
1.47 
1.30 
2.23 

1.30 
1.29 
2.29 
2.28 
2.60 

1.71 
1.59 
3.30 
0.70 
0.93 

2.10 
0.74 
1.47 
0.72 
0.84 

l.OE 
1.22 
1.24 
1.15 
0.8E 

I.IE 
1.06 
1.22 
0.77 
1.51 

1.14 
1.72 
2.24 
2.08 
1.73 


1.50 
2.20 
2.85 
2.12 
1.16 

0.8E 
0.98 
0.72 
0.63 
0.89 

0.80 
1.36 
0.99 
0.79 
0.84 

1.48 
1.55 
1.15 
1.14 
0.87 

0.77 
0.81 
0.81 
0.72 
2.50 

1.65 
1.87 
0.47 
1.30 
0.80 

1.65 
1.64 
0.96 
0.98 
2.76 

1.62 
0.82 
0.76 
2.51 
1.36 

1.17 
1.50 
1.20 
1.22 
1.46 

1.33 
0.88 
0.5E 
0.85 
0.73 

0.52 
0.90 
1.11 
1.31 
1.65 

1.00 
1.22 
1.26 
0.58 
0.48 

0.54 
0.59 
0.50 
0.62 
0.57 

0.4E 
0.52 
1.43 
1.41 
0.32 

0.46 
0.85 
0.68 
1.11 
0.92 


1.57 
3.25 
3.28 
1.81 
0.99 

0.53 
0.72 
0.59 
0.50 
0.50 

0.75 
0.71 
1.12 
1.21 
0.89 

1.71 
1.02 
1.51 
1.17 
0.68 

0.80 
0.79 
0.85 
0.75 
2.75 

2.02 
2.33 

0.29 
1.04 
0.82 

1.48 
1.35 
0.62 
0.58 
1.54 

2.12 
1.01 
0.43 
2.22 
1.29 

0.70 
1.18 
1.00 
1.54 
1.91 

2.17 

0.46 
0.33 
0.53 
0.74 

0.53 
1.30 
0.82 
1.39 
0.59 

0.98 
0.98 
1.11 
0.46 
0.28 

0.5E 
0.49 
0.45 
0.34 
•  .43 

0.4E 
0.38 
0.89 
1.42 
0.45 

0.28 
0.38 
0.37 
0.53 
0.50 


3.33 
2.63 
4.21 
5.64 
3.10 

3.09 
2.92 
3.11 
2.86 
2.67 

2.82 
3.77 
3.81 
3.56 
3.19 

3.72 
4.03 
3.67 
3.52 
3.97 

3.94 
3.94 
4.28 
4.36 
2.48 

2.90 
3.35 
2.00 
2.38 
3.46 

2.98 
2.20 
3.74 
5.38 
4.23 


00 
91 
01 
95 
71 


5.15 
3.25 
3.06 
3.31 
3.35 

3.53 
2.54 
2.79 
3.02 
3.57 

2.83 
2.68 
4.40 
2.42 
3.63 

3.48 
3.19 
3.05 
2.96 
0.54 

2. IE 
2.58 
3.12 
2.SE 
2.68 

2.4E 
2.20 
1.33 
3.21 
2.77 

2.10 
3.73 
3.55 
3.10 
3.30 


0.74 
1.01 
l.bO 
1.52 
0.54 

0.58 
0.46 
0.53 
0.64 
0.54 

0.45 
0.68 
0.59 
0.54 
0.56 

0.92 
0.66 
0.33 
0.67 
0.48 

0.39 
0.47 
0.60 
0.50 
1.02 

0.87 
0.94 
0.34 
0.59 
0.56 

0.82 
1.03 
0.44 
0.62 
1.24 

0.69 
0.57 
0.49 
1.81 
0.58 

0.65 
0.84 
0.79 
0.97 
0.85 

0.91 
0.41 
0.77 
0.61 
0.97 

0.45 
0.59 
0.63 
0.68 
0.4E 

0.75 
0.63 
1.18 
0.10 
0.23 

0.40 
0.4E 
0.35 
0.4E 
0.38 

0.39 
0.38 
0.84 
0.50 
0.23 

0.59 
0.47 
0.51 
0.78 
0.49 


0 

.47 

0 

21 

0 

35 

0 

21 

0. 

01 

0 

>0E 

0 

06 

0 

06 

0 

1 

.00 

r 

n 

.00 

0 

04 

0 

.08 

0 

.02 

0 

.05 

0 

.06 

0 

16 

0 

01 

0 

00 

0 

.00 

0 

00 

0 

.00 

0 

OE 

0 

00 

0 

25 

0 

.17 

0 

.15 

0 

.00 

0 

.04 

0 

.00 

0 

.62 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.32 

0 

.00 

r 

0 

r 

.03 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.04 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.24 

0 

.00 

0 

■  00 

0 

.00 

n 

.on 

0 

r 

.01 

0 

.00 

0 

.04 

0 

.00 

0 

.02 

0 

.00 

0 

.03 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.no 

0 

.02 

r 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0.23 
0.20 
0.29 
0.12 
0.11 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.02 
0.04 
0.05 

0.18 
0.27 
0.16 
0.14 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

T 
T 


0.00 
0.00 
0.00 

0.60 
0.00 
0.00 
0.00 
0.19 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
0.00 

0.18 
0.00 

0.00 

0.00 
0.01 
0.00 

0.00 

0.11 
0.00 
0.09 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.01 


0.00 
0.49 
0.37 
O.OE 
0.00 

0.11 
0.21 
0.08 
0.04 
0.19 

0.00 

T 

T 

T 
0.01 

0.03 
0.02 
0.02 
0.04 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.13 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

0.01 
0.69 

T 
0.00 

T 

0.93 
0.00 
O.OI 
O.OE 
0.00 

0.00 
0.02 
0.00 

I 
0.00 

T 
0.10 
0.22 
0.16 
0.12 

0.04 
0.00 
0.42 
0.00 
0.17 

0.15 
0.00 
0.16 

T 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
O.OE 
0.00 

0.00 

T 
0.50 
0.00 
0.00 


T 
0.01 
0.04 

T 


0.06 
0.02 
0.00 
O.IE 
T 

0.00 
0.00 
0.04 
0.00 
0.00 

0.4E 
0.33 

T 
0.00 
0.00 

0.03 

T 
0.01 
0.00 
0.16 

O.IE 
O.IE 
O.OE 
0.22 
0.00 

0.32 
0.04 
0.00 
0.28 
0.06 

0.20 
0.06 
0.00 
0.20 
0.31 

0.14 
0.09 
0.00 
0.4E 
0.15 

0.2E 
0.01 
0.06 
0.00 
0.00 

0.05 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 

0.00 
0.37 
0.05 
0.24 
0.00 

O.OI 
0.25 
0.00 
0.00 
0.00 

O.O* 
0.00 
0.00 
O.IE 
0.00 

0.00 
0.00 
0.12 
0.15 
0.00 

0.00 
0.07 
0.14 
0.00 
0.12 


0. 

Ou 

0. 

ou 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

01 

0 

ou 

0 

00 

0. 

00 

0 

Ou 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

Ou 

1 

0 

r 

Ob 

0 

ou 

0 

.OU 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

00 

0 

ou 

0 

00 

0 

.00 

n 

no 

0 

Ou 

0 

Ou 

0 

.00 

1 

0 

r 

.02 

0 

.Ou 

0 

.00 

0 

.02 

0 

.00 

0 

.Ou 

0 

.00 

0 

.Ou 

0 

.ou 

0 

.ou 

0 

0 

.00 

0 

.ou 

0 

00 

0 

.04 

0 

.00 

0 

.Ou 

0 

.00 

0 

.Ou 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.Ou 

0 

.00 

0 

.01 

0 

ou 

0 

on 

0 

.Ou 

0 

on 

•• 

.00 

0. 

Ou 

0 

ou 

0 

.Ou 

0 

Ou 

0 

.00 

0 

Ou 

0 

.Ob 

0 

ou 

0 

00 

0. 

Ou 

0. 

ou 

0. 

00 

0. 

Ou 

18.95 
22.72 
23.57 
22.  6E 
17.59 

11. OE 
10.34 
10.87 
10.01 
10.23 

11. 9E 
17.22 
14.88 
14.23 
14.35 

15.87 
15.75 
14.38 
13.58 
14.00 

13. 7E 
13. 8E 
14. 9E 
14.99 
21.24 

19.53 
22.81 
9.30 
14.54 
14.00 

17.95 
16.96 

14.40 
20.82 
22.87 

15.57 
15.61 
13.73 
25. 2E 
14.85 

17. 9E 
18.58 
18.41 
17.70 
19.01 

19.98 
11.71 
11. 8E 
11.27 
12.67 

9.51 
14.15 
14.60 
13.86 
13. 7E 

14.65 
15.15 
13.37 
10.71 
8.50 

11. IE 

9.2E 

9.45 

10. 7E 

10. 9E 

8.0E 

9.15 

15.45 

14.88 

8.23 


14.71 
14.35 
13.62 
15.71 
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TABLE    A- 2  (Cont) 
PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


LOS  ANGELES 
DRAINAGE  PROVINCE  U 


LOS  ANGELES-SAN  GABRIEL  RIV. 
HYDR0L06IC  UNIT  U05 

LA  NAC  OUEEN  16. OE 

LOS  ANGELES  HANCOCK  18.38 

LOS  ANGELES  MU  AP  U.SO 

L.  A.  CIVIC  CENTER  16. b8 

LOMER  FRANKLIN  RES  16.6* 

LUNAUA  BAY  9.44 

HADUOCK  OEBhIS  BAS  16.40 

MANOEVILLE  CANYON  19. 9E 

MANUEVILLE  FR  RD  24  17. 8F 

MANHATTAN  BEACH  10.64 

MARKHAH  SADDLE  <;i.7E 

MAR  VISTA  -  SCMC  17.31 

MC  CLURE  OEHRIS  BAS  11.90 

MONROVIA  F.S.  15.15 

M0NR0VIA-5PTS  15.63 

MONTANA  RANCH  10.36 

MONTEBELLO  FD  11.76 

MONTEREY  PAHK  FS  12.49 

MORRIS  DAM  16.90 

NT  DISAPPOINTMENT  ^8.30 

MT  ISLIP  34.55 

MT  LOWE  <!4.76 

MT  LUKENS  16.29 

MT  SAN  ANTONIO  COL  14.88 

MT  ST  MARYS  COL  19.40 

MT  HILSON  OUSERVATOR  <i7.00 

MT  MILSON  FC  338B  <;3.23 

MULHULLAND  FS  16.73 

NEHCOHB  PASS  23.49 

NICHOLS  DAM  BASIN  18.21 

NORTH  HOLLYNOOD  16.78 

NORThRIDGE  15.14 

NORkALK  12.07 

OAK  GROVE  18.34 

OAKHILOE  PHILLIPS  17.03 

OPIOS  CAMP  FC  57BE  31.78 

PACOIMA  CANYON  19. 5E 

PACOIMA  CYN-CITY  RO  24.48 

PACOIMA  CNYN  DUTCH  <:2.U5 

PACOIMA  RAOUATZ  13. 9E 

PACOIMA  WAREHOUSE  13.92 

PACOIMA  DAM  FC  33A  E  17.34 
PALOS  VEROEi  ESTATES     9.67 

PALOS  VERDES  11.50 

PALOS  VEROES  HILLS  F  11.62 

PALOS  VEROES  HILLS  H  14.34 

PARAMOUNT-CO  FS  12.43 

PASADENA  16.33 

PASADENA  CAL  TECH  15.35 

PASADENA  CHLORINE  PL  20.19 

PASADENA-HUHLUURT  FS  15.65 

PASADENA-CIIY  HALL  16.33 

PASADENA  JOURDAN  13.20 

PASADENA  MET  STA  15.99 

PASADENA-SHtLDON  RES  17.72 

PASEO  MIRAMAR  14.48 
PAULARINO-SHIFFER        6.SU 

PICKENS  DEBHI^  BAS  £0.38 

PINE  MOUNTAIN  it3.64 

PLACENTIA  AUW  CO  11.54 

PLACENTIA  MUT' ORANGE  11.99 

POINT  VICENTE  L  H  11.77 

POMUNA  14.08 

POTHERO  HEIGHTS  13.33 

PRAIRIE  FORKS  19.48 

PUDUINGSTUNt  OAM  14.85 

PUENTE-FERRERO 

PUEnTE  HILLS-WEISEL  13.82 

PUENTE  HILLS  14.15 

PUENTE-N   WHITHER  15.59 

RANCHO  LOS  AMIGOS  12.77 

RED  BOX  GAP  £9.66 
REDONDO  BEACH  9.98 

RIO  HONDO  SPREAD  6RN  12.36 

ROBERTA  CANYON  24.48 


JULY 


0. 

00 

0 

1 

00 

r 

u 

uo 

0 

00 

0. 

00 

0 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

Hi 

on 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

uo 

0. 

r 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

1 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0. 

00 

0 

00 

0. 

00 

0 

00 

0. 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0. 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0. 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

00 

0 

.00 

0 

00 

0 

.00 

1 

.44 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.01 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

0 

.00 

AUG 


SEPT. 


OCT 


NOV. 


OEC. 


1968 


JAM 


FEa 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 

OCT  I 

THROUGH 

SEPT  30 


0.00 
0.00 
0.00 

T 
0.00 

0.00 
0.00 
0.7E 
0.6E 
0.00 

0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.27 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.03 
0.04 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
2.3S 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.6E 
0.67 
0.44 
1.02 
0.36 

0.44 
0.75 
0.62 
0.44 
0.50 

0.27 
0.59 
0.52 
0.39 
0.23 

0.61 
0.57 
0.35 
0.57 
1.05 

1.55 
1.07 
0.71 
0.31 
1.32 

0.69 
1.28 
0.22 
0.18 
0.28 

0.25 
0.27 
0.37 
0.09 
0.21 

1.00 
0.48 
0.98 
0.26 
1.15 

0.72 
1.58 
0.55 
0.54 
0.36 

0.85 
0.66 
0.27 
0.30 
0.21 

0.31 
0.27 
0.30 
0.21 
0.09 

0.28 
0.03 
0.54 
0.42 
0.64 

0.45 
0.68 
0.29 
0.60 
0.96 

0.19 
0.2E 
0.37 
0.39 
0.33 

0.56 
0.89 
0.34 
0.45 
0.49 


0.00 

7.36 

2.77 

0.86 

0.34 

3.56 

0.5E 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.2E 

0 

00 

0.00 

8.55 
7.47 

1.99 
1.05 

1.01 
0.84 

0.74 
0.44 

4.85 
3.77 

0.57 
0.49 

0 

1 

.00 

r 

0.00 

T 

T 
0.04 

0.07 
T 

0 

00 

T 

0 

OU 

0.00 

8.67 

1.66 

0.90 

0.49 

3.34 

0.49 

0 

.00 

0.01 

0.01 

0.11 

0 

.03 

0.00 

6.72 

3.21 

0.91 

0.S2 

4.45 

0.47 

1 

r 

0.00 

0.00 

0.05 

0 

00 

0.00 

6.16 

0.36 

0.63 

0.25 

1.47 

0.11 

0 

.02 

T 

0.01 

0.00 

0 

00 

0.00 

6.03 

l.*3 

1.32 

1.59 

3.97 

1.02 

0 

.10 

0.19 

0.02 

0.29 

0 

00 

0.00 

9.27 

1.90 

1.24 

0.9E 

4.30 

0.94 

0 

00 

0.00 

0.00 

0.2E 

0 

00 

0.00 

8.06 

1.91 

0.92 

0.73 

4.40 

0.74 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.2E 

0 

Ou 

0.00 

4.89 

0.97 

1.05 

0.75 

2.15 

0.53 

0 

00 

0.00 

0.01 

0.00 

0. 

00 

0.00 

11.79 

1. 10 

2.08 

2. IE 

3.17 

1.05 

0 

13 

T 

T 

0.05 

0 

00 

0.00 

8.11 
5.23 

2.46 
0.88 

0.75 
0.96 

0.40 
1.60 

5.00 
2.09 

0.00 
0.52 

0 

00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.09 
0.08 

0. 
0. 

00 

0.00 

0 

10 

00 

0.00 

6.35 
6.66 

1.49 
0.69 

0.87 
1.14 

1.08 
1.39 

3.82 
3.89 

0.86 
0.77 

0 
0 

16 
39 

0.13 
0.47 

0.06 
0.06 

0.14 
0.14 

0 

00 

0.00 

0. 

00 

0.00 

4.38 

0.96 

0.57 

0.44 

3.00 

0.40 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.03 

0 

.00 

0.00 

4.77 

1.59 

0.51 

0.31 

3.41 

0.60 

1 

r 

0.00 

0.13 

T 

0 

00 

0.00 

5.03 

1.62 

0.48 

0.56 

3.80 

0.63 

0 

00 

0.02 

0.07 

0.00 

0 

00 

0.00 

5.99 

1.77 

1.66 

1.51 

4.14 

0.96 

0 

.17 

0.13 

0.03 

0.01 

0 

00 

0.00 

13.93 

2.58 

3.21 

2.33 

3.78 

1.26 

0 

16 

T 

T 

0.15 

0 

00 

0.00 

12.39 

5.42 

2.34 

5.92 

4.13 

2.12 

0 

.26 

0.15 

1.07 

0.01 

0 

.00 

0.00 

13.00 

1.21 

2.29 

2.40 

3.49 

1.16 

0 

.14 

T 

T 

0.07 

0 

00 

0.00 

9.34 

1.25 

1.40 

1.88 

2.81 

0.70 

0 

.20 

T 

T 

0.03 

0 

.00 

0.00 

5.41 

2.31 

1.08 

0.85 

4.40 

0.46 

0 

00 

0.06 

0.11 

0.05 

0 

.00 

0.00 

7.72 

2.68 

1.18 

0.96 

4.81 

0.73 

0 

00 

0.00 

0.00 

0.22 

0 

00 

0.00 

12.52 

3.49 

3.42 

1.94 

3.44 

1.25 

0 

.25 

T 

0.01 

T 

1 

0.00 

11.98 

1.71 

2.38 

1.79 

2.88 

1.04 

0 

17 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

.Ou 

0.00 

8.46 

1.67 

0.98 

0.53 

4.10 

0.73 

0 

.04 

0.00 

0.00 

0.20 

0 

.ou 

0.00 

10.79 

2.07 

2,44 

2.12 

4.37 

1.26 

0 

.16 

0.10 

0.08 

0.31 

0 

00 

0.00 

9.53 

1.87 

0.95 

0.95 

4.14 

0.49 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.11 

0 

.00 

0.00 

8.93 

2.05 

1.03 

0.82 

3.10 

0.60 

1 

r 

0.00 

0.02 

0.12 

0 

.00 

T 

6.88 

1.63 

1.13 

0.68 

3.93 

0.52 

0 

.10 

0.00 

T 

0.36 

1 

0.00 

4.25 

1.78 

0.76 

0.95 

3.28 

0.68 

0 

00 

0.00 

0.30 

0.00 

0 

.00 

0.00 

10.87 

1.47 

1.12 

0.92 

3.13 

0.64 

0 

.09 

0.01 

T 

0.01 

0 

.00 

0.00 

8.34 
16.37 

1.22 
2.79 

1.62 
3.19 

1.85 
2.52 

2.92 
4.32 

0.68 
1.51 

0 
0 

19 
.08 

T 
T 

T 
0.05 

0.21 
0.05 

0 

.ou 

0.00 

0 

.03 

0.00 

8. 85 

1.18 

2.59 

1.34 

3.95 

l.OE 

0 

.IE 

0.00 

0.00 

O.OE 

0 

.00 

0.00 

13.28 

11.02 

6.47 

1.51 
1.32 
0.97 

3.20 
2.55 
1.08 

1.17 
1.54 
1.14 

3.13 
4.18 
2.7E 

1.21 
1.05 
0.46 

0 
0 

1 

.00 
.13 

r 

0.00 
0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

0.05 
0.08 
0.10 

0 

.00 

0.00 

0 

.00 

0.00 

0 

.00 

0.00 

7.37 

0.76 

1.09 

1.03 

2.14 

0.66 

0 

.15 

0.00 

0.00 

0.26 

0 

.00 

0.00 

6.96 

1.06 

1.66 

1.95 

3.50 

0.63 

1 

r 

T 

0.00 

0.12 

0 

.03 

0.00 

5.26 

0.83 

0.83 

0.27 

1.51 

0.37 

0 

.02 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

.00 

0.00 

5.45 
5.56 

1.13 
1.00 

0.95 
1.35 

0.43 
0.43 

2.61 
2.55 

0.35 
0.33 

0 

.00 

0.00 
0.00 

0.00 
T 

0.00 
0.00 

0 
0 

.00 

0.00 

0 

.04 

00 

0.00 

6.88 

1.04 

1.30 

0.61 

3.23 

0.43 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

.Ou 

0.00 

6.41 

1.39 

0.54 

0.33 

2.60 

0.50 

0 

.00 

0.00 

0.10 

0.35 

0 

.00 

0.00 

8.43 

1.51 

1.01 

0.97 

3.33 

0.63 

0 

.11 

0.07 

0.01 

0.00 

0 

Ou 

0.00 

7.47 

1.58 

0.97 

0.72 

3.61 

0.64 

0 

.02 

0.04 

0.01 

0.01 

1 

0.00 

10.90 

1.62 

1.33 

1.45 

3.25 

0.82 

0 

.38 

0.23 

0.01 

0.09 

0 

.Ou 

0.00 

7.45 

1.61 

1.10 

1.21 

3.54 

0.42 

1 

r 

0.01 

0.02 

0.03 

0 

.00 

0.00 

8.43 

1.51 

1.01 

0.97 

3.33 

0.63 

0 

.11 

0.07 

0.01 

0.00 

0 

.00 

0.00 

5.68 

1.42 

0.91 

0.84 

3.23 

0.69 

0 

.05 

0.08 

T 

0.17 

0 

.ou 

0.00 

8.31 

1.39 

1.07 

0.91 

3.35 

0.63 

0 

.05 

0.07 

0.01 

0.03 

0 

.00 

0.00 

9.81 

1.58 

1.13 

1.02 

3.33 

0.58 

0 

.07 

0.11 

T 

0.05 

0 

.00 

0.00 

5.97 

2.00 

1.09 

0.52 

3.98 

0.64 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.3E 

0 

.00 

0.00 

2.73 

1.00 

0.60 

0.04 

1.60 

0.50 

0 

.00 

0.00 

-- 

0.00 

0 

.00 

0.00 

10.54 

1.40 

1.31 

2.04 

3.44 

0.89 

0 

.18 

0.04 

0.00 

0.07 

0 

00 

0.00 

9.34 

2.36 

2.94 

2.40 

4.76 

1.42 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.18 

0 

.00 

0.00 

2.79 
3.70 

2.51 
1.98 

1.16 
1.26 

0.68 
0.55 

3.21 
3.47 

0.53 
0.58 

0 
0 

.02 
.00 

0.00 
0.00 

0.23 
0.00 

0.00 
0.00 

0 

.00 

0.00 

0 

.00 

0.00 

6.64 

0.83 

1.28 

0.14 

1.71 

0.44 

0 

.05 

0.00 

0.02 

0.00 

0 

00 

0.00 

4.65 

2.03 

1.14 

1.00 

4.27 

0.64 

0 

.03 

0.03 

0.05 

0.00 

0 

00 

0.00 

4.97 

1.98 

0.68 

0.45 

3.73 

0.88 

0 

.00 

0.04 

0.04 

0.00 

0 

.00 

0.00 

5.08 

2.95 

1.74 

2.12 

1.80 

0.76 

0 

.00 

0.28 

2.04 

0.02 

0 

.Ou 

0.00 

5.56 

1.90 

1.21 

1.06 

4.09 

0.71 

0 

.05 

0.08 

0.03 

0.02 

0 

.Ou 

0.00 

3.91 

2.64 

0.97 

0.79 

4.19 

0.86 

0 

.05 

0.04 

0.09 

0.00 

0 

00 

0.00 

5.09 

2.59 

0.78 

0.70 

3.91 

0.67 

0 

.00 

0.01 

0.24 

0.06 

0 

00 

0.00 

4.71 

4.16 

0.94 

0.67 

4.20 

0.58 

0 

00 

0.00 

0.37 

0.09 

0 

00 

0.00 

6.43 

1.60 

0.58 

0.57 

2.40 

0.59 

0 

.00 

0.00 

T 

0.11 

1 

0.00 

16.35 

1.70 

2.82 

2.82 

3.78 

1.19 

0 

.11 

0.00 

0.00 

0.21 

0 

00 

0.00 

5.05 

1.22 

0.98 

0.22 

1.84 

0.33 

0 

.00 

0.00 

0.01 

0.00 

0. 

00 

0.00 

5.34 

2.04 

0.57 

0.34 

3.00 

0.62 

0 

.00 

0.00 

0.16 

0.00 

0. 

00 

0.00 

9.64 

2.44 

3.04 

2.48 

4.92 

1.47 

0 

00 

0.00 

O.OE 

O.IE 

0, 

00 

15. 6E 
17.78 
14.10 
15.71 
16.33 

9.01 
15.96 
18. 8E 
16. 9E 
10.35 

21. 5E 
16.81 
11.46 
14.96 
15.60 

9.78 
11.32 
12.21 
16.37 
27.40 

33.81 
23.76 
17.61 
14.73 
18.30 

26.32 
21.95 
16.71 
23.70 
18.04 

16.67 
15.23 
12.00 
18.26 
17.03 

30.93 
19. IE 
23.55 
21.87 
12. 9E 

13.46 
15.91 
9.09 
10.92 
11.26 

13.49 
12.22 
16.07 
15.07 
20.08 

15.39 
16.07 
13.07 
15.82 
17.68 

14. 5E 

19.91 
23.40 
11.13 

11.54 
11.11 
13.84 
12.77 
16.79 

14.71 

13.54 
14.05 
15.72 

12.28 
28.98 
9.65 
12.07 
24.  IE 


See  page   24  for  k«y  to  terms   8t  obbreviolions 
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TABLE    A-2  (Cont.) 

PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAM 


FEB. 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 

OCT   I 

THROUGH 

SEPT  30 


LOS  ANGELES 
DRAINAGE  PROVINCE  U 


LOS  ANGELES-SAN  GABRIEL  RIV. 
HY0R0L06IC  UNIT  U05 

ROGERS  CANYON  15.92 

ROSCOE  MERRILL  14.62 

ROSEMEAO  1*.96 

RUBIO  DE8RIS  DAM  18.92 

RUSTIC  CANYON  14.95 

SAN  ANTONIO  DAM  14.68 

SAN  DIMAS  CYN  E  FK  <:0.81 

SAN  OIMAS  OAH  16.35 

SAN  DIMAS  FC  95  15.08 
SAN  OIMAS  R  S 

SAN  DIMAS-STEVENS  15.79 

SAN  FERNANDO  13.07 

SAN  FNDO  VLY  STATE  C  14. 4E 

SAN  FERNANDO  VET  HOS  16.22 

SAN  GABRIEL  BRUINGTO  14.77 

SAN  GABRIEL  C  EFK  TU  <:i.51 

SAN  GABRIEL  CYN  EFK  18.47 

SAN  GABRIEL  CYN  HELI  22.15 

SAN  GABRIEL  CYN  PH  16.21 

SAN  GABRIEL  OAH  19.11 

SAN  GABRIEL  DAM  CAMP  19.06 

SAN  GABRIEL  FIRE  DPT  13.51 

SAN  GABRIEL  NO  FORK  19.33 

SAN  JOSE  HILLS  GALST  13.73 

SAN  MARINO-HUNTINGTO  15.14 

SAN  PEDRO  RES  11.04 

SANTA  ANITA  FERN  L6E  20.88 

SANTA  ANITA  CN  HELIP  21.05 

SANTA  ANITA  SPRING  C  21.25 
SANTA  CLARA  RIDGE 

SANTA  FE  DAM  14.65 

SANTA  MONICA  16.80 

SANTA  MONICA  PIER  15.42 

SAWPIT  CYN  OEER  PK  20.77 

SAHPIT  DAM  NO  2  17.96 

SAHTELLE  19.42 

SAWTELLE  SOLDIER  HOrt  14.57 

SCHOLL  DEBRIS  BAS  16.61 

SEPULVEDA  AND  RAYEN  14.04 

SEPULVEOA  CANYON  <:1.03 

SEPULVEDA  CANYON  19  19.39 

SEPULVEDA  DAM  13.97 

SEPULVEDA-MULHOLLAND  16.46 

SHORTCUT  CYN  H  FORK  26.86 

SIERRA  HAORE  UAH  16.46 

SIERRA  MADRE  HH  PP  16.06 

SIERRA  MADRE  PEGL  13.44 

SIERRA  MAORt  PUMP  ST  14.00 

SIERRA  MADRE  USES  14.18 

SIGNAL  HILL  FC  415  10.71 

SILVER  LAKE  RES  14.25 

SOUTH  GATE  12.78 

SOUTH  HAMKINS  24.20 

SOUTH  PASADENA  15.63 

SPADRA  PACIFIC  COLON  13.84 

STONE  CNYN  RIAL  SELK  17. 6E 

STONE  CANYON  RES  18.93 

ST0U6H  PARK  13.76 

STUDIO  CITY-600DLAND  13. IE 

STURTEVANT  CAMP  25.33 

SULLIVAN  CANYON  19. 5t 

SUNLAND-TUJUNGA  USMB  14.30 

SUNSET  DAM  14.75 

SUNSET  R  S  20.00 

SYLMAR  15.32 

TANBARK  FLATS  20.59 

TEMPLE  CITY  13.94 

TOPANGA  CYN  OUTLET  17.21 

TORRANCE  11.96 

TORRANCE  AIRPORT  11.96 

TUJUNGA  CYN-SOLOMON  14. 7E 

TUJUNGA  CYN-VOGEL  18.64 

TURNBULL  DEBRIS  BAS  11.84 

UNION  OIL  STEARNS  10. 3E 

UCLA  18.87 


0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

o.uo 

0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

o.oo 

0.00 
0.00 

0.00 

o.uo 

0.00 
0.00 
0.00 

o.uo 

0.00 
0.00 
0.00 

o.uo 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
T 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

T 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.64 

T 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.24 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.5E 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.10 
0.00 
0.00 
0.00 


0.92 
0.70 
0.43 
0.20 
0.66 

0.30 
0.49 
0.47 
0.23 
0.4E 

0.76 
0.95 
0.45 
1.58 
0.30 

0.00 
0.11 
0.18 
1.50 
0.20 

0.22 
0.30 
0.06 
0.28 
0.21 

0.26 
0.25 
0.23 
0.29 
0.50 

0.95 
1.16 
1.04 
0.06 
0.17 

0.66 
0.54 
0.36 
0.84 
1.54 

1.11 
1.27 
0.69 
1.02 
0.24 

0.25 
0.14 
0.20 
0.19 
0.67 

0.50 
0.46 
0.74 
0.22 
0.26 

0.76 
0.79 
0.52 
0.08 
0.48 

0.39 
0.55 
0.35 
0.15 
1.02 

0.37 
0.23 
0.37 
0.54 
0.54 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 


4.99 
7.12 
6.25 
9.33 
3.02 

5.64 
8.U4 
6.36 
5.43 
5.90 

6.03 
6.34 
7.2E 
6.09 
6.71 

7.49 
7.87 


0.00  10.43 
0.00  4.67 
0.00      7.42 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


1.55 
1.43 
1.87 
1.40 
2.83 

1.63 
1.92 
1.73 
2.60 


1.70 
0.97 
0.96 
1.00 
1.77 

2.29 

1.98 
2.61 
1.60 
1.85 


7.56 

2.13 

5.70 

1.83 

9.01 

1.90 

4.81 

2.09 

6.83 

2.38 

5.29 
9.44 
9.57 
9.05 
8.79 

5.80 
6.31 
6.35 
8.35 
7.32 

8.57 
7.19 
9.01 
7.05 
8.14 

8.55 
6.67 
6.74 
13.74 
6.66 

6.52 
5.69 
5.43 
6.37 
5.29 

6.43 
5.32 


0.00 
0.00 
0.00  10.69 
0.00  7.3U 
0.00      4.50 


0.00 
0.02 
0.00 
0.00 


8.55 
7.73 
7.12 
6.25 


0.00    10.83 


0.00 
0.00 
0.00 


8.96 
7.68 
7.47 


0.00    11.45 
0.00      6.70 


0.00  0.00  0.45 

0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.04 

O.OE  T  0.25 

0.00  0.00  0.90 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


8.11 
5.74 
7.21 
5.21 
5.21 

7.20 
8.51 
4.33 
1.93 
8.63 


1.49 
1.89 
1.79 
1.69 
1.75 

1.44 
2.42 
1.94 
2.01 
1.68 

2.94 
2.17 
1.56 
1.01 
2.69 

2.16 
1.14 
1.72 
2.18 
2.13 

2.08 
1.45 
2.05 
1.62 
0.96 

1.41 
2.20 
2.<>4 
1.49 
2.25 

1.90 
3.21 
1.04 
1.53 
2.45 

1.89 
1.05 
1.05 
1.48 
1.01 

2.?4 
1.84 
1.43 
2.13 
2.13 

l.OE 
2.00 
2.33 
3.18 
2.53 


1.39 
0.97 
0.65 
1.53 
1.05 

1.43 
1.97 
1.40 
1.26 


1.29 
0.74 
0.94 
1.50 
0.77 

2.64 

1.60 
2.35 
1.46 
1.78 

1.66 
0.84 
1.74 
0.92 
0.92 

1.22 
1.80 
2.13 
2,99 
1.87 

0.75 
0.82 
0.80 
2.26 
1.47 

0.94 
1.11 
0.89 
1.05 
1.34 

1.22 
0.61 
0.80 
2.59 
1.17 

1.08 
0.84 
0.90 
1.07 
0.46 

0.85 
0.65 
2.64 
0.98 
0.98 

1.00 
1.10 
1.12 
0.51 
3.32 

1.08 
1.42 
1.06 
1.44 
1.42 

1.92 
0.65 
1.14 
0.84 
0.84 

1.4E 
1.91 
0.48 
0.99 
1.02 


1.53 
1.35 
0.53 
1.63 
0.64 

1.17 
2.25 
1.49 
1.08 
1.74 

0.90 
0.96 
0.59 
1.75 
0.62 

2.77 
1.95 
1.60 
1.33 
1.52 

1.67 
0.68 
1.91 
1.08 
0.74 

0.20 
1.55 
1.58 
2.18 
1.65 

0.78 
0.40 
0.42 
1.88 
1.63 

0.37 
0.69 
0.72 
1.01 
0.75 

0.73 
0.47 
0.89 
1.40 
1.32 

1.20 
0.90 
0.99 
1.16 
0.38 

0.48 
0.42 
3.53 
0.72 
0.68 

0.70 
0.65 
1.01 
0.92 
1.93 

1.26 
1.74 
1.60 
1.54 
1.04 

2.06 
0.75 
0.73 
0.52 
0.52 

1.5E 
1.53 
0.67 
0.60 
0.41 


3.97 
2.19 
4.52 
3.21 
6.10 

3.12 
3.88 
3.63 
3.58 
3.51 

3.83 
2.69 
3.79 
3.63 
3.89 

4.43 
3.62 
3.88 
4.07 
4.74 

4.32 
3.84 
3.40 
3.86 
3.47 

1.98 
4.29 
4.16 
3.83 
2.92 

4.32 
5.22 
4.47 
4.12 
4.02 

5.45 
2.39 
3.48 
2.58 
5.43 

4.59 
3.01 
4.00 
4.77 
3.45 

3.56 
3.36 
3.29 
2.78 
2.51 

4.14 
2.89 
2.42 
4.20 
4.56 

3.87 
4.64 
2.51 
3.11 
4.53 

4.36 
0.87 
2.33 
2.75 
3.53 

3.91 
4.06 
5.51 
2.39 
2.39 

2.54 
3.34 
3.13 
2.67 
4.81 


1.09 
0.79 
0.68 
0.75 
0.65 

1.30 
1.38 
1.12 
0.72 
1.12 

1.08 
0.42 
0.42 
0.67 
0.71 

1.38 
1.21 
0.99 
1.00 
1.28 

1.26 
0.20 
1.09 
0.61 
0.59 

0.60 
1.27 
1.25 
0.98 

1.34 

0.61 
0.47 
0.39 
1.28 
0.79 

0.49 
0.48 
0.48 
0.50 
1.14 

1.03 
0.70 
0.98 
1.10 
0.99 

0.98 
0.78 
0.81 
0.82 
0.44 

0.44 
0.84 
1.11 
0.58 
0.55 

0.87 
0.79 
0.44 
0.75 
1.32 

1.02 
0.79 
0.65 
0.76 
0.57 

1.35 
0.57 
0.82 
0.33 
0.33 

0.45 
1.35 
0.84 
0.77 
0.57 


0.39 
0.05 

T 
0.54 
0.00 

0.29 
0.34 
0.06 

T 
0.06 

T 
0.00 
0.03 
0.00 
0.00 

0.32 
0.11 
0.11 
0.28 
0.18 

0.12 
0.00 
0.11 
0.08 
0.00 

T 
0.20 
0.15 
0.14 
0.00 

0.00 
0.01 
0.01 
0.24 
0.39  ' 

0.00 
0.00 

T 

T 
0.00 

0.00 
0.10 
0.00 
0.06 
0.11 

0.16 
0.09 
0.18 

T 
0.00 

0.00 
0.00 
0.19 
0.01 
T 

O.OE 
0.00 

T 
O.OE 
0.21 

0.00 
0.13 
0.13 
0.42 
0.03 

0.36 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


.09 
.00 
.02 
.00 


0.09 
0.02 
0.03 
0.33 
0.00 

0.00 
0.54 
0.09 
0.18 
0.07 

0.20 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.19 
0.02 
0.00 
0.30 
0.14 

0.12 
0.12 
0.11 
0.00 
0.00 

0.00 
0.19 
0.19 
0.10 
0.00 

0.00 

T 

T 
0.57 
•  0.49 

0.00 
0.00 
0.11 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.39 

0.23 
0.19 
0.15 
0.17 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.05 
0.06 

0.00 
0.00 

T 
0.00 
0.26 

0.00 
0.07 
0.11 
O.Ol 
0.00 

0.27 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

T 
0.00 

T 

0.00 

0.00 


T 

T 
0.06 

T 
0.00 

0.32 
0.10 
0.07 
0.07 
0.09 

0.07 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

1.34 
0.03 
0.03 
0.02 
0.03 

0.10 
0.05 
0.08 
0.13 
0.08 

0.00 

T 
0.00 
0.05 
0.00 

0.00 
0.00 

T 
0.00 

T 

T 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
O.OE 
T 

T 
0.06 

T 
0.06 

T 

0.00 
0.10 
0.93 

T 
0.08 

0.00 
0.00 
0.01 
O.OE 
T 

0.00 

T 
0.00 

T 
0.00 

0.09 
0.04 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.28 
0.07 
0.07 


0.13 
0.14 

T 
0.06 
0.3E 

0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 

0.00 
0.11 
0.66 
0.15 
0.00 

0.02 
0.06 
0.18 
0.18 
0.07 

0.06 
0.00 
0.19 
0.00 

T 

0.00 
0.22 
0.28 
0.15 
0.00 

0.04 
0.11 
0.14 
0.31 
0.53 

0.30 
0.34 
0.00 
0.20 
O.IE 

O.IE 
0.32 
0.20 
0.12 
0.03 

0.14 
0.15 
0.06 
0.00 
0.00 

0.21 
0.04 
0.01 
0.08 
0.00 

O.IE 
0.14 
0.11 
O.IE 
0.17 

0.2E 
0.07 
0.05 
0.05 
0.10 

T 
0.00 
0.3E 
0.00 
0.00 

O.OE 
0.25 
0.07 
O.OE 
0.34 


0.00 
O.OU 
O.Ou 
0.00 
0.00 

O.OU 
O.OU 

T 
0.00 
0.11 

T 
T 

T 
0.00 

0.00 
O.OU 
0.00 
0.02 
0.03 

0.00 
0.00 
O.OU 
O.OU 
0.00 

O.OU 
0.02 

T 
O.OU 
O.OU 

O.OU 

T 
0.00 
0.00 
0.02 

O.OU 
0.00 
0.00 
O.OU 
O.OU 

0.00 
O.Ou 
O.OU 
0.00 
O.OU 

0.00 
0.00 
O.OU 
O.OU 
O.OU 

O.Ou 
O.OU 
O.OU 
O.OU 
0.00 

O.OU 
O.OU 

T 
0.00 

T 

O.OU 
O.OU 
O.OU 
O.OU 
0.00 

0.01 
O.OU 
O.OU 
O.OU 
O.OU 

O.OU 
O.OU 
0.00 
O.Ob 
O.OU 


15.13 
14.06 
14.59 
18.78 
14. 6E 

14.90 
20.42 
15.95 
14.93 


15.10 
12.23 

14.79 
14.47 

22.87 
18.45 
22.18 
14.93 
19.04 

19.00 
13.26 
19.54 
13.58 
15.01 

10.78 
20.87 
21.10 
21.16 
18.32 

13.74 
15.76 
14.52 
21.02 
18.34 

19.06 
14.37 
16.25 
13.40 
19. 6E 

18. 4E 
13.02 
15.33 
26. OE 
16.25 

15.95 
13.51 
13.86 
14.05 
10.04 

13.96 
12.46 
24.16 
15.49 
13.66 

17.0E 
18.28 
13.36 
13. 2E 
25.02 

18. 8E 
13.82 
14.45 
19.90 
14.40 

20.32 
13.65 
17. IE 
11.42 
11.42 

14. 3E 
18.89 
12.15 
10. 2E 
18.38 


See  poge  24  for  key  to  terms   8  abbreviations 
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TABLE    A-2  (Cont.) 
PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT. 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEa 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 

OCT  I 

THROUGH 

SEPT  30 


LOS    ANGELES 
DRAINAGE    PROVINCE   U 


LOS    ANGELES-SAN   GABRIEL   RIV. 
HYOROLOGIC    UNIT    U05 


UNIV    SO   CAL 

UPPER  FRANKLIN  RES 

UPPEH  STONE  CYN 

VAN  NORHAN  LK  LMR  OA 

VAN  NUTS  FC  158 

VENICE  F  S 

VEROUGO  MT  MILLCREST 
VERDU60  PUMP  STA 
VINCENT  GULCH 
WALNUT  FRUIT  GROWEHS 

WALNUT  PATROL  STN 
WALTERIA  LAKE  PUMP  S 
WATERMAN  G  S 
WATERMAN  MTN 
WEST  ARCADIA 

WEST  AZUSA 

WEST  BURBANK 

WEST  COVINA  KELLER  R 

WHITTIER  CITY  MALL 

WHITTIER-CATE 

WHITTIER-WOOD 
WHITTIER  NARROWS 
WHITTIER  NARROWS  DAM 
WILMINGTON-2 
WILSON  CANYON 

WOLFSKILL  CYN-UPPER 
WRIGHTWOOD  FIRE  STA 
YORBA  LINDA 
YORBA  RESERVOIR 


SAN  PEDRO  CHANNEL  ISLANDS 
HYDHOlOGIC  unit  U06 

AVALON  PLEASURE  PIEK 


14.86 

0.00 

0.00 

0.56 

0.00 

7.17 

1.92 

0.69 

0.41 

3.54 

0.57 

0.00 

0.00 

0.01 

T 

•  .00 

14.31 

17.09 

0.00 

0.00 

0.25 

0.00 

8.36 

1.72 

0.91 

0.63 

4.44 

0.74 

0.04 

0.00 

0.00 

0.20 

o.ou 

17.04 

17. 2E 

0.00 

0.00 

1.24 

0.00 

7.67 

1.94 

0.97 

0.71 

3.90 

0.83 

O.OE 

0.00 

0.00 

0.2E 

O.OU 

16. 2E 

15.40 

O.UO 

0.00 

0.91 

0.00 

5.91 

2.10 

1.37 

1.03 

3.40 

0.64 

0.04 

T 

0.00 

0.02 

T 

14.51 

14.20 

0.00 

0.00 

1.15 

0.00 

6.98 

1.25 

0.80 

0.79 

2.64 

0.59 

0.00 

0.00 

0.00 

0.36 

0.00 

13.41 

14.11 

0.00 

0.00 

0.50 

0.00 

6.29 

1.45 

0.63 

0.41 

4.21 

0.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.05 

o.ou 

13.66 

— 

0.00 

0.00 

0.24 

-- 

-- 

.- 

— 

— 

.. 

-. 

•• 

.. 

•  • 

•• 

«>• 

14.43 

0.00 

0.00 

0.92 

0,00 

6.67 

1.21 

1.27 

1.29 

2.29 

0.77 

0.01 

T 

T 

0.30 

T 

13.81 

20. 6k 

1.5E 

3.0E 

1.23 

0.00 

7.87 

4.90 

2.40 

3.79 

2.24 

1.64 

0.00 

0.00 

1.55 

0.26 

0.00 

24.65 

16.40 

0.00 

0.00 

0.28 

0.00 

5.37 

3.22 

1.22 

0.69 

4.84 

0.78 

0.00 

0.00 

0.08 

0.27 

0.00 

16.47 

14.6tl 

0.00 

T 

0.24 

0.00 

4.08 

3.89 

1.04 

0.49 

4.27 

0.67 

0.00 

0.00 

0.20 

0.00 

0.00 

14.64 

9,74 

0.00 

0.00 

0.71 

0.00 

5.92 

0.88 

0.51 

0.00 

1.33 

0.39 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9.03 

24.31 

0.00 

0.00 

1.03 

0.00 

12.51 

1.90 

2.20 

2.14 

3.28 

1.20 

0.05 

0.00 

0.01 

O.IE 

O.Ou 

23. 4E 

23. 3E 

c.uo 

0.6E 

O.IE 

O.UO 

11.09 

2.84 

1.96 

2.69 

2.07 

1.03 

0.49 

0.28 

1.74 

0.07 

0.00 

24.26 

15.9!> 

0.00 

0.00 

0.66 

O.UO 

7.83 

1.55 

0.44 

0.73 

4.02 

0.67 

0.02 

0.03 

0.07 

0.02 

0.00 

15.38 

13.30 

0.00 

0.00 

1.12 

0.00 

4.49 

1.82 

1.2s 

0.9S 

3.01 

0.56 

0.00 

0.10 

0.10 

0.30 

o.ou 

12.58 

13.96 

0.00 

0.00 

0.52 

0.00 

7.43 

0.95 

0.93 

1.08 

2.42 

0.63 

T 

T 

T 

0.13 

o.ou 

13.57 

9.5t 

0.00 

0.00 

0.3E 

0.00 

5.45 

2.00 

0.70 

0.64 

0.30 

T 

0.14 

T 

0.05 

O.OE 

0.00 

9.3E 

11.96 

0.00 

0.00 

0.42 

0.00 

4.14 

2.30 

0.46 

O.BO 

3.11 

0.73 

0.00 

0.00 

0.24 

0.00 

O.Ou 

11.78 

12.11 

0.00 

0.00 

0.44 

0.00 

4.71 

2.22 

0.59 

0.39 

3.20 

0.56 

T 

0.00 

0.22 

0.00 

0.00 

11.89 

12.52 

0.00 

0.00 

0.45 

0.00 

4.71 

2.42 

0.58 

0.55 

3.27 

0.54 

0.00 

0.00 

0.23 

T 

o.ou 

12.30 

13.81 

0.00 

T 

0.46 

0.00 

5.12 

2.11 

0.69 

0.38 

4.44 

0.61 

0.00 

T 

0.10 

0.02 

0.00 

13.47 

I2I21 

0.00 

0.00 

0.64 

0.00 

4.81 

1.87 

0.49 

0.31 

3.28 

0.81 

0.00 

0.00 

0.05 

0.00 

0.00 

11.62 

10.56 

0.00 

0.05 

0.25 

0.00 

5.11 

1.20 

0.71 

0.66 

2.00 

0.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10.26 

19.00 

0.00 

0.00 

0.37 

0.00 

9.91 

1.23 

1.43 

1.33 

3.84 

0.76 

0.13 

0.00 

0.00 

0.75 

0.00 

19.38 

<:0.43 

O.UO 

0.00 

0.36 

0.00 

6.99 

1.87 

1.63 

2.42 

4.45 

1.41 

0.51 

0.77 

0.14 

0.00 

0.00 

20.19 

17.35 

0.60 

1.72 

0.66 

0.00 

4.04 

5.53 

1.06 

1.60 

1.43 

0.71 

T 

0.00 

0.63 

T 

0.00 

15.00 

11.40 

0.00 

T 

0.40 

0.00 

3.52 

1.96 

0.82 

0.54 

3.21 

0.86 

0.09 

0.00 

0.29 

0.00 

0.00 

11.29 

10.33 

O.UO 

0.00 

0.30 

0.00 

2.64 

2.24 

0<78 

0.54 

3.14 

0.63 

0.06 

0.00 

— 

0.00 

0.00 

— 

6. It 


O.UO   0.00   0.02    0.00   2. IE   1.24   0.3E   0.37   2.09   0.00   0.00   0.00    0.05   0.00   0.00 


6.2E 


See  poge   24   for   key  to  terms   S  obbreviotions 
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TABLE    A- 2  (ConO 
PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


J  AH 


FEa 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


LAHONTON 

DRAINAGE  PROVINCE  M 


MONO 

HYOROLUeiC  UNIT  MOl 


CAIN  RANCH 
ELLERY  LAKE 
GEM  LAKE 
MONO  LAKE 


OMENS 

HY0R0L06IC  UNIT  H03 

ALABAMA  HILLS 
BENTON  INSPECTION  ST 
BIG  PINE  PO«ER  PLT  3 
BISHOP  CREEK  INTAKE 
BISHOP  HB  AIRPORT 

BISHOP  UNION  CARBIDE 
COTTONWOOD  GTD  TRT  C 
COTTONKOOO  GATES 
GLACIER  LODGE 
HAIaEE 

INOEPENOENCt 

LAKE  SABRINA 

LONE  PINE 

LONG  VALLEY  RES 

L  A  AQUEDUCT  INTAKE 

MAMMOTH 

NORTH  HAIMEE  RES 
ROCK  CREEK  LAOMP 
SOUTH  LAKE  USMB 
TINEMAHA  RES 

MHITE  MOUNTAIN  2 


DEEP  SPRINGS 
HYDR0L06IC  UNIT  MOS 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
MHITE  MOUNTAIN  1 


AMAR60SA 
HYDR0L06IC  UNIT  M09 

DEATH  VALLEY 


IVANPAH 

HYDROLOGIC  UNIT  M12 

IVANPAH  COUNTY  YARD 


PANAMINT 
HYDROLOGIC  UNIT  M20 

HILDROSE  RANGER  STA 


SEARLES 

HYDROLOGIC  UNIT  M21 


7.46  0.47  1.06  1.91 

17.86  1.10  0.88  1.74 

13.8b  0.V8  0.88  1.48 

8.8b  1.27  0.19  1.25 


18. 9E 


5.60 
16.57 


2.78 


4.50   1.89   3.18    0.00   0.95   2.4E   0^2E   0.82   0.78   2.11   0.3E   1.62    2.47   1.36 


1.12 

4.02 


0.35 
2.30 


1.85 
3.61 


0.00 
0.00 


1.53 
1.31 


0.30 
1.66 


0.00 
0.39 


0.37 
0.72 


0.00 
1.10 


0.05 
0.46 


0.03^  0.00 
0.07""  0.93 


0.95 
1.25 


0.64 
1.43 


0.00 
0.00 


0.13   0.00   0.42    0.00   0.68   0.04   0.00   1.16 


2.77   1.39   0.25 


0.00 


0.00   1.95   0.37 


0.09   0.00   0.26    0.04   0.02   0.00 


--   0.03   0.01   0.15    0.00   0.00   0.00 


1.71   0.62   0.39 


0.29 


0.93   0.62   O.OU 


See  poge  24  for  key  to  terms  ft  abbreviations 


TOTAL 
OCT  I 

THROUGH 
SEPT  30 


0.03  1.40  0.77  0.29  0.35  0.40  0.26  0.50  T  l.lO  0.06  O.lO  5.26 

0.32  3.36  2.10  2.52  3.32  1.38  0.34  0.48  0.32  0.86  0.80  T  15.80 

0.44  3.10  0.88  1.38  1.48  1.34  0.48  1.04  0.38  1.36  0.34  0.02  12.24 

T  2.04  0.88  1.28  1.23  0.69         T  0.02  0.01  1.21  0.24  0.10  7.70 


3.20 

0.09 

T 

1.22 

0.00 

1.02 

T 

0.00 

0.35 

0.20 

T 

0.15 

0.17 

0.31 

T 

0.00 

2.20 

3.75 

1.32 

0.46 

0.24 

0.00 

0.49 

0.54 

T 

0.14 

0.20 

0.06 

0.19 

0.11 

0.25 

0.18 

0.09 

2.25 

5.17 

0.27 

0.03 

0.68 

0.00 

1.55 

1.33 

0.12 

0.23 

0.86 

0.00 

0.05 

0.05 

0.63 

0.68 

0.00 

5.50 

6.74 

0.20 

1.06 

1.28 

0.02 

1.34 

1.54 

0.32 

0.28 

0.36 

0.16 

0.06 

0.12 

0.75 

0.29 

0.00 

5.24 

1.89 

0.62 

0.03 

0.26 

0.00 

0.30 

0.52 

0.01 

0.03 

0.10 

0.01 

0.01 

T 

0.70 

0.39 

0.00 

2.07 

.. 

T 

T 

._ 

.. 

«. 

.. 

__ 

.• 

«. 

•. 

T 

0.07 

1.85 

T 

T 

.. 

16.60 

1.15 

1.95 

2.80 

0.00 

2.65 

3.00 

0.65 

1.30 

1.35 

0.35 

0.65 

0.75 

2.20 

0.15 

0.00 

13.05 

6.17 

0.16 

0.11 

2.05 

0.00 

2.30 

0.20 

0.07 

0.36 

0.80 

T 

0.12 

0.00 

1.26 

0.01 

T 

5.12 

10.00 

0.40 

0.40 

1.60 

0.05 

2.45 

2.15 

0.85 

0.40 

1.20 

0.30 

0.10 

0.10 

2.10 

0.30 

0.00 

10.00 

6.68 

1.05 

0.12 

0.80 

0.00 

2.57 

0.46 

0.03 

0.50 

0.87 

T 

0.04 

0.24 

1.27 

0.21 

0.00 

6.19 

-. 

— 

0.18 

0.33 

0.00 

0.89 

0.09 

0.02 

0.43 

0.14 

0.01 

0.08 

O.OI 

0.32 

T 

0.00 

1.99 

10.32 

0.66 

0.40 

1.98 

0.06 

1.58 

2.00 

0.66 

0.64 

0.88 

0.66 

0.38 

0.42 

2.02 

0.36 

O.OU 

9.66 

3.7p 

0.11 

0.04 

1.12 

0.00 

1.37 

0.08 

T 

0.25 

0.40 

0.00 

0.15 

0.18 

0.44 

0.00 

0.00 

2.87 

4.99 

0.22 

0.02 

0.88 

0.00 

1.43 

0.85 

0.63 

0.26 

0.37 

0.06 

0.25 

0.02 

3.56 

0.07 

0.00 

7.50 

2.74 

0.13 

0.50 

0.21 

0.00 

0.77 

0.16 

0.03 

0.48 

0.17 

0.00 

0.22 

0.07 

1.58 

0.10 

O.OU 

3.58 

22.25 

1.80 

0.70 

2.55 

0.10 

3.75 

2.50 

2.95 

2.75 

2.45 

1.10 

1.00 

0.60 

1.60 

0.35 

0.00 

19.15 

6.11 

1.05 

0.12 

0.80 

0.00 

2.15 

0.22 

0.07 

0.52 

0.66 

0.02 

0.10 

0.40 

1.02 

0.58 

0.00 

5.74 

11.95 

1.05 

0.85 

2.20 

0.00 

1.40 

1.65 

1.30 

1.15 

1.30 

0.60 

0.35 

0.10 

2.15 

0.35 

0.00 

10.35 

12.94 

O.bb 

0.88 

2.10 

0.00 

2.24 

2.92 

1.14 

0.64 

1.34 

0.46 

0.38 

0.18 

2.12 

0.20 

O.OU 

11.62 

2.77 

T 

0.09 

0.74 

0.00 

1.01 

0.19 

0.02 

0.42 

0.20 

0.00 

0.09 

0.01 

0.59 

0.30 

0.00 

2.83 

13. 2E 


3.87 
9.32 


2.29 


6.88 


SOUTH  TRONA 
TRONA 

4.37 
4.52 

0.10 
0.03 

0.04 
0.08 

0.43 
U.J5 

0.00 
0.00 

1.68 
1.89 

n.30 
0.30 

0.00 

T 

1.42 
1.37 

0.37 
0.38 

0.03 
0.11 

0.00 
T 

0.00 
0.01 

1.70 
2.93 

0.10 
0.2; 

0.00 
0.00 

5.60 
7.20 

INDIAN  MELLS 
HYDROLOGIC  UNIT  M24 

FREEMAN  STAIipN 

HAImEE  pomehhouse 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMITA6E 
LITTLE  LAKE 

5.47 
4.60 
5.80 
4.81 
6.64 

0.06 
0.38 
0.58 
0.54 
0.42 

0.99 
0.02 
0.31 

T 
0.11 

1.31 
0.58 
0.81 
1.18 
0.89 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.38 
2.09 
2.25 
1.28 
3.42 

1.95 
0.06 
0.06 
0.15 
0.31 

0.39 
0.05 
0.00 
0.00 
0.01 

0.00 
0.54 
1.44 
1.46 
0.59 

T 
0.75 
0.33 
0.20 
0.64 

0.37 
0.00 
0.02 

T 
0.02 

0.00 
0.03 
0.00 
0.00 
T 

0.02 
0.10 
0.00 
0.00 
0.23 

0.06 
1.20 
1.54 
1.34 
0.68 

0.99 
0.37 
0.01 
0.22 
0.00 

1.31 
0.00 
O.OU 
0.00 
O.Ou 

5.47 
5.19 
5.65 
4.65 
5.90 

FREMONT 

HYDROLOGIC  UNIT  M25 

CANTIL 
RANOSaURG 

6.41 
5.38 

0.10 
0.04 

0.61 
0.54 

0.64 
0.41 

0.00 
0.00 

3.39 
1.72 

0.30 
0.78 

T 
0.17 

0.85 
0.91 

0.28 
0.64 

0.24 
0.13 

0.00 
0.00 

T 
0.04 

0.25 
0.67 

T 
0.S3 

O.OU 
O.OU 

5.31 
5.59 
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TABLE    A- 2  (Cont.) 

PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 

TOTAL 
JULY  1 

1967 

1968 

TOTAL 
OCT.  1 

THROUGH 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEa 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

THROUGH 

JUNE  30 

SEPT  30 

LAHONTON 

DRAINAGE    PROVINCE    • 

ANTELUPE 

HY0R0L06IC    UNIT    W26 

ANAVEROE    LEONA    VLY 

11. 9& 

o.uo 

0.07 

1.30 

0.00 

5.21 

1.38 

1.03 

0.57 

1.67 

0.70 

0.02 

0.00 

0.09 

2.04 

0.00 

12.71 

ANTELOPE    VLY    FLO    STA 

•• 

0.00 

0.2E 

2. IE 

— 

— 

— 

-. 

— 

.. 

-. 

.. 

.. 

.. 

._ 



.. 

BEAM    GULCH 

25.12 

1.57 

2.81 

1.14 

0.00 

6.11 

3.75 

2.59 

3.03 

2.88 

1.12 

0.12 

0.00 

1.01 

0.00 

0.00 

20.61 

BELLVIEM 

8.8* 

0.00 

0.00 

1.63 

0.00 

4.00 

0.88 

0.56 

0.48 

0.99 

0.30 

0.00 

0.00 

0.03 

0.44 

O.OU 

7.68 

BURKHART    HCH    LE«IS 

12. SS 

0.00 

0.43 

0.94 

0.00 

5.96 

1.49 

0.48 

1.59 

0.98 

0.68 

0.00 

0.00 

1.09 

0.00 

0.00 

12.27 

CHILAO    HMS 

20.97 

0.00 

0.10 

0.74 

0.00 

12.10 

1.27 

1.69 

2.01 

2.18 

0.87 

0.01 

0.00 

0.17 

0.19 

0.00 

20.49 

DAWSON    SADDLE 

^2.18 

1.10 

0.92 

0.39 

0.00 

9.80 

2.58 

2.03 

2.36 

1.80 

0.86 

0.22 

0.12 

0.89 

0.01 

0.00 

20.67 

DORH    CANYON 

<;7.68 

0.80 

2.31 

0.94 

0,00 

10.88 

3.62 

2.26 

3.80 

1.57 

1.16 

0.15 

0.19 

1.37 

0.44 

0.00 

25.44 

FAIKMONT 

U.33 

0.00 

0.30 

0.96 

0.00 

5.06 

0.79 

1.09 

0.85 

1.41 

0.75 

0.12 

0.00 

T 

0.00 

O.Ou 

10.07 

FAIRMONT    RESERVOIR 

13.92 

0.00 

0.30 

0.89 

0.00 

6.87 

1.64 

1.09 

0.85 

1.41 

0,75 

0.12 

0.00 

T 

0.00 

0.00 

12.73 

FENNER    CANYON 

17.82 

0.60 

2.80 

1.10 

0.00 

7.67 

2.95 

0.28 

0.00 

1.55 

0.87 

0.00 

0.00 

1.27 

0.10 

0.00 

14.69 

GRASSY    HOLLOW 

16.59 

0.59 

2.15 

0.88 

0.00 

4.97 

3.00 

1.21 

1.67 

1.37 

0.69 

0.06 

0.00 

1.50 

0.00 

0.00 

14.47 

HI    VISTA-CAMD 

5.86 

0.09 

0.3b 

0.85 

0.00 

2.41 

0.90 

0.04 

0.37 

0.55 

0.12 

0.00 

0.15 

0.51 

0.12 

0.00 

5.17 

HUNT    CANYON 

8.31 

0.00 

0.30 

0.12 

0.00 

4.18 

1.54 

0.49 

0.54 

0.62 

0.32 

0.00 

0.00 

T 

0.55 

O.Ou 

8.44 

ISLIP    SADDLES 

^^.3') 

0.00 

0.89 

0.52 

0.00 

11.09 

3.37 

2.97 

3.79 

2.81 

1.44 

0.25 

0.26 

0.80 

0.06 

0.00 

26.84 

LANCASTER 

6.43 

0.00 

0.63 

0.49 

0.00 

3.15 

0.59 

0.22 

0.44 

0.67 

0.24 

0.00 

0.00 

0.63 

0.41 

O.OU 

6.35 

LANCASTER    HMS 

6.08 

0.00 

0.00 

0.56 

0.00 

3.55 

0.45 

0.31 

0.46 

0.59 

0.16 

0.00 

0.00 

0.22 

0.30 

0.00 

6.04 

LEONIS    VALLEY 

12.06 

O.UO 

0.04 

1.25 

0.00 

5.63 

1.30 

0.84 

0.66 

1.48 

0.75 

0.11 

0.00 

O.OI 

0.25 

0.00 

11.03 

LITTLE    ROCK 

6.68 

0.00 

0.22 

0.90 

0.00 

3.30 

0.88 

0.18 

0.47 

0.49 

0.24 

0.00 

0.00 

0.10 

0.53 

O.OU 

6.19 

LITTLE    ROCK    CHEEK 

9.03 

T 

0.51 

0.78 

0.00 

4.13 

1.25 

0.53 

0.68 

0.59 

0.54 

0.02 

0.00 

0.06 

0.38 

O.OU 

8.18 

MESCAL    CREEK   FT    TEJO 

6.  BE 

0.00 

1.56 

0.44 

0.00 

2.30 

0.8E 

0.16 

0.85 

0.37 

0.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.8E 

MOJAVE    (USWb) 

6.6E 

0.01 

T 

0.67 

0.00 

3.78 

0.62 

0.26 

0.53 

0.43 

0.32 

O.OE 

0.00 

0.28 

0.00 

O.OU 

6.2E 

MOJAVE    LADW»P 

6.7* 

0.34 

T 

0.66 

0.00 

3.72 

0.58 

0.19 

0.38 

0.45 

0.42 

0.00 

0.00 

0.15 

0.00 

0.00 

5.89 

MOJAVE    2    ESE 

4.87 

O.UO 

0.00 

0.00 

0.00 

3.25 

0.62 

0.10 

0.55 

0.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OU 

4.87 

NT    BALOY 

J2.50 

0.29 

0.82 

2.22 

0.00 

11.24 

5.91 

4.27 

4.03 

2.51 

0.81 

0.40 

0.00 

1.75 

0.05 

0.00 

30.97 

MUNZ    VALLEY    RCH 

9.84 

O.UO 

0.25 

1.36 

0.00 

5.48 

0.67 

0.43 

0.49 

0.73 

0.38 

0.05 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OU 

8.23 

PACIFIC    MOUNTAIN 

7.64 

0.00 

0.42 

2.06 

0.00 

3.18 

0.42 

0.50 

0.31 

0.46 

0.29 

0.00 

0.00 

2.0E 

0.4E 

O.OU 

7.5E 

PALMOALE 

6.79 

T 

0.28 

0.42 

0.00 

3.51 

0.68 

0.29 

0.41 

0.76 

0.44 

0.00 

0.00 

0.00 

1.46 

0.00 

7.55 

PALHOALE    HMS 

7.2t 

0.00 

0.05 

0.49 

0.00 

3.39 

0.9E 

0,45 

0.41 

0.97 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

1.02 

O.OU 

7.7E 

PALMOALE-CIHCLE    C 

8.11 

0.00 

0.09 

1.06 

0.00 

3.65 

0.86 

0.39 

0.52 

1.22 

0.32 

T 

0.00 

0.04 

0.52 

O.OU 

7.52 

PALHOALE    FAA    AP 

6.84 

0.04 

0.36 

0.24 

0.00 

4.01 

0.60 

0.22 

0.50 

0.68 

0.19 

0.00 

0.00 

0.06 

1.76 

O.OU 

8.02 

PAUL 

6.9E 

0.14 

0.67 

0.33 

0.00 

3.27 

0.8E 

0.80 

0.55 

0.38 

0.00 

0.00 

0.00 

1.70 

0.40 

O.Ou 

7.9E 

PINE    CANYON    G    S 

16.37 

0.00 

0.00 

1.79 

0.00 

6.68 

2.11 

1.22 

1.03 

2.30 

1.07 

0.17 

0.00 

0.00 

0.43 

0.00 

15.01 

PIUTE    BUTTE 

5.69 

0.36 

0.37 

0.32 

0.00 

2.27 

0.90 

0.09 

0.37 

0.64 

0.22 

0.00 

0.15 

0.23 

1.46 

O.OU 

6.33 

PLEASANT    VIEW 

9.36 

O.UO 

0.30 

0.54 

0.00 

4.18 

2.15 

0.28 

0.45 

0.83 

0.63 

0.00 

0.00 

0.14 

0.37 

0.00 

9.03 

PUNCH    BOWL    RANCH 

15.03 

0.18 

1.13 

0.72 

0.00 

6.79 

1.99 

0.89 

1.38 

1.15 

0.80 

T 

0.00 

0.99 

0.02 

0.00 

14.01 

SANTIAGO   CYN 

11.98 

T 

0.92 

0.68 

0.00 

5.56 

1.51 

0.62 

0.83 

0.99 

0.83 

0.04 

0.00 

0.38 

0.50 

O.OU 

11.26 

SANTIAGO    CHEEK 

8.48 

T 

0.54 

0.40 

0.00 

4.04 

1.10 

0.45 

0.60 

0.72 

0.60 

0.03 

0.00 

0.00 

0.55 

0.00 

8.09 

SAWMILL    MTN    RCH 

18.14 

0.00 

r 

2.58 

0.00 

7.55 

1.55 

0.93 

1.72 

2.41 

1.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

15.56 

SYCAMORE    CAMP 

9.24 

0.00 

0.43 

0.32 

0.00 

4.84 

1.40 

0.24 

0.31 

0.76 

0.94 

0.00 

0.00 

1.77 

0.15 

O.OU 

10.41 

TABLE    MOUNTAIN 

17.89 

1.82 

2.02 

0.82 

0.00 

4.51 

2.11 

2.15 

1.91 

1.96 

0.59 

T 

0.00 

0.90 

0.00 

O.OU 

14.13 

VALYERHO    R    b 

8.6E 

0.16 

0.97 

0.48 

0.00 

4.59 

1.26 

0.23 

0.90 

0.02 

0.00 

O.OE 

0.00 

1.51 

0.07 

0.00 

8.5E 

WILLOW    SPRINGS 

10.78 

0.34 

0.09 

1.68 

0.00 

4.56 

1.33 

0.30 

0.83 

0.82 

0.70 

0.13 

0.00 

0.39 

0.00 

O.OU 

9.06 

MOJAVE 

HYDROLOGIC    UNIT    W2B 

AOELANTO 

3.80 

0.50 

0.22 

0.14 

0.00 

1.24 

1.07 

0.00 

0.20 

0.43 

0.00 

0.00 

0.00 

0.29 

0.10 

0.00 

3.33 

APPLE    VALLEY 

4.15 

0.00 

0.50 

0.36 

0.00 

1.28 

0.89 

0.03 

0.05 

0.50 

0.17 

0.00 

0.37 

0.72 

T 

O.OU 

4.01 

ARROWHEAD   RANGER    STA 

— 

0.00 

0.00 

1.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.16 

2.33 

4.61 

0.00 

>- 

— 

— 

— 

— 

•- 

BAKER    9   NNW 

2.61 

0.22 

0.38 

0.27 

0.00 

0.30 

0.50 

0.00 

0.16 

0.71 

T 

0.00 

0.07 

0.24 

0.01 

O.OU 

1.99 

BARSTOW 

4.73 

0.41 

0.04 

1.27 

0.00 

1.13 

1.00 

T 

0.05 

0.73 

0.07 

0.00 

0.03 

0.67 

0.48 

0.00 

4.16 

BARST0W.2 

2.44 

0.20 

0.00 

0.10 

0.00 

1.02 

0.05 

T 

0.00 

0.70 

0.14 

0.00 

0.23 

0.00 

0.28 

0.45 

2.87 

BARSTOW    COUNTY    YARD 

4.37 

0.18 

0.26 

0.28 

0.00 

1.03 

0.92 

0.00 

0.00 

0.70 

0.10 

0.00 

0.90 

0.75 

0.28 

O.OU 

4.68 

BIG   PINES   PARK 

23. IE 

1.53 

2.50 

1.02 

0.00 

6.3E 

3.70 

2.18 

2.66 

2.25 

0.95 

T 

0.00 

0.55 

0.01 

O.Ou 

18. 6E 

DAGGETT    FAA    AP 

4.57 

0.20 

0.83 

0.54 

0.00 

0.46 

1.18 

T 

0.02 

1.01 

0.01 

0.00 

0.32 

0.77 

0.78 

0.00 

4.55 

DUNN    SIDING 

5.59 

1.11 

0.06 

1.21 

0.01 

0.97 

1.22 

T 

T 

0.94 

0.00 

0.00 

0.07 

0.4E 

0.4E 

0.00 

4.1E 

EL    MIRAGE    VISAN   0   F 

3.54 

0.29 

0.54 

0.08 

0.00 

1.38 

0.56 

T 

0.20 

0.49 

0.00 

0.00 

T 

0.12 

2.59 

O.Ou 

5.34 

GREEN    VALLEY    LAKE 

<:9.39 

0.02 

0.87 

2.07 

0.00 

10.00 

5.76 

3.09 

2.08 

3.58 

1.52 

0.40 

0.00 

1.31 

0.28 

O.OU 

28.02 

HESPERIA 

5.21 

T 

0.17 

0.51 

0.00 

2.07 

1.24 

0.34 

0.20 

0.56 

0.00 

0.00 

0.12 

1.32 

0.00 

O.OU 

5.85 

HESPERIA    FFS 

-- 

0.00 

0.00 

0.00 

-- 

— 

3.45 

-- 

0.11 

-- 

— 

.- 

-• 

— 

-- 

-. 

.. 

KELSO 

4.90 

0.95 

0.97 

0.40 

0.00 

0.55 

1.05 

0.00 

0.00 

0.83 

0.00 

0.00 

0.15 

0.15 

0.20 

O.OU 

2.93 

KRAMER    JUNCTION   R   C 

3.59 

0.45 

T 

0.28 

0.00 

1.60 

0.37 

0.03 

0.28 

0.53 

o.os 

0.00 

0.00 

0.43 

0.42 

O.OU 

3.71 

LAKE    ARROWHEAD 

— 

0.08 

0.38 

2.13 

" 

— 

— 

3.08 

1.97 

5.02 

1.43 

0.89 

0.00 

2.14 

0.27 

0.00 

— 

LAKE    GREGORY    DAM 

«:7.77 

O.OU 

0.23 

0.97 

0.00 

9.70 

4.14 

2.55 

2.25 

5.30 

1.46 

0.97 

0.20 

0.55 

0.75 

O.OU 

27.87 

PHELAN 

— 

— 

0.83 

0.09 

0.00 

1.71 

1.34 

0.10 

-- 

0.63 

0.32 

0.00 

— 

0.52 

0.23 

-. 

» 

PILOT    ROCK    EVAP 

<!4.61 

0.00 

0.24 

0.84 

0.00 

7.67 

5.13 

2.94 

1.62 

3.88 

1.74 

0.55 

0.00 

0.59 

0.17 

0.00 

24.29 

SOUIRREL    INN    2 

■10.21 

0.00 

0.35 

2.06 

0.00 

10.11 

5.63 

3.00 

1.94 

4.28 

1.64 

0.90 

0.30 

1.28 

0.35 

O.OU 

29.43 

STOOOARD    VALLEY 

6.14 

1.06 

1.03 

1.07 

0.00 

1.U9 

0.99 

0.03 

0.09 

0.53 

0.15 

0.00 

0.10 

0.87 

0.41 

O.Ou 

4.26 

SUMMIT    VALLEY    RENTFR 

— 

— 

0.29 

0.76 

0.00 

5.53 

2.42 

1.97 

1.36 

1.97 

1.14 

0.00 

0.00 

0.23 

0.00 

O.Ou 

14.62 

VICTORVILLE    PUMP   PLT 

4.26 

0.29 

0.32 

0.36 

0.00 

1.51 

0.77 

0.06 

0.09 

0.48 

0.26 

0.00 

0.12 

0.74 

0.00 

0.0* 

4.07 

VICTORVILLE   CO    YARD 

" 

— 

— 

— 

" 

1.42 

0.98 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

WRIGHTWOOO 

16.00 

0.52 

1.72 

0.66 

0.00 

3.80 

4.55 

1.06 

1.55 

1.43 

0.71 

T 

0.00 

0.63 

T 

O.OU 

13.73 

YERMO    INSPECTION   STA 

0.13 

0.58 

0.17 

0.43 

1.02 

T 

0.01 

0.94 

0.02 

0.00 

0.01 

1.19 

0.66 

0.00 

I 
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TABLE    A-2  (Cont.) 

PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION   NAME 

TOTAL 

JULY! 

THROUGH 

JUNE  30 

1967 

1968 

TOTAL 

OCT  1 

THROUGH 

SEPT  30 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV. 

oec. 

JAri 

FER 

MAR. 

APRIL 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT 

COLORADO  RIVEK  BASIN 
DRAINAGE  PROVINCE  X 

LUCERNE 

HYOROLOGIC  UNIT  XOl 

KAISER  PERMANENTE  P 
LUCERNE  VALLEY 

11.61 
3.4E 

2.8) 
0.51 

1.09 
0.53 

1.01 
0.59 

0.00 
0.00 

4.20 
0.71 

0.93 
0.30 

0.10 
O.IE 

0.37 
0.06 

0.84 
0.64 

0.26 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.98 
0.61 

0.00 
0.03 

o.ou 

O.Ou 

7.68 
2.4E 

JOHNSON 

HYDR0L06IC  UNIT  t02 

M  C  SHEHORN  JOHNSON 

5.1V 

0.28 

1.18 

1.23 

o.no 

0.60 

0.86 

0.00 

0.01 

1.01 

0.01 

0.00 

0.01 

1.21 

0.12 

0.00 

3.83 

EMERSON 

HYOROLOGIC  UNIT  XOS 

KEE  RANCH 

6.72 

O.UO 

0.12 

1.07 

0.00 

2.45 

1.4J 

0.00 

0.40 

1.25 

0.00 

0.00 

0.00 

1.42 

0.00 

0.00 

6.95 

JOSHUA  TREE 
HYOROLOGIC  UNIT  X08 

JOSHUA  TREE 
YUCCA  VALLEY 

5.31 
3.90 

1.2B 
0.00 

1.15 
0.38 

0.89 
1.06 

0.00 
0.00 

0.54 
0.86 

0.05 
1.50 

0.06 
0.10 

0.05 
0.00 

1.09 
0.00 

0.20 
0.00 

0.00 

o-oo 

0.00 
0.00 

1.52 
0.74 

0.00 
0.00 

O.lO 

o.ou 

3.61 
3.20 

DALE 

HYOROLOGIC  UNIT  X09 

DALE  DRY  LA^E 
TWENTYNINE  HALMS  NPS 
TWENTY  NINE  PALMS  C 
TWENTY  NINE  PALMS  U 

2.29 
5.9* 

0.00 
1.68 
0.57 
0.00 

0.59 
2.18 
1.99 
0.00 

0.71 
1.21 
1.12 
1.21 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.20 
0.21 

0.40 
0.83 
1.13 

0.00 

T 
0.00 

0.22 
0.21 
0.08 

0.37 
0.80 
0.85 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.10 
0.00 
1.01 

0.00 
0.00 
0.00 

O.ou 

0.00 

o.ou 

1.09 
3.27 

BRISTOL 

HYOROLOGIC  UNIT  XIO 

GOFFS-KOGER 
MITCHELL  CAVERNS 

7. 81 

0.82 
1.05 

0.78 
1.05 

0.43 
0.73 

0.00 

1.11 

1.55 

T 

0.22 
0.47 

0.56 
1.19 

0.00 
0.45 

0.00 
0.21 

0.00 
T 

1.04 
2.03 

0.94 

o.ou 

7.95 

WARD 

HYOROLOGIC  UNIT  X12 

^ 

IRON  MOUNTAIN  SB  lU 

♦  .17 

0.23 

1.69 

0.65 

0.00 

0.21 

0.94 

0.00 

0.13 

0.32 

0.00 

0.00 

T 

0.59 

T 

T 

2.19 

PIUTE 

HYOROLOGIC  UNIT  X13 

NEEDLES  CO  YD 
NEEDLES  FAA  AP 
NEEDLES  PUMPING  PLAN 

3.08 
3.19 
2.84 

0.00 
0.20 
0.20 

0.31 
0.10 
0.28 

0.35 
0.77 
0.00 

0.00 

T 
0.00 

0.59 
0.52 
0.34 

0.84 
0.71 
0.95 

0.00 

T 
T 

0.43 
0.43 
0.32 

0.47 
0.32 
0.48 

0.00 
T 
T 

0.09 

T 
0.01 

0.00 
0.14 
0.26 

1.79 
1.55 
0.83 

0.04 
0.01 
0.52 

0.00 
0.00 

4.25 
3.68 

CHEMEMOEVIS 
HYOROLOGIC  UNIT  X14 

PARKER  RESEHVOIR 

4.56 

0.04 

0.77 

0.71 

0.05 

0.51 

1.74 

0.02 

0.35 

0.34 

0.03 

T 

T 

0.46 

0.09 

0.00 

3.59 

COLOftADO 
HYOROLOGIC  UNIT  XIS 

BLYTHE 

BLYTHE  CAA  AIRPORT 
BLYTHE  AIR  BASE 
BLYTHE  F  C  STA 
RIPLEY  F.C.  STA. 

4.17 
4.20 
3.52 
4.20 
4.57 

0.02 

T 

T 
0.02 
0.04 

1.25 
1.16 
0.56 
1.29 
1.21 

0.78 
1.04 
1.01 
0.74 
0.94 

0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.00 

0.72 
0.70 
0.65 
0.72 
0.75 

1.03 
0.87 
0.87 
1.03 
0.97 

T 
0.00 
0.00 

T 
0.00 

0.05 
0.12 

o.ia 

0.05 
0.08 

0.32 
0.25 
0.26 
0.32 
0.46 

0.00 
0.06 
0.03 
0.03 
0.12 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

0.54 
0.38 
0.47 
0.54 
0.46 

T 
0.05 
0.00 
0.06 
0.05 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
O.Ou 

2.66 
2.43 
2.42 
2.75 
2.89 

CHUCKWALLA 
HYOROLOGIC  UNIT  X17 

EAGLE  MOUNTAIN 

2.87 

T 

0.88 

1.19 

0.00 

0.36 

0.35 

0.00 

0.06 

0.00 

0.03 

0.00 

T 

Z.15 

0.14 

0.00 

3.09 

HAYFIELO 
HYOROLOGIC  UNIT  X18 

HAYFIELO  PUMP  PLANT 

2.97 

0.05 

O.JU 

1.28 

0.00 

0.18 

0.«1 

0.00 

0.33 

0.40 

0.02 

0.00 

T 

2.56 

0.17 

0.00 

4.07 

WHITEWATER 
HYOROLOGIC  UNIT  X19 

BANNING 

BERMUDA  OUNES 

CABA20N 

CATHEDRAL  CITY  F.C.S 

DEEP  CANYON  LABORATO 

13.37 
4.52 

10.48 
7.14 
4.66 

T 

T 
0.02 
0.00 
0.02 

T 
1.41 
0.34 
3.33 
1.55 

1.82 
1.45 
0.86 
1.23 
0.18 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.10 

3.31 
0.50 
2.28 
1.01 
0.32 

2.09 
0.44 
2.30 
0.65 
l.?0 

1.01 
0.00 
0.95 

T 
0.00 

0.42 
0.09 
0.22 
0.11 
0.10 

2.87 
0.51 
1.80 
0.60 
0.55 

1.45 
0.10 
1.36 
0.18 
0.64 

0.29 
0.02 
0.35 
0.03 
T 

0.11 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

1.73 
0.91 
1.12 
1.20 
0.52 

T 
0.00 
0.00 

T 
0.09 

O.Ou 

o.ou 

O.OU 
0.00 
O.OU 

13.28 
2.57 

10.38 
3.78 
3.52 

DESERT  HOT  SPRINGS 

4.91 

0.09 

0.62 

0.87 

0.00 

0.83 

1.04 

0.00 

0.20 

0.70 

0.47 

0.07 

0.02 

0.19 

0.00 

o.ou 

3.52   , 
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TABLE    A-2  (Cont.) 
PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN 


FEa 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 

OCT  I 

THROUGH 

SEPT  30 


COLORADO   RIVER    BASIN 
DRAINAGE    PROVINCE    X 


WHITEWATER 
HYOROLOGIC    UNIT    X19 

HURLEY    FLT     IHIN   PINE 
lOYLLXlLO   R    S 
INDIO    S   0   F 
INDIO   US   DA IE    GARDEN 
LA    OUINTA 

MECCA    S   0   F 
MORONGO    VALLEY 
NIGHTINGALE 
NORTH   SHORE 
OAK    GLEN    SB    17« 

OASIS 

PALM    DESERT 

PALM    SPRINGS 

PALM    SPRINGS    N      SOF 

SNO»    CREEK    UPPER 

THERMAL  FAA  AIRPORT 
THERMAL  AIR  BASE  SOF 
THOUSAND  PALMS 


ANZA-B0RRE60 
HYOROLOGIC  UNIT  X22 

AGUA  CALIENTE  SPG  PK 
60RHEG0  DESERT  PARK 
B0RHE60  TUBB  CANYON 
JULIAN-BUNCh 
MOUNT  LACUNA 

OCOTILLO  WELLS 


IMPERIAL 
HYOROLOGIC  UNIT  X23 


19.28 

0.07 

0.33 

1.88 

0.00 

3.89 

3.68 

2.12 

0.53 

3.66 

1.56 

1.56 

T 

0.86 

0.00 

O.OU 

17.86 

^1.27 

2.00 

1.95 

1.51 

0.00 

2.91 

3.81 

1.65 

0.78 

2.67 

2.97 

1.02 

T 

2.47 

0.11 

O.OU 

18.39 

4.11 

0.00 

0.84 

1.38 

0.00 

0.39 

0.81 

0.00 

0.01 

0.62 

0.06 

T 

0.00 

0.86 

0.00 

O.Ou 

2.75 

3.64 

0.00 

1.27 

0.82 

0.00 

0.38 

0.54 

0.00 

0.01 

0.54 

0.08 

0.00 

0.00 

1.24 

0.00 

0.00 

2.79 

"• 

0.09 

2.13 

0.61 

"• 

0.34 

0.36 

0.01 

0.05 

0.66 

0.13 

0.01 

0.00 

1.04 

T 

0.00 

— 

4.90 

T 

2.26 

0.68 

0.00 

0.48 

0.54 

T 

0.18 

0.69 

0.07 

0.00 

0.00 

0.85 

0.00 

0.00 

2.01 

7.93 

0.00 

0.90 

1.09 

0.00 

1.96 

1.32 

0.07 

0.17 

1.46 

0.58 

0.04 

0.34 

2.22 

0.00 

0.00 

8.16 

12. bE 

1.15 

3.21 

0.9H 

0.00 

1.57 

3.01 

0.24 

0.15 

1.06 

0.85 

0.3E 

0.00 

0.89 

0.03 

O.OU 

8. IE 

2.86 

0.00 

0.78 

0.30 

o;oo 

0.22 

0.73 

0.00 

0.25 

0.56 

0.02 

0.00 

0.30 

1.56 

0.00 

O.Ou 

3.34 

<!5.67 

1.55 

0.70 

2.62 

0.63 

7.50 

1.90 

1.75 

1.24 

5.54 

1.32 

0.63 

0.29 

2.97 

0.24 

O.OU 

24.01 

4.39 

0.00 

1.87 

0.94 

0.00 

0.33 

0.26 

0.00 

0.13 

0.74 

0.12 

0.00 

0.00 

0.96 

T 

0.00 

2.54 

3.58 

T 

0.91 

C.81 

0.00 

0.60 

0.53 

0.00 

0.05 

0.50 

0.10 

0.08 

0.00 

0.49 

T 

0.00 

2. 35 

4.93 

0.04 

1.11 

0.93 

0.00 

0.94 

1.17 

T 

0.32 

0.00 

0.36 

0.06 

0.00 

0.88 

0.00 

0.00 

3.73 

4.18 

0.00 

0.25 

0.51 

0.00 

0.92 

1.24 

T 

0.20 

0.65 

0.41 

T 

0.00 

0.50 

0.00 

0.00 

3.92 

9.31 

O.CO 

0.76 

0.81 

0.00 

1.89 

2.38 

0.62 

O.UO 

1.24 

1.55 

0.06 

0.00 

1.55 

0.00 

O.OU 

9.29 

2.85 

0.00 

0.31 

0.72 

0.00 

0.51 

0.64 

T 

0.01 

0.62 

0.04 

T 

0.00 

1.06 

0.00 

0.00 

2.88 

3.83 

0.00 

0.29 

0.99 

0.00 

0.41 

1.3* 

T 

0.11 

0.62 

0.07 

T 

0.00 

1.17 

0.00 

O.OU 

3.72 

3.14 

0.00 

0.56 

0.61 

0.00 

0.63 

0.42 

T 

0.24 

0.53 

0.11 

0.04 

0.00 

0.44 

T 

0.00 

2.41 

6.50 
6.56 
8.54 

22.94 


0.04  0.13  0.89 

0.14  1.85  0.28 

0.89  1.06  0.30 

0.71  0.73  2.57 

0.04  0.98  0.30 


0.00 

2.49 

2.22 

0.03 

0.17 

0.22 

0.30 

0.01 

0.00 

0.62 

0.09 

0.00 

0.00 

0.82 

1.99 

T 

0.04 

0.59 

0.81 

0.04 

0.00 

0.57 

0.00 

0.00 

0.00 

1.80 

2.27 

U.Ol 

0.20 

0.80 

1.21 

0.00 

0.00 

1.93 

0.00 

-. 

0.02 

12.80 

7.94 

2.11 

2.75 

1.38 

0.33 

0.08 

— 

— 

— 

— 

0.05 

4.84 

8.17 

0.62 

0.48 

1.37 

2.65 

0.75 

0.00 

0.69 

1.62 

0.00 

— 

— 

— 

-. 

— 

— 

0.44 

0.00 

0.00 

1.26 

0.00 

0.00 

NILAND 


AMOS-OGILBY 
HYOROLOGIC  UNIT  X26 

GOLD  ROCK  RANCH 


6.15 
4.86 

21.24 


BRAMLEY  2  SH 

5.62 

T 

1.65 

1.15 

0.00 

1.36 

0.80 

T 

0.01 

0.65 

T 

0.00 

0.00 

1.14 

T 

0.00 

3.96 

CALEXICO  2  NE 

4.40 

0.07 

0.06 

1.59 

0.00 

1.22 

0.86 

T 

0.11 

0.47 

0.00 

0.00 

0.00 

1.62 

T 

0.00 

4.28 

COYOTE  WELLS 

6.94 

0.01 

0.21 

1.29 

0.00 

1.58 

0.68 

T 

T 

3.07 

0.10 

0.00 

0.00 

1.57 

1.00 

0.04 

8.04 

EL  CENTRO  2  SS* 

4.43 

0.00 

0.00 

1.47 

0.00 

U69 

0.77 

0.00 

0.00 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

1.05 

0.00 

O.OU 

4.01 

IMPERIAL 

4.43 

0.00 

0.21 

1.31 

0.00 

1.50 

0.77 

0.00 

0.06 

0.58 

0.00 

0.00 

0.00 

1.31 

0.00 

0.00 

4.22 

IMPERIAL  FAA  AP 

3.75 

0.00 

0.25 

0.95 

0.00 

1.48 

0.49 

T 

T 

0.58 

T 

0.00 

0.00 

1.14 

T 

O.OU 

3.69 

3.64     0.00   0.08   1.05    O.UO   1.22   0.72   0.00   0.00   0.57   0.00   0.00   0.00    3.95   0.00   O.OU      6.46 


5.56      T     0.27   1.95    0.00   1.79   0.89   0.00   0.66   0.00   0.00   0.00   0.00    0.92   0.00   0.00      4.26 


See  page   24  for  key  to  terms   d  abbreviotions 
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TABLE    A-2  (Cont) 
PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAM 


FEB. 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 

OCT   I 

THROUGH 

SEPT  30 


SANTA    ANA 

DRAINAet    PROVINCE    Y 


SANTA    ANA    RIVER 
HY0R0L06IC    UNIT    VOl 

ALISO   CANYON    COOK  12.08 

ALTA   LOMA-FORNEY  14. 6a 

ANAHEIM    AUTOMATIC  10. S8 

ANAHEIM   CARROLL    RCH  10.38 

ANAHEIM    MATER    WORKS  10.00 

ARLINGTON  8.42 
ARLNGTN    MKNGBRD   6CC0 

BEAUMONT    1    E  13.61 

BEAUMONT    S   U   F  IS. Ob 

816   BEAR   LAKE  18.95 

BIG    BEAR    LAKE    F    D  18.92 
BIG   BEAR    LAKE    DAM 

BIG   BEAR   CITY  13.89 

BLOOMINGTON  11.95 

CAJALCO    1  7.23 

CAJON    JUNCTION  15.24 

CALIMESA    C    U   F  14.55 

CHERRY    VALLEY    S   0   F  <!0.03 
CHINO-IMBACH 
CHINO   FIRE    STATION 

CHINO    FIRE    STATION    2  16.55 

CLAHEMONT    FIRE    STA  14.42 

CLAHEMONT    PUMONA    COL  13.99 

COLTUN   HXY    YARDS  11.42 

COLTON   F.    D.  9.58 

CORONA 

CORONA  DEL  MAR  8.21 

CORONA  S  0  F  9.76 

CORONA  LEMON  CO  2  11.40 

CORONA  LEMON  CO  3  11.90 

COSTA  MESA  7.96 

COSTA  MESA  U0D6E  8.36 

CRAFTON  SCHNEIDER  12.72 

CRESTLINE  Sb  176  19.15 

CRESTLINE  S  E  <!5.8b 

cucamonga  res  2 

declez 

del  hosa  coman  12.97 

del  rosa  ranger  15.02 

OEVORE 

DEVORE  ST.  FOR.  19.47 

DIAMOND  BAR  HORSE  CP  15.51 
E  HIGHLAND  GOLD 

E  HIGHLAND  ORANGE  9.88 

EDGEMONT  FIHE  ST  SOF  10.88 

EL  CERRITO  7.69 

EL  TORO  LOS  ALISO  KN  11.39 

ETI«ANDA  14.85 

FONTANA  HERALD  NEMS  13.36 
FONTANA  CO  YDS 

FONTANA  5  N  <:0.76 
FONTANA  KAISER 

FONTANA  SEMAGE  10.95 

FOREST  FALLS  <;6.36 

GARDEN  GROVE  CO  YD  8.59 

GLEN  AVON  FIRE  OEPT  9.12 

GLEN  IVY  11.64 

GREEN  CANYON  SPRINGS  13.95 

HIGH  GROVE  8.91 

HUNTINGTON  bEACH  9.36 

HUNTINGTON  BEIICH  RCH  8.85 

IRVINE  CO  AUTOMATIC  9.42 

IRVINE  CO  HARKEL  7.41 
IRVINE  CO  HOME  RCH 

IRVINE  CO  JOHNSON  8.39 

IRVINE  CO  LAMBERT  10.17 

IRVINE  CO  LIMESTONE  11.12 
IRVINE  OLD  CATTLE  RN 

IRVINE  CO  SHADY  CAMP  9.05 

IRVINE  CO  MMSE  8.58 

IRVINE  CO  SALT  MORKS  8.38 

KATELLA  SUBSTA  9.59 
LAKE  MATHEWS  1 

LAKE  MATHEWS  2  6.16 

LAKE  MATHEWS  3  7.05 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.«0 

0.29 
0.00 

I 
0.04 
0.55 

0.55 
0.05 
0.60 

T 

T 

0.03 
O.UO 
0.24 
O.UO 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.UO 

0.00 
0.00 
O.UO 
0.00 
O.UO 


0.00 
0.00 


0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.0« 

0.24 
1.00 
0.16 
0.08 
1.07 

1.07 
1.49 
3.52 
0.07 
0.08 

0.46 
0.43 
0.22 
0.25 
0.05 

T 

T 
0.00 
0.21 
0.29 

0.47 
0.00 
0.61 
0.26 
0.74 

0.00 
0.00 
0.97 
0.15 
0.35 


0.02 
0.30 


0.02 
0.00 


0.00 
0.91 
0.42 
0.47 

o.sa 

0.20 
0.16 
0.98 
1.65 
1.33 

1.33 
I. BE 
2.65 
0.36 
0.47 

0.67 
0.52 
1.37 
0.07 
0.06 

0.25 
0.19 
0.25 
0.27 
0.19 

0.18 
0.46 
O.U 
0.20 
0.04 

0.24 
0.30 
0.07 
0.92 
1.00 


0.4B 
0.46 


0.40 
0.01 


0.00 
T 

0.00 
0.00 
U.OO 
0.00 
0.00 

0.00 

T 
0.00 
1.53 
0.00 

0.00 
0.00 
0.41 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
O.UO 


0.44 
0.67 

0.55 
0.00 

T 
0.00 
0.00 

T 
1 

T 
0.00 
0.01 

T 
0.50 
3.20 
0.05 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 


0.22 
0.30 

0.05 
0.49 
0.46 
0.13 
0.00 

0.29 
0.19 
0.16 
2.47 
0.18 

0.23 
0.43 
1.36 
0.35 
0.34 

0.28 
0.83 
0.50 


O.UO   0.00   0.54 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
O.UO 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.28 


1.45 
0.77 
0.73 
0.68 
0.77 

0.42 
0.59 
0.16 
0.53 
0.13 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


T 
0.00 

T 
0.00 

T 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 


0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

T 

T 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.03 
0.00 
0.00 


4.33 
4.41 
2.70 
3.96 
2.20 


2.11 
1.30 
2.66 
1.35 
2.45 


0.83 
1.69 
0.83 
0.70 
0.92 


0.40 
1.07 
0.68 
0.68 
0.62 


4.25 
3.40 
4.59 


2.32 
3.85 
2.13 

4.62 
4.59 
4.32 
3.38 
3.92 

4.93 
5.34 
5.06 
2.44 
2.52 


2.81 
2.35 
3.28 
3.23 

2.49 
2.79 
3.98 
8.91 
9.23 

4.08 
3.05 
3.00 
4.48 
7.12 

6.53 
4.34 


1.92 
3.29 

2.68 
3.09 
3.65 
3.21 
4.14 


3.13 
8.21 
2.73 

2.18 
2.77 
3.22 
2.03 
3.06 

3.18 
2.83 
1.33 
2.63 
2.84 

2.37 
2.91 
2.27 
2.56 
2.61 

2.63 
3.06 
2.02 
1.85 
1.75 


2.05 
2.67 
5.08 


0.00   4.59   5.05 


2.79 
2.05 
1.49 

2.63 
2.59 
3.22 
2.87 


3.27 
1.71 
1.70 
3.05 
2.28 


1.77 
1.49 
2.73 
2.65 

1.66 
1.69 
2.30 
1.04 
4.08 

1.85 
3.29 
3.19 
2.74 
2.04 

3.61 
3.31 
2.00 
2.11 
1.73 

1.46 
3.00 
2.85 
3.27 
2.48 


0.00   8.37   3.11 


2.48 
3.99 
1.54 

2.41 
2.95 
2.79 
1.68 
1.79 

1.11 
1.95 
1.73 
1.69 
1.84 

2.11 
2.52 
1.71 
1.93 
1.86 

1.89 
1.45 
1.15 
1.24 
1.24 


1.25 
1.49 
1.31 

1.31 
9.24 
0.19 
1.39 
0.60 

1.57 
0.99 
1.41 
1.15 
1.31 

1.20 
1.47 
1.34 
1.36 
1.00 

0.75 
0.77 
0.62 
0.83 
O.'SO 

0.75 
0.76 
0.69 
1.62 
2.34 

1.40 
1.68 
1.03 
1.08 
1.85 

2.02 
0.92 
0.48 
0.98 
0.89 

0.76 
0.81 
1.67 
1.32 
1.32 

1.94 
1.37 
1.09 
2.57 
0.68 

1.42 
0.79 
0.20 
1.01 
0.80 

0.76 
0.70 
0.80 
0.67 
0.77 

0.97 
0.91 
0.70 
0.59 
0.56 

0.73 
0.81 
0.65 
0.63 
0.72 


0.47 
0.58 
1.25 

1.25 
0.88 
0.64 
0.32 
0.31 

1.95 
0.52 
0.89 
0.56 
0.66 

0.62 
1.13 
0.96 
0.36 
0.00 

0.25 
0.18 
0.36 
0.37 
0.39 

0.26 
0.30 
0.61 
2.30 
1.87 

0.59 
0.58 
0.77 
0.76 
1.43 

1.95 
0.39 

0.54 
0.46 

0.17 
0.59 
0.90 
0.52 
0.47 

1.43 
0.67 
0.24 
1.64 
0.32 

0.32 
0.60 
0.50 
0.25 
0.44 

0.57 
0.50 
0.80 
0.35 
0.18 

0.38 
0.49 
0.33 
0.33 
0.45 

0.62 
0.49 
0.40 
0.22 
0.31 


2.95 
4.07 
2.70 
2.81 
2.79 


0.01   1.76   1.47   0.73   0.26   2.37 


2.84 
3.08 
2.10 

2.10 
7.30 
0.75 
2.64 
1.35 

2.50 
3.30 
5.77 
3.77 
5.09 

5.37 
3.53 
3.76 
2.56 
2.25 

2.32 
1.55 
3.12 
3.70 
2.91 

1.90 
1.81 
2.61 
1.40 
4.52 

3.91 
2.37 
2.77 
3.43 
3.37 

3.77 
5.76 
1.54 
2.10 
2.47 

1.42 
2.22 
3.57 
3.62 
3.43 

4.34 
3.82 
3.04 
3.77 
2.27 

1.78 
2.60 
1.08 
1.96 
2.31 

2.31 

1.85 
1.58 
1.57 
1.47 

2.12 
2.54 
1.43 
1.84 
1.63 

1.44 
2.49 
1.12 
1.22 
2.13 


0.96 

0. 

50 

0.00 

0.06 

0.00 

0 

00 

12.14 

1.05 

0. 

18 

0.00 

0.72 

0.00 

0. 

00 

14.49 

0.57 

0< 

02 

0.00 

0.20 

0.00 

0. 

00 

10.36 

0.40 

0. 

01 

0.00 

0.05 

0.25 

0. 

00 

10.21 

0.50 

0< 

02 

0.00 

0.14 

0.00 

0 

OU 

9.64 

0.90 

0< 

19 

0.00 

0.47 

0.04 

0 

00 

8.20 

0.77 

0. 

03 

0.00 

0.35 

0.12 

0. 

00 

•- 

1.05 

0. 

32 

0.24 

1.14 

0.00 

1 

r 

13.61 

1.56 
1.57 

0. 
0. 

32 
10 

0.18 
0.00 

1.18 
2.00 

0.03 
0.63 

0 

00 

14.49 
18.63 

0 

OU 

1.57 

0 

10 

0.00 

2.00 

0.63 

0 

.00 

18.60 

0.43 

0 

00 

0.00 

2.15 

0.31 

0 

.00 

9.58 

1.01 

0 

06 

0.20 

0.69 

0.00 

0 

.00 

12.21 

0.59 

0 

0 
0 

21 

00 
26 

0.00 

0.00 
0.37 

0.54 

0.80 
1.01 

T 

0.04 
0.00 

0 

.00 

7.22 

0.81 

0 

.00 

14.92 

0.98 

0 

.00 

14.61 

1.49 

0. 

42 

0.68 

1.37 

0.05 

0 

.00 

19.62 

0.45 

" 

0.03 

0.45 

— 

— 

» 

0.45 

0. 

01 

" 

0.35 

0.00 

0 

00 

— 

0.89 

0 

02 

T 

0.26 

0.00 

0 

.00 

16.56 

0.83 

0 

10 

0.12 

0.35 

0.04 

0 

.00 

14.62 

0.80 

0 
0 

05 
17 

0.07 
0.03 

0.42 
0.70 

0.00 
0.19 

0 

.00 

14.16 

0.97 

0 

OU 

11.83 

0.88 

0 

17 

0.00 

0.72 

0.10 

0 

00 

9.92 

0.71 

0 

03 

0.00 

0.36 

0.00 

0 

.00 

•• 

0.41 

0. 

26 

T 

" 

0.00 

0 

OU 

— 

1.04 

0. 

06 

0.00 

0.43 

0.00 

0 

.00 

9.47 

0.00 

0 

03 

0.00 

0.15 

T 

0 

.OU 

11.09 

1.11 

0 

03 

0.00 

0.15 

T 

0 

.00 

11.27 

0.60 

0 

06 

0.00 

.. 

0.00 

0 

.00 

.- 

0.60 

0 

11 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

.OU 

8.06 

1.03 

0 

4b 

0.00 

1.40 

0.00 

0 

.OU 

13.08 

1.05 

1 

13 

0.63 

0.66 

0.04 

0 

.00 

18.78 

1.36 

0 

93, 

0.18 

0.90 

0.20 

0 

.01 

25.62 

0.96 

0 

07 

0.00 

0.17 

0.00 

0 

.OU 

13.03 

1.18 

0 

07 

0.01 

0.54 

0.00 

0 

.00 

12.77 

1.20 

0 

4b 

0.05 

0.41 

0.18 

0 

.OU 

13.06 

1.16 

0 

.48 

0.13 

0.44 

0.19 

0 

.OU 

14.89 

0.92 

0 

41 

0.41 

0.35 

-- 

— 

— 

0.63 

0 

.14 

0.20 

0.37 

0.00 

0 

.OU 

19.42 

0.73 

0 

.05 

0.00 

0.44 

0.07 

0 

.OU 

16.01 

0.78 

0 

30 

— 

0.16 

" 

— 

-- 

1.02 

0 

.54 

0.01 

0.53 

0.00 

0 

.OU 

9.75 

0.88 

0 

19 

0.00 

1.05 

0.00 

0 

.00 

10.96 

0.54 

0 

.06 

0.00 

0.21 

0.00 

• 

.00 

7.30 

0.89 

0 

30 

0.00 

— 

— 

— 

— 

1.61 

0 

.12 

0.02 

0.94 

0.00 

0 

.OU 

15.33 

1.20 

0 

.09 

T 

0.64 

T 

0 

.00 

13.87 

1.14 

— 

0.00 

0.33 

0.00 

0 

.OU 

— 

0.89 

0 

.29 

0.10 

2.13 

T 

0 

.00 

22.60 

1.19 

0 

.02 

0.01 

0.27 

0.03 

0 

•  01 

— 

0.72 

0 

.09 

0.00 

0.46 

0.00 

— 

— 

1.87 

0 
0 

.31 

.10 

0.00 
0.00 

1.79 
0.00 

0.19 
0.00 

0 

.00 

24.34 

0.76 

0 

.00 

8.40 

0.65 

0 

.13 

0.00 

0.46 

0.00 

0 

.OU 

9.35 

1.00 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

.00 

10.71 

1.19 

0 

00 

0.00 

3.92 

0.63 

0 

.OU 

13.53 

0.98 

0 

.60 

0.00 

0.J6 

T 

0 

.00 

8.87 

0.61 

0 

00 

0.01 

0.00 

0.00 

0 

.00 

9.02 

0.64 

1 

0 

r 

.16 

T 
0.00 

0.09 

0.00 
0.00 

0 

.00 

.. 

0.60 

0 

.OU 

8.68 

0.56 

0 

U 

0.00 

0.05 

0.00 

0 

.00 

6.96 

0.52 

0 

.12 

0.00 

0.07 

0.00 

0 

.00 

7.62 

0.59 

0 

.16 

0.00 

0.11 

0.00 

0 

OU 

7.96 

0.55 

0 

22 

0.00 

0.20 

0.00 

0 

Ou 

8.92 

0.74 

0 

.24 

0.00 

0.06 

0.00 

0 

OU 

10.41 

0.73 

— 

" 

0.00 

0.00 

0 

00 

—- 

0.83 

0 

.29 

0.00 

0.04 

0.00 

0 

OU 

8.41 

0.55 

0 

.15 

0.00 

0.08 

0.00 

0 

00 

7.89 

0.61 

0 

.04 

0.00 

T 

0.00 

0 

.OU 

7.96 

0.61 

0 

.09 

0.00 

O.JO 

0.00 

0 

.00 

9.30 

0.00 

0 

.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

.OU 

5.37 

0.47 

0 

.00 

0.00 

0.80 

0.00 

0 

.00 

6.43 

0.45 

0 

.04 

0.00 

0.71 

0.00 

0 

Ou 

7.35 

See  page  24  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    A-2  (Cont) 
PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION   NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT. 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN 


FEa 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 

OCT.  I 

THROUGH 

SEPT  30 


SANTA  ANA 

DRAINAGE  PROVINCE  Y 


SANTA  ANA  RIVtR 
HYDR0LU6IC  UNIT  VOl 

LAMBtRT  RES  AUTOMATI 
LA  SIERRA  F  S 
LEMON  HGTS  SPRINGER 
LYTLt  CREEK  R  S 
MENIONE  FS  SB  120 

MENTONE  GREtN  SPOT 
MILL  CREEK  KAN6ER  ST 
MONTE  VISTA 
MOD JESKA-MC ARTHUR 
MT  BALDY  FC  85F 

MT  BALDY  NOTCH 
MUSCOY  FIRE  OEPT 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NORCO 
NUVIEM 

OAK  GLEN  SB  122 
OLIVE  HEIGHTS 
ONTARIO  F  S 
ONTARIO  SHERIFF  OEPT 
ORANGE 

ORANGE  COUNTY  RES 
PAOUA  HILLS  PS 
PALMER  CANYON 
PANORAMA 
PATTON 

pedley  fire  STA 
perris  s  0  f 

PINE  2 

POMONA  FIRE  STATION 

POMONA-RIVILRA 

PRADO  DAM  EVAP  STA 
RECME  CANYON 
REOLANDS  ROIH 
REDLANOS  DAILY  FACTS 
REOLANDS  COUNTRY  CLU 

RIALTO 

RIALTO  ADAMS 
RIVERSIDE  C.F.C.*M.C 
RIVERSIDE  FIRE  STN  3 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP 


B.oa 

0.00 

0.18 

9.11 

o.uo 

0.00 

<il.l2 

0.00 

0.03 

— 

0.00 

0.03 

17. SI 
15.19 
IS. 01 
<:4.62 

<>6.8E 

12.07 

7.99 

9.04 

11.96 

^1.77 
10.96 

15. *S 

11.18 


14.99 
Itr.OE 
^3.72 


9.37 
10.70 
11.73 
15.54 
14.00 

10.79 
11.33 
9.94 
10.03 
11.49 

11.87 

9.01 

8.02 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.25 
0.00 

T 
0.00 

T 

0.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 


T 
0.08 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

o.uo 


1.61 
0.00 
0.00 
0.13 

0.70 
0.30 
0.00 
0.19 
0.09 

0.42 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 

o.u 

0.00 

T 
0.03 
0.24 
0.00 
0.00 

0.37 
0.10 
0.49 
0.51 
O.U 


1.00 
0.08 

T 
0.45 
0.12 


0.79 
0.12 
0.17 
1.21 

1.90 
0.15 
0.44 
0.03 
2.25 

1.45 
0.60 
0.20 
0.00 
0.75 


0.40 
0.29 
0.49 
0.19 

0.26 
0.77 
0.30 
0.21 
0.03 

0.09 
0.17 
0.14 
0.32 
0.34 


0.00   0.00   O.U 


0.00 
0.00 
0.00 


0.14 
0.43 
0.61 


0.38 
0.06 
0.19 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 


2.40 
4.99 
4.9E 
8.07 
4.29 

1.97 
4.27 
3.75 
6.33 
4.95 

2.78 
3.58 
3.15 
3.00 
3.35 

2.60 
3.68 
1.81 


3.23 
2.87 
2.38 
3.65 
2.17 

1.95 
1.81 
2.06 
2.13 
2.72 

2.20 
2.27 
1.84 
1.92 
2.26 

3.05 
2.78 
2.03 


0.00   1.81   1.53 


1.05 
1.49 
1.87 
2.29 
0.91 

1.40 
0.53 
0.94 
1.11 

U34 

0.05 
1.04 
0.78 
0.59 
0.85 

1.25 
1.56 
1.14 
0.70 
0.43 


0.54 
1.33 
1.73 
1.66 
0.80 

0.26 
0.37 
0.60 
0.78 
0.61 

1.15 
0.48 
0.34 
0.41 
0.50 

0.58 
0.64 
0.19 
0.22 
0.24 


2.44 
2.35 
3.28 
4.83 
2.66 

2.90 
1.81 
3.84 
4.38 
3.26 

2.69 
2.45 
1.99 
1.78 
2.56 

2.98 
2.99 
2.30 
2.13 
2.25 


RUBIDOUX  LAO  USOA 

— 

0.00 

0.19 

0.07 

0.00 

1.89 

1.31 

RUBIOOUX  FIRE  DEPT. 

— 

0.00 

0.00 

0.26 

-- 

— 

— 

SAN  ANTONIO  CNYN  MTH 

« 

0.00 

0.00 

0.3E 

— 

-. 

— 

SAN  ANTONIO  CANYON 

«:7,80 

0.25 

0.70 

1.90 

0.00 

9.60 

5.05 

SAN  ANTONIO  HIS 

16.73 

O.UO 

0.00 

0.54 

0.00 

6.09 

2.46 

SAN  BERNARDINO  HOSP 

11.34 

0.00 

0.39 

0.20 

0.00 

3.04 

2.19 

SAN  JOAOUIN  FRUIT  CO 

9.98 

0.00 

0.00 

1.52 

0.00 

2.93 

2.00 

SAN  TIMOTEO 

-- 

-- 

0.32 

0.21 

0.00 

4.05 

1.25 

SANTA  ANA  USMB  FR  DP 

9.58 

0.00 

0.00 

0.27 

0.00 

3.51 

1.53 

SANTA  ANA  OCFCD 

9.42 

0.00 

0.00 

0.46 

0.00 

2.79 

1.76 

SANTA  ANA-SCUDDER 

8.68 

0.00 

0.00 

0.35 

0.00 

2.67 

1.63 

SANTIAGO  DAM 

-- 

— 

" 

— 

0.00 

2.55 

2.18 

SILVERADO  CANYON 

14.97 

0.00 

0.03 

0.07 

0.00 

4.28 

2.99 

SO  CORONA 

10.37 

0.00 

0.64 

0.34 

0.00 

3.13 

1.56 

TUSTIN  AUTOMATIC 

8.12 

0.00 

0.00 

1.01 

0.00 

1.83 

1.71 

UPLAND 

16.21 

0.00 

0.00 

0.31 

0.00 

5.64 

1.68 

UPLAND  3  N 

16.21 

0.00 

0.00 

0.31 

0.00 

5.64 

1.68 

UPLAND-CADNUM 

13. 6E 

0.00 

0.00 

0.25 

0.00 

5.37 

1.71 

UPLAND  CO  YDS 

— 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4.07 

1.98 

UPLAND  CHAPPEL 

15.98 

0.00 

0.00 

0.18 

0.00 

4.73 

2.42 

UPLAND  FIRE  STATION 

14.55 

0.00 

0.00 

0.24 

0.00 

4.15 

2.44 

VILLA  PARK  UAM 

9.77 

0.00 

0.00 

0.64 

0.00 

2.51 

1.91 

VILLA  PK-ORCHARD 

8.69 

0.00 

0.00 

0.10 

0.00 

2.98 

1.T9 

WESTMINISTER 

10.26 

0.00 

0.00 

0.19 

T 

3.80 

1.89 

MES1  RIVERSIDE 

9.89 

0.00 

O.OJ 

1.14 

0.00 

1.74 

2.23 

WINTERSBURG-SLATER 

8.53 

0.00 

0.00 

0.30 

0.00 

2.88 

1.39 

YUCAIPA  CO  YDS 

-- 

0.00 

1.35 

0.20 

" 

4.10 

3.40 

YUCAIPA  FFS 

— 

O.Ul 

0.68 

0.49 

0.00 

5.18 

2.50 

YUCAIPA  WATER  CO 

14.66 

0.00 

0.60 

0.00 

0.00 

4.97 

3.02 

SAN  JACINTO  VALLEY 
HYDROLOGIC  UNIT  YOZ 

BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PL 


15.42 
17.13 


T 
0.29 


0.09 
0.12 


1.82 
1.84 


0.00 
0.00 


3.98 
3.92 


2.31 
2.79 


1.74 
3.65 
1.54 

1.05 
0.73 
0.94 
0.65 
0.86 

0.63 
0.78 
1.33 
0.65 
0.82 

2.14 
2.14 
1.50 
1.36 
1.46 

1.31 
0.81 
0.61 
0.86 
1.10 

0.62 
0.80 
1.12 
1.04 


1.15 
1.15 


1.46 
3.45 
1.09 

0.49 
0.33 
3.44 
0.27 
0.30 

0.21 
0.28 
0.42 
0.37 
0.35 

0.95 
0.95 
1.24 
1.00 
1.39 

0.91 
0.53 
0.59 
0.46 
0.24 

0.49 
0.45 

0.07 


0.43 
0.65 


3.28 
2.15 
3.15 

2.41 
1.76 
0.00 
2.23 
2.20 

2.07 
2.65 
3.85 
2.87 
1.58 

3.80 
3.80 
2.0E 
4.58 
4.22 

4.50 
2.51 
2.11 
2.30 
2.70 

2.15 
3.90 
3.50 
3.50 


2.75 
3.56 


0.70 
1.15 
1.15 
1.28 
1.16 

0.53 
0.90 
0.00 
0.58 
1.17 

1.40 
1.04 
1.02 
1.11 
1.05 

1.11 
1.11 
0.94 
1.02 
0.91 

0.73 
0.96 
1.78 
0.70 
1.36 

1.18 
0.61 
1.23 
l.U 
1.04 

1.05 
0.61 
1.50 
0.76 
0.73 

1.55 
1.55 
1.36 
0.87 
1.36 

0.89 
0.76 
0.51 
0.70 
0.66 

0.70 
0.90 

0.98 


2.24 

1.40 


05 
21 
41 
91 
62 

09 

13 
00 
01 
00 

04 
17 
19 
30 
20 

11 
07 
08 
00 
05 

05 
10 
48 
35 
24 

29 

10 
23 
01 
01 

07 
16 
50 
05 
09 

09 
09 
13 

13 

11 
10 
00 
06 
05 

00 
00 
34 
48 


0.08   0.00 


01 
20 
00 
43 
00 

01 
00 
00 
01 
00 

00 
03 

09 
27 

08 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
26 

10 
00 
13 

00 

00 
00 
00 

00 

05 
05 
09 
00 
09 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
90 
45 

00 


0.23 
0.50 
0.00 
0.57 
0.33 

1.29 
3.29 

0.15 
0.05 
0.10 

0.07 
0.66 
0.49 
0.48 
0.66 

0.53 
0.49 
0.63 
0.43 
0.66 


T 
0.01 
0.00 
0.25 
0.03 

0.00 

T 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.08 
0.02 
0.04 
0.01 

0.02 
0.03 
0.08 
0.16 
0.07 


0.42 
0.64 


0.23 
0.77 


0.38 
0.00 
1.50 
0.13 

0.26 
0.00 
1.56 
0.08 
0.13 

0.33 
0.20 
0.05 
0.21 


0.86 
0.86 
1.05 
0.00 
1.05 

0.12 
0.28 
0.00 
0.18 
0.38 

0.00 
1.20 
1.61 
2.09 


1.52 
0.84 


0.01 
0.00 
0.00 
0.05 

0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 
0.00 
0.03 

o.oo 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


0.00 
0.00 


0.00 

0 

.00 

0.00 

0 

>00 

0.00 

0 

.00 

0.00 

0 

>00 

0.00 

0 

•  ou 

00 
00 
Ou 
00 

ou 

Ou 
00 
00 
00 

ou 

00 
00 
00 

ou 

00 

00 
Ou 
Ou 
00 

ou 


00 
00 

ou 

02 

ou 
ou 

00 
00 
Ou 

ou 

00 
00 

ou 

00 


Ou 

00 
00 
00 
00 

00 

ou 

00 
00 


O.Ou 
O.OU 


7.98 

8.05 

9.44 

21.89 


11.92 
16.75 
15.51 
14.93 
24.74 

25.  2E 

12.07 
7.55 
9.37 

10.66 

21.62 
10.36 
15.55 

10.51 

10.65 
15.10 
15. 7E 
23.94 
12.97 

10.40 
13.11 
11.34 
15.38 
14.15 

10.40 

11.80 

9.82 

9.72 

11.71 

12.31 

13.35 

9.20 

7.95 


26.45 
16.39 

11.13 
8.46 

12.83 
9.39 
9.09 

8.66 

9.41 

14.92 

9.60 


16.76 
16.76 
14. 4E 

16. B5 

14.43 
9.41 
8.59 

10.28 
9.10 

8.23 


16.15 


15.03 
15.72 


Se«  page   24  for  kty  to  t«rm«   S  abbreviations 
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TABLE    A-2  (Cont.) 

PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG 


SEPT 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAM 


FEa 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 
OCT   I 

THROUGH 
SEPT  30 


SANTA  ANA 

DRAINAGE  PROVINCE  Y 


SAN  JACINTO  VALLEY 
HYDROLOGIC  UNIT  Y02 

BUNDY  CANYON  ROAD  15.89  0.06  0.6*  0.19 

ELSINORE  9.04  0.01  0.00  0.03 

HEMET  io.*l  0.15  0.93  2.35 

HOMELAND  IN  SEC  17  9.2*  0.00    T  0.67 

JUNIPER  FLAIS  9.27  U.OO  0.00  0.62 

LAKELAND  VILLAGE  11.02  0.00  0.00  0.08 

LITTLE  LAKE  VLY  VISF  11.00  0.19  0.23  2.81 

PERRIS  10.06  0.00  0.02  0.60 

PERRIS  RES  EVAP  —  0.00    T  0.03 

QUAIL  VALLEY  —  o.30  0.47  0.60 

RAILROAD  CANYON  DAM  9.60  0.00  1.11  0.06 

RYAN  FIELD  7.70  0.11  0.09  0.87 

SAN  JACINTO  10.21  0.02    T  1.76 

SAN  JACINTO  RS  -  SUF  10.13      T  0.08  2.00 

SUNNYMEAO  10.60      T  0.79  0.53 


0.00  6.27 

0.00  3.25 

0.00  1.65 

0.00  3.40 

0.00  3.44 

0.00  4.20 

0.00  2.56 

0.00  4.61 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


5.13 
1.63 
2.67 
2.48 
3.28 


3.70 
1.93 
2.40 
1.74 
1.61 

2.63 
2.47 
1.06 
1.53 


0.99 
1.72 
1.79 
1.94 
1.83 


0.73 
0.57 
0.63 
0.52 
0.64 


0.56 
0.37 
0.39 
0.42 
0.38 


0.83  0.34 

0.67  0.58 

0.50  0.45 

0.45  0.20 


0.25 
0.46 
0.69 
0.66 
0.80 


0.37 
0.53 
0.54 
0.48 
0.46 


2.71 
2.66 
0.91 
1.42 
1.46 

1.72 
0.95 
1.79 
1.79 


0.99 
1.24 
1.42 
1.33 
1.80 


0.74 
0.12 
0.89 
0.88 
0.92 


0.29 
0.10 
0.11 
0.13 
0.20 


1.01  0.21 

0.30  0.14 

0.90  0.13 

1.05  0.05 


0.54 
0.91 
1.07 
0.92 
0.93 


0.16 
0.14 
0.12 
0.12 
0.18 


0.00 
0.00 
0.00 
0.06 
0.00 

0.00 
0.10 
0.00 
0.00 


0.00 

T 
0.13 
0.12 
0.00 


0.33  0.00 

0.28  0.00 

0.65  0.00 

0.44  T 

0.19  0.00 

0.29  0.00 

0.35  0.00 

3.65  0.00 

1.90  0.00 


0.24 
0.31 
0.38 
0.39 
1.01 


0.00 
0.00 
0.11 
0.11 
0.03 


0.00 
O.Ou 
0.00 
O.OU 
0.00 

O.OU 
0.00 
O.Ou 
O.Ou 


0.00 
O.Ou 
O.OU 
O.OU 

O.Ou 


-EST  PORTAL  RIVERSOE    10.05     0.00   0.37   1.31    0.00   2.93   1.92   0.58   0.20   1.50   1.05   0.12   0.07    2.10   0.00   O.Ou 


15.33 
9.28 
7.63 
9.01 

8.84 

11.23 

8.12 

13. U9 


8.67 
6.94 
8.92 
8.55 
10.32 

10.47 


See  page  24  for  key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    A-2  (Cont.) 
PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT 


OCT, 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAM 


FEB. 


MAR. 


APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 

OCT   I 

THROUGH 

SEPT  30 


SAN   0IE60 

ORAINAUe  PROVINCE  Z 


SAN  JUAN 
HYOROLOblC  UNIT  201 

CAPISTRANO  btACH 

EL  TORO 

LA6UNA  HEACn 

SAN  CLEMENTt  POLICE 

SAN  JUAN  CAPISTRANO 

S  JUAN  CPSTHN  SUBSTA 
SAN  ONOFHE 
SANTIAGO  PEAK 
THASUCO  CANTON 


SANTA  MAR6AR11A 
HYOHOLOGIC  UNIT  Z02 

ANZA 

HOMELL  RANCH 

LAKE  0  NEILL 

MURKIETA  SCb 

OCEANSIDE  PtNOLETON 

PALOMAR  MTN  OBSERV 

RAINBOM  CONbERVATION 
SAGE  F  C  ST* 
SAN  0IE60  CANAL  COT 
TEMECULA  F  b 


SAN  LUIS  REY 
HY0R0L06IC  UNIT  Z03 

FALLHROOK  FIRE  STA 
HENSHAW  0AM 
PUERTA  LA  CRUZ 
RANCHITA 
VISTA  ID  SHOP 

VISTA  ID  10  FT  WEIR 
VISTA  ID  V-NOTCH 
VISTA  10  KEST  FORK 
WARNER  SPRINGS 


CARLSBAD 
MYDROLOGIC  UNIT  ZO* 

E  RES  VISTA  ID 
ESCONOIOO 
LAKE  SAN  MAHCUS 
PALOMAR  AIRPORT 
PECHSTEIN  DAM 

SAN  DIEGUITU  CO  PAMK 
SAN  LUIS  HEY  S  D  G*E 
SAN  MARCOS  CO  RO  STA 
VISTA  CO  RD  STATION 
VISTA  S  D  G«E 


7.12 

0.00 

0.00 

0.35 

0.00 

1.65 

1.58 

0.38 

0.49 

1.72 

0.60 

0.35 

0.00 

— 

0.00 

0.00 

.. 

10.30 

0.00 

0.00 

0.63 

0.01 

2.77 

2.01 

1.04 

0.39 

2.42 

0.B9 

0.14 

0.00 

0.10 

0.00 

O.Ou 

9.77 

7.39 

0.01 

o.ou 

0.4U 

0.00 

1.71 

1.33 

0.82 

0.32 

1.87 

0.70 

0.15 

0.00 

0.18 

T 

0.00 

7.08 

10.2b 

o.uo 

0.00 

0.20 

0.00 

3.38 

1.72 

0.27 

0.61 

3.09 

0.74 

0.25 

0.00 

0.11 

0.00 

o.ou 

10.17 

10.13 

0.00 

0.00 

0.29 

0.00 

3.50 

1.74 

0.42 

0.65 

2.39 

0.78 

0.36 

0.00 

0.00 

0.00 

o.ou 

9.84 

9.0* 

o.uo 

0.00 

U.15 

0.00 

2.72 

1.59 

0.50 

0.47 

2.45 

0.89 

0.27 

0.00 

0.33 

0.00 

o.ou 

9.22 

-- 

— 

— 

-- 

0.00 

3.5* 

1.24 

0.27 

0.70 

1.83 

0.86 

0.07 

0.00 

0.05 

0.00 

O.Ou 

8.56 

«!1.2* 

0.00 

0.02 

0.48 

0.00 

4.58 

4.13 

2.32 

1.16 

6.19 

1.87 

0.49 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

20.76 

— 

o.uo 

0.05 

0.12 

0.00 

4.39 

2.38 

1.10 

0.71 

— 

— 

— 

— 

0.00 

0.00 

o.ou 

17. 4E 

1.3E 

2.75 

4.19 

0.00 

2.14 

3.09 

0.44 

0.30 

1.44 

1.38 

0.33 

0.00 

0.20 

0.35 

o.ou 

9.67 

12.25 

0.00 

0.12 

0.09 

0.00 

4.83 

1.92 

0.87 

0.43 

2.59 

1.05 

0.35 

0.00 

0.12 

0.00 

o.ou 

12.16 

" 

— 

-- 

-- 

0.00 

2.21 

1.54 

0.47 

0.44 

1.22 

0.93 

0.04 

0.01 

0.32 

0.00 

0.00 

7.18 

lU.13 

0.00 

0.14 

0.54 

0.00 

3.14 

1.75 

1.00 

0.52 

2.14 

0.75 

0.15 

0.00 

0.18 

0.00 

o.or 

9.70 

8.82 

T 

0.00 

0.11 

0.00 

2.62 

2.40 

0.27 

0.71 

2.23 

0.42 

0.06 

T 

0.37 

0.00 

o.ou 

9.08 

24.63 

0.09 

0.47 

0.58 

0.00 

6.37 

8.00 

1.15 

0.81 

4.34 

2.12 

0.70 

T 

1.65 

0.00 

0.04 

25.18 

14.27 

T 

T 

0.26 

0.00 

4.81 

3.08 

0.88 

0.48 

3.36 

1.00 

0.40 

T 

0.27 

0.00 

o.ou 

14.28 

10.65 

0.97 

0.23 

0.66 

0.00 

2.44 

2.67 

0.59 

0.44 

l.U 

1.21 

0.31 

0.02 

0.25 

0.00 

o.ou 

9.04 

8.42 

0.00 

0.02 

0.60 

0.00 

1.83 

2.63 

0.55 

0.26 

1.53 

0.78 

0.22 

0.00 

0.27 

0.00 

O.Ou 

8.07 

10.03 

T 

0.01 

0.15 

0.00 

2.31 

2.84 

0.80 

0.20 

2.51 

1.00 

0.21 

0.00 

0.63 

0.00 

o.ou 

10.50 

10.81 

T 

0.02 

0.34 

0.00 

2.95 

2.68 

0.57 

0.37 

2.77 

0.95 

0.14 

0.02 

0 

.03 

0.14 

0.00 

10.62 

18.64 

0.12 

1.23 

0.26 

0.00 

2.80 

7.34 

1.51 

0.35 

3.00 

1.43 

0.60 

0.00 

0 

.47 

0.05 

0.00 

17.55 

14.14 

0.55 

2.37 

1.40 

0.00 

1.70 

3.70 

0.6S 

0.35 

1.93 

1.29 

0.20 

0.00 

-- 

— 

-- 

" 

-- 

1.21 

0.78 

1.88 

0.00 

1.75 

-- 

o;i2 

0.00 

0.00 

T 

0.32 

0.00 

4 

.12 

0.00 

0.00 

•- 

11.03 

0.18 

1.01 

1.30 

0.00 

1.80 

3.53 

0.52 

0.21 

1.55 

0.80 

0.13 

0.00 

" 

" 

~ 

" 

16.08 

0.30 

0.67 

0.90 

0.00 

2.45 

6.25 

1.00 

0.35 

2.10 

1.56 

0.50 

0.00 

_. 

_. 

.. 

•• 

15.11 

0.55 

1.70 

0.94 

0.00 

2.52 

4.70 

0.80 

0.30 

2.00 

1.20 

0.40 

0.00 

— 

« 

— 

— 

16.75 

0.43 

0.11 

0.57 

0.00 

2.00 

6.80 

1.55 

0.25 

2.17 

2.42 

0.45 

0.00 

— 

— 

— 

— 

13.79 

0.95 

3.36 

1.24 

0.00 

1.74 

2.92 

0.52 

0.2b 

1.69 

0.83 

0.28 

0.00 

1 

.27 

1.15 

0.6u 

11.26 

10.07 

13.05 

8.54 


9.04 
10.15 


11.99 


0.01       0.00      0.05 
0.09      0.42      0.50 


0.03 


0.00 


O.OU 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


2.59 
4.61 
3.44 
2.47 
3.26 


2.94 
3.20 
3.10 
2.49 
2.99 


0.70 
0.53 
0.55 
0.47 
0.76 


0.38 
0.45 
1.03 
0.51 
0.72 


0.07  0.04  0.03 

T  0.00  0.01 

0.00  0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00 


0.00 

3.20 

1.86 

0.33 

0.92 

T 

3.07 

2.76 

0.26 

0.49 

0.00 

1.98 

1.53 

— 

-- 

0.00 

1.U9 

2.53 

0.45 

0.24 

0.00 

4.34 

2.97 

0.66 

0.26 

SAN  DIEGUITO 

HYDROLOGIC  UNIT  Z05 

DEL  MAR  S  0  6*E 

9.64 

0.07 

0.01 

0.05 

0.00 

2.71 

3.32 

0.31 

0.48 

HODGES  DAM 

12.11 

0.U7 

0.37 

0.00 

0.00 

3.93 

3.40 

0.73 

0.30 

RAMONA  SPAULDING 

11.21 

0.18 

0.14 

0.08 

0.02 

2.58 

3.74 

0.73 

0.48 

SAN  DIEGUITO  DAM 

10.95 

0.17 

0.24 

0.03 

0.02 

3.09 

2.84 

0.55 

0.60 

SUTHERLAND  DAM 

12.06 

0.45 

0.24 

0.28 

0.00 

2.92 

3.11 

1.07 

0.38 

VINEYARD  RANCH 

13.09 

0.32 

0.32 

0.19 

0.00 

2.96 

4.04 

0.72 

0.34 

VISTA  ID  WAKNER  RCH 

14.66 

0.44 

2.53 

1.77 

0.00 

2.24 

4.05 

0.82 

0.30 

PENASQUITA 
HYDROLOGIC  UNIT  Z06 


MIRAMAR 

7.98 

O.OH 

0.00 

0.22 

0.22 

1.93 

1.98 

0.43 

0.32 

POWAY  CO  HO  STA 

6. 70 

0.12 

0.11 

0.04 

0.00 

1.61 

2.02 

0.36 

0.30 

POWAY-HENSMAW 

8.23 

0.15 

0.23 

U.06 

0.00 

1.87 

2.67 

0.40 

0.23 

POWAY  VALLEY 

9.84 

0.16 

0.19 

0.03 

0.00 

2.08 

2.63 

0.40 

0.39 

2.58 
2.14 
1.71 
1.65 
2.64 

1.88 
2.97 
1.46 
2.60 
3.14 


2.03 
2.29 
1.66 
2.59 
2.70 

2.45 
1.25 


1.57 
0.99 
1.34 
2.64 


0.64 
0.84 
0.92 
0.77 
0.58 

0.45 
0.45 
0.79 
0.65 
0.55 


0.57 
0.66 
1.09 
0.50 
0.09 

1.13 
0.94 


1.02 
0.84 
0.97 
1.03 


0.08 
0.25 
0.10 
0.05 
0.07 

0.14 
0.08 
0.06 
0.06 
0.00 


0.08 
0.29 
0.46 
0.25 
0.70 

0.47 
0.32 


0.10 
0.02 
0.15 
0.10 
0.10 

0.12 
0.06 
0.10 
0.09 
0.07 


0.01 
0.05 
0.05 
0.07 
0.12 

0.15 
0.00 


0.23   0.00 
0.06   0.00 


0.02 
0.07 

0.12 


0.00 


0.08   0.03 
0.06   0.00 


O.OU 
O.OU 

O.OU 
0.02 

O.OU 


0.10 
0.20 
0.08 
0.47 


0.00 
0.00 
0.00 
0.00 


O.OU 

o.ou 

0.00 

o.ou 


0.18   0.00   O.Ou 


SAN  DIEGO 
HYDROLOGIC  UNIT  Z07 


ALPINE 

U.Sl 

0.15 

0.01 

0.15 

0.00 

3.75 

3.31 

0.74 

0.50 

1.32 

0.93 

0.61 

0. 

BLOSSOM  VALLEY 

•  - 

0.28 

0.06 

0.20 

0.00 

2.93 

0.76 

0.51 

1.42 

1.03 

0.45 

0. 

COUNTY  OPER  CENTER 

-- 

— 

-- 

-- 

0.01 

2.94 

1.97 

0.48 

0.33 

1.21 

0.69 

0.20 

0. 

CUYAMACA 

30.50 

0.19 

0.11 

2.89 

0.00 

4.86 

13.42 

1.56 

0.53 

2.65 

2.99 

1.30 

0. 

EL  CAJON   SUGE 

8.89 

0.04 

0.01 

0.00 

0.01 

2.80 

2.95 

0.S3 

0.49 

0.99 

0.78 

0.24 

0. 

0.17  0.04 

0.2b  O.OS 

0.27  0.04 

0.24  0.05 


04 
OS 
01 
00 
05 


0.14  T 

0.03  0.03 
0.04 

0.35  0.00 


0.00 
O.Ou 


0.09  0.00  O.lU 

0.33  0.00  O.OU 

0.13  0.00  O.Ou 

1.07  0.10  O.OU 


See  page  24  for  key  to  terms  8  obbreviatlons 


10.24 
12.10 


11.19 


8.57 


11.77 
11.01 
10.59 
11.56 

12.44 


7.82 
6.49 

9.81 


11.39 

7.97 
28.48 
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TABLE    A- 2  (Cont.) 

PRECIPITATION     DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


PRECIPITATION 


IN 


INCHES 


STATION       NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAM 


FEB. 


MAR.    APRIL 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


TOTAL 

OCT.   I 

THROUGH 

SEPT  30 


SAN    DIEGO 

DRAINAGE  PROVINCE  Z 


SAN  DIEGO 
HYDROLOGIC  UNIT  207 

EL  CAPITAN  DAM 
FLINN  SPG  CO  PARK 
GILLESPIE  FIELD 
JULIAN  MYNOLA 
LAKESIDE  2    t 

LINDA  VISTA-RIEDY 
MISSION  SUB  STA  SOGE 
MURRAY  DAM 
PEEHLESS-RASP 
RHO  ARBOLEDA 

SAN  VICENTE  RES 


CORONAOO 
HYDROLOGIC  UNIT  Z08 

CABRILLO  NA1  MON 
CHOLLAS  RESERVOIR 
LA  MESA 

POINT  LOMA  SDCFCD 
SAN  DIEGO  Mb  AP 


SWEETkATER 
HYDROLOGIC  UNIT  209 


10.91 

0.12 

0.00 

0.03 

0.00 

3.34 

3.46 

0.80 

0.45 

1.31 

0.79 

0.56 

0.05 

0.11 

0.00 

0.00 

10.87 

9.41 

U.13 

0.06 

0.19 

0.00 

3.08 

2.55 

0.63 

0.47 

1.09 

0.84 

0.35 

0.02 

0.23 

0.00 

o.ou 

9.26 

8.84 

0.04 

0.06 

0.01 

0.00 

3.27 

2.11 

0.58 

0.52 

1.07 

0.89 

0.24 

0.05 

0.09 

T 

0.00 

8.82 

19.45 

0.41 

1.97 

1.35 

0.00 

3.71 

5.76 

1.27 

0.44 

1.91 

1.59 

0.89 

0.15 

0.18 

0.63 

o.ou 

16.53 

10. OU 

O.Ob 

0.17 

0.12 

0.00 

2.81 

2.91 

0.73 

0.47 

1.39 

0.94 

0.36 

0.04 

0.21 

0.00 

0.00 

9.86 

7.46 

0.10 

T 

0.05 

0.00 

2.83 

1.58 

0.57 

O.IT 

1.53 

0.51 

0.05 

0.07 

0.30 

0.00 

O.OU 

7.61 

8.37 

0.30 

0.30 

0.01 

0.03 

2.80 

2.12 

0.55 

0.19 

1.31 

0.58 

0.16 

0.02 

-- 

-- 

— 

— 

8.54 

0.03 

0.00 

0.02 

0.02 

3.06 

2.19 

0.56 

0.27 

1.36 

0.70 

0.33 

0.00 

0.06 

0.00 

O.OU 

8.55 

-- 

O.UH 

0.11 

0.02 

-- 

3.09 

2.70 

0.69 

0.50 

0.16 

0.86 

0.24 

0.07 

0.13 

0.00 

O.OU 

— 

11.48 

0.16 

0.05 

0.05 

0.00 

4.34 

3.07 

0.70 

0.63 

1.11 

0.94 

0.33 

0.10 

0.44 

0.00 

O.OU 

11.66 

12.21 

0.22 

0.50 

0.12 

0.04 

3.78 

3.09 

0.88 

0.56 

1.84 

0.77 

0.37 

0.04 

0.25 

0.00 

o.ou 

11.62 

— 

0.00 

T 

0.05 

0.09 

2.59 

1.77 

0.40 

0.39 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

8.32 

0.04 

0.01 

0.09 

0.09 

2.38 

2.21 

0.32 

0.58 

1.87 

0.63 

0.07 

0.03 

0.08 

0.00 

O.OU 

8.26 

9.24 

0.08 

0.11 

0.01 

0.00 

3.37 

2.30 

0.21 

0.65 

1.39 

0.79 

0.23 

0.10 

0.28 

0.00 

o.ou 

9.32 

5.78 

0.00 

0.01 

0.05 

0.00 

2.07 

1.41 

0.46 

0.21 

1.17 

0.34 

0.06 

0.00 

0.12 

0.00 

0.00 

5.84 

7.96 

0.01 

0.14 

0.08 

0.00 

3.53 

1.66 

0.35 

0.22 

1.55 

0.34 

0.08 

T 

0.13 

T 

T 

7.86 

BONITA 

10.35 

0.05 

T 

0.06 

0.00 

3.80 

2.24 

0.55 

0.53 

2.28 

0.84 

0.00 

0.00 

0.17 

0.00 

0.00 

10.41 

CHULA  VISTA  S  D  G*E 

10.47 

0.U7 

T 

0.00 

0.04 

3.31 

2.20 

0.60 

0.59 

2.90 

0.65 

0.08 

0.03 

— 

" 

-- 

— 

DESCANSO  R  S 

17.34 

0.60 

1.10 

0.49 

0.00 

3.22 

6.40 

0.58 

0.01 

2.15 

1.69 

1.05 

0.05 

0.36 

0.00 

T 

15.51 

FROSTLESS  ACRES 

11.01 

0.05 

0.13 

0.01 

0.00 

3.87 

3.01 

0.53 

0.66 

1.53 

0.86 

0.27 

0.09 

0.18 

0.00 

0.00 

11.00 

LEMON  GROVE  FIRE  DEP 

-- 

0.06 

0.01 

— 

O.OU 

4.38 

2.59 

0.26 

0.90 

2.40 

1.02 

0.16 

0.12 

-- 

— 

-- 

-- 

LOVELAND  DAM 

_- 

.. 

-. 

.. 

0.00 

3.88 

4.17 

0.61 

0.81 

1.63 

1.11 

0.50 

0.05 

0.35 

0.00 

O.Ou 

13.11 

LYN»iOOD  HILLS 

— 

0.05 

T 

T 

0.00 

3.80 

1.85 

0.55 

-- 

—m 

— 

— 

— 

0.10 

0.00 

o.ou 

— 

SPRING  VALLEY  FD 

10.00 

0.10 

0.00 

0.00 

o.on 

3.37 

2.40 

0.38 

0.40 

2.34 

0.82 

0.10 

0.09 

0.16 

0.00 

o.ou 

10.06 

SWEETWATER  DAM 

10.34 

U.IO 

0.03 

0.07 

0.00 

3.40 

2.76 

0.52 

0.58 

1.96 

0.67 

0.18 

0.07 

0.23 

0.00 

o.ou 

10.37 

otay 

^ 

HYDROLOGIC  UNIT  210 

CHULA  VISTA 

10.49 

0.U6 

T 

0.05 

0.00 

3.66 

2.09 

0.40 

0.56 

3.15 

0.46 

0.02 

0.04 

0.16 

0.00 

O.Ou 

10.54 

UPPER  OTAY 

— 

— 

— 

— 

0.00 

3.64 

2.74 

0.51 

0.61 

2.43 

0.82 

0.28 

0.11 

0.43 

0.00 

0.00 

11.57 

TIAJUANA 
HYDROLOGIC  UNIT  211 

BARRETT  DAM 

CAMPO 

MARHON  VALLEY 

POTRERO 


14.30 

0.36 

0.08 

0.20 

0.00 

3.73 

4.93 

0.31 

0.69 

2.03 

1.42 

0.51 

0.04 

14.19 

0.34 

0.49 

0.82 

0.00 

3.65 

4.23 

0.58 

0.73 

2.19 

0.85 

0.28 

0.03 

12.42 

0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

4.11 

3.75 

0.26 

0.82 

2.30 

0.82 

0.22 

0.00 

15.54 

0.51 

0.58 

0.25 

0.00 

3.73 

5.07 

0.56 

0.87 

2.61 

0.96 

0.34 

0.06 

0.27  0.00  O.OU  13.93 

1.88  0.06  O.OU  14.48 

0.18  0.00  0.00  12.46 

0.44  0.00  O.OU  14.64 


L 


See  page  24  for  key  to  terms   S  abbreviations 
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TABLE  A-3 
AIR  TEMPERATURE  DATA 

The  definition  of  tenns  and  abbreviations  used  in  connection 
with  this  table  are  as  follows: 

Max        The  highest  teniperature  of  record  for  the  month, 

Min         The  lowest  teiT5)eratTire  of  record  for  the  month, 

Av  Max        The  arithmetical  average  of  daily  maxmum 
teir5)eratures  for  the  month, 

Av  Min         The  arithmetical  average  of  daily  minimum 
temperatures  for  the  month, 

Avg         The  arithmetical  average  of  daily  maximum  and 
minimum  temperatures  for  the  month. 

No  record  or  record  incon5)lete, 

.M         One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value 
is  entered,   less  than  ten  days  of  record  is  missing, 

RB        Record  begins, 

RE         Record  ends. 
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TABLE    A-3 
AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 
TEMPERATURE     IN     DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAK 


FEB. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUO. 


KPT. 


CENTRAL    COASTAL 
ORAINAt>£    PROVINCE    T 


SAM  LUIS  OBISPO 

HY0K0L06IC  UNIT  TIO 

MHALE  MOCK  UAM         MAX 

80 

7S 

88 

_• 

.- 

— 

.- 

— 

— 

— 

-. 

— 

~ 

— 

— 

MIN 

52 

55 

5* 

•- 

-• 

•- 

-- 

-• 

-- 

— 

•• 

"" 

"• 

•• 

•• 

AV  H«X 

68.3 

66.6 

72.3 

78.1 

68.5 

59.8 

62.6 

63.3 

65.2 

66.1 

66.4 

66.2 

64.0 

68.7 

71.5 

AV  MlN 

i>5.3 

56.4 

58.2 

57.5 

55.0 

46.1 

45.9 

51.8 

49.6 

48.9 

49.4 

52.8 

54.2 

55.0 

55.8 

AV6 

61.8 

61.5 

65.3 

67.8 

61.8 

53«0 

54.3 

57.6 

57.4 

57.5 

57.9 

59.5 

59.1 

61.9 

63.7 

See  page  43  for  key  to  terms  8k  abbreviations 


TABLE     A-3   (Cont.) 
AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


OCT. 


NOV 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEB. 


MAR. 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


LOb    ANotLES 
ORAINAOE    PHUVInCt    U 


VFNTuHA    HIVtK 


CASITAb   0AM 


CASITAS  RESEKVOIK 


HAX 
NIN 

AV  HmA 
AV  MlN 
AVb 

MAX 
MlN 
AV  MMA 
AV  MlN 
AVC 


SANTA  CLAHA-CALLEGUAS 
HYDHUL06IC  UNIT  U03 


AC10N  ALISO  CANYON 


FISH  CKtEK 


LITTLE  6LEAS0N 


PYHAMIU  RESEHVUIM 


SAN  FHANCISaUHO  2 


SAU6US  bOISON  bTA 


■AYSIOE  H  M  EVAP 


ARCADIA  ARBUHEIUM 


ASCOT  COVERED  KES 


A7USA  CITY  PARK 


ai6  oaltom  dam 


BI6   SANTA    ANITA   UAH 


HI. a  H7.H  81. i>  8?. 6  7«.o  65*2  67.0  7o.O  71.2  73.2  73.7 
bb.7  bV.l  S7.8  47. b  *7.u  3*>1  3b. 1  4«.4  41.6  *2«9  46.6 
6b. b         7i.b         6V.b         6b. 1         60«b         4<>*7         bl.l         b7.2         S6.4         bb.l         60.2 


7b. b  82. b  7V.0  81.9 
48.8  b3.7  b2.1  bl.7 
62.2         68.1  69.6         66.8 


84. V         <4U.J         81.8         64.4         73.9         64.1         66.0         6V.4         70*6         72*7         73.8         78.1         86.1         82.9         82.7 
b6.2         b9.9         b7.2         46.1  «6.b         34.3         34.7         42.9         39.6         41.2         46.2         «7.3         69.2         b<!.2         bo.3 

70.6         79.1         69. b         6b. 3         60.2         49.2         SO.*         b6.2         bb.l         b7.u         60.0         62.7         77.7         6/. 6         66. b 


MAX 
MIN 

AV  MAX 
AV  MlN 
AVb 

MAX 
MiN 

AV  MHX 
AV  tjlti 
AV6 

HAX 
MIN 
AV  M«X 
AV  HIN 
AVb 

HAX 
MIN 

«V  MAX 
AV  MlN 
AVG 

HAX 
MiN 

AV  MMX 
AV  MlN 
AVb 

HAX 
MIN 

AV  MMX 
AV  HIN 
AVb 

MAX 
HIN 

AV  MMA 
AV  MIN 
AVG 


LOS  ANbELES-bAN  GABRIEL  KlV. 

hyohologic  unit  UOb 


102     lOJ      90      —      —      —      —  74  80  —  —  102  100  100 

49      47      44      —      —      —      —  38  22  —  —  bO  b2  40 

93.0    94.6    64.6      —      —      —      —  bb.4M  60. 8M  —  —  89. 7M  94. IM  9u.2M 

b7.b    b9.4    bl.9      —      —      —      —  40. bM  38.7H  —  —  b9.4M  b9.4  S2.4M 

7b. 3    77.0    68.3      —      —      —      —  49. bM  49. 8M  —  —  74. 6M  76. 8M  7l.3M 

6b. 0  66. OM  67.0  71.0  76.0  86.0  93.0  87.0  8b. 0 

40.0  46. OM  46.0  47.0  bl.O  b8.o  6b. 0  6i.O  62.0 

b2.b  b7.oM  b6.b  b9.0  63. b  72.0  79.0  74.0  73. b 

61  69  69  74  84  93  —  --  91 

18  30  24  2b  27  34  —  —  44 

47.2  bj.8  b4.7  bb.7  6b. b  79.7  —  —  83. SM 
31.4  3/. 9  33.7  3b. S  42.2  bl.7  —  —  b0.9M 

39.3  4b. 9  44.2  4b. 6  bb.4  6b. 7  —  —  67. 2H 

94.0    96. U    86.0    82.0    68.0    b4.U    b7.0  64. U  64.0  71.0  76.0  88.0  93.0  89.0  90.0 

b6.0    bb.u    b4.0    46.0    41.0    31. U    32.0  40.0  37.0  39.0  47.0  b4.0  b7.0  bo.O  b4.0 

76.0    77.0    70.0    64.0    b4.b    4?.b    44. b  b2.0  bO.b  bb.U  61. b  71.0  7b. 0  72. b  72.0 


107 

b* 

97.6 

61.1 

79.4 

107 

bl 

99.3 

b8.1 

78.7 


106 

S6 

9^.1 

64.3 

81.7 

112 

bb 

102.1 

61. b 

62.0 


loo 

0 
66.3 
b6.3 
71.3 

loo 

47 
66.4 
bb.4 
71.9 


96 

44 

6b. S 

bO.9 

66.2 

97 
3b 

66. b 
♦  b.2 
bb.9 


92 

34 

74.1 

46.3 

60.2 

9b 

31 

74.7 

43.7 

b9.2 


73 

26 
56.6 
36.0 
46.4 

76 

24 

60.6 

34.8 

47.7 


7b 
27 

60.9 
37. b 
49.2 

80 

20 

63.3 

32.4 

47.9 


81 

36 

6b. 6 

44.8 

bb.2 

64 

26 

66.7 

41.1 

b4.9 


83 

32 

68.0 

41.0 

b4.b 

89 

24 

70.9 

3b. 7 

b3.3 


86 

30 

72.0 

40.6 

b6.3 

91 
32 

76.8 
40.3 
b8.6 


loo 

36 
77. b 
47.4 
62. b 

10b 

27 

60.7 

48.6 

64.7 


106 

41 

8b. b 

bl.8 

68.7 

106 

46 

88.8 

b3.7 

71.3 


102 

48 

92.3 

b8.2 

7b. 3 

106 

bo 

96.4 

b8.8 

77.6 


100 

4b 

8o.7 

b4.4 

7v.6 

104 

44 

91.9 

b4.9 

7J.4 


loo 

42 
87.6 
b3.4 
70. b 

107 

42 

91.6 

b2.6 

72.1 


93.0  84.0  63.0  68.0  73.0  79.0  60.0  81.0  91.0  98.0  9j.O 
40.0  38.0  29.0  31.0  39.0  3b. 0  38.0  39.0  47.0  b3.0  bl.O 
66. b    61.0    46.0    49. b    b6.0    b7.0    b9.0    60.0    69.0    7b. b    7;>.0 


MAX 

96 

lOV 

101 

104 

9b 

76 

8b 

85 

8/ 

91 

95 

95 

96 

97 

101 

MiN 

b9 

6/ 

64 

b6 

4b 

32 

34 

42 

39 

39 

43 

51 

b3 

53 

49 

AV  MMA 

91.2 

97.7 

69.8 

90.7 

80.6 

6b.  7 

67.4 

70.2 

72.6 

74.7 

75.4 

81.1 

88.3 

8b. 6 

84. b 

AV  MIN 

64.2 

70.6 

69.6 

60.8 

b8.1 

44. b 

41.7 

49.4 

46.8 

49. 2H 

53.3 

57.4 

60.9 

6u.4 

b9.2 

AV6 

77.7 

64.3 

79.7 

7b. 8 

69.4 

55.1 

b4.6 

59.8 

b9.8 

62. OM 

64.4 

69.3 

74.6 

73.5 

71.9 

MAX 

91 

101 

99 

98 

90 

78 

81 

6b 

88 

93 

93 

89 

96 

97 

98 

HiN 

b6 

60 

bb 

b2 

40 

32 

34 

42 

41 

42 

44 

51 

b4 

54 

52 

AV  MAA 

84.6 

67. b 

63. b 

82.3 

73.9 

62.6 

67.0 

66.8 

72.0 

72. b 

73.2 

77.5 

84.6 

84.8 

82.2 

*V  MIN 

60.1 

63.9 

62.3 

b6.1 

b2.7 

42.1 

43.3 

4b. 9 

46.6 

49.4 

bl.5 

56.2 

b9.7 

b9.3 

58.7 

AVG 

72. b 

7b. 7 

72.9 

69.2 

63.3 

52.4 

bb.2 

b6.9 

b9.3 

61.0 

62.4 

66.9 

72.2 

72.1 

70.5 

MAX 

9b 

106 

V4 

99 

VO 

79 

81 

67 

86 

89 

96 

96 

99 

9b 

102 

MIN 

b2 

b6 

bb 

46 

3b 

30 

30 

40 

39 

38 

42 

50 

52 

53 

49 

AV  MMA 

89.7 

93. b 

84.7 

64.4 

7b. 6 

63.9 

67.2 

71.2 

73.0 

74.4 

75.5 

81.5 

89.4 

80. ^^ 

85.3 

AV  HIN 

b7.b 

62.0 

b9.7 

bl.8 

47.3 

37.6 

37.8 

47.0 

46.9 

48.8 

51.9 

55.9 

60.0 

5^.6 

57.2 

AVG 

73.7 

77.8 

72.2 

68.1 

61.6 

S0.8 

b2.S 

b9.i 

60*0 

61.6 

63.7 

68.7 

74.7 

7^.3 

71.3 

MAX 

97 

106 

94 

101 

93 

_. 

83 

88 

90 

93 

97 

99 

1«0 

102 

106 

HiN 

b6 

57 

bb 

49 

38 

.. 

32 

41 

37 

37 

38 

49 

51 

51 

46 

AV  MMA 

91. b 

94.2 

Bb.l 

87. 7M 

76.6 

— 

67.1 

70.3 

74.0 

76.4 

77.8 

83.2 

90.9 

8b. 6 

88.8 

AV  MIN 

61.4 

6b. 9 

60. b 

b7.o 

b3.2 

-- 

41. b 

46.5 

4b. b 

46. 6M 

bo. 2 

55.9 

62.3 

bt.t 

59.5 

AVb 

76. b 

60.1 

72.8 

72. 4M 

64.9 

— 

b4.3 

b9.4 

59.8 

61. 5H 

64.0 

69.6 

76.6 

74.3 

74.2 

MAX 

92 

102 

'*3 

97 

89 

78 

79 

8b 

8b 

88 

92 

93 

9b 

9b 

101 

MIN 

b2 

b6 

b6 

51 

42 

32 

35 

43 

40 

41 

41 

bO 

50 

53 

49 

AV  MMA 

87.2 

•*0.8 

81.9 

63.4 

72.6 

62. J 

64.6 

67.2 

69.0 

70.5 

71.4 

76.9 

85.8 

84.1 

83.2 

AV  MIN 

61.2 

66.0 

61.2 

b9.V 

b4.4 

43.3 

45.3 

bo. 6 

48.9 

48.8 

51.6 

bb.6 

61.5 

b^.7 

61.3 

AVG 

74.2 

78.4 

71.6 

71.7 

63. b 

52.6 

55.  0 

b6.'* 

59.0 

59.7 

61.5 

66.3 

73.7 

71.9 

72.3 

See  page  4  3  for  key  to  terms  S   abbreviations 


TABLE     A-3   (Cont.) 
AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN.        FEB.       MAR 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


LOS  ANOtLtS 
DHAINAbt  PROVlNCt  U 


LOS    ANGELtS-SAN    GABHieL    KlV. 
HYIJHOLOGIC    UNIT    005 


BIG  TUJUN6A  DAM 


CHATSKOHTH  KEStHVOIH 


COGSWELL  DAM 


COVINA  GHIFFIIrt 


DFPH  W  P  E  l/ALLtr 


EAGLE  MOCK  KES 


EL  CABALLEHO  CON  CLU 


EL  SEGUNDO 


ENCINO  KESEKVOIH 


GLENOALE-JONES 


GHIFFUM  PK  NUKStwr 


HENNlNGtR  FLATa 


HILLCRtST  COUNlHY  CH 


HOLLYMUOU  DAM 


INGLEWUOUFS 


SEPT 


MAX 

10b 

125 

99 

96 

93 

80 

80 

85 

85 

87 

100 

101 

102 

100 

102 

MIN 

bl 

56 

50 

4/ 

34 

2b 

26 

25 

33 

36 

38 

46 

52 

50 

40 

AV  MAX 

9(>.U 

100.1 

86.8 

87.5 

74.5 

60.2 

64.4 

68.8 

69.2 

72.7 

78.1 

86.2 

94.3 

88.9 

89.1 

AV  MIN 

64./ 

69.8 

61.7 

56.8 

50.7 

38.3 

40.4 

45.5 

43.7 

44.5 

48.9 

57.7 

63.5 

6u.8 

58.6 

A(/G 

BO.O 

85.0 

74.3 

72.2 

62.6 

49.3 

52.4 

57.2 

56.5 

58.6 

63.5 

72.0 

78.9 

74.9 

74.0 

MAX 

IU3 

108 

97 

98 

94 

82 

81 

88 

87 

90 

101 

98 

101 

102 

104 

MIN 

bb 

61 

58 

50 

39 

31 

32 

41 

39 

38 

42 

52 

54 

SI 

48 

AV  MHA 

Vb.O 

97. bh 

87.6 

86.9 

76.0 

63.4 

66.1 

70.4 

72.3 

75.8 

78.2 

84.5 

92.4 

89.2 

87.8 

AV  MIN 

01. <? 

65. 2M 

62.7 

56.0 

51.7 

42.4 

42.3 

47.9 

46.8 

48.6 

52.5 

56.6 

61.9 

58.8 

59.4 

AVG 

7M.1 

81. 4M 

75.2 

71.5 

63.9 

52.9 

54.2 

59.2 

59.6 

62.2 

65.4 

70.6 

77.2 

74.0 

73.6 

MAX 

10« 

105 

93 

93 

86 

74 

75 

83 

80 

84 

97 

99 

100 

98 

99 

MIN 

bO 

56 

50 

41 

30 

Z-i 

23 

34 

30 

32 

36 

42 

50 

45 

41 

AV  MMX 

95.7 

97.2 

85.3 

84.8 

70.8 

56.7 

61.2 

66.0 

66.0 

70.1 

74.6 

83.9 

91.6 

87.3 

86.9 

AV  MIN 

59. b 

63. b 

57.5 

49.7 

46.0 

33.2 

34.7 

42.8 

40.3 

41.8 

45.4 

51.2 

58.6 

55.4 

54.2 

AVG 

77. b 

80.4 

71.4 

67.3 

58.4 

45.0 

48.0 

54.4 

53.2 

56.0 

60.0 

67.6 

75.1 

71.4 

70.6 

MAX 

.- 

•  • 



98 

86 

73 

77 

8* 

90 

94 

•  _ 

•  _ 

_• 

•  * 

__ 

MiN 

" 

— 

— 

53 

39 

31 

34 

41 

40 

40 

— 

— 

.- 

— 

.. 

AV  MAX 

-- 

— 

— 

83.6 

71.0M 

59.3 

63.6 

68.5 

72.4 

76.2 

.. 

.- 

.. 

.- 

.. 

AV  MiN 

-- 

-- 

— 

b8.7 

52.  5M 

43.3 

44.0 

49.6 

47.2 

48.4 

— 

— 

~ 

— ' 

— 

AVG 

— 

-- 

— 

71.2 

61.HM 

51.4 

53.8 

59.1 

59.8 

62.3 

— 

-- 

— 

— 

"- 

MAX 





_• 

99 

90 

81 

82 

89 

89 

94 

100 

96 

102 

98 

103 

MIN 

-- 

— 

-- 

SI 

39 

32 

33 

42 

40 

42 

46 

53 

56 

55 

50 

AV  MAX 

— 

— 

— 

87.0 

76.0 

64.8 

68.0 

71.2 

73.2 

74.9 

76.4 

Sl.l 

89.2 

87.0 

86.5 

AV  MlN 

— 

— 

— 

56.1 

52.2 

41.0 

42.7 

50.2 

48.7 

50.6 

54.6 

58.2 

63.5 

6|.4 

60.6 

AVG 

— 

— 

— 

71.6 

64.1 

52.'' 

55.4 

60.7 

61.0 

62.8 

65.5 

69.7 

76.4 

7,. 2 

73.6 

MAX 

ti 

103 

98 

96 

88 

77 

80 

84 

84 

88 

90 

89 

92 

95 

98 

MIN 

56 

60 

58 

52 

45 

J2 

35 

41 

41 

43 

44 

51 

52 

55 

53 

AV  MAX 

8H.7 

92.3 

84.5 

83.5 

72.7 

60.9 

64.9 

67.7 

69.1 

70.7 

71.5 

76.2 

83.5 

81.7 

80.9 

AV  MIN 

60.7 

64.7 

62.3 

58.0 

53.8 

43.4 

44.3 

49.9 

49.0 

50.3 

51.8 

54.7 

59.9 

59.5 

59.4 

AVG 

7».7 

78.5 

73.4 

70.8 

63.3 

52.2 

54.6 

58.8 

59.1 

60.5 

61.7 

65.5 

71.7 

7u.6 

70.2 

MAX 

113 

lib 

93 

97 

95 

85 

90 

90 

94 

92 

100 

96 

.. 

— 

105 

MiN 

bi 

5^ 

S5 

47 

34 

27 

28 

38 

35 

34 

40 

42 

— 

— 

45 

AV  MAX 

96.6 

96.7 

84.4 

85.8 

74.6 

62.2 

69.0 

72.7 

76.0 

78.0 

80.0 

83.1 

— 

— 

91.4 

AV  MIN 

bM.9 

61.6 

59.3 

51.5 

48.3 

37.9 

37.4 

44.8 

42.0 

43.1, 

45.9 

51.1 

" 

— 

55.1 

AVG 

77.8 

79.2 

71.9 

68.7 

61.5 

50.1 

53.2 

58.8 

59.0 

60.6 

63.0 

67.1 

— 

" 

73.3 

MAX 

7b 

82 

86 

89 

81 

76 

80 

80 

82 

89 

79 

73 

75 

82 

88 

MiN 

bd 

66 

66 

58 

49 

40 

38 

48 

49 

50 

51 

52 

62 

63 

58 

AV  MAX 

71.1 

74.2 

73.8 

72. 3M 

69.4 

62. IM 

64.  2M 

64.  9M 

66.4 

68.3 

66. 9M 

68.  OH 

71. 2M 

72. 9M 

72.7 

AV  MIN 

65. 6 

68.7 

68.1 

62. 4M 

59.5 

50. 6M 

50. OM 

55. OM 

54.9 

56.3 

58.  8M 

60.  9M 

64.  7M 

6b. 6M 

64.8 

AVG 

6H.4 

71.5 

71.0 

67. 4M 

64.5 

56. 4M 

57. IM 

60. OM 

60.7 

62.3 

62. 9M 

64.  5M 

68. OM 

6y.3M 

68.8 

MAX 

100 

111 

96 

99 

92 

82 

82 

88 

88 

90 

102 

102 

105 

101 

104 

MIN 

57 

60 

59 

51 

42 

33 

37 

44 

44 

46 

48 

52 

54 

56 

52 

AV  MAX 

93.0 

96.8 

85.5 

86.5 

74.7 

63.1 

66.3 

70.5 

71.0 

73.2 

76.3 

82.0 

91.5 

8f.4 

86.7 

AV  MIN 

bJ.d 

6/. 6 

64.3 

59.6 

55.7 

45.5 

46.7 

51.8 

51.1 

52.9 

54.7 

57.9 

63.5 

61.4 

62.4 

AVG 

78.1 

82.2 

74.9 

73.  1 

65.2 

54.3 

56.5 

61.2 

61.1 

63.1 

65.5 

70.0 

77.5 

7».4 

74.6 

MAX 

9i 

98 

94 

92 

83 

73 

74 

82 

84 

83 

99 

98 

102 

100 

102 

MiN 

59 

63 

60 

b3 

41 

34 

34 

43 

42 

43 

46 

57 

61 

60 

57 

AV  MAX 

88. 1 

89.9 

82. 8M 

80.5 

71.1 

61.7 

65.3 

69.8 

72.7 

74.  3M 

78. 7M 

85. 4M 

93. 6M 

9u.6 

88.1 

AV  MIN 

64.2 

67. H 

65. 6M 

56.4 

53.2 

41.9 

42.4 

50.6 

49.0 

50. 3M 

56. 8M 

63. IM 

67. IM 

65.6 

65.0 

AVG 

76.2 

78.9 

74. 2M 

68.5 

62.2 

51.8 

53.9 

60.2 

60.9 

62.  3M 

67. 8M 

74. 3H 

80. 4M 

78.1 

76.6 

MAX 

__ 

„ 

•  _ 

100 

92 

81 

85 

90 

92 

97 

96 

94 

99 

101 

103 

MIN 

— 

-- 

-- 

57 

47 

37 

40 

49 

47 

49 

50 

55 

58 

59 

57 

AV  MAX 

" 

-- 

— 

87.4 

76.4 

66.1 

70.3 

72.8 

76.2 

78.6 

78.7 

82.3 

88.9 

88.1 

86.9 

AV  MIN 

— 

-• 

— 

61.2 

58.3 

48.0 

50.2 

55.2 

53.3 

54.8 

56.9 

60.4 

63.9 

62.8 

64.3 

AVG 

— 

-- 

-- 

74.3 

67.4 

57.1 

60.3 

64.0 

64.8 

66.7 

67.8 

71.4 

76.4 

7b. b 

75.6 

MAX 

96 

102 

89 

92 

85 

75 

75 

80 

82 

84 

92 

91 

94 

92 

97 

MIN 

53 

56 

50 

46 

36 

28 

30 

38 

35 

36 

37 

46 

48 

48 

43 

AV  MAA 

86.9 

90.1 

80.2 

81.1 

69.8 

57.8 

60.2 

63.7 

67.0 

66.7 

68.5 

74.8 

85.4 

81.6 

80.1 

AV  MiN 

62.9 

66.0 

58.9 

55.7 

50.5 

38.4 

40.4 

46.1 

44.2 

44.3 

47.7 

54.8 

61.5 

5.  .6 

58.9 

AVG 

74.9 

78.1 

69.6 

68.4 

60.2 

48.1 

50.3 

54.9 

55.6 

56.5 

58.1 

64.8 

73.5 

7o.l 

69.5 

MAX 

94 

98 

93 

loo 

86 

69 

76 

88 

87 

98 

84 

86 

100 

96 

108 

MIN 

49 

57 

57 

44 

36 

32 

29 

40 

40 

44 

46 

50 

56 

50 

49 

AV  Max 

86.1 

93.3 

85. 6M 

91.7 

76. 5M 

66. 2M 

64. 6M 

73.0 

76.1 

80.2 

79.5 

81.2 

88.4 

87.3 

85. OM 

AV  MiN 

54.8 

61.6 

60.7 

53.0 

48. 9M 

43.7 

38. 3M 

49.4 

50.6 

50.2 

50.1 

56.9 

59.4 

57.0 

54. IM 

AVG 

70.5 

77. s 

73. 2M 

72.4 

62. 7M 

55. OM 

51. bM 

61.2 

63.4 

65.2 

64.8 

69.1 

73.9 

72.2 

69. 6M 

MAX 

__ 

_» 

_. 

82 

75 

6b 

65 

73 

79 

84 

90 

86 

94 

92 

93 

MIN 

-• 

>- 

— 

54 

42 

34 

36 

43 

42 

43 

42 

53 

56 

56 

53 

AV  MAX 

— 

— 

-- 

73.6 

6<i.l 

53.1 

56.2 

62.4 

65.4 

69.4 

71.7 

75.3 

83. IM 

Bl.O 

78.1 

AV  MIN 

— 

-- 

-- 

b7.9 

53.8 

42.7 

44.8 

5o.l 

48.2 

50.6 

52.5 

57.1 

60.8m 

59.8 

60.2 

AVG 

" 

-- 

— 

65.8 

59.0 

47.9 

50.5 

56.3 

56.8 

60.0 

62.1 

66.2 

72. OM 

7o.4 

69.2 

MAX 

88 

93 

92 

96 

85 

74 

80 

80 

85 

90 

84 

79 

83 

92 

94 

MlN 

58 

62 

62 

53 

42 

34 

36 

46 

42 

46 

46 

54 

57 

59 

56 

AV  MAX 

76.1 

80.0 

77.1 

77.5 

7o.rt 

^1.^ 

64.8 

66.8 

67.3 

67.7 

68.5 

70.8 

75.2 

76.9 

76.2 

AV  MIN 

61.4 

65.6 

64.7 

57.* 

55.2 

43.7 

45.5 

51.2 

49.1 

50*9 

54.0 

58.1 

60.5 

61.6 

60.6 

AVG 

68.8 

72.8 

70.9 

67.5 

63.0 

52.7 

55.2 

59. u 

58.2 

59.3 

61.3 

64.5 

67.9 

69.3 

68.4 

See  page  4  3  for  key  to  terms  ft  abbreviotions 


TABLE     A-3   (Cont.) 

AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION   NAME 

1967 

1968 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

LOS  ikNotLES 

DRAINAOt  PKOVlNCt  U 

LOS  ANGtLtS-i*"*  GABKltL  "IV. 

MYOKOLOGIC  UNlI  un« 

> 

L*  CHCbC  GHtG  U.VENf 

MAX 

lui 

108 

97 

9b 

89 

78 

8U 

84 

84 

87 

98 

96 

100 

99 

1V4 

MIN 

b8 

60 

b7 

48 

S'i 

29 

33 

42 

37 

♦  0 

♦  0 

49 

53 

SI 

♦9 

AV  HHA 

94.6 

96.7 

84.8 

84.9 

72.6 

59.9 

63.9 

67.2 

68.3 

72. 4M 

7^.2 

81.0 

90.2 

86.9 

85.1 

AV  MIN 

b4.d 

68. J 

61.6 

b8.7 

52.4 

♦  1.3 

44.1 

48.8 

♦  7.2 

48. 2M 

51.3 

57.1 

63.2 

6„>0 

61.0 

AtfU 

7"*. 7 

82. b 

73.2 

71.8 

62.5 

SO.  6 

b4.0 

58.0 

57.8 

60.  3M 

62.8 

69.1 

76.7 

73.5 

73.1 

L*  FHE.SA  S  C  t  CU 

MAX 

91 

96 

96 

98 

89 

80 

R4 

84 

88 

96 

92 

86 

88 

98 

100 

MIN 

12 

62 

bO 

52 

40 

30 

33 

42 

♦  2 

46 

♦5 

52 

54 

56 

52 

AV  MAX 

79. HM 

81.8 

80.3m 

79. 7f. 

73. 6H 

65.  8H 

69.7 

69.  5K 

71.1 

72.5 

72. 2M 

75. ♦« 

80. OM   8o.3 

80.  5M 

AV  MlN 

b9.o« 

6b. 1 

63. 9M 

b6.8t' 

55.3* 

42.5»< 

♦  1.8 

49. 6H 

48.6 

50.8 

53. 5H 

58.  2M 

61.5*' 

6i.6 

59. 7M 

AVb 

69.  4H 

7i.b 

72. IM 

68.  3f 

64.  5H 

S4.2H 

55.8 

59.  6M 

59.9 

61.7 

62.  9N 

66.  8M 

70.8X 

7i.O 

70. IM 

LA  HIHAOA 

MAX 

97 

103 

98 

99 

90 

79 

83 

87 

88 

96 

_. 

95 

100 

102 

100 

MIN 

b7 

61 

b7 

49 

38 

31 

32 

41 

39 

39 

-• 

51 

56 

54 

50 

AV  MMX 

87. H 

91.7 

84.3 

8b.  7 

76.2 

66.0 

70.3 

72.8 

75. Of 

76.2 

" 

81. 0 

88.0 

86.6 

85.3 

AV  MIN 

be.t 

6b. 4 

63.4 

53.7 

51.4 

38.7 

39.6 

48.0 

46. Of 

49.7 

" 

58.1 

61.9 

61.1 

58.6 

AV6 

7b. 1 

78.6 

73.9 

69.7 

63.8 

5?. 4 

55.0 

60.4 

60.  5f 

63.0 

" 

69.6 

75.0 

73.9 

72.0 

LA  CITT  COLLEOt 

MAX 

9U 

100 

96 

99 

89 

78 

83 

85 

87 

93 

93 

86 

92 

99 

98 

MiN 

b7 

61 

61 

52 

42 

33 

35 

44 

45 

47 

♦  7 

53 

57 

58 

&♦ 

AV  Max 

8^.1 

H6.2 

82.3 

82.8 

74.2 

64.4 

68.3 

71.0 

72.5 

72.7 

72.8 

75.6 

82.3 

81.5 

81. ♦ 

AV  MIN 

61. b 

66.0 

6b. 2 

57.4 

54.4 

♦  2.9 

♦  4.1 

51.2 

50.4 

52.9 

55.6 

58.7 

62.3 

6>>.0 

61.5 

AVti 

72. u 

76.1 

73.8 

7u.l 

64.3 

53.' 

56.2 

61.1 

61.5 

62.8 

6^.2 

67.2 

72.3 

7i.8 

71.5 

LO*EB  FRANKLIN  KtS 

MAK 

88 

98 

9b 

96 

86 

76 

80 

82 

85 

»1 

93 

85 

92 

96 

96 

MiN  . 

bb 

b9 

b9 

52 

41 

33 

34 

43 

40 

♦  3 

4^ 

52 

55 

54 

52 

AV  M«X 

80. b 

83.8 

78.1 

80.4 

72.7 

62.5 

66.1 

68.6 

69.5 

70. ♦ 

70.7 

73.2 

80.0 

79.5 

78.9 

AV  MIN 

60.6 

64.8 

63.0 

57.1 

53.2 

43.6 

43.8 

49.7 

47.4 

♦9.2 

52.2 

56.0 

59.8 

5v.4 

60.0 

AVG 

70.6 

74.3 

70.6 

68.8 

63.0 

53.1 

55.0 

59.2 

58.5 

59.8 

61.5 

64.6 

69.9 

69.5 

69.5 

MONTANA  HANCH 

MAX 

9* 

106 

102 

109 

91 

88 

94 

92 

96 

96 

91 

92 

96 

99 

103 

HIN 

bO 

64 

62 

53 

44 

34 

40 

49 

48 

50 

52 

58 

62 

61 

52 

AV  MAX 

8b. 6 

93.3 

88.7 

90.1 

79.7 

73.0 

76.0 

75.0 

76.6 

74.6 

74.8 

76.8 

84.2 

84.8 

85. ♦ 

AV  MlN 

64.8 

67.9 

67.0 

58.6 

56.5 

45.9 

46.7 

b4.5 

53.7 

56.8 

58.8 

61.9 

66.2 

66.7 

6^.0 

AVO 

7b. 2 

80.6 

77.9 

74.4 

68.1 

59.5 

61.4 

64.8 

65.2 

65.7 

66.8 

69.4 

75.2 

73.8 

74.7 

NOKIHHiOGe 

MAX 

•  _ 

_• 

•• 

96 

92 

82 

81 

88 

87 

91 

100 

101 

102 

99 

103 

MIN 

-. 

— 

— 

48 

35 

28 

29 

38 

38 

36 

♦  2 

50 

55 

51 

47 

AV  MnX 

-- 

— 

— 

85.9 

75.0 

63.3 

66.3 

70.5 

72.0 

74.9 

77.2 

82.8 

90.6 

87.5 

86.7 

AV  MIN 

— 

— 

— 

55.4 

50.1 

♦2.3 

41.6 

48.0 

44.7 

47.3 

53.5 

56.5 

62.1 

59.3 

58.6 

AVb 

— 

-- 

— 

70.7 

62.6 

52.8 

54.0 

59.3 

58.4 

61.1 

65. ♦ 

69.7 

76.4 

73.4 

72.7 

OPIDS  CAMP  FC  37bE 

MAX 

97 

99 

86 

82 

TO 

62 

6b 

70 

75 

78 

92 

96 

96 

94 

92 

MIN 

b2 

b8 

52 

48 

32 

la 

18 

32 

30 

31 

31 

40 

53 

46 

45 

AV  MhX 

9U.1 

91.0 

79.8 

7b. 4 

59.6 

46.3 

50.0 

57.3 

59.0 

65.1 

71.3 

82.8 

86.5 

82.6 

82.5 

AV  MIN 

64.9 

67.3 

b9.0 

55.4 

46.3 

33.7 

36.1 

♦  2.8 

40.0 

42.1 

♦8.1 

55.9 

62.6 

58.3 

58.6 

AVb 

77. b 

79.2 

69.4 

65.4 

53.0 

40.0 

43.1 

50.1 

♦9.5 

53.6 

59.7 

69.4 

74.6 

70.5 

70.6 

PACOIHA  UAM  FC  33A  F 

MAX 

100 

108 

94 

98 

90 

80 

80 

85 

84 

89 

99 

97 

100 

98 

103 

MiN 

bO 

bB 

54 

50 

41 

33 

3b 

42 

44 

43 

44 

50 

51 

54 

51 

AV  MAX 

93.9 

96.2 

83.6 

86.4 

73.2 

60.6 

64.1 

68.4 

70.1 

73.4 

75.7 

81.1 

89.6 

87.1 

86.1 

AV  MIN 

64.3 

68.6 

62.1 

63.8 

56.4 

46.7 

49.6 

53.0 

51.5 

53.6 

54.3 

58.3 

64.9 

6^.7 

64.4 

AVb 

79.1 

82.4 

72.9 

75.1 

64.8 

53.7 

56.9 

60.7 

60.8 

63.5 

65.0 

69.7 

77.3 

74.9 

75.3 

PALOS  VtKUES 

MAX 

•  _ 

.. 

•  _ 

96 

85 

79 

81 

80 

85 

91 

92 

88 

94 

97 

99 

MiN 

•  - 

.- 

— 

48 

39 

27 

33 

44 

40 

♦  0 

44 

50 

53 

♦  9 

52 

AV  MmX 

— 

— 

-. 

79. 9H 

71. 5M 

63.0 

66.1 

67.7 

70.1 

70. 5M 

71.5 

74. 6M 

82.1 

80. S 

79.8 

AV  MlN 

— 

— 

— 

53. 7M 

52. OM 

♦  0.7 

42.2 

♦  9.2 

♦  7.5 

4B.4M 

52.3 

56. IM 

60.3 

59. U 

58.4 

AVb 

" 

-- 

— 

66.  8M 

61. 8M 

51.9 

54.2 

58.5 

58.8 

59. 5M 

61.9 

65. ♦M 

71.2 

6v.9 

69.1 

PUDOINGbTONt  UAM 

MAX 

97 

108 

97 

99 

88 

75 

78 

66 

89 

92 

95 

97 

98 

98 

101 

MIN 

bJ 

b6 

54 

47 

35 

ei 

30 

39 

36 

33 

38 

♦  9 

50 

50 

♦8 

AV  MmX 

91.7 

94.6 

84.3 

85.0 

72.8 

60.5 

64.5 

68.3 

70.6 

73.6 

75.1 

80.3 

88.0 

8b. 6 

83.7 

AV  MIN 

bB.l 

62.1 

60.4 

52.7 

49.1 

38.4 

38.8 

♦  6.1 

43.8 

45. 2M 

♦9.3 

53.5 

58.6 

57.2 

56.5 

AVG 

74.9 

78.4 

72.4 

68.9 

61.0 

49.5 

51.7 

57.2 

57.2 

59. 4M 

62.2 

66.9 

73.3 

7i.^ 

70.1 

HIO  HONDO  SPHEAU  GRN 

MAX 

92 

99 

99 

98 

90 

77 

80 

86 

88 

94 

93 

98 

97 

101 

102 

MiN 

b3 

60 

60 

50 

39 

30 

36 

44 

41 

40 

♦  0 

52 

54 

51 

53 

AV  MMX 

84. 9M 

88.1 

82.4 

82.1 

74. 9M 

63. 2M 

66.4 

68.6 

72. 4M 

72.6 

74.5 

78.9 

84.  7M 

84.  8M 

8^.4 

AV  MiN 

60. 2M 

64.2 

63.7 

55.9 

53. OM 

42. IM 

44.1 

50.4 

47. 3M 

49.6 

53.3 

58.0 

60. OM 

59. 4M 

58.5 

AVb 

72. bM 

76.2 

73.1 

69.0 

64.  OM 

5?.7m 

55.3 

59. 5 

59.  9M 

61.1 

63.9 

68.5 

72. 4M 

72. IM 

71.5 

SAN  OIMAS  DAH 

MAX 

104 

100 

98 

98 

90 

75 

77 

85 

89 

91 

102 

100 

102 

tOi 

104 

MIN 

52 

b6 

b4 

50 

40 

31 

34 

♦  3 

40 

38 

♦  0 

51 

50 

54 

49 

AV  MAX 

94.6 

98.4 

H6.7 

86.9 

74.0 

(Sl.<! 

65.3 

70.1 

72.7 

75.7 

79.8 

85.8 

93.6 

9o.3 

89.7 

AV  MIN 

60.6 

66.8 

61.6 

57.6 

53.8 

♦  1.4 

♦  3.8 

49.9 

47.1 

47.7 

52.1 

57.7 

62.5 

6o.9 

60.4 

AVb 

77.6 

82.6 

74.2 

72.3 

63.9 

51.3 

5^.6 

60.0 

b9.9 

61.7 

66.0 

71.8 

78.1 

7b. 6 

75.1 

SAN  FEKNANUU  VLl  HOS 

MAX 

lOJ 

110 

98 

98 

9? 

80 

80 

90 

88 

92 

102 

10^ 

104 

104 

106 

MIN 

b3 

bO 

56 

48 

44 

3u 

3^ 

42 

40 

42 

♦  2 

48 

50 

54 

54 

AV  MAX 

96.9 

99.1 

87.0 

86.7 

75.0 

59.3 

65.1 

7o.4 

72.6 

76.6 

81.2 

87.5 

95.1 

91.4 

90.1 

AV  MIN 

60.7 

6b. 8 

61.3 

61.1 

51.9 

45.4 

♦  7.5 

51.8 

48.8 

50.0 

53.1 

57.4 

62.3 

60.9 

62.9 

AVb 

78. 8 

82.6 

74.2 

73.9 

63.5 

52.4 

56.3 

61.1 

60.7 

63.3 

67.2 

72.5 

78.7 

76.2 

76.5 

SAN  GABKIEL  QAm 

MAX 

97 

104 

96 

96 

88 

76 

80 

85 

87 

89 

95 

95 

98 

96 

99 

MIN 

b7 

b7 

53 

49 

3H 

31 

33 

41 

38 

40 

♦  I 

50 

54 

50 

48 

AV  MAX 

90.0 

93.3 

83.3 

84.5 

73.5 

60.3 

65.2 

68.6 

69.6 

71.4 

73.1 

79.8 

88.2 

8b. 7 

83.6 

AV  MIN 

63.6 

67.1 

60.8 

55.1 

51.4 

40.5 

40.6 

48.4 

46.4 

48.2 

51.2 

56.2 

62.7 

6„.l 

59.5 

AVb 

76.8 

80.2 

72.1 

69.8 

62.5 

50.4 

52.9 

58.5 

58.0 

59.8 

62.2 

68.0 

75.5 

72.9 

71.6 

See  page  4  3  for  key  to  terms  &   abbreviations 
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TABLE     A-3   (Cont.) 
AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 
TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


OCT. 


NOV.         DEC 


1968 


JAN. 


FEB. 


MAR 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


LOS  ANbtLES 
ORAINAOE  PHOVIhCL  U 


LOS  ANGELbS-^AN  GABHIEL  KIV. 
MYD«OLOGIC  UMIT  U05 


SAN  PEUHO  RES 


SANTA  ANITA  FtKN  LGF 


SIERHA  MAQHE  PUHP  ST 


SILVER  LAKE  REb 


UPPER  FRANKLIN  RES 


VAN  NOHHAN  LK  LUR  DA 


VAN  NUTS  FC  lib 


MHITTIER  NAMROnS 


MAA 

90 

101 

96 

96 

85 

78 

81 

83 

85 

88 

95 

88 

99 

94 

96 

NIN 

bSI 

6b 

63 

56 

45 

37 

42 

49 

47 

50 

52 

56 

58 

59 

56 

AV  MAX 

80. b 

85.2 

78.7 

80.7 

71.3 

63.3 

66.2 

68.3 

69.5 

68.9 

69.6 

72.6 

82.4 

79.0 

78.6 

AV  NiN 

63.3 

67.3 

66.2 

60.7 

57.8 

♦7.7 

49.0 

53.5 

53.2 

54.0 

57.2 

60.1 

63.8 

63<7 

62.7 

AVti 

7^.0 

76.3 

72.5 

70.7 

64.6 

55.6 

57.6 

60.9 

61.4 

61. S 

63.4 

66.4 

73.1 

71.4 

70.7 

MAA 

9/ 

97 

88 

98 

85 

68 

71 

80 

76 

80 

88 

88 

89 

89 

94 

HiN 

63 

57 

b4 

48 

37 

30 

33 

42 

38 

39 

40 

48 

55 

52 

47 

AV  MMA 

t)3.a 

86.0 

76.5 

79. 2M 

67.9 

53.8 

57.3 

62. OM 

62.  2M 

63.  5M 

66.  7M 

72.8 

81.7 

78.3 

77. 3H 

AV  HIN 

64.  U 

67.3 

60.1 

59. 2M 

53.2 

41.3 

43.1 

4B.3M 

46. 9M 

47. 2M 

50.  IH 

55.6 

62.9 

60.8 

59. 6H 

Ave 

73.9 

76.7 

68.3 

69. 2M 

60.6 

47.6 

50.2 

55. 2M 

54.  6H 

55.  4M 

58. 4H 

64.2 

72.3 

6^.6 

68. 5M 

MAX 

96 

10b 

96 

98 

90 

79 

80 

86 

88 

91 

97 

95 

100 

99 

104 

MIN 

57 

61 

56 

50 

39 

32 

33 

42 

39 

♦1 

42 

52 

53 

53 

47 

AV  MAX 

90. b 

93.6 

85.0 

85.4 

74.4 

63.9 

66.9 

7o.4 

72.7 

74.2 

75.7 

81.4 

88.9 

86.8 

85.1 

AV  HiN 

61.9 

6b. 9 

62.7 

54.7 

50.3 

41.4 

42.4 

49.2 

47.2 

48.6 

52.6 

57.2 

61.1 

59.7 

59.0 

AVb 

76.^ 

79.8 

73.9 

70.1 

62.4 

52.7 

54.7 

59.8 

60.0 

61.4 

64.2 

69.3 

75.0 

73.3 

72.1 

MAX 

8H 

97 

94 

94 

86 

76 

80 

90 

86 

-. 

— 

— 

— 

94 

94 

MIN 

56 

62 

60 

SI 

42 

34 

35 

43 

41 

— 

— 

— 

-- 

5b 

53 

AV  Nmx 

Ul.b 

84.2 

80.0 

80.6 

72.3 

62.4 

66.2 

69.4 

70.4 

— 

— 

— 

— 

79.2 

78.5 

AV  HiN 

62.1 

66.2 

64.2 

55.7 

52.5 

41.6 

43.0 

49.4 

48.2 

— 

— 

-- 

— 

60.2 

59.6 

AVG 

71. « 

75.2 

72.1 

68.2 

62.4 

52.0 

54.6 

59.4 

59.3 

— 

" 

•• 

"• 

69.7 

69.1 

MAX 

9b 

104 

96 

98 

98 

70 

72 

80 

„ 

90 

96 

89 

94 

94 

96 

HIN 

52 

58 

56 

46 

36 

28 

30 

40 

— 

38 

38 

46 

50 

49 

45 

AV  Mmx 

BU.l 

90.7 

81.8 

83.3 

72.3 

57.7 

61.7 

66.4 

" 

69.9 

70.0 

74.6 

82.4 

80.2 

79.3 

AV  HIN 

bB.O 

62.4 

62.5 

51.4 

48.8 

38.8 

37.6 

45.8 

— 

44.9 

47.7 

52.8 

56.5 

5b. 5 

55.9 

AV6 

73.1 

76.6 

72.2 

67.4 

60.6 

48.3 

49.7 

56.1 

— 

57.4 

58.9 

63.7 

69.5 

67.9 

67.6 

MAX 

_. 

_« 

_• 

96 

91 

79 

80 

87 

88 

90 

100 

101 

103 

lOU 

104 

MIN 

— 

— 



49 

42 

sa 

35 

46 

44 

44 

45 

52 

54 

56 

54 

AV  MMX 

— 





86.0 

75.5 

62.0 

64.7 

70.3 

71.6 

75.0 

78.4 

84.4 

91.7 

89.0 

88.1 

AV  MIN 

_• 

—_ 

_. 

58.6 

54.1 

44.5 

46.0 

52.0 

50.1 

51.6 

53.9 

56.9 

63.0 

6i.O 

62.0 

AVti 

— 

— 

— 

72.3 

64.8 

53.3 

55.4 

61.2 

60.9 

63.3 

66.2 

70.7 

77.4 

75.0 

75.1 

MAX 

9H 

Ill 

__ 

._ 

_. 

80 

81 

89 

88 

.- 

.. 

— 

100 

102 

104 

HiN 

5H 

bU 

— 

— 

— 

32 

32 

42 

40 

— 

— 

" 

56 

55 

50 

AV  MAX 

90.2 

94.6 

— 

— 

— 

62. IM 

66.1 

69.  6M 

72. 7H 

— 

— 

— 

89.0 

87.1 

87.3 

AV  HIN 

6J.8 

71. U 

— 

— 

— 

42. OM 

42.0 

50. IM 

48. 3M 

— 

" 

-- 

64.1 

61.5 

60.5 

AVG 

77.0 

82. d 

— 

— 

— 

52. IM 

54.1 

59.  9M 

60.  bM 

-- 

-- 

"" 

76.6 

74.3 

73.9 

MAX 

96 

102 

100 

99 

89 

79 

80 

85 

88 

97 

9b 

92 

98 

98 

101 

MiN 

51 

57 

55 

43 

36 

29 

30 

40 

35 

33 

40 

45 

49 

52 

48 

AV  MmX 

88.4 

91. 3M 

85.5 

85.7 

73.7 

63.7 

67.0 

70.8 

73.2 

74. 9h 

77. 8H 

81.2 

87.6 

87. 5M 

85. 3H 

AV  HlN 

59.1 

62.  9M 

62.8 

bO.l 

49.9 

38. 3 

38.3 

48.1 

43.7 

45. 7M 

51. IM 

55.1 

57.9 

56. 4M 

55.  3H 

AVG 

73.8 

77. IH 

74.2 

o7.9 

61.8 

51.0 

52.7 

59.5 

58.5 

60.  3M 

64.  5H 

68.2 

72.8 

72. OM 

70. 3H 

See  page  43  for  key  to  terms  S   abbreviations 


TABLE     A-3    (Cont.) 

AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 
TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AU& 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEa 


MAR 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


LAMUNTON 

URAINAOt  PHOVlNCe  H 


IVANHAH 

MTOHOLOtilC  UNI  I  «12 


Ivanpam  county  YAKO 


MAX 

lib 

HI 

— 

VB 

MIN 

6b 

6o 

— 

»t£ 

AV  Hm* 

lOb.bM 

lOJ.bM 

-- 

«<».0 

AV  MIN 

7».0M 

Jd.ttn 

— 

bJ.O 

AV(i 

HV.Hri 

Utt.iM 

-- 

71.0 

93 

38 

77.0 

46.0 

61. b 


104 

42 

AS.O 

Sl.O 

60. 0 


114 

SO 

103.0 

65.0 

b4.0 


lOS  106 

S2  4S 

9!>.0  94.0 

6J.U  60<0 

7v0  77.0 


StAKLtS 

MYDHUL06IC  UNIl  K21 


SOUTH  IHONA 


MAX 
MiN 
AV  MAX 
AV  MIN 
AVG 


114 
74 


114 
74 


107.5M  10b. 6H 
79. 7M  bO.bM 
9j.6M   94. bH 


102 

64 

9b. 6M 

71. 3M 

b4.0H 


90 

bO 

•iU.O 

bb.O 

7<..0 


90 

30 

70.0 

bl.U 

64.  b 


70 
32 

(Sl.O 
3h.U 
40. b 


78 

20 

63.0 

36.0 

49. b 


86 

34 

7J.0 

46.0 

59. b 


90 

40 

76.0 

40. u 

62.0 


94 

46 

02.0 

b3.0 

67. b 


104 

bO 

91.0 

61.0 

76.0 


113 

58 

99.0 

73.0 

06.0 


110 

74 

10b. 0 

79.0 

92.0 


109 

62 

98.0 

7j.0 

8t>.b 


108 
54 

100.0 
69.0 
84.5 


ANTEUOPt 
MYDMOLOeIC  UNIT  «26 


LANCASTEH  HMS 

MAX 

110 

114 

-. 

94 

87 

— 

73 

— 

81 

90 

100 

108 

106 

102 

~ 

MIN 

bb 

60 

— 

34 

30 

— 

17 

-. 

26 

30 

37 

46 

55 

46 

— 

AV  MAX 

104. 2M 

104. 7M 

-- 

06. IH 

70. 5M 

— 

b9.4M 

" 

68.  7M 

76. OH 

01. OM 

9«.7M 

101. 2n 

92.  9M 

— 

AV  MIN 

6b.  7M 

bb.sM 

-- 

43. 6H 

41. IM 

— 

2B.0H 

-- 

3b. bM 

40. 5H 

48. 7M 

58. 3M 

64. IM 

5<#.0M 

— 

AVb    - 

0b. OH 

bb.lM 

-- 

64.  9H 

bb.MM 

" 

43. 7M 

-- 

52. IM 

58.  3H 

64.  9H 

76. 5M 

82.  7M 

70.0M 

•" 

PALMOALE  HMS 

MAX 

109 

110 

107 

99 

92 

•_ 

74 

•• 

02 

88 

100 

._ 

104 

102 

__ 

MiN 

60 

61 

b2 

30 

29 

-- 

20 

— 

27 

30 

38 

— 

53 

43 

-» 

AV  MAX 

103. bM 

104. OH 

92. 4H 

bb.3H 

7b. 3H 

" 

60. 8H 

-- 

67.  7M 

74.  9H 

82.  2M 

-- 

96. 2M 

90.0M 

"- 

AV  MIN 

64. 4M 

66. 2H 

bb.OH 

4b. 9M 

41. 7M 

— 

29. 0M 

-- 

35.  6M 

40. IH 

46. 9M 

— 

65.  8M 

5ii.2M 

"- 

*V(i 

04. OM 

0b. IH 

7b. 2H 

66. IM 

b0.bM 

— 

45. 3M 

-- 

51. 7h 

57. 5H 

64.  6M 

•" 

81. OH 

74.  IN 

•• 

PIUTE  dUTTE 

MAX 

110 

llu 

100 

96 

09 

70 

7b 

02 

87 

89 

99 

104 

105 

104 

102 

MIN 

60 

b9 

b4 

42 

34 

24 

21 

27 

31 

32 

38 

46 

58 

51 

45 

AV  MhX 

102.9 

103.9 

91.6 

06.2 

72.2 

55./ 

62. OM 

69.2 

69.9 

74.8 

82.0 

91.5 

97.1 

92.6 

93.5 

AV  MIN 

bb.7 

6b. b 

60.8 

49.0 

44.9 

30.7 

30. 9M 

42.0 

39.3 

43.1 

bl.O 

50.9 

67.0 

62.8 

58.0 

AVG 

bb.8 

bb.« 

7b. 2 

6b. u 

58.6 

43.2 

46. bH 

5b. 6 

54.6 

59.0 

66.5 

75.2 

82.1 

77.7 

75.8 

■ILLOW  bPrtlNtiS 

MAX 

94 

94 

b4 

81 

7b 

6b 

67 

74 

70 

76 

86 

94 

93 

92 

90 

MIN 

64 

6b 

b2 

44 

33 

19 

24 

32 

30 

32 

35 

44 

60 

40 

44 

AV  MAX 

8H.«; 

b9.6 

77.4 

72.0 

61.1 

46.7 

54. u 

60.6 

60.0 

63.0 

69.0 

79.9 

87.5 

8u.6 

80.9 

AV  MiN 

bV.b 

69.9 

60.9 

b2.6 

47.2 

31.3 

33.7 

42.4 

39.7 

43.2 

bO.5 

60.9 

67.2 

59.9 

60.0 

AVti 

70.9 

79.0 

69.2 

62.3 

54.2 

39.0 

43.9 

51. 5 

49.9 

53.1 

59.8 

70.4 

77.4 

7o.3 

70.5 

HOJAVt 

HYDH0L06IC  UNIT  «28 


ADELANtO 


APPLE  VALLEY 


ARKOMHEAD  RANGtM  STA 


BAHST0»-2 


BIG  PINkS  PAHK 


El  hihage  visan  u  f 


HESPEHIA 


hax 

HIN 

AV  HAX 
AV  HIN 
AVG 

HAX 
HIN 
AV  MAX 
AV  MIN 
AVG 

HAX 
HlN 

AV  HAX 
AV  HIN 
AVG 

MAX 
HIN 

AV  HhX 
AV  HlN 
AVG 

HAX 
MIN 

AV  MmX 
AV  MIN 
AVG 

HAX 
MlN 
AV  HhA 
AV  HIN 
AVG 

hAx 

HIN 
AV  HAA 
AV  HlN 
AVG 


112 

60 

102.4 

68. b 

85. b 

107 
b3 


10b 

60 

102.7 

6b. b 

bb.6 

107 
bb 


99. 9M  101. JM 
62. IH  62. 6M 
01. OH   02. OH 


92 

bb 

01. 2H 

60. 9H 

71. IH 


109 

b6 

104.1 

6b. 2 

04.7 

110 

60 

lOO.b 

bl.O 

03. U 


90 

bo 

b4.bh 

60.  3H 

72. 4M 


107 

bb 

101. J 

64.2 

82.0 

110 

60 

102.7 

69.2 

06. u 


loo 

b2 
91.0 
b9.2 
7b. 1 

96 

4b 

09.  9m 

bb.2M 

72. 6H 

90 

30 

76. 0H 

49. 2H 

63.0H 


103 

47 

00. b 

b6.6 

72.6 

90 

b4 

90.7 

61.4 

76.1 


9b 

36 

b7.0 

47.0 

67.0 


02 

30 

Ts.O 

4?.0 

se.b 

96 

40 

07.0 

47.0 

67.0 

76 

34 

69.  8H 

42. 4H 

bb.lH 

91 
34 

02.0 
42.0 
62.0 

96 

42 

06.0 

bu.O 

60.0 


90 

32 

73.0 

43.0 

b0.O 


80 

26 

66.0 

41.0 

b3.b 

02 
iZ 

70.0 
42.0 
60.0 

72 

19 

b7.9H 

37.6M 

47. 0H 

84 

27 

69.0 

39.0 

b4.0 

80 

36 

7b. 0 

44. u 

59.5 


70 

22 

53.0 

29.0 

41.0 


64 

12 

51.0 

23.0 

37.0 

72 

20 
SO.U 
28.0 
39.0 

56 

2 

41  .IM 

21. 2M 

31. 2M 

6b 

21 

51.0 

27.0 

39.0 

7b 

id 

5b. 0 

1?.0 

43. b 


73 

lb 

b9.0 

29.0 

44.0 

70 

lb 

60.0 

25.0 

42. b 

70 

12 

52.0 

24.0 

30.0 

83 

20 

64.0 

25.0 

44. b 

62 

10 
46. 8M 
25. IH 
36.  OM 

60 

14 

57.0 

25.0 

41.0 

72 

Zd 

59.0 

33.0 

46.0 


02 

2b 

69.0 

4o.O 

54.5 

01 

iZ 

60.0 

33. 0 

bo.b 

72 

20 

bo.O 

33.0 

4b. b 

06 

ZZ 

72.0 

37.0 

b4.b 

66 

bO.lH 


78 
ZZ 

6b. 0 
30. 0 
bl.b 

04 

30 

70.0 

40.0 

bb.O 


06 

30 

69.0 

37.0 

b3.0 

83 

21 

60.0 

3b. 0 

51.5 

75 

10 

57.0 

33.0 

45.0 

8b 

2b 

72.0 

38.0 

bb.O 

66 

18 

49. 9M 

27. 6M 

38.  0M 

82 

27 

67.0 

3b. 0 

bl.O 

8a 

30 

70.0 

39.0 

b4.b 


09 

30 

74.0 

41.0 

b7.b 


86 

29 

73.0 

39.0 

b6.0 

00 

34 

75.0 

42.0 

50. b 


101 

35 

88.0 

49.0 

68.5 


85  98 

27  32 

73.0  83.0 

39.0  46.0 

56.0  64.5 


108 

44 

96.0 

58.0 

77.0 

104 

44 

90.0 

53.0 

71.5 


108 

56 

98.0 

66.0 

82.0 

104 
52 

95.0 
64.0 
79.5 


107 

50 

9b. 0 

61.0 

7t).0 

101 

44 
91.0 
54.0 
75.0 


101 
35 

84.0 
49.0 
66.5 

100 

30 

82.0 

48.0 

65.0 


102 

46 

98.0 

58.0 

78.0 

104 

40 

92.0 

57.0 

74.5 


106 

51 

93.0 

60.0 

76.5 

106 

bB 

97.0 

65.0 

81.0 


104 

40 

94.0 

56.0 

75.0 

1V6 

34 

91.0 

51.0 

71.0 


9b  106  116 

32  40  48 

79.0  86.0  100.0 

41.0  51.0  60.0 

60.0  68.5  80.0 

69  81  90  90      84      04 

14  ZZ  32  44      32      30 

57. 3M  67.4  78. 3H  81. IH   76. OM   75.9 

30. 4H  36.4  45. 8H  52. 3H   4a. IH   46.5 

43.9H  51.9  62. IN  66. 7H   6<.1H   61.2 


103  102 

4  7  35 

93.0  91.0 

bb.O  52.0 

7b. b  71.5 

110  104 

52  42 

94.0  93.0 

61.0  57.0 

7/.b  75.0 


See  page  43  for  Key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE     A-3   (Cont.) 
AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 
TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEB. 


MAR 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


LAHONTON 

drainaue:  PHUviNct  w 


MOJAVt 

HYORULOGIC  UNIT  K28 


HESPERIA  FFS 


LAKE  6HE60RY  UAM 


PHELAN 


PILOT  HOCK  EVAP 


MRIGHTaOOO 


MAX 
MIN 

AV  HmA 
AV  MiN 
AV6 

MAX 
MIN 

AV  MhA 
AV  MIN 
AV6 

MAX 
MIN 

AV  MAA 
AV  MlN 
AV(j 

MAX 
MlN 

AV  MHX 
AV  MXN 
AVb 

MAX 
MIN 
AV  MAX 
AV  MIN 
AV6 


YERMO  INSPECTION  STA   MAX 
MlN 

AV  MHA 
AV  MiN 
AVti 


63 

IB 
61.0 
30.0 
40*b 

73  —  60 

30  ~  J 

63.0  SI. 8  3b. U 

39,0  32. V  19.0 

bl.O  42.*  ?7.0 


1U6 

5b 

97. OM 

6b. 7m 

81. 9M 


lOU 

58 

93.  9M 

6b. 2M 

80. IM 


90 

48 

84. 1 

58.8 

71.5 


109 

69 

102.3 

79.9 

91.1 


108 

72 

101.2 

79.6 

90.4 


98 

61 

89.1 

68.6 

78.9 


92 

50 

77.0 

51.0 

64.0 


86 

30 

87.5    88.2    78.6    76.6 

54.5    55.1    47.6    J8.7 

71.0    71.7    63.1    57.7 

73 

33 

67.0 

42.0 

54.5 


91 
46 

86.0 
54.0 
70.0 


84 

30 

70.0 

46.0 

58.0 

80 

22 

6«.0 

35.2 

49.6 

69 

26 

55.0 

37.0 

46.0 

83 

41 

69.0 

50.0 

59.5 


78 

14 

54.0 

31.0 

42.5 

70 

9 

45.8 

23.0 

34.4 

62 

9 
39.0 
22.0 
30.5 

66 

2S 

51.0 

34.0 

42.5 


5b 

14 
45.0 
27.0 
36.0 

76 

20 

61.0 

34.0 

47.5 

64 

17 

52. U 

26.0 

39.0 

53 

9 

44.0 

26.0 

35.0 

68 

26 

58.0 

36.0 

47.0 


80 

29 

65.0 

39.0 

52.0 

67 

30 

51. 4 

35.0 

43.2 


76 

26 

61.0 

35.5 

48. 3 

66 

24 

53.0 

34.0 

43.5 

79 

33 

64.0 

46.0 

55.0 


67 

21 

51.0 

33.0 

42.0 

80 

28 

65.0 

39.0 

52.0 

76 

24 

60.2 

33.0 

46.6 

68 

22 

54.0 

31.0 

42.5 

84 

36 

68.0 

46.0 

57.0 


70 

28 
54.4 
35.3 
44.9 

83 
32 

70.0 
40.0 
55.0 

76 

24 

64.1 

34.1 

49.1 

71 

21 

58.0 

34.0 

46.0 

87 

38 

74.0 

50.0 

62.0 


84 

30 

61.4 

41.0 

51.2 

96 

33 

78.0 

47.0 

62.5 

88 

28 

72.9 

40.0 

56.5 

85 

28 

71.0 

42.0 

56.5 

100 

43 

83.0 

59.0 

71.0 


86 

38 

72.0 

50.1 

61.1 


95 

36 

81.0 

47.0 

64.0 

89 

36 
72.0 
50.0 
61.0 

105 

50 

94.0 

69.0 

81.5 


84 

48 

77.0 

60.4 

68.7 

98 

51 

91.0 

64.0 

77.5 

93 

41 

85.0 

56.0 

70.5 

89 

46 

81.0 

61.0 

71.0 

105 

66 

98.0 

75.0 

86.5 


83 

41 
71.0 
52.0 
61.5 

98 

42 

85.0 

6u.O 

72.5 

92 

40 
81.0 
5l.O 
6b. 0 

90 

41 

83.0 

59.0 

71.0 

102 

56 

95.0 

7u.O 

82.5 


73.2 
50.4 
61.8 

96 

40 

88.0 

57.0 

72.5 

91 

30 

83.0 

46.5 

64.8 

84 

33 

73.0 

49.0 

61.0 

103 

50 

89.0 

64.0 

76.5 


See  page  43  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    A-3   (Cont.) 
AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 
TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


JULY 


1967 


AUG. 


SEPT. 


OCT.         NOV.        DEC, 


JAN. 


FEB. 


1968 


MAR 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


COLOHAUU  KIVEH  HASIN 
DRAINAoe  PROVlMCe  X 


JOSHUA  THEE 

MYDHOLOeiC  UMI 

xoa 

YUCCA  VALLEY 

MAX 

lu«> 

106 

92 

90 

82 

72 

72 

79 

81 

84 

98 

104 

102 

99 

98 

MIN 

S« 

6^ 

48 

40 

26 

IB 

18 

22 

26 

34 

32 

38 

56 

41 

42 

AV  MMA 

9b. 9 

96.9 

84.8 

83.0 

69.0 

52.0 

b8.0 

67.0 

64.0 

73.0 

79.0 

91.0 

90.0 

91.0 

92.0 

AV  MIN 

66. V 

67.^ 

b6.9 

49.0 

41.0 

28.0 

31.0 

37.0 

38.0 

40*0 

4b. 0 

53.0 

64.0 

62.0 

54.0 

AVG 

81.4 

H3.1 

70.9 

66.0 

5b. 0 

40'0 

44. b 

52.0 

51.0 

56. b 

62.0 

72.0 

77.0 

76. b 

73.0 

DALE 

MY0HOLO6IC  UNIT 

X09 

THENTYNINE  PALMS  NPS 

MAX 

U6 

no 

100 

^^ 

69 

_^ 

73 

84 

88 

.. 

101 

110 

108 

106 

107 

MIN 

64 

6J 

bS 

" 

34 

-- 

25 

33 

37 

— 

43 

40 

54 

56 

72 

AV  MAX 

106.0 

104. J 

93.1 

— 

7b. 0 

— 

63.0 

72.0 

74.0 

— 

88. 0 

101.0 

101.0 

98.0 

97.0 

AV  HiN 

73.1 

71.8 

63.3 

-- 

45.0 

— 

33.0 

43.0 

43.0 

— 

56.0 

61.0 

70.0 

67.0 

63.0 

AVG 

89.6 

88.1 

78.2 

— 

60.0 

" 

48.0 

57.5 

58. b 

— 

72.0 

81.0 

85.5 

82.5 

80.0 

TWENTY  NINE  PALMS 

C 

MAX 

no 

HI 

loo 

9b 

88 

73 

74 

79 

86 

90 

108 

110 

108 

104 

»« 

MIN 

68 

68 

b8 

bO 

38 

22 

25 

30 

36 

40 

41 

54 

62 

60 

__ 

AV  MMX 

10i>.6M 

104. rM 

91. 8M 

88.0 

7b. 0 

57.0 

64.0 

69.0 

71.0 

76.0 

89.0 

102.0 

98.0 

97.0 

•- 

AV  MIN 

76. OM 

7S.6M 

66. IM 

S6.0 

49. u 

33.0 

34.0 

♦  3.0 

43.0 

47.0 

55.0 

68.0 

73.0 

68.0 

— 

AVG 

90. HM 

90.2M 

79. OM 

72.0 

62.0 

45.0 

♦  9.0 

56.0 

57.0 

61. b 

72.0 

85.0 

85.5 

8^.5 

•• 

PlUTt 

MYOHOLOGIC  UNII 

X13 

» 

NEEDLES  CO  YD 

MAX 

118 

118 

loe 

108 

100 

79 

82 

95 

99 

102 

110 

117 

US 

112 

HI 

MiN 

76 

76 

64 

52 

40 

32 

32 

38 

45 

46 

52 

60 

70 

60 

57 

AV  MMX 

lU.lM 

110.3 

102. 3M 

99.0 

86.0 

69.0 

74.0 

82.0 

91.0 

89.0 

99.0 

109.0 

108.0 

10b. 0 

105.0 

AV  MIN 

B0.9M 

79.8 

72.  3M 

60.0 

49.0 

42.0 

41.0 

48.0 

52.0 

b4.0 

60.0 

71.0 

75.0 

7b. 0 

67.0 

AVG 

96. UM 

9b. 1 

87. 3M 

79. b 

67.5 

5b. b 

b7.b 

6b. 0 

71.5 

71.5 

79.5 

90.0 

91.5 

90.0 

86.0 

COLORADO 
HYDHULOGIC  UNIT  X15 


RIPLEY  F.C.  STA. 


MAX 
MIN 
AV  MAX 
AV  MIN 
AVG 


MHlTEitATER 
MYOHOLOGIC  UNIT  X19 


BERMUDA  DUNES 


DESERT  HOT  SPRINGS 


LA  OUINTA 


MOHONGO  VALLEY 


NORTH  SHORE 


OAK  GLEN  SR  174 


OASIS 


MAX 
HIN 

AV  MAX 
AV  MIN 
AVG 

MAX 
MIN 

AV  HmX 
AV  MIN 
AVb 

MAX 
MIN 

AV  MAX 
AV  MlN 
AVG 

MAX 
MIN 

AV  MMX 
AV  MIN 
AVG 

MAX 

MIN 

AV  MMX 
AV  MIN 
AVG 

MAX 
MIN 
AV  MAX 
AV  MIN 
AVG 

MAX 
MIN 

AV  MMA 
AV  MlN 
AVG 


101 

45 

94.2 

54.4 

74.3 


100 

b2 

96. 4M 

60.  8M 

78. 6M 


75 

28 

62.6 

36.9 

49.8 


75 

26 

68. IM 

35.4 

51. 8M 


104 

55 

90. 9M 

62. 4M 

76. 7M 

96 


lob 

bb 

94.6 

6b. 2 

79.9 


100 

61 

93.9 

6b. 4 

79.7 


90 

bO 

83.8 

b6.0 

69.9 


97 
b7 

88.2 
65.6 
76.9 


96 
b6 

88. IM 
64. 6M 
r6.4M 


93 
b2 

78. 4M 
58. 5M 
68. bM 


92. 2H 


87 

42 

80.0 

48.0 

64.0 

98 

57 

92, 2H 

6b. 4M 

78. 8M 

79 

43 

71.0 

b3.0 

62.0 

100 

49 

95.  7M 

56.  7M 


96 

42 

84. HM 

52.  9M 

68. 9M 

92 

41 
77. 9M 
54.3 
66. IM 

92 

38 

79. 6M 

52. OM 

6b. 8M 

67 

40 

83.0 

26.0 

b4.b 

91 

51 
80. 9M 
57. IM 
69. OM 

73 
23 

60.0 
45.0 
52.5 

92 

45 
84.  6M 
50.  bM 
67. 6M 


8b 

30 

68. 3M 

39. 2M 

53. 8M 

78 

30 

60. OM 

40.4M 

S0.2M 

60 

29 

63. bM 

3B.bM 

51. OM 

69 

19 

5b. 0 

32.0 

43.5 

76 

3b 
63. 7M 
41. BM 
52  .BM 

58 

11 

48.0 
32.0 
40.0 

84 
32 

67. IM 
37. 6M 
52. 4M 


86 

32 

73. 7M 

38. 9M 

56. 3M 

80 
35 

66.  7M 
42. bM 

54.  6M 

81 

28 

69. 4M 

38. OM 

53. 7M 

69 

22 

58.0 

34.0 

46.0 

82 

38 

68. 4M 

44. OM 

56. 2M 

66 
22 

52.0 

36.0 

44.0 

84 

30 
72. 6M 
38.0M 

55.  3M 


90 

37 
78. 5M 
47.2 
62.  9M 


93 

40 

82. 2M 

51. 3M 

66. 8M 

87 

40 

74. 7M 

b2.9M 

63.  8M 

91 

37 

79. 6M 

4B.BM 

64.  2M 

79 

30 

66.0 

40.0 

bj.O 

89 

44 
76. 4M 
52.  BM 
64.  6M 

69 
32 

57.0 
40.0 
4B.5 

92 

3b 

80. 9M 

4B.9M 
64.  9M 


95 

38 
81.1 
47.7 
64.4 


96 

41 
86. OM 
49. 5M 
67. 8M 


in  119 

47  50 

96. 3M  106.5 

58.0  65.1 

77. 2M  85.8 


lis 

61 

108.3 

74.8 

91.6 


112 

5b 

104.4 

7o.2 

87.3 


94 

44 

82. 2H 

51. 9M 

67. IM 

88 
43 

74. 9M 
51. IM 
63. OM 

88 

44 

78. 6M 

51. 2M 

64.  9M 

83 

30 

67.0 

43.0 

bb.O 

89 

48 
78. 6M 
b2.  BM 

65.  7M 

70 

26 

55.0 

38.  0 

46.5 

94 

43 
81. 5M 
49.  8M 
65.  7M 


98 

40 

87. IM 

55. 5M 

71. 3M 

97 

43 
81. 5M 
53. 2M 
67. 4M 

97 

41 
84.  IM 
53. 5M 
68. BM 

87 

34 

73.0 

46.0 

59.5 

94 

44 
84. IM 
57. 4M 
70. 8M 

76 

30 
60.0 
40.0 
50.0 

97 

40 
87. OM 
51. 7M 
69. 4M 


114 

51 

103.9 

63.0 

83. S 


110     117     117  109  114 

52      61      65  65  57 

95. 4M  103. 6M  105. OH  102. 3M  102. 5M 

64. 4M   73. 9M   77. 8H  7b. 4M  70. 9M 

79. 9M   88. 8M   91. 4H  8a. 9M  86. 7H 


HI 

49 

88. 7M 

59.  7M 

74.  2M 

110 
49 


112 
52 


111 
67 


99. OM  101. IM 
69. OM   74.7 
•4.0M   87. 9M 


115 
58 


117 
68 


107 
60 

97. 9H 
7i.8M 
84.  9M 

107 
61 


106 

51 

97.  3H 

66. IH 

81. 7M 

113 
58 


93. 4M  102. 6M  103. 7H  10U.3M  100. 6M 
60. 4M  68. 5M  76.1  72. 6H  68. 3M 
76. 9M   85. 6M   89. 9M   86. 5M   84. 5M 

98  106  103  99  103 

37  45  60  48  49 

83.0  90.0  94.0  91.0  91.0 

52.0  59.0  68.0  6J.0  61.0 

67.5  74.5  81.0  7/.0  76.0 

104     114     110     106     109 
53      62      —      —      64 

98.  8M 
72.7 
•S.SM 

88  90  92  86  84 

32  38  53  40  42 

69.0  7b. 0  82.0  74.0  75.0 

47.0  47.0  62.0  5o.O  57.0 

58. 0  61.0  72.0  66.0  66.0 

111     116     117     110     116 

50      58      64      SB      56 

94. 8M  102. 4M  10b. OH  102. 3M  102. 6M 

b9.9H   64. 7M   73.2    69. 2M   64. 3M 

77. 4M   83. 6M   89. in   89. BM   83. 5M 


91. 2M  100. 6M  102. OM  lOo.OM 
64. 5H   71. 3M 
77. 9M   86. OM 


See  page  4  3  for  key  to  terms  8t  obbreviationt 
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TABLE     A-3    (Cont.) 

AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 
TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEB. 


MAR 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


COLORAUU  RIVEh  BASIN 
ORAINA&t  PKOVlNCt  X 


MHITEMATER 
MY0R0L061C  UNir  X19 


PALM  DEbEKT 


Thousand  palms 


MAX  —  —  —  <<»  93  87  82  92  91  95  116 

MIN  —  —  —  ♦&  «0  31  33  ♦I  42  42  50 

AV  M*X  —  —  —  93. 3M  80. 2M  64. IM  71. OM  80. 3M  79. 7M  BS.bM 

AV  MIN  —  —  —  S3.1M  47. DM  ♦O.SM  40. IM  50. ♦M  50.CM  53. 3M  60. SM 

AVb  —  —  —  73. 2M  63. 6H  52. 3M  55. 6M  65. ♦M  64. 9M  69. 5M  77, 4M 

MAX  —  —  —  103  100  8*  Bb  97  94  100  115 

MlN  —  —  —  52  44  31  32  44  45  45  52 

AV  MAX  —  —  —  99. 4M  86. CM  69. IM  74. MM  8J.2M  82. BM  87. 9M  96.8 

AV  MIN  —  —  —  63. 4M  53. BM  40.UM  40. IM  52. 9M  53. 6M  56. 9M  65. IM 

AV6  —  —  —  81. 4M  69. 9M  54. 6M  57. 5M  68. IM  68. 2M  72. 4H  81. ON 


117 
57 


116 

65 


108 

59 


111 
55 


94. OM  103. 7M  104. 8M  101. 3M  101. 3M 


68. OM 
85.  9M 


74.1 
89.  5M 


71. IM 
86.  2M 


67. SM 
84.  6M 


118     114     119 
70      62      58 
107. 3M  108. 6M  104. 9M  106. IM 
76. 7M   80.0    76. BM   72. 9M 
94. 3H   9o.9M   89. 5M 


120 
60 


92.  OM 


See  page  43  for  key  to  terms  S   obbreviotions 
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TABLE     A-3   (Cont.) 
AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION   NAME 

1967 

1968 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

jAri 

FEB. 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

SANTA  ANA 

ORAINAGt  PRUVINCt  Y 

SANTA  ANA  Rut)* 

MYDM0L06IC  UM T  YOl 

ARLNGTN  MKNbUKU  GCCO 

MAX 
NIN 

AV  MAX 
AV  MIN 
AVG 

"" 

" 

— 

"* 

— 

— 

— 

— 

~ 

89 

38 

74.3 

46.8 

60.6 

98 

41 

75.9 

52.2 

64.1 

96 

51 

82.2 

57.1 

69.7 

99 

53 

90.2 

62.1 

76.2 

99 

57 

87.3 

61.1 

74.2 

1*1 

51 

86.6 

59.6 

73.1 

BIG  BEAH  CITY 

MAX 

"»5 

90 

80 

76 

70 

58 

62 

70 

69 

76 

90 

96 

90 

86 

•6 

MIN 

38 

46 

32 

22 

14 

-5 

0 

16 

12 

20 

18 

28 

38 

32 

24 

AV  MAX 

Bb.bH 

82.9 

73.3 

71.0 

57.0 

42.0 

48.0 

57.0 

55.0 

60.0 

74.0 

84.0 

80.0 

78.0 

77.0 

AV  MlN 

AH.8H 

49.6 

42.4 

31.0 

27.0 

15.0 

16.0 

25.0 

22.0 

25.0 

31.0 

38.0 

47.0 

41.0 

38.0 

AVb 

67. 2H 

66.3 

5^.9 

51.0 

42.0 

28.5 

32.0 

41.0 

38.5 

42.5 

52.5 

61.0 

63.5 

59.5 

57.5 

BLOOMINGTON 

MAX 

9V 

103 

100 

91 

88 

76 

76 

85 

90 

92 

102 

102 

104 

99 

103 

MIN 

60 

56 

58 

49 

36 

30 

30 

41 

38 

38 

45 

52 

56 

S2 

50 

AV  MAX 

91. ♦H 

93.0 

84.5 

84.0 

74.0 

61.0 

5R.0 

72.0 

72.0 

73.0 

86.0 

91.0 

96.0 

88.0 

86.0 

AV  HIN 

64.  SH 

67.7 

64.1 

57.0 

49.0 

41.0 

49.0 

50.0 

47.0 

48.0 

54.0 

59.0 

64.0 

61.0 

59.0 

AV6 

78. OH 

So. 4 

74.3 

70.5 

61.5 

51.0 

53.5 

61.0 

59.5 

60.5 

70.0 

75.0 

8o.O 

7*. 5 

72.5 

CAJON  JUNCTION 

MAX 

102 

106 

100 

106 

86 

68 

78 

84 

86 

88 

100 

97 

100 

102 

100 

MIN 

b2 

22 

56 

42 

28 

21 

24 

24 

27 

32 

36 

42 

44 

46 

♦2 

AV  M«X 

94.  8H 

96. 8N 

86.4 

93.0 

70*0 

S3.0 

60.0 

65.0 

67.0 

72.0 

75.0 

83.0 

91.0 

81.0 

86.0 

AV  MIN 

61.7m 

66. OH 

60.9 

56.0 

46.0 

34.0 

33.0 

40.0 

40.0 

40.0 

44.0 

50.0 

58.0 

52.0 

51.0 

AVG 

78. JM 

81. 4H 

73.7 

74.0 

58.0 

43.5 

46.5 

52.5 

53.5 

56.0 

59.5 

66.5 

74.5 

66.5 

68.5 

CHINO  FIRE  STAIION 

MAX 

102 

115 

102 

104 

92 

78 

80 

90 

91 

95 

102 

102 

105 

105 

UO 

MIN-^ 

S4 

58 

54 

43 

28 

21 

21 

35 

31 

28 

36 

50 

40 

48 

45 

AV  MAX 

9S.6 

100.2 

88.7 

90.0 

75.0 

61.0 

65.0 

70.0 

73.0 

75.0 

77.0 

85.0 

95.0 

92.0 

91.0 

AV  MIN 

59.6 

64.5 

61.9 

49.0 

46.0 

33.0 

33.0 

44.0 

40.0 

43.0 

49.0 

54.0 

58.0 

Sb.O 

56.0 

AVG 

77.6 

82.4 

75.3 

69.5 

60.5 

47.0 

49.0 

57.0 

56.5 

59.0 

63.0 

69.5 

76.5 

75.0 

73.5 

CHINO  FIRE  STATION  2 

MAX 

98 

106 

loo 

90 

74 

74 

78 

84 

88 

92 

100 

100 

102 

98 

104 

MIN 

b6 

60 

56 

44 

47 

26 

26 

38 

34 

30 

38 

48 

50 

48 

46 

AV  MAX 

92.9 

95.2 

64.9 

83.0 

88.0 

57.0 

66.0 

71.0 

74.0 

77.0 

79.0 

85.0 

93.0 

89.0 

88.0 

AV  MIN 

61.2 

65.0 

62.9 

49.0 

32.0 

36.0 

34.0 

44.0 

41.0 

41.0 

50.0 

55.0 

59.0 

58.0 

57.0 

AVG 

77.1 

80.1 

73.9 

66.0 

60.0 

46.5 

50.0 

57.5 

57.5 

59.0 

64.5 

70.0 

76.0 

7l.5 

72.5 

COLTON  F.  D. 

MAX 

102 

108 

96 

96 

90 

76 

80 

90 

90 

92 

101 

103 

102 

102 

102 

HIN 

b8 

60 

58 

46 

33 

28 

30 

38 

3b 

34 

42 

53 

54 

52 

50 

AV  MAX 

9&.b 

97.9 

87.8 

87.0 

74.0 

61.0 

66.0 

73.0 

74.0 

77.0 

80.0 

87.0 

95.0 

91.0 

89.0 

AV  MIN 

63.8 

67.1 

63.2 

52.0 

48.0 

39.0 

39.0 

46.0 

45.0 

46.0 

53.0 

58.0 

65.0 

62.0 

59.0 

AVG 

79.8 

82.5 

75.5 

69.5 

61.0 

50.0 

52.5 

59.5 

59.5 

61.5 

66.5 

72.5 

80.0 

76.5 

74.0 

CRESTLINE  S  E 

MAX 

.• 

__ 

.- 

89 

82 

66 

68 

80 

80 

78 

90 

92 

92 

95 

94 

MIN 

— 

— 

" 

42 

29 

12 

20 

32 

28 

28 

32 

38 

50 

44 

48 

AV  MAX 

.- 

— 

" 

78.0 

63.0 

42.0 

49.0 

59.0 

58.0 

62.0 

67.0 

76.0 

84.0 

81.0 

79.0 

AV  MIN 

-- 

.- 

— 

53.0 

46.0 

29.0 

33.0 

41.0 

38.0 

40.0 

50.0 

56.0 

65.0 

57.0 

58.0 

AVG 

— 

" 

— 

65.5 

54.5 

35.5 

41.0 

50.0 

48.0 

51.0 

58.5 

66.0 

74.5 

69.0 

68.5 

E  HIGHLAND  OMANGE 

MAX 

107 

113 

98 

97 

87 

78 

81 

87 

91 

95 

104 

105 

105 

108 

107 

MiN 

bl 

55 

50 

43 

31 

23 

28 

41 

34 

32 

42 

49 

49 

♦  7 

47 

AV  MAX 

99.6 

loi.o 

88.9 

89.0 

73.0 

59.0 

64.0 

70.0 

73.0 

78.0 

81.0 

90.0 

97.0 

94.0 

89.0 

AV  MIN 

59.0 

62.1 

58.5 

50.0 

45.0 

33.0 

35.0 

46.0 

44.0 

45.0 

51.0 

55.0 

60.0 

58.0 

57.0 

AVG 

79. J 

81.6 

73.7 

69.5 

59.0 

46.0 

49.5 

5b. 0 

58.5 

61.5 

66.0 

72.5 

78.5 

76.0 

73.0 

FONTANA  HERALU  NE«S 

MAX 

.. 

»_ 

._ 

99 

92 

78 

80 

90 

90 

92 

100 

101 

101 

102 

103 

MIN 

— 

.- 

— 

50 

36 

31 

32 

44 

38 

38 

44 

52 

56 

57 

48 

AV  MAX 

.- 



.. 

88.0 

77.0 

58.0 

66.0 

71.0 

73.0 

75.0 

77.0 

86.0 

93.0 

91.0 

87.0 

AV  MIN 

.- 

.- 

— 

57.0 

51.0 

41.0 

46.0 

52.0 

47.0 

45.0 

53.0 

58.0 

63.0 

69.0 

56.0 

AVG 

— 

— 

— 

72.5 

64.0 

49.5 

56.0 

61.5 

60.0 

60.0 

65.0 

72.0 

78.0 

8u.O 

71.5 

FONTANA  5  N 

MAX 

105 

no 

97 

97 

93 

76 

78 

84 

87 

90 

101 

101 

101 

104 

105 

NIN 

52 

57 

54 

48 

37 

28 

31 

50 

35 

35 

41 

47 

50 

51 

47 

AV  MAX 

96.1 

98.9 

87.7 

87.0 

75.0 

58.0 

63.0 

68.0 

69.0 

72.0 

77.0 

85.0 

93.0 

9o.O 

90.0 

AV  MlN 

62.0 

65.9 

59.6 

59.0 

52.0 

42.0 

46.0 

50.0 

46.0 

46.0 

50.0 

55.0 

61.0 

59.0 

60.0 

AVG 

79.1 

82.4 

73.7 

73.0 

63.5 

50.0 

54.5 

59.0 

57.5 

59.0 

63.5 

70.0 

77.0 

74.5 

75.0 

FOHFST  FALLS 

MAX 

92 

88 

78 

76 

70 

56 

52 

62 

66 

72 

86 

92 

90 

86 

M 

MIN 

50 

37 

46 

38 

22 

10 

14 

26 

22 

24 

28 

36 

48 

36 

38 

AV  MAX 

82.  J 

79.9 

71.1 

68.0 

56.0 

71.0 

44.0 

47.0 

51.0 

56.0 

65.0 

76.0 

78.0 

72.0 

74.0 

AV  HIN 

58.9 

57.1 

51.0 

46.0 

39.0 

25.0 

28.0 

32.0 

32.0 

34.0 

41.0 

51.0 

57.0 

52.0 

53.0 

AVG 

70.6 

68.5 

61.1 

57.0 

47.5 

48.0 

36.0 

39.5 

41.5 

45.0 

53.0 

63.5 

67.5 

62.0 

63.5 

LOMA  LINOA 

MAX 

102 

106 

99 

94 

87 

78 

79 

95 

102 

96 

100 

101 

100 

103 

104 

MIN 

58 

60 

56 

48 

34 

30 

30 

40 

37 

32 

42 

50 

54 

51 

50 

AV  MAX 

96.7 

98. IM   8b. 3 

86.0 

72.0 

58.0 

64.0 

75.0 

78.0 

80.0 

82.0 

89.0 

93.0 

93.0 

92.0 

AV  MIN 

63.9 

67. 8H   62.1 

54.0 

49.0 

39.0 

40.0 

49.0 

46.0 

45.0 

52.0 

58.0 

63.0 

60.0 

64.0 

AVG 

80.3 

83. OH   74.2 

70.0 

60.5 

48.5 

52.0 

62.0 

62.0 

62.5 

67.0 

73.5 

78.0 

7b. 5 

78.0 

MENTONt  FS  SB  120 

MAX 

118 

112 

108 

101 

96 

74 

76 

.. 

-. 

— 

105 

119 

104 

103 

— 

HIN 

44 

44 

41 

44 

38 

ill 

34 

-- 

— 

— 

42 

40 

34 

48 

~ 

AV  MAX 

104.4H 

103. u 

91. 5N 

84.  u 

79.0 

52.0 

52.0 

" 

-- 

-- 

82.0 

100.0 

97.0 

92.0 

~" 

AV  HIN 

60. 6H 

65.2 

62. IX 

57.0 

54.0 

34.0 

43.0 

-- 

-- 

— 

51.0 

49.0 

62.0 

60.0 

•" 

AVG 

82.b»< 

84.1 

76. Bf 

70.5 

66.5 

43.0 

47.5 

-- 

~" 

"" 

66.5 

74.5 

79.5 

76.0 

•• 

MIRA  LUNA- 

HAX 

HIN 

— 

109 
5/ 

95 
51 

99 
39 

— 

_^ 

:: 

" 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

AV  Hmx 

" 

97. 8H   86. 9H 

88.0 

-- 

-- 

-- 

" 

-- 

"• 

— 

"• 

•" 

•• 

•• 

AV  HIN 

— 

62. 8H   58. 2H 

47.0 

— 

-- 

-- 

-- 

" 

— 

-- 

" 

— 

•" 

•" 

AVG 

80. 3M  12. bf 

67.5 

See  poge  43  for  key  to  terms  &  abbreviations 
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TABLE     A-3    (Cont.) 

AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 
TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEB. 


MAR 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


SANTA    ANA 

ORAINAbE  PROVlnCt  Y 


SANTA  ANA  HIvEK 
HYOMULOGIC  OHl^    YQl 


MONTt  VISTA 


NUVIEH 


PAT TON 


REOLANUS  ROTH 


RIVERSIDE  C.F.C.*H.C 


SAN  ANTONIO  NTS 


SAN  BEHNANOINO  CO  FC 


UPLAND  CHAPPEL 


VUCAIPA  FFS 


MAa 
MIN 
AV  M«A 
AV  HIN 
AV6 

HAA 
NIN 

AV  MAA 
AV  MlN 
AV6 

HAX 
HIN 

AV  MAX 
AV  MIN 
AVb 

MAA 
MIN 

AV  MAX 
AV  MiN 
AV6 

MAX 
NIN 
AV  MAA 
AV  MIN 
AVe 

MAX 
MIN 

AV  MAX 
AV  MIN 
AVb 

MAX 
MIN 
AV  Max 
AV  MIN 
AVb 

MAX 
HlN 
AV  MAX 
AV  HIN 
AVb 

MAX 
NIN 

AV  Max 
AV  MiN 
AVb 


SAN  JACINTO  VALLEY 
HYDHOLOGIC  UM T  Y02 


LITTLE  LAKE  VLT  VISF 


PERRIS  HES  EVAP 


SAN  JACINTO  Hb  -  SDF 


MAX 
HiN 

aV  max 

AV  NIN 
AV6 

MAX 
NIN 
AV  Max 

AV  MIN 
AVb 

MAX 
MIN 
AV  MAA 

AV  MIN 
AVb 


64.0 
76.6 


lOJ 

62 

SI2.3 

6tt.4 


100 

b9 

B4.6 

6b. 7 

7b. 2 


lOS     111 

53      b* 

99. 9M  101. bM 

59.8m   62.7m 

79. 9M   82. IM 


106 

54 

98.4 

61.1 

79.8 


93 

54 

88. 4M 

62. 2M 

7b.  3M 

104 

b6 

94.  6M 

65.  bM 

80. IM 


110 

57 
99.9 
64.7 
82.3 


99 

44 

91. 5M 

59. 5m 

75. bM 

96 

bb 

88.2 

60.3 

74.3 


92 

49 

82. U 

56.0 

69.0 

98 

42 

89.7 

51.9 

70.8 

102 

45 

89.0 

bO.O 

69. b 

97 

4b 

93.0 

bl.O 

72.0 

98 

42 

87.8 

46.8 

67.3 


85 

3»» 

71.0 

51.0 

61.0 

94 

30 

80.3 

48.4 

64.4 

96 

33 

87.0 

52.0 

69.5 

91 

34 

77.0 

48.0 

62.5 

92 

31 

77.8 

45.1 

61.5 


73 

30 

60.0 

41.0 

SO. 5 

80 

30 

66.1 

37.6 

SI. 9 

79 

25 

66.0 

36.0 

51.0 

81 

22 

62.0 

37.0 

49.5 

78 

28 

62.2 

36.5 

49.4 


76 

34 

93.0 

41.0 

67.0 

84 

24 

69.  bH 

37.9 

53.  7M 

86 

28 

71.0 

37.0 

b4.0 

82 

30 
67.0 
37.0 
52.0 


81 

40 

69.0 

49.0 

59.0 

90 

36 

73.1 

46.8 

60.0 

84 

35 

72.0 

43.0 

57.5 

90 

36 

72.0 

46.0 

59.0 


84 

40 

71.0 

48.0 

59.5 

88 

32 

74.  3M 

41. 2M 

57. 8M 

91 
32 

75.0 
42.0 
58.5 

90 

35 

73.0 

43.0 

58.0 


102 

62 

91.7M 

69.  JM 

80.  5M 


94 

58 

83.0 

63.2 

73.1 


92 

34 

78.0 

49.0 

63.5 


103 

56 

91.5 

64.6 

78.1 

103 

60 

95.5 

67.6 

81.6 


98 

54 

81.6 

59.7 

70.7 

91 

52 

84.1 

60.0 

72.1 


99 

47 

82.0 

53.0 

67.5 

88 

44 

79.0 

55.0 

67.0 


86 

37 

72.0 

49.0 

60.5 

82 

32 

69.0 

48.0 

58.5 


80 

29 

63.0 

39.0 

51.0 

80 
27 

60.0 
38.  U 
49.0 

70 

20 

54.0 

35.0 

44.5 


80 
33 

66.0 
43.0 
54.5 

81 

28 

70.0 

40.0 

55.0 

81 

30 

65.0 

38.0 

51.5 

70 

28 

59.0 

38.0 

48.5 


86 

39 

71.0 

bO.O 

6u.b 

89 

39 

71.0 

47.0 

59.0 

90 

36 

67.0 

46.0 

56.5 


88 

42 

72.0 

49.0 

60.5 

89 

38 

74.0 

46.0 

60.0 

92 

36 

72.0 

44.0 

58.0 

81 

37 

68.0 

43.0 

55.5 


87 

37 

74.0 

49.0 

61.5 

92 
29 

76.  8M 
46.9 
61. 9M 

94 

31 

78.0 

44.0 

61.0 

92 
34 

76.0 
44.0 
60.0 

91 
33 

76.0 
43.4 
59.7 

92 

40 

78.0 

49.0 

63.5 


96 

44 
77.0 
b3.0 
65.0 

102 

42 

81.9 

54.2 

68.1 

103 

40 

81.0 

50.0 

65.5 

103 

40 

80.0 

31.0 

55.5 

102 

39 

79.2 

50.5 

64.9 

99 

44 

73.0 

53.0 

63.0 


91  103 

35  50 

75.0  80.0 

45.0  54.0 

60.0  ^.0 


92 
34 

73.0 
45.0 
59.0 


96 

39 

71.0 

49.0 

60.0 

98 

38 

77.0 

49.0 

63.0 


94 

54 

81.0 

56.0 

68.5 

102 

50 

89. 2M 

57. ON 

73. IN 

104 

47 

90.0 

54.0 

72.0 

I0« 

45 
88.0 
55.0 
71.5 

100 

46 

86.1 

54.2 

70.2 

94 

22 

82.0 

59.0 

70.5 

107 

54 

86.0 

58.0 

72.0 

87 

48 

76.0 

53.0 

64.5 

100 

46 

83.0 

55.0 

69.0 


97 
54 

88.0 
63.0 
75.5 

102 

55 

95.  6M 

64. IM 

79.9m 

105 
54 

96.0 
56.0 
76.0 

102 

51 
97.0 
60.0 
76.5 

102 

49 

93.8 

59.5 

76.7 

94 

54 

87.0 

68.0 

77.5 

101 

54 

94.0 

63.0 

78.5 

93 

49 

80.0 

58.0 

69.0 

98 
56 

92.0 

66.0 

79.0 


95 
55 

83.0 
62.0 
73.5 

104 

50 

93.  5M 

64.  3M 

78.  9M 

105 

46 

94.0 

57.0 

75.5 

102 

48 
92.0 
58.0 
75.0 

102 

47 

91.1 

57.5 

74.3 

99 
54 

84.0 
63.0 
73.5 

103 

50 

96.0 

64.0 

80.0 


95      89      73      7  7 
86. bM   73.6    58.6    63.5 


84 
68.8 


85      89 
69.2    71.6 


100 
77.7 


101     102 
86.3    93.1 


100 
89.5 


96.9  98.3 
58.2  61.7 
77.6    80.1 


86.7  87.6 

55.8  42.8 
71.3    65.2 


60.1  64.0 
32.8  31.0 
46.5    47.5 


73.0 
41.5 
57.3 


73.0 
37.7 
55.4 


97 

41 

87. 6M 

47. 3M 

67. 5M 


88 

34 

74.  SM 

44.  9M 

59.  7M 


7b 

22 

59.  2m 

33. 2M 

46. 2M 


75.5 
40.9 
58.2 

94 

31 

78.7m 

43. 7M 

61. 2M 


80.4 
49.2 
64.8 

107 

43 

82.  9M 

50.  2M 

66.  6M 


89.0 
S2.« 

70.5 

105 

43 

89. 6M 

53. 3M 

71. 5M 


95.0 
60.0 
77.5 


92 
58 
75 


107 

30 

94.9m 

5b.  6M 

7b.  3M 


99 

51 

84.0 

61.0 

72.5 

103 

46 

92. 5M 

59.1 

75.  8M 

106 

48 

95.0 

56.0 

75.5 

105 

48 

90.0 

57.0 

73.5 

106 

44 

90.3 

54.8 

72.6 

102 

52 

85.0 

60.0 

72.5 

104 

49 

90.0 

59.0 

74.5 

102 

46 

81.0 

55.0 

68.0 

104 
42 

81.0 
60.0 
70.5 


104 
88.4 


.0  90.0 
.0  53.0 
.0    71.5 


106 
45 

93.  9M 
53.  8M 
73. 9M 


See  page  43  for  key  to  terms  d  obbreviotions 
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TABLE     A-3   (Cont.) 
AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AU& 


SEPT. 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEB. 


MAR 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


8CPT 


■^*IN»bt    PHOWlNCt    I 


SANTA    MAHGAMITA 
HTDHULOGIC    UM1    ZOZ 


HOaELL    HANCH 


MAX 
MIN 

AV    MhX 
AV    MIN 

Ave 


CAHLSttAO 
HTDHULOGIC    U.ilT    Z04 


LAKE  MUHLFOMU 


MAX 
MiN 

AV  MAX 
AV  MiN 
AVti 


196     IM     105     1*6 
88. IM   99. ON   9J.3M   89. IM 


94  108  V7  100  100  81  Bd  B7  86  88  92  100  102  99  l03 

bl  b7  b3  ♦S  36  29  29  38  36  34  40  47  47  46  46 

88. H  92.8  84.6  87.1  78.6  64.0  68.8  71.1  72.2  71.9  7b. 0  81.8  89.2  87.4  88.6 

ba.8  61.9  b8.7  bl.3  46.4  37.8  37.8  4b. 1  42.1  44.2  48.5  Si. 9  S8.1  S6.0  SS.4 

73.8  77.4  71.7  69.2  62. b  50.9  53.3  b«.l  57.2  58.1  61.8  66.9  73.7  7|.7  72.0 


SAN  UIEGUIIO 
HY0HOLO6IC  UNIT  205 


HODGES  DAM 

MAX 

92 

98 

90 

104 

9? 

78, 

82 

86 

90 

96 

86 

92 

96 

94 

100 

MIN 

bb 

60 

b7 

40 

3« 

32 

28 

36 

34 

36 

42 

48 

46 

48 

42 

AV  M«X 

82. u 

8b. 0 

82.4 

83.9 

7b. 3 

64.5 

68.5 

69. b 

7o.9 

70.5 

72.5 

75.9 

82.2 

82.2 

82.2 

AV  MlN 

60.  b 

63."* 

62.8 

bO.O 

48.4 

17.8 

3b. 6 

4J.8 

41.7 

45.8 

49.8 

54.8 

59.1 

57.1 

56.2 

AVG 

71.3 

74. b 

72.6 

67.0 

62.4 

51.2 

52.1 

b6.7 

b6.3 

58.2 

61.2 

65.4 

70.7 

69.7 

69.2 

SAN  DItbUITO  U«M 

MAX 

.. 

_. 

_• 

103 

bb 

76 

78 

78 

84 

86 

82 

84 

89 

91 

.- 

MIN 

— 

— 

— 

41 

42 

32 

34 

42 

40 

42 

46 

51 

50 

54 

— 

AV  MAX 

— 

— 

— 

79.1 

72.1 

61. b 

64.9 

bb.7 

66.7 

67.4 

68.9 

71.5 

77.7 

77.9 

~ 

AV  MIN 

-. 

-- 

.. 

b2.8 

52.1 

42. b 

41.3 

4/.0 

46.0 

48.4 

52.5 

55.3 

60.4 

59.8 

»- 

AVG 

— 

— 

— 

66.0 

62.1 

52. U 

53.1 

56.4 

56.4 

57.9 

60.7 

63.4 

69.1 

68.9 

— 

SUThEHLANO  UAH 

MAX 

96 

104 

*2 

92 

88 

76 

78 

84 

84 

84 

96 

98 

100 

95 

100 

MiN 

52 

bb 

48 

42 

34 

28 

24 

32 

30 

30 

38 

42 

48 

42 

40 

AV  MAX 

88.9 

92.2 

82.5 

83.2 

73.8 

58.3 

63.8 

67.7 

67.9 

68.6 

72.6 

81. 5M 

88.7 

8b. 4 

84.8 

AV  MiN 

bV.9 

63.3 

bb.9 

49.4 

44.2 

35.0 

34.8 

42.2 

39.4 

40.5 

46.7 

49. 9M 

58.8 

5b. 3 

52.4 

*V6 

74. » 

77.8 

69.2 

bb.3 

59.0 

46.7 

49.3 

5b. 0 

53.7 

54.6 

59.7 

65. 7M 

73.8 

7U.4 

68.6 

PENASgUITA 

MtOROLOGIC  UOIT 

;o6 

MIHAMAK 

MAX 

92 

98 

96 

9b 

90 

80 

84 

83 

87 

89 

88 

94 

98 

96 

96 

HIN 

b6 

64 

bO 

bb 

47 

32 

37 

42 

45 

46 

49 

53 

58 

52 

56 

AV  MmX 

82.6 

eb.7 

81.9 

82.8 

7b. 2 

65.7 

69.0 

7o.O 

71.5 

71.2 

73.2 

76.2 

83.4 

82.9 

82.1 

AV  MiN 

62.4 

67.1 

bb.4 

bO.l 

bb.O 

46.6 

47.0 

50. b 

51.6 

53.1 

55.2 

58.5 

63.5 

62.7 

62.5 

AVb 

72. b 

76.4 

73.7 

71. b 

bb.l 

S6.2 

58.0 

60.3 

61.6 

62.2 

64.2 

67.4 

73.5 

72.8 

72.3 

SAN  OIEGU 

MTOKOLOGIC  Or.1T 

Z07 

MUMHAY  0AM 

MAX 

96 

9b 

94 

R9 

80 

70 

74 

78 

80 

85 

88 

95 

103 

94 

96 

MEN 

b6 

62 

bO 

40 

44 

3b 

38 

42 

42 

42 

48 

52 

55 

54 

54 

AV  MMX 

82.9 

8b. b 

81.4 

77.2 

69.1 

59.3 

61.9 

6b. 8 

66.7 

69.0 

72.3 

77.2 

84.  9H 

8:>.6 

78.9 

AV  MIN 

61.4 

bb.O 

b3.o 

bb.4 

53.4 

42.5 

44.6 

49. b 

47.7 

50.7 

53.2 

56.7 

62.  2M 

62.3 

61.6 

AVG 

72.2 

7b. 9 

72. b 

bb.8 

61.3 

50.9 

53.3 

b/.7 

57.2 

59.9 

62.8 

67.0 

73.  6M 

74.0 

70.3 

SAN  VICENTt  HtS 

MAX 

96 

108 

9b 

100 

90 

79 

84 

92 

92 

92 

98 

110 

110 

102 

107 

MiN 

bO 

b8 

b4 

42 

36 

28 

28 

40 

40 

40 

46 

50 

50 

52 

48 

AV  MAX 

90. 4M 

93. 7M 

8b.  3M 

87.4 

76. OM 

63.  bH 

69.  9M 

74.  9M 

7b. 4M 

76. 6M 

79. 8M 

85.  6M 

92. 8N 

90.7M 

91. 3M 

AV  MIN 

b7.0 

bl.7M 

bO.7 

49.4 

46.8 

3b. 9 

36.4 

47.6 

45.1 

47.8 

52.9 

56.3 

61.7 

59.2 

59.6 

AVtt 

73. /M 

77. 7M 

73. OM 

68.4 

61. 4M 

49.7m 

53. 2M 

61.  3M 

60.  3M 

62.  2M 

66.  4M 

71. OM 

77. 3M 

7b. OM 

75. 5M 

COMONAUO 

HYUHULUGIC  UNIT 

ZOS 

CHOLLA&  RESERVUlK 

MAX 

94 

100 

9b 

96 

»_ 

78 

82 

82 

8b 

89 

98 

94 

98 

92 

.. 

MlN 

bb 

6J 

62 

54 

37 

27 

40 

47 

44 

46 

50 

54 

56 

58 

-" 

AV  MAX 

82. 8M 

H4.4n 

82. 9M 

82. 4M 

— 

58.  7M 

67. 9M 

68.  9M 

70.  9M 

70. 9H 

71. 2M 

74.  5M 

82.  2M 

81. 5M 

— 

AV  MIN 

62.  JM 

67. 9M 

bb.8M 

b9.«M 

48. 9M 

41. 7M 

48. 6M 

b2.3M 

51. 4M 

53. 3M 

56.  2M 

59.  3M 

65.  8M 

64.  8M 

— 

> 

AVG 

72.  6M 

76. 2M 

74. 9M 

70. 9M 

"• 

S0.2M 

58.  3M 

b0.6M 

61. 2M 

62. IM 

63.7m 

66.  9M 

74. OM 

73. 2M 

" 

OTAY 

MYOHOLOGIC  u«it 

ZIO 

LOMEH  OIAY  iIESlHVOIR 

MAX 

9b 

102 

98 

loo 

91 

78 

80 

8b 

88 

90 

88 

98 

100 

94 

98 

MiN 

btt 

62 

b7 

bO 

46 

36 

3b 

39 

40 

43 

42 

48 

52 

5b 

52 

AV  MAX 

84.6 

88.7 

84.7 

84.0 

76.2 

62.8 

b9.j 

71.9 

72.4 

74.9 

73.7 

80.2 

84.6 

82.7 

83.5 

AV  MiN 

bl.8 

6b. 1 

63.6 

bb.8 

52.6 

43.8 

43. b 

49.0 

48.  J 

49.7 

52.0 

56.2 

61.6 

61.9 

61.1 

Avb 

73.2 

76.9 

74.2 

70.4 

64.4 

53.3 

bb.b 

bo.b 

60.3 

62.3 

62.9 

68.2 

73.1 

72.3 

72.3 

>ee  page  4  3  for  key  to  terms  S   obbreviations 
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TABLE     A-3   (Cont.) 
AIR     TEMPERATURE    DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


TEMPERATURE     IN      DEGREES     FAHRENHEIT 


STATION      NAME 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT. 


OCT. 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEB. 


MAR 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG. 


SEPT 


SAN   DIEGO 

ORAINAGt  PRUVINCt  Z 


TIAJUANA 

HYDHOLOGIC  UNIl  711 

MOMENO  DAM 

MAA 

100 

104 

9* 

90 

86 

70 

77 

82 

80 

82 

96 

98 

97 

99 

98 

HiN 

♦  2 

♦  9 

♦2 

32 

28 

20 

15 

26 

22 

23 

30 

36 

♦  0 

32 

30 

AW  MAX 

tZ.'i 

95.3 

tt4.5 

U2.3 

72.0 

53.6 

60.3 

66.1 

6^.7 

66.5 

73.2 

82.1 

89. ♦ 

86.0 

85.8 

AV  MIN 

bb.3 

bV.2 

♦  9.7 

39.8 

36.0 

?fi.9 

27.2 

3b. b 

32.3 

3^.1 

39.7 

♦  3.5 

53.9 

♦8.3 

♦  5.2 

AV6 

Tt.t 

77. J 

67.1 

61.1 

S4.0 

41.3 

♦  3.8 

bO.8 

♦  8.5 

50.3 

56.5 

62.8 

71.7 

67.2 

65.5 

See  page  4  3  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE  A-U 
EVAPORATION  DATA 


The  definition  of  terms  and  the  abbreviations  used  in  connection 
vrLth  this  table  are  as  follows: 

Evap         The  total  amount  of  water  evaporated  from  the  pan  for 
the  month. 

Wind         The  amount  of  movement  of  air  over  the  pan  in  miles 
for  the  month. 

Teirp-Max        Arithmetical  average  of  daily  maximum  water 
ten^erature  for  the  month. 

Teirrp-MLn         Arithmetical  average  of  daily  minimum  water 
temperature  for  the  month. 

No  Record. 

E   Wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing^  if  average  value 
is  entered,  less  than  ten  days  of  record  is  missing. 

RB    Record  begins. 

RE    Record  ends. 

Wind  and  water  temperature  data  are  not  available  at  all 
evaporation  stations. 


I 
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TABLE    A- 4 
EVAPORATION      DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


EVAPOI^ATION  IN  INCHES 


WIND  IN  TOTAL  MILES 


AVERAGE  WATER  TEMPERATURE  IN  DEGREES  FAHRENHEIT 


STATION 
NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAH 


FEB 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT. 


TOTAL 

OCT.  I 

THROUGH 

SEPT.  30 


CENTKAU  COASlAL 
DRAINAGE  PROVINCE  T 


SALINAS 

HYUHOLOttIC  UNIT  T0<* 


NACIMIENTO  UAH 

EVAP     72.31t   11.25   10. /7    7.37 


SAN  LUIS  OblSPO 
HYDH0L06IC  UNIT  TIO 


MHALE  HOCK  0AM 
EVAP 


5.48 


i!.b*    1.36E   1.71E   1.8J    4.35    6.57    8.3b   10.7Ht   11.76   10.33    B.05 


73.06E 


4.10 


4.52    6.63    6.05 


3.4b 


5.4b    6.^2    6.63    6.54 


6.26 


6.51    7.2V 


74,67 


SANTA  MARIA-CUYAMA 
HyDHOLOGIC  UNIT  T12 


TWITCHELL  DAM 

EVAP     69. HE 

8.64 

8.66 

6.77 

7.33 

3.35t 

2.78 

2.13 

3,06 

5.31 

6.57 

6.58 

7,93 

9.49 

8.63 

7.84E 

71,00E 

WIND      I8b57 

1626 

150  1 

1352 

1797 

1411 

lbs2 

6^0 

11*' 

1806 

1840 

1892 

1783 

1828 

1887 

1922E 

19b35e 

TEMP-MAX 

88.8 

88.  U 

85.5 

80.2 

71.2 

6U.7 

60*1 

68.7 

71.4 

77.3 

7b. 7 

82.8 

85.3 

8b. 6 

83.3 

TEMP-MIN 

59,7 

60.6 

61.1 

54,2 

50.9 

41.0 

41,8 

51.5 

46.0 

4?. 3 

51,5 

54.3 

57.3 

5b, 9 

55.2 

SANTA  YNEZ 
HYDROLOeiC  UNIT  TU 


CACHUMA  0AM 

EVAP     72.27  9.61 

WIND      15362  968 

TEMP-MA*  89.2 

TEMP-MIN  59,5 


9.13  6.79  b.4u  3.55  2.11  2.40  7.6b  5.22  6.53  8.32  9.55 

9db  942  1187  ll3«  1245  1195  1288  1758  i;>83  1741  1372 

89.2  82.5  7b. 0  b5.9  S2.9  54. b  61.3  b7.3  73.5  77.3  83,5 

bO.3  58.7  50.5  48.5  j7.7  38.6  46-0  43.5  4b. 3  49.8  53.8 


9.78  9.53  7,99     74,04 

1140  1381  1191     16239 

86,4  83.4  80./ 

57.7  55.8  53.7 


See  page   57   for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    A- 4  (Cont.) 
EVAPORATION      DATA 

SOUTHERN      CALIFORNIA 


EVAPOF^ATION  IN  INCHES 


STATION 
NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


WIND  IN  TOTAL  MILES 


1967 


JULY 


AUG. 


S€PT 


OCT 


NOV       oec. 


AVERAGE  WATER  TEMPERATURE  IN  DEGREES  FAHRENHEIT 


1968 


JAN. 


FEB 


MAR 


APR 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT. 


TOTAL 

OCT  I 

THROUGH 

SEPT.  30 


LOS  ANGELES 
OHAINAGE  PROVINCE  U 


VENTURA  RIVER 
HYUROLOGIC  UNIT  UQd 


CASITAS 

DAM 

EVAP 

56.96     7.** 

B.tH 

♦  .89 

5.23 

2.9« 

1.72 

1.96 

KIND 

865U    1116 

10<!6 

701 

67* 

blO 

b52 

464 

CASITAS 

RESERVUIR 

EVAP 

57.70     7.98 

e.»3 

5.3J 

5.7« 

2.«* 

1.42 

1.70 

i«IND 

12379    1250 

1366 

108* 

1062 

7!>8 

852 

S79 

1.99    4.62    5.56    5.82    6.61 
493     783     798     513    1020 


1.84    4.14    5.42    6.02    7.24 
595    1087    1215    1367    1164 


7.71    '.79    6.29     58.24 
1072    1U39     782      8700 


8.18    7.53    6.28     57.95 
i419    1344    1022     12464 


SANTA  CLAHA-CALLEGUAS 
HYDR0L06IC  UNIT  U03 


BOUQUET  CANYON  F124 

EVAP     80.84    11.83   11. OO 


8.45     8.72    4.02    2.67    3.41    ?.36    4.75    6.80    7.06    9.17    10.86    9.78    7.95     77,55 


FISM  CHEEK 

EVAP        —    12.46 

12.04 

TEMP-MA* 

-- 

TEMP-MIN 

-- 

NEMHALL  SOLEOAU  32C 

EVAP 

— 

PINE  CANYON  PAI  STN 

EVAP     68.49E   10.68 

9.55 

PYRAMIU  RESEHVUIrt 

EVAP     65.44     7.80 

8.68 

9.36  6.12  2.79  4.13 
59.0 
41.0 


5.06    3.71 


6.72     6.75    3.45E   2.77E   2.18 


91.0 
56.0 


6.49 

84.0 
53. U 


KIND 

TEMP-MAA 

TEMP-MiN 

MAYSIDE  H  R  EVAP 

EVAP 
WIND 


LOS  ANGELEs-SAN  GAuKIEL  RIv. 
HYUROLOGIC  UNIT  U05 


ARCADIA  AHBOREIUM 

EVAP     46.20     6.63    6.t>8    4.7i 

BALDMIN  PARK 

EVAP        —     8.06    8.60    8.71 

BIG  OALTON  UAM 

EVAP     54.20     7.70    7.78    4.38 

BIG  SANTA  ANITA  QAM 

EVAP     70.35t    7.61E   8./5    5.93 

BIG  TUJUNGA  DAM 

EVAP     79.65     9.90   10. /O    7.47 

CHATSWOHTH  HEStKVOIR 

EVAP     78.70     8.B9   10. £3    6.6B 

COGSWELL  DAM 

EVAP     67.56t    9.W   10. tl    6.97 

OESCANSU  GARDENS 


4.05  5.90 
64. OM  71.0 
48. OM   47.0 


8.42  7.65  8.00 
7B.0  84.0  89.0 
50.0    56.0    61.0 


1.38  1.39  10.26 
93.0  88.0  86.0 
66.0    62.0    59.0 


6.73    8.06     8.69    7.49    6.55 


6.00  2.12  2.49  3.U6 

1230  1208  1664  1367 

77.0  63.0  50.0  52.0 

42.0  39.0  29.0  30.0 


8.00    4.20    3.88    5. 25 
1169     6t>6    1932    1308 


9.12 

3.38 

5.19 

6.62 

9.08 

9.58 

9.57 

8.75 

■>.20 

61.0 
37.0 

4.08 
1420 
66.0 
35.0 

6.10 
1118 
75.0 
37.0 

7.20 
1452 
81.0 

44.0 

9.02 
1573 
89.0 
52.0 

1.03 
1375 
92.0 
56.0 

8.89 
1352 
89.0 
52.0 

7.80 
1171 
85.0 
51.0 

5.97 
837 

6.49 
1344 

8.12 
1376 

8.66 
1421 

9.23 
1190 

10.99 
1237 

10.75 
1322 

11.06 
1223 

EVAP     b4.2lE    7.41    7.^6    5.12     5.7l    2,75E   2.12    2.24    1.53    4.10    5.43    4.96    5.58 

EAGLE  MOCK  RES 

EVAP     69.45     8.70    9.^5    5.H4     6.68    3.70    J. 15    3.68    1.17    5.93    6.61    6. 36    6.38 

ENCINO  RESERVOIR 

EVAP     71.50     9.00    9. 04    6.72     7.21    3.67    3.21    3.13    ?.48    5.13    6.68    7.17    7.66 


69.45 


69.44E 


59.99 


89.60 
15025 


4.01    2.34    2.06    1.68    1.50    3.36    4.18    4.18    4.85     6.38    6.31    5.12     45.97 


1.83    1.65    1.58    3.32    4.82    5.26    5.9o     8.31    6.77    5.53 


5.93    2.95    2.39    2.19    i.74    3.46    4.72    5.08    5.88     7.42    7.07    6.12     54.95 


9.01  5.15  4.19  4.91  3.47  5.93  5.81  4.23  5.36  7.83  7.51  7.80  71.20 

9.83  4.69  3.90  3.55  >.89  5.30  6.12  6.62  8.68  9.70  9.22  8.85  79.35 

9.01  3.60  5.59  4.75  ?.46  5.61  6.76  7.62  7.50  9.54  8.94  8.40  79.78 

6.75t  3.26k  2.21E  2.18  9.23  4.27  5.7o  6.44  7.66  9.18  8.86  7.80  66.54E 


6.75   6.39   5.7i    53.2eE 


8.66    8.21    7.10     69.63 


9.30    8.91    8.05     72.60 


See  page   57   for  key  to  terme  a  abbreviations 
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TABLE    A- 4   (Cont.) 

EVAPORATION      DATA 

SOUTHERN      CALIFORNIA 


EVAPORATION  IN  INCHES 


WIND  IN  TOTAL  MILES 


AVERAGE  WATER  TEMPERATURE  IN  DEGREES  FAHRENHEIT! 


STATION 
NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT 


OCT 


NOV 


OEC. 


1968 


JAM 


FEB 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT. 


TOTAL 

OCT  I 

THROUGH 

SEPT.  30 


LOS    ANGELtS 
OHAINAGE    »>ROVINCE   U 


LOS    ANGELES-SAN   6AUHIEL    KlV. 
HY0R0L06IC    UNIT    UOb 


FULLERTON    A    P 

EVAP  66.51  8.79 

LA   FRESA    S   C   E   CO 
EVAP  48.42  6.?0 

LOMER    FRANKLIN    RES 
EVAP  70.69  8.23 

MORRIS   DAM 

EVAP     S8.95     8.62 
OPIOS  CAMP  FC  b7bE 
EVAP     44.71E    8.2S 
PACOIMA  DAM  FC  33A  E 
EVAP     74.59     7.70 

PALOS  VERDES 
EVAP     51.52     6.60 
PU0DIN6ST0NE  DaM 
EVAP     62.9BE    8.57 
RIO  HONDO  SPREoD  6RN 
EVAP     57.17     6.57 
SAN  DIMAS  DAM 
EVAP     S2.59E    7.69 
SAN  GADRIEL  DAM 
EVAP     72.32 
SILVER  LAKE  RES 
EVAP     60.11 
STONE  CANYON  KtS 
EVAP     66.45     7.69 
VAN  NORMAN  LK  LMR  DA 
EVAP     76.18     8.52 
VEROUGO  PUMP  SI  A 
EVAP 


e.:>5  5.01  b.Ol  3.55  2.93  2.97  9.47  6.8b  7.27  6.48  6.63  8.83  8.43  6.87  68.29 

5.03  4.69  3.98  2.29  2.o7  1.36  1.30  3.57  5.20  5.95  5.98  6.35  6.03  6.03  50.11 

9.U4  6.66  6.92  4.12  3.5/  3.71  ?.73  5.54  6.39  6.84  6.94  8.40  8.49  7.29  70,94 

8.36  5.57  6.1J  2.U7  2.16  2.U9  i.81  4.02  5.14  5.62  6.36  8.39  7.82  6.80  59.21 

7.13  4.37  3.7b  0.89E  0.98  0.89  0.67  1.88  3.53  5.16  6.60  7.19  6.19  5.6U  43.34C 

8.a8  6.06  9.49  5.19  4.79  4.86  :4.21  5.85  6.38  6.00  6.18  7.73  7.45  7.21  74.34 

7.J7  5.02  4.53  2.66  1.74  1.65  1.63  3.93  5.36  5.7l  5.32  6.26  7.06  5.61  51.46 

8. '41  5.91  6.3b  3.23E  2.7b  2.78  7.02  4.36  5.30  5.94  6.86  9.22  8.78  7.44  65.e3E 

7.05  5.18  5.20  3.14  2.44  3.12  ?.29  4.40  5.00  5.9b  6.20  7.54  6.90  5.9U  58.11 

7.07  4.84  5.51  2.67E  1.87  1.75  1.61  3.49  4.34  5.03  5*92  7.57  7.05  5.90  52. TIE 


9.43         9./0         6.36  8.16         4.62         3.35         3.80         ?.78         5.19         5.96         5.97         7.00  8.72         8.43         8.27  72.25 

r.46         7.d2         5.51  4.8b         2.63         2.33         2.54         7.O8         5.09         6.12         6.70         6.98  8.19         7.82         6.26  61.59 


8.J8         5.74  6.90         3.52         3.91         3.91         7.6U         5.43         5.78         6.39         6.20  7.55         7.66         6.72  66.57 

7.49         6.0/  8.62         3.82         5.18         5.38         3.12         6.39         /.30         7.37         6.92  8.94         9.11         8. 73  80.88 


11.3b         5.21  4.83         5.52         4.48         8.13         8.70         8.03         8.43  10.77       10.06       10.09  95.60 


See  poge   57    for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    A- 4  (Cont.) 
EVAPORATION      DATA 

SOUTHERN      CALIFORNIA 


EVAPOf^ATlON  IN  INCHES 


WIND  IN  TOTAL  MILES 


AVERAGE  WATER  TEMPERATURE  IN  DEGREES  FAHRENHEIT 


STATION 
NAME 


TOTAL 

JULY  I 
THROUGH' 
JUNE  30   JULY 


1967 


AUG. 


SEPT 


OCT 


NOV 


0£C 


1968 


JAN 


FEB 


MAP 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT 


TOTAL 

OCT  I 

THROUGH 

SEPT.  30 


LAHONTON 

0HAINA6E  PROVINCE  M 


AMAH60SA 
HYOHOLOOIC  UNIT  H09 


DEATH  VALLEr 

EVAP    158. <»♦ 

21.2^ 

22. ^7 

15. 45 

12.6? 

3.^7 

4.79 

4.7? 

4.8U 

11.76 

15.46 

18.85 

21.16 

MI NO      25V9* 

2392 

23^7 

2282 

2151 

1012 

2310 

1442 

1096 

2643 

3100 

2652 

2587 

TEMP-MAX 

104.5 

104.0 

96. S 

86.1 

74.1 

58.7 

61.4 

75.2 

80.6 

85.9 

94.1 

100.7 

TEMP-MIN 

75.6 

75.9 

70.7 

58.5 

54.2 

40.6 

40.5 

53.6 

52.7 

55.9 

62.7 

69.3 

23.66  21.61  17.35    160.40 

2704  2783  2056     26536 

102.6  96.2  95.6 

74.6  71.2  67.6 


ANTELOPE 
HYUH0L06IC  UNIT  M26 


FAIRMONT  RESEHVOIH 


EVAP    106.88 
HOJAVE  (USM8I 

EVAP 

HIND 

TEMP-MAA 

TEMP-MIN 


17.25   15.47    9.76 


9.46 


4.26         2.07         2.75        5.12         5.66         8.36      11.40      15.30         17.71       14.90       12.73         109.74 


18.52   16.<:6 
3295    26 u 3 


94.6 
62.8 


95.0 
63.5 


10.89 
2395 
85.4 
59.0 


9.64  4.99 

232/  1513 

78.9  67.5 

49.5  46.7 


2252 


— 

18.42 

16.43t 

14.72 

13.78 

- 

. 

- 

. 

2656 

— 

88.2 

91.5 

87.7 

85.4 

— 

56.7 

61.6 

57.3 

54.9 

MOJAVE 

HYDHOLOtilC  UNIT  M28 


LAKE  6HEG0RY  DAM 

EVAP 
MIND 

PILOT  KOCK  eVAP 


EVAP 
MIND 
TEMP-MAA 
TEMP-MIN 


69.05 


- 

- 

- 

6.40 
2500 

3.32 
2195 

3008 

2666 

1957 

4.03 
3121 

6.78 
2957E 

5.08 
2794t 

8.69 
2445 

10.20 
2514 

IU.75 
2650 

8.04 
241/ 

10.62 
1475 
66.6 

9.69 
13j9 
66*9 

6.16 
1248 
59.1 

6.38 

3.30 
1381 

0.84 
1630 

2.04 
1764 

?.43 
14^4 

4.72 
2050 

6.02 
2078 

7.66 
1907 

9.19 
1728 

10.04 
1673t 

9.10 
1696 

6.25 
1542 

31224E 


69.97 


Ste  page   57    for  key  to  terms  a  abbreviations 


•41- 


TABLE    A- 4  (Cont.) 
EVAPORATION      DATA 

SOUTHERN      CALIFORNIA 


EVAPORATION  IN  INCHES 


WIND  IN  TOTAL  MILES 


AVERAGE  WATER  TEMPERATURE  IN  DEGREES  FAHRENHEIT 


STATION 
NAME 


TOTAL 

JULY  I 

THROUGH 

JUNE  30 


1967 


JULY 


AUG. 


SEPT 


OCT 


NOV. 


DEC. 


1968 


JAN. 


FEa 


MAR. 


APR. 


MAY 


JUNE 


JULY 


AUG 


SEPT. 


TOTAL 

OCT  I 

THROUGH 

SEPT.  30 


COLOHAOO    RIVtR    dASiN 
ORAlNACe    PROVINCF    A 


MHUEMATEH 
HTOROLOGIC    UNIT    X19 


INOIO    US    DATE    toAHUEN 


EVAP     97.52E 

13. *5 

ll.tb 

a. 77 

7.24 

3.d2 

2.05 

2.74 

4.30 

7.39E 

9.48 

12.66 

14.26 

13.16 

11.96 

10.61 

99.U7t 

MINO       7533 

432 

3»1 

*3* 

245 

67 

2»4 

379 

540 

888 

1110 

1553 

1300 

899 

972 

841 

9038 

TEMP-MAX 

106.7 

106.3 

98.0 

b<*.s 

79.1 

67.9 

64.7 

78.8 

82.3 

89.1 

95.0 

102.2 

103.4 

101.8 

98.1 

TFMP-MIN 

76.5 

77. ♦ 

71.4 

61. J 

5i.4 

41.8 

42.9 

53.3 

54.4 

56.6 

62.0 

67.5 

73.7 

70.7 

54.9 

sanTa  ana 

drainage  province  y 


SANTA  ANA  HIVER 
HTOROLOGIC  UNIT  YOl 


IRVINE  CO  AUTOMATIC 

EVAP     58.34     6.94    7.46    6.28 

LAKE  MATHEri!)  1 

EVAP 

PRADO  DAM  EVAP  STa 

EVAP     7S.71    10.68   10. bo    7.97 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 


5.16    2.55    2.46    2.60    7.16    4.56    5.91    5.9b    6.28     8.24    7.65    5.33 


4.70    2.28    2.75    4.70    5.36    4.44    5.49    6. 88    7.7o     9.78    9.16    8.35 


6.95    2.66    3.97    3.47    7.55    4,63    6.53    7.53    7.97     7.98    9.77    8,76 


EVAp     78.41L  11.22   10.60    6.83     7.13L   3.30    2.80 

i(INO      14995t  1170    1061    1145t    1043    105|    1421 

TEMP-MAX 

TEMP-MIN  — 


3.13    3.18    6.34t   7.29    7.70E   8.89    12.09fc  10.90  9.14 

1132     925    1539    1594    1523    1391     2236t   2433  1942 

87.1  83.9 

62.5  60.4 


VILLA  PARK  0AM 

EV»P     59.03     7.89    7,38    4,87     6,23    2.65    3.04 


SAN  JACINTO  VALLEY 
HyUROLOGIC  UNIT  T02 


2.84    7.06    4.33    5,34    5.58    6,62     7, ♦2    7.88    6.7l 


BEAUMONT  PUMPING  PL 


EVAP        —    11,83 

10.ro 

7.9gE 

7.72 

3.03E 

— 

MIND        —      396 

532 

396 

51S 

312 

- 

TEMP-MAX          92.7 

92.4 

— 

— 

72.4 

52.8 

TEMP-MIN          57.8 

57.9 

" 

" 

44.1 

36.3 

PERHIS  RES  tVAP 

EVAP        —    12.68 

12.92 

7.9V 

9.56 

— 

6.57 

WIND        ~     1110 

14u5 

- 

- 

- 

- 

3.34E  4.35  6.25E  6.39  7.58t  9.69t  7.95  7.4b 

406     352t  592     526  624     499  520  631  635 

64.1  67.7  74.6  79. b  88.5  92.6  90.8  86.8 

44.6  41.4  44.2  47.9  49.5  56.9  54.9  53.4 


3.25    3.81    5.82    8,u9   10.21   11.92    13.03   12.40    9.9b 
2052    1624    2216    2411    2843    2496     2536    2625    2299 


58.  8S 


68,59 


72,77 


81,89E 
1823oe 


60, To 


See  page   57   for  key  to  terms  S  obbreviations 


-62- 


TABLE    A- 4  (Cont.) 

EVAPORATION      DATA 

SOUTHERN     CALIFORNIA 


EVAPORATION  IN  INCHES 

WIND  IN  TOTAL 

MILES 

AVERAGE  WATER  TEMPERATURE 

IN  DEGREES  FAHRENHEIT 

STATION 
NAME 

TOTAL 
JULY  1 

THROUGH 
JUNE  30 

1967 

1968 

TOTAL 
OCT.  1 

THROUGH 
SEPT.  30 

JULY 

AUG. 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN. 

FEa 

MAR 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG 

SEPT 

SAN   U1E60 

URAlNAbE    PKUVINCE    Z 

SAN    JUAN 
HYUHOLOGIC    UNIT    ZOl 

EL    TOHO 

EVAP            70.65            9.50         8.'»7 

6.21 

6.72 

3.22 

2.37 

2.83 

?.6l 

6.35 

7.25 

6.07 

9.05 

8.82 

9.59 

7.78 

72.66 

SAN    OlEtfUnO 
HYUHOLOGIC    UNIT    Z0!> 

MOOGES   UAM 

EVAP            65. bO            8.70         8.3^ 

6.23 

6.49 

3.36 

Z.iZ 

2.65 

P. 39 

4.43 

5.87 

7,22 

7.42 

9.08 

8.85 

7.10 

67.08 

SAN   DIEGUITO   UAM 

EVAP           59.36           7.87         7.ao 

5.68 

b.7o 

2.83 

2.19 

2.38 

1.82 

4.20 

5.92 

6.51 

6.46 

7.86 

7.83 

6.62 

60.32 

SUTME«LAND    UAH 

EVAp           72. ♦♦           9.47         9./7 

6.11 

8.00 

3.75 

3.27 

3.62 

3.19 

♦  .57 

5.32 

6.87 

8.5o 

9.83 

9.53 

7.89 

74.34 

PENASUUITA 
HYUHOLOGIC   UNIT    Z0« 

MIRAMAH 

EVAP           76.15         10.34      10- '5 

7.15 

7.38 

3.43 

3.01 

3.74 

?.88 

5.44 

6.66 

7.24 

8.13 

9.60 

9.95 

8.41 

75.87 

SAN   OIEGO 
HYUHOLOGIC   UNIT    Z07 

EL    CAPITAN   UAM 

EVAP            84.49         10.72       11.<:V 

8.18 

9.36 

4.28 

2.56 

3.55 

3.26 

5.77 

7.10 

8.41 

10.01 

11.01 

11.29 

9.96 

86.56 

MURRAY    UAM 

EVAP           57.20           7.71         7.J2 

5.56 

5.64 

2.78 

1.70 

2.47 

?.09 

4.18 

5.02 

5.87 

6.86 

7.38 

7.45 

6.13 

57.57 

SAN    VICENTE    HEb 

EVAP            63.10            8.40         8.»5 

6.28 

6.70 

3.29 

1.88 

2.27 

?.54 

4.54 

5.44 

6.30 

7.01 

8.38 

8.09 

7.42 

63.86 

OTAY 

HYUHOLOGIC    UNIT    ZlO 

CHULA    VISTA 

EVAP            65.45            7.4^4         7. JO 
MIND              30815         3157         30*0 
TEMP-MA* 
TEMP-MIN 

6.28 
298U 
83  •! 
65.2 

b.62 
2072 
79. d 
54.9 

3.63 
2003 
71.3 
53.5 

2.98 
2052 
60.8 
42.9 

3.20 
1687 
63.2 
41.9 

?.82 
I68tt 
67.6 
50.^ 

5.35 
2540 
73.3 
48.4 

7.05 
3093 
76.2 
50.8 

7.10 
3368 
78.2 
54.7 

6.68 
3077 
78.0 
59.3 

7.66 
3045 
85.1 
63.2 

7.97E 
3069E 
84.8 
62.0 

6.72 
2973 
82.8 
61.0 

66.68E 
30667E 

LOKER    OTAY    REStRVOIR 

EVAP           59.52           7.94         8.y8 

6.67 

5.63 

2.70 

1.75 

2.23 

1.99 

3.34 

6.08 

6.55 

6.56 

7.98 

8.00 

7.0b 

59.86 

TIAJUANA 
HYUHOLOGIC    UNIT    Zll 

BARRETT    DAN 

EVAP            58,64            8.76         8.02 

5.52 

6.4b 

2. 56 

1.40 

1.79 

?.07 

3.04 

4.74 

5.97 

7.52 

8.17 

8.02 

6.93 

58.66 

MORENO   UAN 

EVAP            57.49            8.38         7.«:0 

5.08 

5.33 

2.0B 

2.03 

1.74 

1.88 

3.43 

4.67 

6.65 

9.02 

9.18 

7.92 

7.10 

61.03 

S«e  page   57    for  key  to  terms  8  obbreviotiont 
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Appendix    8 

SURFACE   WATER   MEASUREMENTS 
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Appendix    B 

SURFACE  WATER  MEASUREMENTS 


This  appendix  presents  surface  water  data  for  Southern  California 
from  October  1,  1967  through  September  30,  1968.   These  data  consist  of  summaiy 
tables  of  annual  unimpaired  runofif  from  major  streams  (Table  B-D,  daily  mean 
discharge  (Table  B-2),  diversions  from  the  Colorado  River  (Figure  B-1),  imported 
water  (Figure  B-2),  and  monthly  water  content  of  major  reservoirs  (Table  B-3). 

Each  station  in  this  appendix  has  been  assigned  an  identification 
number. 


TABLE   B-1   -   ANNUAL  UNIMPAIRED  RUNOFF 
AT  SELECTED  STATIONS 


Unimpaired  runoff  is  defined  as  the  flow  that  occurs  naturally  at  a 
point  in  a  stream  if  there  were:    (1)  no  upstream  controls  such  as  dams  or  reser- 
voirs;   (2)  no  artificial  diversions  or  accretions;  and,   (3)  no  change  in  ground 
water  storage  resulting  from  development.   The  computed  natural,  or  unimpaired, 
runoff  values  are  cwi&idered  to  be  the  flows  that  would  occur  if  no  impairments 
were  upstream  from  the  measurement  points. 
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TABLE    B-1 

ANNUAL  UNIMPAIRED  RUNOFF  AT  SELECTED  STATIONS 

In  percent  of  average 


Water 

Owens  R. 
below 

Big  Rock  Cr. 
near 

Sespe  Cr. 
near 

Arroyo  Seco 
near 

Santa  Ana  R. 
near 

Murrieta  Cr. 
at 

Arroyo  Grande 
at 

Year 

Long  Valley 

Vaiyermo 

Fillmore** 

Pasadena 

Mentone 

Temecula 

Arroyo  Grande 

Average 

Annual 

Runoff* 

141,680 

11,662 

72,613 

5.653 

55,860 

7,401 

15.494 

1915-16 

145 

293 

198 

299 

447 

815 

281 

1916-17 

147 

111 

101 

99 

126 

74 

188 

1917-18 

121 

117 

270 

99 

151 

55 

316 

1918-19 

120 

33 

40 

27 

68 

51 

27 

1919-20 

104 

161 

56 

64 

145 

58 

84 

1920-21 

106 

104 

45 

56 

93 

39 

20 

1921-22 

141 

334 

344 

449 

341 

279 

240 

1922-23 

119 

115 

55 

56 

113 

60 

33 

1923-24 

77 

36 

14 

15 

65 

43 

7 

1924-25 

82 

25 

15 

19 

51 

51 

14 

1925-26 

87 

105 

149 

109 

86 

38 

148 

1926-27 

107 

137 

143 

120 

202 

357 

190 

1927-28 

80 

47 

27 

22 

35 

46 

55 

1928-29 

70 

33 

26 

24 

47 

27 

21 

1929-30 

71 

53 

25 

28 

62 

30 

14 

1930-31 

52 

37 

23 

26 

39 

37 

5 

1931-32 

97 

135 

114 

94 

154 

178 

210 

1932-33 

82 

51 

44 

48 

47 

13 

37 

1 933-34 

66 

41 

72 

52 

39 

6 

47 

1 934-35 

91 

153 

115 

159 

83 

27 

10 

1935-36 

99 

43 

73 

64 

67 

32 

71 

1936-37 

113 

194 

236 

211 

270 

294 

254 

1937-38 

174 

283 

329 

387 

345 

426 

334 

1938-39 

105 

91 

63 

83 

106 

67 

57 

1939-40 

102 

74 

45 

70 

75 

87 

62 

1940-41 

117 

312 

517 

446 

188 

423 

423 

1941-42 

124 

60 

58 

44 

76 

21 

138 

1942-43 

114 

264 

235 

376 

138 

424 

295 

1943-44 

92 

207 

197 

243 

93 

101 

100 

1944-45 

118 

90 

75 

103 

115 

64 

78 

1945-46 

109 

125 

89 

88 

88 

38 

35 

1946-47 

88 

138 

62 

105 

62 

18 

22 

1947-48 

79 

40 

11 

21 

40 

9 

11 

1948-49 

72 

36 

13 

22 

55 

9 

17 

1949-50 

78 

29 

23 

27 

42 

8 

32 

1950-51 

86 

12 

5 

10 

26 

6 

25 

1951-52 

128 

150 

207 

204 

140 

332 

237 

1952-53 

89 

41 

31 

26 

47 

17 

64 

1 953-54 

88 

60 

46 

54 

92 

44 

46 

1954-55 

94 

51 

24 

23 

47 

13 

28 

1955-56 

121 

41 

41 

38 

33 

8 

112 

1956-57 

99 

38 

33 

21 

45 

13 

21 

1957-58 

127 

215 

312 

200 

155 

192 

302 

1958-59 

90 

44 

44 

28 

35 

9 

37 

1959-60 

75 

18 

18 

14 

34 

6 

28 

1960-61 

63 

15 

12 

14 

21 

4 

13 

1961-62 

101 

122 

247 

117 

71 

18 

124 

1962-63 

112 

29 

23 

32 

25 

24 

37 

1963-64 

72 

25 

19 

25 

32 

4 

15 

1964-65 

104 

33 

36 

39 

43 

5 

36 

1965-66 

87 

211 

217 

258 

118 

73 

33 

1966-67 

148 

171 

216 

301 

200 

25 

239 

1967-68 

92 

71 

33 

93 

62 

5 

24 

*Averaoe  unimpaired  runoff  in 

acre-feet  comput* 

jd  from  the  50-y< 

sar  period  Octobf 

T  1915  through  September  1965. 

••Data  prior  to  October  1927  f 

rom  D.W.R.  Bulleti 

n  No.  1.    Listed  i 

3S  "Sespe  Creek 

near  Sespe." 
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TABLE  B-2 


DAILY  MEAN  DISCHARGE 


follows: 


The  discharge  figures  in  this  table  have  been  rounded  off  as 


1.     Daily  flows  -  second-feet 


0.0 

10 

1,000 

10,000 

100,000 

-  9.9 

-  999 

-  9,999 

-  99,999 

-  999,999 

nearest 
It 

n 

n 

n 

Tenth 

Unit 

Ten 

Hundred 

Thousand 

Monthly  means  -  second- 

•feet 

0.0 
100 
10,000 
100,000 

-  99.9 

-  9,999 

-  99,999 

-  999,999 

nearest 

I! 

It 
If 

Tenth 
Unit 
Ten 
Hundred 

Year!ly  totals  -  acre -feet 

0.0 

10,000 
100,000 
1,000,000 

-  9,999 

-  99,999 

-  999,999 

-  9,999,999 

nearest 
It 

n 

n 

Unit 
Ten 

Hundred 
Thousand 

TABLE  B-2 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FECT  PER  SKONO) 


VfATR  YIAI 

STATION  NO. 

HATION  NAM! 

^ 

1968 
V 

V-9-2200 

WEST  FORK  fOJATE  RIVER  BELOW  CEDAR  SPRINGS 

J 

/1)AY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

1 

3.6  E 

2.8 

62 

20 

25 

17 

25 

3.2 

1.0 

0.8 

1 

1 

3.9  E 

2.9 

30 

20 

20 

13 

1*0 

5.3 

0.9 

0,2 

3 

3 

U.2 

2.8 

21 

20 

19 

9.8 

21. 

5.8 

0.9 

0,2 

3 

4 

U.S 

2.9 

16 

17 

19 

8.7 

16 

1..6 

0.9 

0.2 

4 

S 

U.7 

2.9 

11* 

11, 

19 

8.2 

13 

3.9 

0.9 

0.2 

s 

« 

3.2 

3.2 

13 

13 

18 

8.2 

12 

5.1 

0.8 

0,2 

6 

7 

2.2 

2.8 

11 

12 

16 

13 

11 

1..7 

0.8 

0.5 

7 

• 

2.0 

3.5 

7.6 

12 

11. 

11*3 

1£( 

3.6 

0.8 

0.3 

t 

» 

1.1 

2.5 

7.U 

12 

2U 

66 

10 

3.1. 

0.8 

0.1 

» 

10 

0,0 

3.1 

8.0 

13 

31 

1.1, 

9.1 

3.1. 

0.8 

0.1 

10 

11 

0.0 

3.5 

7.3 

13 

27 

33 

8.1. 

3.5 

0.8 

0.1 

11 

12 

0.0 

2.9 

5.2 

12 

21 

25 

8.3 

7.1 

0.7 

0.0 

12 

13 

0.0 

3.7 

6.3 

11 

U3 

31 

9.8 

11 

0.7 

0.0 

N 

N 

13 

14 

0.0 

3.3 

6.1 

U 

61. 

30 

9.0 

7.6 

0.6 

0,0 

14 

IS 

0.0 

2.7 

6.8 

10 

1.7 

22 

7.1 

1..5 

O.U 

0.0 

0 

0 

IS 

1« 

0.0 

1.7 

9.1 

9.9 

Zl> 

21 

7.6 

3.1. 

0.1. 

0.0 

16 

17 

0.0 

0.9 

13 

9.8 

28 

39 

7.5 

2.8 

0.1. 

0.0 

F 

F 

17 

13 

0.2 

0.0 

U7 

9.U 

21. 

26 

7.1 

2.6 

0.3 

0.0 

13 

1« 

0.6 

106 

Ui 

9.7 

21 

20 

7.8 

2.6 

0.3 

0.0 

1» 

20 

0.2 

161 

29 

10 

20 

17 

7.6 

2.8 

0.3 

0.0 

L 

L 

20 

21 

0.0 

37 

19 

10 

18 

17 

7.U 

2.7 

0.2 

0.0 

0 

#         0 

21 

22 

0.1 

26 

13 

11 

16 

20 

6.9 

2,6 

0.2 

0.0 

22 

23 

0.8 

19 

13 

11 

15 

22 

6.8 

2.6 

0.2 

0.0 

w 

w 

23 

24 

2.2 

15 

12 

U 

Hi 

19 

6,6 

2.U 

0.2 

0.0 

24 

2S 

2.8 

12 

11. 

9.8 

13 

13 

5.6 

2.3 

0.2 

0.0 

2S 

2« 

2.9 

12 

17 

9.3 

12 

12 

6.5 

U.5 

0.2 

0.0 

26 

27 

3.0 

lii 

19 

52 

n 

12 

5.3 

2.5 

0.2 

0.0 

27 

23 

3.0 

17 

20 

10 

11* 

11 

1..6 

2.0 

0.2 

0.0 

23 

•n 

2.9 

17 

23 

32 

19 

ID 

3.9 

2.0 

0.1. 

0.0 

■n 

30 

2.8 

98 

21, 

27 

10 

2.2 

l.U 

1.5 

0.0 

30 

31 

2.8 

22 

27 

9.6 

1.1 

0.0 

31 

MIAN 

1.7 

19. U 

18.1 

16.3 

22.9 

21*.  2 

10.2 

3.8 

0.6 

0.1 

IMAh 

(MAX. 

U.7 

161 

62 

52 

61. 

11.3 

to 

11 

1.5 

0.8 

MAX 

Mm. 

0.0 

0.0 

5.2 

9.3 

11 

8.2 

2.2 

1.1 

0.2 

0.0 

MM. 

^cr. 

107 

1152 

iim 

1000 

1319 

11.90 

607 

2^1 

^-i 

6 

*c.h; 

I     -  tSTIMATH) 
NR  -  NO  RKOtD 
*  -  D1SCHAROE  MEASUtEMBIT  OR 

OeSERV»TION  OF  NO  FLOW 

«    -  Eand* 


DtSCHAMf 

1.71 


M  A  X  I  M  U 


OAOf  HT. 

6.65 


IL. 


11 


DAY 

20 


021,5 


MINIMUM 


DBCHAMf 

0,0 


OAOi  HT. 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OP  GAGE 

> 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
S.B.BSM. 

OF  RECORD 

DISCMARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CF$ 

GAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

3l»*  18.1.' 

117*  l8.9' 

HE32  311  i4W 

10200 

10.90 

12/29/65 

Jan.  6l-Date 

Jan.  6l-Date 

1/61 

Date 

3159.2 

U5G5 

Station  ia  located  2  miles  HE  of  Cedar  Springs  on  left  bank 
of  West  Fork  of  Mojare  Riyer  at  State  Highway  118  CroBsing. 

Irmiiwge  area  is  34.5  square  alles. 

V 

> 
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TABLE  B-2  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  Fin  PH  SCCONO) 


WATS  VIAI 


nATION  NO. 


I96B 


y-9-2250 


nATKM  NAM 


■AST  rone  or  mbt  rcwx  nojavi  icrvBt  Atan  cbmr  siraoB 


[Ibay 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MA«. 

Am. 

MAY 

JUNi 

JULY 

AUO. 

sm. 

DAY 

1.1  I 

1.1 

33 

7.0 

8.5 

5.9 

11 

3.6 

2.1 

1.0 

0.^ 

0.1 

1.1  E 

1.1 

13 

6.7 

8.2 

5.9 

16 

3.5 

2.0 

0.9 

O.i. 

0.0 

1.1 

1.1 

7.3 

6.6 

8.3 

5.6 

8.5 

3.1» 

2.0 

0.9 

0.I1 

0.1 

1.1 

1.1 

5.2 

6.3 

8.2 

5.5 

6.5 

3.1* 

2.0 

0.8 

0.3 

0.1 

1.1 

1.1 

1..8 

6.1 

8.0 

5.'» 

6.1 

3.5 

2.2 

0.7 

0.3 

0.1 

1.1 

1.2 

"1.5 

5.9 

7.7 

5.6 

5.9 

3.5 

2.3 

0.7 

0.2 

0.1 

1.1 

1.2 

k.k 

5.8 

7.5 

6.9 

5.8 

3.k 

2.5 

0.9 

0.2 

0.0 

1.1 

1.2 

k.2 

5.6 

l.k 

73 

5.6 

3.k 

2.5 

1.1 

0.1 

0.0 

1.0 

1.2 

3.9 

5.6 

8.3 

33 

5.1* 

3."* 

2.1. 

0.9 

0.1 

0.0 

1.0 

1.3 

3.7 

5.^ 

9.2 

21 

5.3 

3.3 

2.2 

0.7 

0.1 

0.0 

1.0 

1.3 

3-T 

6.0 

8.7 

16 

5.1 

li 

2.0 

0.7 

0.1 

0.0 

1.0 

1.3 

3.6 

6.5 

8.2 

13 

5.0 

1.9 

0.6 

0.1 

0.0 

0.9 

1.2 

3.6 

6.3 

15 

12 

U.9 

k.o 

1.8 

0.6 

0.1 

0.0 

0.9 

1.2 

3-5 

6.0 

21 

13 

k.6 

3.7 

1.8 

0.5 

0.1 

0.0 

0.9 

1.3 

3.6 

5.2 

16 

11 

k.7 

3.5 

1.7 

0.6 

0.1 

0.1 

1.0 

1.3 

5.0 

U.9 

Ik 

9.7 

k.6 

3.3 

1.6 

0.6 

0.2 

0.1 

1.0 

1.3 

6.5 

k.B 

12 

ll» 

k.6 

3.2 

1.5 

0.5 

0.3 

0.0 

1.0 

1.3 

15 

k.7 

11 

12 

U.7 

3.1 

l.l» 

o.i» 

0.3 

0.0 

1.0 

20 

15 

k.7 

9.8 

10 

k.6 

3.0 

1.3 

0.3 

0.3 

0.0 

1.1 

30 

11 

k.7 

9.2 

9.2 

'».5 

2.9 

1.3 

0.3 

o.i» 

0.1 

30 

1.1* 

8.2 

8.1 

5.0 

8.6 

8.5 

l».5 

3.0 

1.2 

0.2 

0.5 

0.1 

21 

22 

3."* 

5.1 

6.9 

6.2 

8.1 

8.1 

l».3 

3.1 

1.1 

0.2 

o.i» 

0.1 

33 

33 

1.7 

k.O 

6.3 

5.9 

7.7 

7.8 

U.2 

3.0 

1.1 

0.2 

0.3 

0.1 

31 

24 

1.3 

3.7 

6.0 

5.7 

7.1* 

7.»* 

kA 

2.9 

1.1 

0.1 

0.2 

0.1 

34 

IS 

1.2 

3.6 

6.U 

5.U 

7.1 

7.2 

k.l 

2.8 

1.0 

0.1 

0.2 

0.1 

3S 

M 

1.2 

3.5 

7.2 

5.8 

6.8 

7.0 

1».0 

2.6 

1.0 

0.1 

0.2 

0.1 

34 

V 

1.2 

k.2 

8.0 

21 

6.k 

6.8 

3.9 

2.6 

0.9 

0.3 

0.2 

0.1 

u 

1.2 

k.2 

8.U 

16 

6.3 

6.6 

3.8 

2.1* 

1.0 

0.6 

0.1 

0.1 

30 

29 

1.1 

3.7 

8.1 

11 

6.1 

6.k 

3.7 

2.1* 

1.1 

0.8 

0.1 

0.1 

30 

1.1 

l»0 

7.8 

9.7 

6.1 

3.6 

2.3 

1.1 

0.6 

0.1 

0.1 

3) 

1.1 

7.2 

9.0 

5.9 

2.^ 

O-S 

0.1 

MIAN 

1.2 

5.1 

7.6 

7.0 

9.k 

11.8 

5.5 

3.2 

1.6 

0.6 

0.2 

0.1 

MfA^ 

MAX. 

3.U 

1|0 

33 

21 

21 

73 

16 

k.l 

2.5 

1.1 

0.5 

0.1 

MAX 

MIN. 

0.9 

1.1 

3.5 

'».7 

6.1 

5.1* 

3.6 

2.3 

0.9 

0.1 

0.1 

0.0 

MM. 

\fcn. 

72 

302 

U65 

1.27 

5?? 

723 

325 

I9U 

97 

Vi 

1^ 

^ 

.cm; 

E      -  BTIMATH) 
N*  -  NO  MCO«0 
*  -  DKCHAROf  MtASUtEMCNT  01 

OBSERVATION  OF  NO  FLOW 

»     -    E  AHO* 


MAXIMUM 


OMCHAIOI 

11*5 


Mt. 

1*.23 


DAY 

8 


TUM 
051*5 


^ 

MINIMUM 

> 

MSCMAMI 

0.0 

OAOf  HT. 

MO. 

DAT 

IIMf 
J 

TOTAl 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  V  R. 
S.B.B.aM. 


OF  RECORD 


CFS 


CAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


3l**  16.3' 


117*  17.5' 


SUIO  211  1«W 


5110 


7.10 


12/29/65 


March  6l-Date 


Nurcb  6l-Dftt« 


3/61  I  Oat* 


3580.3 


UBGS 


Station  is  located  2.2  Biles  east  of  Ce<iar  Springs  on  the 
right  back  of  the  East  Fork  of  the  West  Fork  of  Mojave  RlT«r. 

Drainage  area  is  11.5  square  alles. 
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TABLE  B-2(Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FECT  PER  SECOND) 


STATION  NO. 


1968 


V-9-2300 


STATKSN  HAUtt 


USST  FGSK  MQJATE  RIVHt  ABOVE  COMR  SFRIHG8 


I^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JIRY 

AUG. 

SEPT. 

daV| 

I 

0.9E 

0.8 

6.1 

3.0 

2.1t 

2,3 

2.6b 

1.1 

0,8 

0.3 

0,1 

1 

2 

0.9B 

0.8 

3.9 

2.9 

2.1 

2.3 

2.8E 

1.9 

0.7 

0.2 

0,0 

2 

3 

0.8 

0.8 

3.1 

2.8 

2.J» 

2.2 

2.8E 

1.6 

0.7 

0.2 

0,0 

3 

4 

0.9 

0.8 

2.7 

2.9 

2.4 

2.1 

2.8E 

1.6 

0.7 

0.2 

0.0 

4 

S 

0.9 

0.8 

2.1* 

3.1 

2.1t 

1.9 

2.81 

1.7 

0.9 

0.2 

0,0 

S 

6 

0.9 

0.9 

2.2 

2.9 

2.4 

1.9 

2.8E 

1.6 

0.9 

0,2 

0.0 

6 

7 

0.8 

0.9 

2.1 

2.9 

2.4 

2.2 

2.8E 

1.4 

1.0 

0.3 

0,0 

7 

• 

0.8 

0.9 

2.0 

2.8 

2.3 

13 

2.8E 

1.4 

1.0 

0.3 

0,0 

K 

1 

9 

0.8 

0.9 

2.0 

2.8 

2.7 

6.5 

2.8b 

1.4 

0.9 

0.2 

0,0 

9 

10 

0.8 

0.9 

2.0 

2.8 

3.4 

5.0 

2.8b 

1.3 

0.8 

0.2 

0,0 

0 

10 

n 

0.8 

0.9 

1.9 

2.8 

3.1 

4.3 

2.6b 

1.4 

0.8 

0.1 

0.0 

II 

12 

0.7 

0.9 

1.9 

2.8 

2.8 

3-9 

2.6E 

1.5 

0.7 

0.1 

0,0 

12 

13 

0.7 

0.9 

1.7 

2.7 

4.5 

4.4 

2.6E 

1.6 

0.7 

0.1 

0.0 

13 

14 

0.7 

0.9 

1.7 

2.6 

9.0 

4.2 

2.6E 

1.4 

0.6 

0.1 

0,0 

14 

IS 

0.7 

l.k 

1.8 

2.6 

6.3 

3.8 

2.6E 

1.4 

0.6 

0.1 

0.0 

IS 

u 

0.8 

1.8 

1.8 

2.6 

5.2 

3.7 

2.6E 

1.3 

0.5 

0,1 

0.0 

14 

17 

0.8 

1.8 

1.8 

2.5 

4.8 

4.5 

2.5 

1.3 

0.5 

0,1 

0,0 

17 

It 

0.8 

2.0 

k.3 

2.1* 

4.3 

4.0 

2.2 

1.2 

0.5 

0,1 

0.0 

T 

It 

I» 

0.7 

15 

k.O 

2.U 

3-8 

3.8 

2.4 

1.2 

0.4 

0.1 

0.0 

19 

30 

0.7 

31 

2.9 

2.l» 

3.5 

3.6 

2.4 

1.1 

0.4 

0.1 

0.1 

L 

20 

21 

0.8 

k.7 

2.6 

2.4 

3.2 

3.4 

2.4 

1.2 

0.4 

0.0 

0.1 

0 

21 

22 

0.8 

2.7 

2.U 

2.3 

3.0 

3.2 

2.3 

1.2 

0.4 

0.0 

0.1 

22 

23 

0.8 

2,1 

2.3 

2,3 

2.9 

3.3 

2.2 

1.2 

0.4 

0.0 

0.0 

W 

23 

24 

0,8 

1.8 

2.5 

2.3 

2.8 

3.2 

2.2 

1.1 

0.4 

0.0 

0.0 

34 

25 

0.8 

1.6 

3.1 

2,2 

2.7 

3.2 

2.2 

1.1 

0.3 

0.0 

0.0 

2S 

26 

0.8 

1.6 

3.6 

2.5 

2.6 

3.1 

2.6 

1.0 

0.3 

0.0 

0.0 

26 

27 

0.8 

1.5 

k.O 

5.1. 

2.6 

2.9 

2.1 

1.0 

0.3 

0.0 

0.0 

27 

3S 

0.8 

1.6 

3.9 

U.o 

2.4 

2.8 

2.0 

0.9 

0.3 

0.2 

0,0 

20 

29 

0.8 

1.5 

3.7 

3.2 

2.4 

3.0 

2.0 

0,9 

0.4 

0,2 

0,0 

29 

30 

0.8 

11 

3.5 

2.9 

2.9 

2.0 

0.9 

0.3 

0,1 

0,0 

30 

31 

0.8 

3.2 

2.9 

2.8 

0.8 

0,1 

0,0 

31 

MEAN 

0.8 

3.2 

2.8 

2.8 

3.3 

3.7 

2.5 

1.3 

0,6 

0,1 

0,0 

MCAK 

MAX. 

0.9 

31 

6.1 

5.1. 

9.0 

13 

2.8 

1.9 

1,0 

0.3 

0,1 

MAX 

MM. 

0,7 

0.8 

1.7 

2.3 

2,1 

1.9 

2.0 

0.8 

0.3 

0,0 

0.0 

MM. 

V^CFT. 

1.9 

188 

172 

172 

192 

224 

147 

78 

35 

7,5 

1,6 

*^'V 

E      -  ESTIMATB) 
Ml  -  NO  RKO«D 
*  -  DMCHARGE  MEASUMMBIT  0« 

0eS€RV*TlON   OF  NO  FLOW 

»     -    EAMO* 


MEAN 


OBCHAKGC 

1,8 


MAXIMUM 


DtSCHAtOf 
163 


OAGf  m. 

3.03 


MO. 

11 


DAY 
20 


TIMf 
0015 


MINIMUM 


OISCHAMC 
0.0 


GAGC  HT. 


/^       TOTAL       ^ 


AOH  IfET 
1,267 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


V4  SEC.  T.  t  R. 
S.B.B.aM. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
OHLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REF. 
DATUM 


34*  17,1' 


117*  22,5' 


SW2  2N  5W 


612 


5.68 


11/22/65 


Feb.   61-Date 


Feb,   61-Date 


2/6i 


Date 


3552.3 


uses 


Station  is  located  2,6  miles  west  of  Cedar  Springs  on  the 
left  bank  of  the  West  Fork  of  Hojave  River, 

Drainage  area  is  3.2  square  miles. 
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TABLE  B-2  (Coot) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FHT  PCR  SKONO) 


VrAm  viAi 

nATION  NO. 

nATKM  HAm 

->v 

i968 

T-9-29oe 

LAS  noBMB  Drmeioa  nan  \aat  rauc  momtb  uvn  bexm  cmui  spimm 

Tday 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

FB. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUME 

JULY 

AOO. 

xn. 

^ 

1 

0.0 

0.7 

0.0 

0.0 

7.7 

5.6 

l.k 

0.21 

0.21 

1 

1 

.0.0 

5.3 

0.0 

0.0 

8,0 

5.2 

1.3 

0.2B 

0.21 

2 

1 

0.0 

7.2 

0.0 

0.0 

7.8 

5.6 

l.k 

0.2S 

0.21 

3 

4 

3.1 

6.5 

0.0 

0.0 

7.V 

5.6 

1.4 

0.21 

0.21 

4 

s 

^.8 

5.9 

0.0 

2.1 

7.3 

k.6 

1.3 

0.21 

0.21 

S 

* 

^.% 

5.2 

0.0 

7.7 

7.7 

5.8 

1.2 

0.21 

0.21 

« 

7 

3.9 

7.3 

0.0 

8.0 

7.7 

5.8 

1.6 

0.21 

0.21 

7 

• 

3.6 

8.l» 

0.0 

8.2 

7.7 

6.1 

2.3 

0.2S 

0.21 

S 

♦ 

I 

1 

I 

3.2 

5.'! 

3.8 

8.1 

7.6 

6.0 

1.6 

0.2B 

0.21 

♦ 

10 

0 

0 

0 

3.9 

3.0 

3.3 

8.5 

7.5 

5.2 

1.1 

0.21 

0.21 

10 

n 

7.1 

2.1l 

li.8 

8.5 

7.6 

l».7 

0.8 

0.21 

0.21 

II 

11 

7.5 

f-2 

6.8 

8.2 

7.6 

li.l 

0.7 

0.2B 

0.21 

12 

IS 

7.2 

h.6 

5.7 

8.1 

7.8 

3.7 

0.6 

0.21 

0.21 

13 

14 

6.8 

Cti 

ii.6 

8.1 

8.0 

k.O 

0.6 

0.21 

0.21 

14 

IS 

r 

F 

r 

6.3 

1.6 

7.8 

7.8 

7.8 

3.5 

0.5 

0.21 

0.21 

IS 

u 

5.8 

7.2 

7.5 

7.k 

8.1 

3.2 

0.0 

0.21 

0.21 

U 

\T 

L 

L 

L 

5.5 

0.0 

1.1 

7.8 

8.2 

3.1 

0.0 

0.21 

0.21 

17 

IS 

5.8 

0.0 

5.1 

7.6 

8.1 

2.6 

0.0 

0.21 

0.21 

IS 

l» 

0 

0 

0 

>*.7 

0.0 

7.9 

8.0 

7.8 

3.k 

0.0 

0.21 

0.21 

!♦ 

10 

u 

V 

H 

3.9 

0.0 

7.9 

8.0 

7.7 

2.8 

0.0 

0.21 

0.21 

10 

II 

3.9 

0.0 

7.8 

7.8 

7.8 

2.0 

0.2X 

0.21 

0.21 

21 

23 

"».7 

0.0 

5.7 

7.8 

8.0 

1.9 

0.2S 

0.21 

0.21 

23 

13 

^.7 

0.0 

k.k 

7.9 

7.8 

2.1 

0.2S 

0.21 

0.21 

23 

24 

»i.7 

0.0 

k.9 

7.9 

7.7 

2.3 

0.2X 

0.21 

0.21 

14 

15 

6.1 

0.0 

7.«i 

7.6 

7.6 

1.6 

0.21 

0.21 

0.21 

2S 

M 

7.8 

0.0 

7.6 

7.5 

7.5 

1.3 

0.2X 

0.21 

0.21 

M 

2.2 

0.0 

7.5 

8.1 

l.k 

1.2 

0.2K 

0.21 

0.21 

17 

2» 

0.0 

0.0 

7.6 

7.1 

7.k 

1.2 

0.2S 

0.21 

0.21 

IS 

0.0 

0.0 

7.6 

7.7 

5.6 

1.7 

0.2B 

0.21 

0.21 

0.8 

7.'i 

7.3 

5.2 

1.8 

0.21 

0.21 

0.2B 

M 

1.0 

7.6 

5.1 

0.2« 

O.PK 

31 

MfAN 

1^.0 

2.7 

l».6 

6.6 

7.5 

3.6 

0.6 

0.2 

0.2 

MAD 

MAX. 

7.8 

8.l| 

7.9 

8.5 

8.2 

6.1 

2.3 

0.2 

0.2 

MAX 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

1.2 

0.0 

0.2 

0.2 

MM. 

2kk 

155 

281 

1* 

bf.^ 

^\k 

—38 

12 

12 

I      -  ESTIMATK) 
N*  -   NO   RECORD 

*  -  OlSCHAReC  MiASUttMB«T  Ot 

OeSERvnTION  OF  NO  FLOW 

•  -  Eaho* 


r 

MAXIMUM 

N 

nSCHAMC 

9.1 

OAOf  m. 

3.1.8 

MO. 

h 

DAT 

10 

TIM 

lll»5 
J 

(                        MINIMUM                        ^ 

ooouaot 

0.0 
V 

OAOt  HT. 

MO. 

OAT 

IIMi 

1 

MAXIMUM  DISCHARGE 

"< 

I                               LOCATWI 

PERIOD  0»-  Kti.UKU 

UA iua  ur  iMifC 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
S.B.B.aM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CA6E 

REF. 

DATUM 

CF$ 

CAGE  HT.              DATE 

FROM 

TO 

3l**  17.2' 

Station  is 
on  right  b. 

117*  19.6' 

located  0.5  ■ 
ink  of  the  Wei 

SW;  2H  UW 

■lies  n  of  Cedar 
It  Fork  of  Mojare 

9.1 

Springs 
Myer. 

3.U8            l*-10-66 

March  6l-Date 

March  6l-Date 

3/61 

Date 

32l»7.3 

USGS 

v 

J 
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TABLE  B-2  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUMC  FST  PEK  SECOND) 


J^ATBt  VIA* 


1968 


STATION  NO. 


Z-2-3750 


STATION  NAMf 


PUnj  CRffiK  ABCfVE 


FIAT 


/'day 

OCT. 

NOV. 

DEC 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JMY 

AUG. 

SOT. 

Da9| 

1 

l».l 

U.l 

lU. 

lU  B 

15 

13 

37 

9.5 

2.9 

0.2 

0.1 

0.1 

1 

s 

3.6 

1..0 

)a 

11.E 

15 

lU 

26 

9.3 

2.5 

0.2 

0.0 

0.1 

2 

I 

3.7 

3.8 

35 

15e 

15 

m 

20 

8.8 

2.3 

0.2 

0.0 

0.1 

1 

4 

3.9 

3J* 

30 

i5e 

15 

u. 

16 

9.5 

2.2 

0.2 

0.1 

0.1 

4 

s 

3.8 

3.6 

25 

i5e 

IS 

lU 

lU 

9.5 

3.2 

0.2 

0.0 

0.1 

S 

• 

3.1; 

3.2 

21 

i5e 

15 

15 

13 

9.3 

3.8 

0.1 

0.1 

0.1 

• 

7 

y.2 

3.3 

17 

lU 

lU 

29 

12 

9.3 

3.9 

0.2 

0.1 

0.1 

7 

• 

3.2 

3.1. 

l».9E 

11. 

13 

70 

11 

10 

U.3 

0.1 

0.0 

0.1 

• 

« 

3.1 

3.1. 

5.5  K 

15 

lU 

57 

U 

U 

3.6 

0.2 

0.1 

0.1 

• 

10 

3.2 

3J* 

6.1  E 

15 

16 

U. 

9.7 

U 

2.7 

0.1 

0.2 

0.1 

10 

11 

3.1 

3.2 

6.8  E 

15 

15 

U. 

7.6 

U 

2.1 

0.2 

0.2 

0.0 

II 

11 

3.1 

3.0 

7.6  E 

15 

15 

Ii6 

9.0 

11 

1.8 

0.1 

0.1 

0.0 

12 

u 

3.3 

3.1 

8.UE 

16 

23 

51 

9.6 

9.7 

1.6 

0.1 

0.0 

0.0 

11 

14 

3Ji 

3.1 

9.3  K 

15 

22 

U7 

9.2 

8.1 

1.3 

0.1 

0.1 

0.0 

14 

IS 

3J» 

3.3 

10      E 

15 

20 

la 

9.0 

7.5 

1.1 

0.3 

0.1 

0.0 

IS 

u 

3.0 

3.7 

11      E 

15 

19 

37 

9.6 

7.1 

1.1 

0.1 

0.1 

0.0 

1* 

17 

2.9 

3.5 

12       B 

15 

20 

33 

9.8 

7.1 

0.8 

0.1 

0.1 

0.0 

17 

It 

2.9 

3.9 

11.      B 

15 

23 

29 

8.9 

6.3 

0.9 

0.1 

0.1 

0.0 

It 

If 

3.1 

38 

11.      E 

15 

22 

29 

9.2 

5.8 

0.6 

0.1 

0.0 

0.1 

1« 

M 

3.1 

136 

15      E 

15 

19 

28 

9.1. 

5.5 

OJ. 

0.1 

0.0 

0.2 

20 

21 

3.2 

37U 

15      E 

15 

18 

26 

8.9 

6.1 

o.U 

0.1 

0.0 

0.2 

21 

» 

3.1i 

288 

15      B 

15 

17 

25 

9.0 

5.9 

0.3 

0.1 

0.2 

0.2 

22 

n 

3.1. 

132 

15      E 

15 

17 

26 

9.3 

5.6 

0.3 

0.1 

0.3 

0.2 

21 

34 

3.1. 

55 

16      E 

lU 

16 

26 

9.9 

5.2 

0.3 

0.0 

O.U 

0.2 

14 

SS 

3.1* 

37 

16      B 

11. 

11. 

26 

9.8 

U.7 

0.3 

0.0 

0.3 

0.2 

IS 

M 

3.3 

36 

16       E 

lU 

11. 

26 

11 

U.5 

0.3 

0.0 

0.3 

0.2 

2* 

V 

2.9 

35 

16      E 

U. 

11. 

26 

11 

lt.O 

0.3 

0.0 

0.2 

0.2 

27 

2* 

3.5 

32 

11.      B 

15 

lU 

26 

U 

lt.2 

0.2 

0.0 

0.2 

0.3 

2t 

19 

3.9 

30 

11,       B 

15 

11. 

26 

10 

ll.O 

0.2 

0.0 

0.2 

0.3 

2* 

W 

3.8 

33 

11.       B 

15 

28 

9.8 

3.6 

0.2 

0.0 

0.1 

O.U 

10 

11 

3.9 

11.       B 

15 

29 

3.1 

0.0 

0.1 

11 

MtAN 

3J» 

1|2.9 

16  a 

11»^ 

16.6 

30.9 

12.0 

7.3 

1.5 

0.1 

0.1 

0.1 

MEA» 

MAX. 

U.l 

37U 

U. 

16 

23 

57 

37 

U 

U.3 

0.2 

0.U 

O.U 

MAX 

MM. 

2.9 

3.0 

U.9 

U. 

13 

13 

7.6 

3.1 

0.2 

0.0 

0.0 

0.3 

MM. 

^FT. 

207 

25SU 

992 

897 

951. 

1900 

716 

U50 

91 

6.8 

8.0 

7.5 

^n) 

i     -  BTIMATH) 
M  -  NO  IKOtD 
•  -  DOOUMf  MfASUtfMmr  01 

oncnvnioii   or  mo  flow 

«     -   E4N0* 


MIAN 


DBOtMtOI 

12.1 


MAXIMUM 


557 


OAM  HI. 

2.22 


U 


0«T 


TMf 


21  1900 


C                        MINIMUM                        ^ 

0.0 

OAOi  HT. 

MO. 

DAT 

IMI 

f                           LOCATKM 

MAXIMUM  DISCMARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  CAGE 

"^ 

LATITUDE 

LOMOTUDE 

1/4  SEC  T.  4  1. 
S.B.B.aM. 

OF  RECORD 

DISCMARCE 

CAGE  HEIGHT 
ONLT 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS             CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

3U'  37.8' 

118*  UU.8' 

>wii  6h  l8u 

io,i6o           6.3U 

11-2U-65 

Dec.  63-Dat« 

Dec.  63-Date 

12/63 

Date 

0.50 

Local 

Station  is  located  13  Biles  north  of  Ca«talc  on  Golden  State  Rigfanqr 
Route  99,   (interstate  5),  on  the  right  eabankaent  of  the  highway 
(east  eabankaent)  at  the  beginning  of  a  concrete  fluae. 

V 

J 
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TABLE  B-2(Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCET  KR   SECOND) 


(^»Am  TIAI 

nATWN  NO. 

nATKM  NAMI 

^ 

,  1566 

z-2-3770 

CAHADA  IE  LOB  AUM06  BELOW  APPLE  CAROR 

J 

Tday 

OCT. 

NOV. 

MC. 

JAN. 

«. 

MAt. 

APt. 

MAY 

JUM 

JULY 

AUO. 

Sipr. 

-^ 

1 

1-3 

1.5 

1.6 

1.8 

1.7 

1.6 

2.0 

1.4 

1.2 

0.8 

1.0 

0.9 

1 

1.3 

15 

1.6 

1.8 

1-7 

\l 

1.7 

1.4 

1.2 

0.8 

1.0 

0.9 

3 

1.3 

1.4 

1.6 

1.7 

1.7 

1.6 

1.5 

1.2 

0.7 

1.0 

1.0 

4 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.7 

1.6 

1.5 

1.5 

1.3 

0.7 

1.0 

1.1 

S 

l.i» 

1.5 

1.6 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.6 

1.5 

0.7 

1.0 

1.1 

6 

1.3 

1.5 

1.6 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.6 

1.6 

0.8 

1.0 

1.0 

7 

1.3 

1.5 

1.6 

1.8 

1.7 

2.7 

1.4 

1.6 

1.6 

1.0 

1.1 

1.0 

• 

1.3 

1.5 

1.6 

1.8 

1.7 

2.2 

1.4 

1.6 

1.6 

1.1 

1.0 

1.0 

9 

1.3 

1.6 

1.6 

1.8 

2.0 

1.9 

1.4 

1.6 

1.6 

1.0 

1.0 

1.0 

10 

1.3 

1.6 

1.6 

1.8 

1.8 

1.7 

1.4 

1.6 

1.4 

0.6 

1.0 

1.0 

10 

n 

1.2 

1.5 

1.7 

1.8 

1.6 

1.7 

1.4 

1.6 

1.3 

0.7 

1.0 

1,0 

12 

1.3 

1.5 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.5 

1.8 

1.3 

0.7 

1.1 

1.1 

13 

1.3 

1.5 

1.9 

1.7 

2.6 

2.2 

1.6 

1.8 

1.2 

0.6 

1.2 

1.0 

14 

1.3 

1.5 

1.9 

1.7 

1.7 

1.8 

1.5 

1.8 

1.1 

0.9 

1.1 

1.1 

IS 

1.2 

1.6 

1.9 

1.7 

1.6 

1.7 

1.5 

1.7 

1.1 

1.0 

1.1 

1.2 

U 

1.2 

1.7 

1.8 

1.7 

1.6 

1.7 

1.6 

1.7 

1.1 

1.0 

1.2 

1.2 

17 

1.2 

1.6 

1.9 

1.7 

1.7 

1.7 

1.5 

1.6 

1.8 

1.0 

1.3 

1.2 

11 

1.3 

1.8 

3.2 

1.6 

1.6 

1.7 

1.5 

1.5 

1.1 

0.9 

1.1 

1.2 

l» 

x.\ 

4.5 

2.4 

1.6 

1.6 

1.7 

1.5 

1.5 

1.1 

0.8 

1.1 

1.4 

20 

1.4 

7.9 

1.9 

1.6 

1.6 

1.7 

1.6 

1.5 

1.1 

0.8 

1.2 

1.5 

10 

21 

l.it 

10 

1.9 

1.7 

1.6 

1.6 

1.5 

1.6 

0.9 

0.3 

1.3 

1.4 

21 

22 

1.5 

3.2 

1.3 

1.7 

1.5 

1.7 

1.5 

1.6 

0.9 

0.6 

1.2 

1.4 

» 

23 

1.5 

1.3 

1.7 

1.6 

1.6 

1.7 

1.5 

1.7 

0.^; 

0.8 

1.1 

1.4 

23 

24 

1.5 

3.3 

1.9 

1.7 

1.6 

1.7 

1.6 

1.6 

1.0 

0.8 

1.0 

1.3 

M 

25 

1.5 

1.1 

1.9 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6. 

1.6 

0.6 

0.9 

1.0 

1.3 

2S 

2« 

l.S 

1.4 

1.8 

1.7 

X.6 

1.6 

t\ 

\x 

1.0 

0.8 

IJL 

1.2 

M 

27 

1.5 

1.6 

1.8 

2.7 

1.6 

1.6 

0.8 

0.9 

1.1 

1.2 

27 

23 

1.5 

1.5 

1.8 

2.1 

1.6 

1.6 

1.3 

1.4 

0.7 

1.2 

1.0 

1.2 

2t 

2» 

1.5 

1.3 

1.8 

1.3 

1.6 

1.6 

1.3 

1.4 

0.7 

1.2 

1.0 

1.4 

2» 

30 

1.5 

2.4 

1.8 

1.7 

1.6 

1.4 

1.4 

0.3 

1.1 

1.0 

1.5 

30 

31 

1.5 

1.3 

1.8 

1.6 

1.3 

1,0 

0.9 

31 

MEAN 

1.1* 

2.3 

1.8 

1.8 

1.7 

1.8 

1.5 

1.6 

1.2 

0.9 

1.1 

1.2 

MIA^ 

MAX. 

1.5 

10 

3-f 

2.7 

2.6 

2.7 

2.0 

1.8 

1.8 

1.2 

1.3 

1.5 

MAX 

MIN. 

1.2 

1.1 

1.6 

1.6 

1.5 

1.6 

1.3 

1.3 

0.7 

0.7 

0.9 

0.9 

MIN. 

V^C.  FT. 

8J* 

134 

112 

^ 

97 

U06 

89 

96 

69 

54 

65 

70 

^.rr) 

E      -  BTIMATH) 
NR  -  NO  (KORD 

*  -  DISCHAtOf  MfASUMMMT  OR 

08$ERV«TI0M    or    NO     FLOW 

*  -  Eakd* 


^ 

MAXIMUM                        ^ 

OSOUMi 

39 

OAOt  HT. 

1.36 

MO. 

DAY 

20 

'TIMi 

0530 

^ 

MINIMUM 

^ 

OOOUUMf 

0.7 

OAOi  m. 

0.67 

MO. 

07 

DAY 

12 

THM 

LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  sec.  T.  li  R. 
S.B.  B.SM. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCMARGE 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


34*40'44" 


118*47'01" 


8ir22  TH  ISH 


200 


1.91 


U-16-65 


Mtr.  6V4«t« 


Mar.  65-dct« 


3/65 


D«t« 


0.40 


Local 


Station  la  located  0.5  allaa  aouth  of  the  InteraaeticD  of  Aiple  Canyon 
and  Canada  de  loi  AlaK>a  and  200  feet  vert  of  U.S.  Highway  99  (mteratate  5). 
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TABLE  B-2  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FEET  PER  SECOND) 


WtB  YEA* 

STATION  NO. 

STATION  NAiME 

^ 

1968 

Z-3-2330 

ELIZABETH  LAKE  CAHYON  CREEK  ABOVE  CASTAIC  CREEK 

J 

^DAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

AAAR. 

APR. 

«AAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

StPT. 

^ 

1 

1.8 

0.8 

26 

8.7 

10 

7.2 

15 

3.U 

1.0 

0.1 

1 

2 

1.7 

0.9 

19 

8.5 

10 

7.1 

15 

3.U 

0.9 

0.0 

2 

3 

1.8 

1.1 

16 

8.0 

9.7 

6.7 

10 

3.3 

1.1 

0.0 

3 

4 

1.9 

1.2 

lU 

8.0 

9.U 

6.5 

8.U 

3.5 

1.1 

0.0 

4 

S 

1.9 

1.5 

12 

8.0 

9.0 

6.7 

7.2 

3.6 

1.7 

0.0 

s 

« 

1.8 

1.6 

12 

7.8 

9.1 

6.9 

6.8 

3.U 

1.7 

0.0 

* 

7 

1.5 

1-5 

11 

7.8 

9.0 

13 

6.6 

3.2 

1.5 

0.0 

7 

• 

1.3 

1.5 

11 

7.7 

8.9 

35 

6.3 

3.2 

1.8 

0.0 

• 

* 

1.2 

l.U 

10 

7.6 

10 

20 

6.0 

3.2 

1.8 

0.0 

« 

10 

0.9 

1.5 

9.8 

7.8 

10 

15 

5.U 

3.1 

l.U 

0.0 

10 

II 

0.8 

1.5 

9.6 

7.9 

9.2 

13 

5.3 

3.1 

0.9 

0.0 

11 

11 

0.8 

l.U 

9.0 

7.3 

9.0 

12 

5.8 

5.8 

0.7 

0.0 

■ 

> 

12 

1* 

0.8 

l.U 

9.6 

7.2 

12 

15 

5.8 

3.9 

0.6 

0.0 

0 

0 

IS 

14 

0.8 

l.U 

10 

7.2 

11 

13 

5.6 

3.5 

O.U 

0.0 

14 

IS 

0.7 

1.5 

10 

7.1 

10 

12 

6.0 

3.1 

0.3 

0.0 

p 

r 

IS 

U 

0.6 

1.8 

10 

7.0 

9.9 

11 

6.5 

2.8 

0.3 

0.0 

L 
0 

L 
0 

1* 

ir 

0.6 

2.7 

9.5 

7.U 

11 

10 

6.U 

2.5 

0.2 

0.0 

u 

H 

17 

It 

0.6 

5.0 

19 

7.U 

10 

9.U 

5.9 

2.2 

0.2 

0.0 

11 

19 

0.6 

U2 

17 

7.U 

9. "3 

8.6 

5.6 

2.0 

0.1 

0.0 

1» 

20 

0.6 

26 

lU 

7.8 

9.1 

8.2 

5.5 

2.0 

0.1 

0.0 

20 

21 

0.8 

UO 

12 

7.8 

8.8 

8.U 

5.U 

2.3 

0.0 

0.0 

21 

22 

1.2 

3U 

11 

7-7 

8.6 

8.5 

U.9 

2.U 

0.0 

0.0 

22 

23 

1.2 

17 

10 

8.0 

8.1 

8.5 

U.8 

2.2 

0.0 

0.0 

13 

24 

1.2 

12 

10 

8.2 

8.1 

8.3 

U.5 

2.0 

0.0 

0.0 

M 

25 

1.2 

10 

10 

8.5 

7.9 

8.6 

U.U 

1.7 

0.0 

0.0 

2S 

1* 

1.3 

8.9 

9.9 

8.5 

7.5 

8.7 

U.3 

l.U 

0.1 

0.0 

2* 

V 

1.2 

8.1 

9.6 

17 

T.U 

8.9 

U.O 

1.2 

0.1 

0.0 

17 

M 

l.U 

9.2 

9.6 

lU 

7.3 

8.7 

3.5 

1.1 

0.2 

0.0 

n 

If 

l.U 

8.3 

9.3 

11 

7.3 

8.9 

3.5 

1.1 

0.3 

0.0 

M 

30 

1.3 

71 

8.9 

10 

9.0 

3.5 

1.3 

0.2 

0.0 

30 

31 

1.0 

8.7 

U 

9.0 

l.U 

0.0 

31 

MEAN 
MAX. 

MM. 

1.2 
1.9 
0.6 

71 

10.6 
71 
0.8 
6P8 

11.9 
26 

8.7 

7?^ 

8.6 
17 

52?-° 

9.2 

12 

525-^ 

10.7 
35 

,  6-5 

659 

6.3 
15 

2.1 
5.8 

162^-^ 

0.6 
1.8 
0.0 
^7 

0.0 
0.1 

8:? 

MEAM 
MAX 
MM. 

E      -  ESTIMATH) 
NR  -  NO  KCORD 
«  -  DKCHARGC  MiASWKMBfT  Ot 

0BSERV4TI0N    OF    NO    FLOW 
»    -  Eamd* 


/^ 

MAXI>*UM 

N 

2Ul 

OAGf  HT. 

1.82 

MO. 

u 

BAY 

30 

TIME 

1000 

y 

MINIMUM 


OKOIMOE 

0.0 


GAGE  HT. 


/^       TOTAL       ^ 


ACK  FST 

3,719 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  4  R. 

S.&B.SM. 


OF  RECORD 


CFS 


GAGE  HT. 


DISCHARGE 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

CAGE 


REF. 

DATUM 


3^'  33.7' 


UB*  34,2' 


SW3U  6h  i6h 


3127 


6.36- 


12/29/65 


Jan.  62-Cate 


Jon.  62-Oate 


1/62 

2/63 

7/65 

12/66 


1/63 

6/65 

11/66 

Date 


1.82  Local 

2.15  Local 

0.35"  Local 

O.lU'  Local 


Station  is  located  3.9  ailes  north  of  intersection  of  Castaic  Canyon  Road 
aod  Elizabeth  I«ke  Canyon  Road  on  left  bank  of  streaa  at  Ctmyon  Christian 
Caap. 


Drainage  area  is  U5.7  square  Biles. 


TABLE  B-2  (Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FCn  PER  SECOND) 


1968 


nATION  NO. 


Z-3-23l»0 


nATKM  NAM! 


NBCXTIE  CAHTON  CRSK  AB07B  CASTAIC  CREBC 


foAT 

OCT. 

NOV. 

OfC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNI 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

bi^ 

1 

0.0 

1.9 

0.5 

0.2 

0.2 

0.7 

0.1 

0.2 

I 

7 

0.0 

6.2 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.0 

0.1 

3 

3 

0.0 

3.0 

0.5 

0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

0.0 

3 

4 

0.0 

1.0 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

4 

5 

N 

0 

0.0 

0.6 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

a 

■ 

H 

f 

6 

0.0 

0.6 

0.1, 

0.2 

0.2 

0.2 

0.0 

0.0 

0 

0 

0 

• 

7 

0.0 

0.5 

o.U 

0.2 

5.8 

0.2 

0.0 

0.0 

T 

t 

F 

0.0 

0.1, 

0.1, 

0.2 

2.1 

0.1 

0,0 

0.0 

a 

♦ 

0.0 

O.li 

o.U 

O.U 

1.3 

0.1 

0.0 

0.0 

9 

10 

I 

0.0 

0.3 

0.3 

O.U 

1.2 

0.1 

0.0 

0.0 

F 

F 

F 

10 

n 

0 

0.0 

0.3 

0.3 

0.3 

1.2 

0.1 

0.0 

0.0 

L 

L 

L 

II 

II 

0.0 

0.3 

0.3 

O.U 

1.0 

0.2 

8.5 

0.0 

13 

13 

W 

0.0 

0.2 

0.2 

2.6 

0.8 

0.2 

3.5 

0.0 

0 

0 

0 

13 

14 

0.0 

0.2 

0.2 

3.2 

O.U 

0.2 

0.9 

0.0 

14 

IS 

0,0 

0.3 

0.2 

0.7 

0.2 

0.2 

0.2 

0.0 

w 

w 

V 

IS 

1* 

0.0 

0.8 

0.2 

0.6 

0.2 

0.2 

0.1 

0.0 

U 

\7 

0.0 

1.2 

0.2 

0.5 

0.1 

0.2 

0.1 

0.0 

17 

It 

0.2 

9.2 

0.1 

0.5 

0.1 

0.1 

0.2 

0.0 

IS 

19 

6.0 

9.3 

0.1 

O.U 

0.1 

0.1 

0.2 

0.0 

1* 

30 

3.2 

6.6 

0.1 

0.6 

0.2 

0.1 

0.2 

0.0 

30 

21 

13 

1.2 

0.1 

0.7 

0.2 

0.1 

0.2 

0.0 

31 

13 

U.o 

0.6 

0.1 

0.6 

0.2 

0.1 

0.3 

0.0 

22 

23 

0.3 

0.6 

0.1 

0.5 

0,2 

0.1 

0.3 

0.0 

33 

24 

0.3 

0.6 

0.1 

0.5 

0.2 

0.1 

0.3 

0.0 

34 

25 

0.3 

0.6 

0.1 

0.5 

0.1 

0.1 

0.3 

0,0 

3S 

36 

0.3 

0.5 

0.2 

0.5 

0.1 

0.1 

0.3 

0.0 

3* 

27 

0.3 

0.5 

1.0 

0.5 

0.1 

0.1 

O.U 

0.0 

27 

23 

0.3 

0.5 

O.U 

o.U 

0.1 

0.1 

0.3 

0.0 

23 

29 

0.2 

0.5 

0.3 

0.3 

0,1 

0.1 

0.2 

0.0 

29 

30 

21 

0.5 

0.3 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.5 

0.2 

0.1 

0.5 

0.0 

31 

MEAN 

1.6 

1.6 

0.3 

0.6 

0.6 

0.2 

0.6 

0.0 

MEAN 

MAX. 

21 

9.3 

1.0 

3.2 

5.8 

0.7 

8.5 

0.2 

MAX 

MIN. 

0.0 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

MM. 

^^CFT. 

96 

99 

18 

33 

35 

9 

35 

0.7 

»c.nj 

I      -  ESTIMATED 
NR  -  NO  RECORD 

•  -  DISCHAROE  MEASUREMBfT  OR 

OeSERVATKM     OF    NO     FLOW 

*  -    E  AND* 


MEAN 


DBCHAIOi 

0.U6 


^ 

MAXIMUM 

N 

MSCHAIOf 

138 
V 

OAOE  HT. 

2.03 

MO. 

11 

DAY 

30 

TIME 

0915 
J 

^ 

MINIMUM 

N 

MSCHAME 

OAOf  HT. 

MO. 

DAY 

TIME 

0.0 

V 

J 

r        TOTAl       >, 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
S.  B.  B.aM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS             GAGE  HT.              DATE 

FROM 

TO 

3U*33'37.5" 
Station 

118*36'51" 
li  located  be 

SE31  6h  17W 
ittoa  of  Xecktle 

138.1*7         2.03'            11/30/67 
Canyon  2.0  allea  northeaot 

Fet.  67- date 

Feb.  67-d«te 

2/67 

date 

o.iU- 

local 

(tq)rtre<B)  of  confluence  of  Kecktle  Canyon  Creek  aim  caat<ilc  canyon 
Creek. 

J 

-77- 


TABLE  B-2  (Cont.) 

DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  F«T  PER  SKONO) 


WATS  YIAI 


1968 


HATION  NO. 


Z-3-23'*5 


CTATION  NAAHf 


ELDERBERRY  CUTRM  CBEEK  ABOVE  CASTAIC  CHEEK 


/^DAY 

oa. 

NOV. 

OK. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

I 

0.0 

1.8 

0.0  B 

0.1 

0.0 

0.0 

1 

1 

0.0 

0.6 

0.0  E 

0.1 

0.0 

0.1 

3 

0.0 

0.3 

0.0  B 

0.1 

0.0 

0.0 

4 

0.0 

0.2 

0.0  E 

0.1 

0.0 

0.0 

5 

0.0 

0.2 

0.0  B 

0.0 

0.0 

0.0 

t 

0.0 

0.1 

0.0  E 

0.0 

0.0 

0.0 

7 

0.0 

0.1 

0.0  E 

0.0 

0.5 

0.0 

• 

I 

0.0 

0.1 

0.0  E 

0.0 

5.1 

0.0 

1 

1 

■ 

I 

1 

• 

0.0 

0.0 

0.0  E 

0.0 

1.1 

0.0 

10 

0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

0.5 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

11 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.3 

0.0 

12 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.2 

0.0 

13 

0.0 

0.0 

0.1 

0.8 

0.3 

0.0 

14 

0.0 

0.0 

0.1 

1.0 

0.3 

0.0 

IS 

r 

0.0 

0.0 

0.1 

0.5 

0.2 

0.0 

F 

T 

r 

F 

F 

U 

L 

0.0 

0.0 

0.1 

0.% 

0.1 

0.0 

L 

L 

I. 

L 

I. 

17 

0.0 

0.0 

0.0 

o.U 

0.1 

0.0 

It 

0 

0.0 

0.7 

0.0 

o.k 

0.1 

0.0 

0 

0 

0 

0 

0    < 

19 

0.0 

0.5 

0.0 

0.3 

0.1 

0.0 

M 

H 

0.3 

0.3 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

H 

H 

H 

H 

w 

20 

SI 

5.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

21 

22 

2.7 

0.2 

0.0 

0,1 

0.0 

0.0 

22 

S3 

errs 

0.2 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

23 

34 

0.1 

0.2 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

24 

25 

0.0 

0.2 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

2S 

St 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2* 

27 

0.0 

0.1 

0.1 

0.0 

0.0 

0.0 

27 

2S 

0.1 

0.1 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

23 

2f 

0.0 

0.1 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

2* 

30 

11 

0.1  E 

0.1 

0.0 

0.0 

30 

31 

0.1  E 

0.1 

0.0 

31 

•MEAN 

0.6 

0.2 

0.1 

0.2 

0.3 

0.0 

MEAM 

MAX. 

11 

1.8 

0.5 

1.0 

5.1 

0.1 

MAX 

MM. 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V^cn. 

36 

13 

3.5 

10 

18 

0.2 

*cftJ 

E      -  BTIMATB) 
N*  -  NO  MCOCO 

•  -  DtSCHAIGE  MEASUtEMBIT  0« 

OtKHVkTION     OF    NO    FLOW 

#  -  Eano* 


^ 

M  A  XIMU 

M 

N 

oisauME 

V 

OAOC  HT. 

2.1*9 

MO. 

U 

DAY 

30 

TIME 
091*5 

MINIMUM 


MSOiAIOf 

0.0 


OACC  HT. 


L0CAT10M 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  CAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  t  R. 
S.&B.aM. 


OF  RECORD 


DISCHARGE 


CFS 


GAGE  HT. 


DATE 


CAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 

GAGE 


REF. 

DATUM 


3k*  3k'  16" 


llfl*  37'  31"  '  JIE36  6lf  17W 


77.7 


2.85 


12/06/66 


Oct.  66-Date 


Oct.  66-Date 


10/66  Date 


0.75" 


Local 


Station  Is  located  0.5  miles  northeast  of  the  old 
Castaic  Canyon  Road  In  Elderberry  Canyon. 


-n- 


TABLE  B-2  (Cont) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUeiC  FEET  KR   SECOND) 


WAm  YIM 


nATION  NO. 


1966 


Z-3-2360 


CTATION  NAM! 


CASIAIC  CRBBC  ABOVE  OORCOn  RANCH 


/ 

[DAY 

oa. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

Fa. 

MAR. 

AM. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUO. 

SEPT. 

bl^ 

1 

17 

3.3 

3.3 

3.U 

7.7 

0.8 

NR 

1 

1 

9.5 

3.1 

3.1 

3.2 

7.3 

0.8 

HR 

1 

3 

6.8 

3.0 

3.0 

3.1 

5.1 

0.8 

HE 

S 

4 

5.1 

3.0 

2.9 

2.9 

U.2 

0.9 

NR 

4 

S 

U.2 

3.0 

2.8 

2.8 

3.9 

1.2 

MR 

S 

• 

3.8 

2.9 

2.8 

2.5 

3,6 

1.1 

HR 

* 

7 

3.5 

2.9 

2.7 

9.8 

3.U 

1.0 

0.0 

7 

• 

3.2 

2.7 

2.1. 

27 

3.0 

1.1 

0.0 

• 

• 

2.8 

2.6 

3.1. 

13 

2.8 

1.0 

0.0 

• 

10 

■ 

2.8 

2.9 

3.6 

8.8 

2.6 

1.0 

0.0 

10 

n 

0 

2.6 

3.2 

3.2 

6.8 

2.U 

1.1 

0.0 

11 

11 

H 

2.5 

2.9 

3.2 

6.0 

2.6 

1.7 

0.0 

H 

H 

H 

11 

13 

2.3 

2.8 

6.1 

8.U 

2.6 

1.6 

0.0 

ia 

14 

0 

R 

2.0 

2.8 

7.1. 

7.5 

2.3 

1.U 

0.3 

0 

0 

0 

14 

IS 

2 

2.0 

2.6 

5.8 

6.0 

2.3 

1.1 

0.0 

IS 

U 

r 

2.0 

2.6 

5.1 

5.3 

2.5 

0.8 

0.0 

f 

F 

r 

u 

17 

C 

2.0 

2.6 

5.7 

U.7 

2.6 

0.7 

0.0 

17 

IS 

L 

6.2 

2.6 

5.2 

U.8 

2.5 

0.5 

0.0 

L 

I. 

L 

It 

If 

0 

7.0 

2.6 

U.7 

U.7 

2.3 

O.U 

0.0 

1* 

10 

0 

R 

5.0 

2.6 

U.5 

U.3 

2.2 

0.3 

0.0 

0 

0 

0 

10 

11 

w 

U.3 

2.6 

U.2 

U.2 

2.1 

0.3 

0.0 

V 

w 

H 

n 

31 

D 

U.O 

2.5 

1..5 

U.0 

1.9 

0.3 

0.0 

n 

13 

3.9 

2.3 

U.2 

3.8 

1.8 

0.3 

0.0 

St 

14 

3.7 

2.1. 

U.0 

3.5 

1.7 

0.3 

0.0 

14 

IS 

3.7 

2.1* 

3.9 

3.U 

1.5 

0.2 

0.0 

IS 

M 

3.6 

2.6 

3.9 

3.5 

l.U 

0.1 

0.0 

M 

17 

3.1» 

1..7 

3.9 

3.U 

1.3 

0.1 

0.0 

V 

It 

3.U 

5.1 

3.7 

3.0 

1.1 

0.1 

0.0 

M 

» 

3.2 

U.o 

3.U 

2.9 

1.1 

0.1 

0.0 

1* 

30 

3.2 

3.6 

2.8 

1.0 

0.1 

0.0 

to 

31 

3.3 

3.5 

2.7 

0.0 

0.0 

t1 

MEAN 

U.2 

3.0 

U.0 

5.6 

2.8 

0.7 

MfAM 

MAX. 

17 

5.1 

7.U 

27 

7.7 

1.7 

NR 

MAX 

MIN. 

2.0 

2.3 

2.U 

2.5 

1.0 

0.0 

0.0 

MM. 

V^C.FT. 

261 

183 

231 

3U1 

16U 

Ul 

*cn} 

E      -  ESTIMATH) 
Ml  -  NO   RKOltD 
«  -  MSCHAIGf  MEASUtEMENT  M 

oesEnwATiow   or  no   flow 
»    -  Eano* 


c 

MAXIMUM                       ^ 

OlSCHAtOf 

OAOC  HT. 

MO. 

MT 

IIMi 

V 

J 

MINIMUM 


HT. 


MO. 


TOTAA 


LOCATION 


MAXIMUM  DISCHARGE 


PERIOD  OF  RECORD 


DATUM  OF  GAGE 


LATITUDE 


LONGITUDE 


1/4  SEC.  T.  &  R. 
S.B.B.aM. 


OF  RECORD 


CF$ 


DISCHAItCE 


GAGE  HT. 


DATE 


GAGE  HEIGHT 
ONLY 


PERIOD 


FROM 


TO 


ZERO 

ON 
GAGE 


REP. 

DATUM 


3U*  36.7" 


118*  39.8- 


HE22  6b  17W 


U960 


U.53 


12/29/65 


Jan.  62-Oate 


Jan.  62-Date 


1/62 
3/62 
2/63 

10/65 
6/66 

11/66 


2/62 
2/63 
9/65 

5/66 

10/66 

Date 


2.10 
1.53 
2.23 
2.05 
0.03 
0.19 


Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 


Station  1>  located  6.7  alles  west  of  ELlzabetb  Lake  Canyon  Road 
on  Castalc  Canytm  Road  on  left  bank. 

Qralnage  area  la  65.O  aqoare  alles. 
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TABLE  B-2(Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  FSET  PER  SECOND) 


/^ATBt  YEAR 


1968 


STATION  NO. 


Z-3-2370 


STATION  NAME 


FISH  CREEK  ABOVE  CASTAIC  CHEEK 


I'dAY 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FEB. 

MAR. 

APR. 

MAY 

JUNE 

JULY 

AUG. 

SEPT. 

DA^ 

0.0 

13 

2.6 

2.7 

3.1 

3.8 

1.0 

0.1 

I 

0.0 

9.3 

2.8 

2.5 

2.9 

h.9 

1.0 

0.1 

2 

0.0 

l.h 

2.6 

2.1. 

2.9 

3.3 

1.0 

0.1 

3 

0.0 

6.3 

2.5 

2.3 

2.6 

3.0 

1.0 

0.1 

4 

0.0 

5.U 

2.6 

2.1 

2.U 

2.7 

1.3 

0.1 

S 

0.0 

5.1 

2.2 

2.1 

2.3 

2.5 

1.2 

0.1 

6 

0.0 

li.l 

2.2 

2.2 

5.6 

2.3 

1.1 

0.1 

7 

0.0 

3.8 

2.1 

2.3 

21 

2.2 

0.9  E 

0.1 

• 

0.0 

2.8 

2.3 

2.1. 

13 

2.0 

0.9  E 

0.1 

9 

0.0 

2.7 

2.1i 

2.9 

9.5 

1.8 

0.9  E 

0.2 

10 

0.0 

2.6 

2.a 

3.U 

7.5 

1.7 

0.9  E 

0.1 

11 

N 

0.0 

2.3 

2.0 

U.l 

6.6 

1.9 

0.8  E 

0.0 

N 

N 

N 

12 

0.0 

1.9 

2.0 

5.0 

7.0 

1.9 

0.8  E 

0.0 

13 

0 

0.0 

1.3 

1.9 

7.9  E 

6.8 

1.7 

0.7  E 

0.0 

0 

0 

0 

14 

0.0 

1.0 

1.9 

T.h  E 

$.5 

1.8 

0.7  E 

0.0 

IS 

F 

0.0 

1.2 

1.7 

6.7  E 

h.9 

1.9 

0.7 

0.0 

F 

F 

F 

l« 

0.0 

1.1 

1.9 

5.1 

h.7 

2.1 

0.6 

0.0 

17 

L 

0.0 

U.l 

1.8 

5..? 

li.2 

1.9 

O.U 

0.0 

L 

L 

L 

11 

1.1 

5.5 

1.7 

li.5 

li.3 

2.0 

O.U 

0.0 

1» 

20 

0 

3.5 

h.7 

1.6 

U.2 

5.0 

1.8 

O.lt 

0.0 

0 

0 

0 

30 

21 

W 

12 

1*.0 

1.6 

U.3 

1..9 

1.6 

0.6 

0.0 

w 

w 

w 

21 

22 

22 

3.7 

1.7 

U.O 

h.U 

1.7 

0.6 

0.0 

22 

23 

9.5 

1..0 

1,6 

3.8 

li.l 

1.6 

0.5 

0.0 

23 

24 

6.5 

1*,6 

1.7 

3.9 

3.7 

1.5 

0.5 

0.0 

24 

2S 

3.8 

5.0 

1.7 

3.7 

3.6 

1.3 

0.3 

0.0 

25 

U 

2.2 

5.2 

1.8 

3.6 

3.2 

1.3 

0.2 

0.0 

M 

27 

1.6 

U.li 

3.3 

3.5 

2.9 

1.3 

0.2 

0.0 

V 

2t 

l.u 

1..2 

li.l 

3.1* 

2.6 

1.1 

0.2 

0.0 

21 

29 

1.0 

3.6 

3.0 

3.3 

2.U 

1.1 

0.1 

0.0 

29 

M 

21 

3.0 

2.8 

2.3 

1.1 

0.2 

0.0 

30 

31 

2.6 

2.8 

2.1 

0.1 

31 

MEAN 

2.8 

1«.2 

2.2 

3.8 

5.1 

2.0 

0.7 

0.0 

MEAN 

MAX. 

22 

13 

lul 

7.9 

21 

U.9 

1.3 

0.2 

MAX 

MM. 

0.0 

1.0 

1.6 

2.1 

2.1 

1.1 

0.1 

0.0 

MIN. 

V^CFT. 

169 

257 

137 

220 

312 

121 

liD 

? 

Mi.ni 

E      -  eSTIMATR) 

nr  -  no  record 

*  -  discharge  measurembft  or 

observation  of  no  flow 

*  -  Eano* 


MAXIMUI 


DSCHAMC 

51 


GAGE  HT. 

1.83 


DAY 

30 


TIME 

1130 


c 

MINIMUM 

>. 

DBOIAKOE 

GAGE  HT. 

MO. 

DAY 

I1ME 

0.0 

■) 

TOTAl 


ACRE  HET 

1,258 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  &  R. 
S.B.B.aM 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

GAGE  HEIGHT 
OHLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

GAGE 

REF. 

DATUM 

CFS 

CAGE  HT 

DATE 

FROM 

TO 

3U'  36'  09" 

ll8*   UO'    20" 

6H/17W-22A 

u.soo 

1/25/69 

June  65-Date 

June  65-Date 

6/65 
9/66 

9/66 
Date 

3.08 
0.70 

Local 
Local 

TABLE   B-2(Cont.) 
DAILY  MEAN  DISCHARGE 

(IN  CUBIC  Fin  P€R  SECOND) 


WAnt  viAa 


nxnoN  NO. 


1968 


2-3-2385 


STATION  NAM! 


CiSTAIC  CREEX  ABOVE  FISH  CREEK 


I'day 

OCT. 

NOV. 

DEC. 

JAN. 

FB. 

MAt. 

AM. 

MAY 

JUNi 

JULY 

AUO. 

sen. 

^ 

1 

0.0 

2.9 

0.9 

0.9 

1.0 

2.7 

0.1 

1 

] 

0.0 

2.1 

0.9 

0.9 

0.9 

1.8 

0.1 

1 

3 

0.0 

1.8 

0.9 

0.8 

0.9 

1.1 

0.1 

a 

0.0 

1.5 

0.8 

0.8 

0.9 

1.0 

0.1 

4 

s 

0.0 

l.U 

0.9 

0.8 

0.8 

0.9 

0.2 

t 

t 

0.0 

1.3 

0.8 

0.8 

0.8 

0.9 

0.1 

• 

7 

0.0 

1.3 

0.8 

0.8 

3.9 

0.8 

0.1 

7 

t 

0.0 

1.1 

0.8 

0.8 

7.8 

0.7 

0.1 

• 

9 

0.0 

1.0 

0.8 

1.2 

2.3 

0.7 

0.1 

» 

10 

0.0 

0.9 

0.8 

1.2 

1.7 

0.6 

0.1 

10 

n 

0.0 

0.9 

0.9 

1.1 

1.5 

0.5 

0.1 

11 

11 

N 

0.0 

0.8 

0.8 

1.1 

l.U 

0.6 

0.2 

H 

1 

n 

1 

11 

13 

0.0 

0.8 

0.8 

2.0 

2.1 

0.6 

0.2 

1* 

14 

0 

0.0 

0.9 

0.8 

1.5 

1.7 

0.5 

0.1 

0 

0 

0 

0 

14 

IS 

r 

0.0 

0.0 
0.0 

0.7 

0.7 
0.7 

0.8 

0.8 
0.8 

1.3 

1.3 
1.5 

1.5 

l.U 
1.3 

0.5 

0.6 
0.6 

0.1 

T 

r 

IS 
U 

ir 

1* 

0.0 

It 

L 

0.0 

2.1 

0.8 

1.3 

1.2 

0.6 

0.0 

L 

L 

L 

L 

II 

I* 

0.9 

2.0 

0.8 

1.2 

1.2 

0.6 

0.0 

19 

M 

0 

22 

1.5 

0.7 

1.2 

1.0 

0.5 

0.0 

0 

0 

0 

0 

10 

11 

W 

28 

1.3 

0.7 

1.2 

1.0 

0.5 

0.0 

w 

H 

W 

W 

11 

n 

12 

1.2 

0.7 

1.1 

1.0 

o.U 

0.0 

n 

13 

2.U 

1.1 

0.6 

1.1 

0.9 

o.U 

0.0 

n 

14 

1.3 

1.1 

0.7 

1.0 

0.8 

0.3 

0.0 

M 

IS 

0.9 

1.1 

0.8 

1.0 

0.8 

0.3 

0.0 

IS 

u 

0.7 

1,0 

0.8 

1.0 

0.8 

0.2 

0.0 

M 

17 

0.6 

1.0 

l.U 

1.0 

0.7 

0.2 

0.0 

V 

M 

0.9 

1.0 

l.U 

1.0 

0.7 

0.2 

0.0 

M 

19 

0.7 

0.8 

1.1 

1.0 

0.6 

0.2 

0.0 

1* 

30 

11. 

0.9 

1.0 

0.6 

0.1 

0.0 

30 

31 

0.9 

1.0 

0.7 

0.0 

31 

MEAN 

2.8 

1.2 

0.9 

1.1 

l.U 

0.7 

0.1 

MEA» 

MAX. 

28 

2.9 

1.U 

2.0 

7.8 

2.7 

0.2 

MAX 

MM. 

0.0 

0.7 

0.6 

0.3 

0.6 

0.1 

0.0 

MM. 

l^C.FT. 

165 

7U 

52 

63 

87 

38 

u 

»^m) 

' 

t      -  eSTIMATB) 

nr  -  no  kcodo 
*  -  mschakgc  measutement  0« 

obscr\mti0m  of  no  flow 
»   -  Emid* 


WEAN 


DISCHAMC 

0.7 


^ 

MAXIMU 

M 

~\ 

OSCHAMC 

160 

OAOE  MX. 

2.62 

MO. 

n 

DAY 

20 

TIME 

0800 

MINIM 


OtSOUUtOf 

0.0 


LOCATION 

MAXIMUM  DISCHARGE 

PERIOD  OF  RECORD 

DATUM  OF  GAGE                ^ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

1/4  SEC.  T.  t  R. 
S.B  B  SM. 

OF  RECORD 

DISCHARGE 

CAGE  HEIGHT 
ONLY 

PERIOD 

ZERO 

ON 

CAGE 

REF. 

DATUM 

CFS             CAGE  HT. 

DATE 

FROM 

TO 

3U*  37'05"lll8*  39'  33" 

6h/17W-1Ud 

12,000            16  - 

1/21/69 

1/68  to  1/69 

1/68  to  1/69 

1/68 

1/69 

0.29 

Local 

A\- 


Figura  B-l 


LEGEND 


I  I    THE  METROPOLITAN  WATER  DISTRICT  OF  SOOTHERN  CALIFORNIA 

COACHELLA  VALLEY  COUNTY  WATER  DISTRICT 


ilil 


PALO  VERDE  IRRIOATION  DISTRICT 

IMPERIAL  IRRlSATlON  DISTRICT 

YUMA  PROJECT  RESERVATION  DIVISION 


WATER  YEAR-OCTOBER  I  THROUGH  SEPTEMBER  30 


NET    DIVERSIONS  OF    WATER     TO    CALIFORNIA 
FROM    THE  COLORADO    RIVER 


OCMRTMENT  OF  WATER  RESOURCES,  SOUTHERN  DISTRICT,  1970 
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FIGURE  B-2 


1600 


1400 


1200 


l,M7,000  ACRC-rcCT 


LEGEND 


TOTAL  IMPORT  •< 


THE   METROPOLITAN  WATER  DISTRICT  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA. 
AS  MCASURCO  AT  JULIAN  HINOS  PUMPING  PLANT. 
(FORMERLY  HAYFIELD  PUMPIN6  PLANT) 

LOS  ANGELES  DEPARTMENT  OF  WATER  AND  POWER, 
ESTIMATED  OUTFLOW  FROM  FAIRMONT  RESERVOIR 

ESTIMATED  MAXIMUM  CAPACITY  FOR  IMPORTATION  OF  SUPPLY  TO 
COASTAL  SOUTHERN  CALIFORNIA  THROUGH  FACILITIES  OF  THE  LOS  ANGELES 
AQUEDUCT  OF  THE  CITY  OF  LOS  ANGELES  AND  THE  COLORADO  RIVER  AQUEDUCT 
OF  THE  METROPOLITAN  WATER  DISTRICT  OF  SOUTHERN  CALIFORNIA 
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WATER    YEAR -OCTOBER  I   THROUGH    SEPTEMBER  SO 


HISTORICAL  IMPORTATIONS 

SOUTHERN 


OF  WATER 

CALIFORNIA 


TO 


COASTAL 


D  IRTMENT  OF  WATER  RESOURCES,  SOUTHERN  DISTRICT.  1970 
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TABL  E    B-3 

MONTHLY   WATER   CONTENT  OF   SELECTED  SURFACE   RESERVOIRS 
IN   OR   SUPPLYING   WATER   TO   SOUTHERN   CALIFORNIA 
OCTOBER    I.    1967   TO  SEPTEMBER   30.    1948 


Drainage 

province 

and 

stream 

Reservoir 

Active 
capacity 

in 
acre- feel 

J 

Water  in  storage  on  first  day  of  month,  in  acre-feet 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

-. 

Central  Coastal 
Old  Creek 


Santa  Ynez 
River 


Santa  Ynez 
River 


Whale  Rock 
Gibraltar 

Cachuma 


Cuyama  River  Twitchell 


40.000  18,977 

14.777  12.300 

204,900  191.622 

250.000  38.637 


18.830  18,719  18,719  18.682  18.7  19 

11.685  11.797  11.939  12.040  12.398 

188.809  187.527  187,062  186.513  186.455 

30.860  23.451  16.049  8.738  3.247 


18.830  18.756  18.572  18,354  17,958 

13,541  13,464  12,977  12,103  11,104 

188,110  185,706  181,270  176,044  170.558 

0  0  0  0  0 


17.568 
10.094 

165.257 


Les  Angclci 

Matilija  Creek 

Coyote  Creek 

Pirn  Creek 

Bouquet  Creek 

San  Gabriel 
River 


Matilija 
Casitas 
Lake  Piru 
Bouquet  Canyon 
San  Gabriel 


3.2D0  868 

248.000  133.123 

100.000  25.788 

35.510  25.950 

43,830  4,408 


334 

358 

450 

938 

1.064 

1.600 

1.677 

1.677 

132,064 

132,369 

132,315 

131.885 

131.635 

132.459 

131.351 

129.419 

24.799 

29,237 

31,296 

32.784 

34.373 

36.865 

36,330 

34.336 

23.603 

20,693 

25.015 

29.169 

31.567 

33.969 

33.542 

32.525 

3.064 

7,632 

6.084 

7.049 

10.657 

10.547 

9.275 

5.860 

1.612  1.470 

127.296  125.061 

31.919  29.272 

31.157  30.440 

5,250  i.sei 


1,327 

122,549 

26,491 

27,860 

917 


Lahontan 

Rush  Creek 
Owens  River 
Owens  River 


Grant  Lake 
Lake  Crowley 
Haiwae 


47,530         46,001 

183.470        164.140 

58.530         45,175 


46370 

45,785 

45.785 

45,030 

46,329 

45.461 

39.762 

37.620 

163,160 

158,797 

152.156 

150,292 

152.156 

154.981 

151.689 

150.757 

37,667 

45,904 

50,845 

49,958 

50.288 

50.520 

52.306 

53,934 

36,914  31,350 

157,838  154,035 

52,528  48,884 


23,983 

150.757 

51.120 


Colorado  River  Basin 

Colorado  River  Lake  Mead 

Colorado  River  Lake  Mojave 

Colorado  River  Lake  Havasu 


27.207,000         14. 375- 
1,810,000  1.402- 


619.000 


560* 


14.219- 

14.122- 

14.338- 

14.566- 

14,614- 

14.640- 

14.780- 

14.887- 

14.996' 

15.052- 

15.065 

1,439- 

1.628" 

1.734- 

1.691- 

1,637- 

1.669- 

1,694- 

1.782- 

1.652- 

1.556- 

1.429 

547- 


547- 


544- 


547- 


541- 


555- 


597- 


606- 


612- 


585- 


566- 


Santa  Ana  River 
Bear  Creek 


San  Jacinto 
Rivar 


San  Jacinto 
River 


Bear  Valley 
Lake  Hemet 

Railroad  Canyon-* 


Cajalco  Creek         Lake  Mathews* ' 
Santiago  Creek         Santiago-- 


72.170         41.672 
13,400  7,874 


14,700 


4,702 


182,000        171,529 
25,000         20,030 


40,875  41.274  42.469  42.967  44.063 

6.965  6.748  7.051  7.268  7.462 


4.260 


4.830 


4.907 


4.808 


4.777 


159.918  172.128  161.233  162.790  174.655 

18.905  18.315  18.150  17.405  16.365 


5.258 

46.054 

45.333 

44.262 

43.465 

42.469 

7.657 

7.917 

7,917 

7,809 

7.462 

7.138 

4.916 


4.731 


4.163 


5.055 


6.622 


5.892 


175,823 

171.931 

161.851 

144.593 

122.217 

111.806 

16.485 

15.410 

13.545 

13.585 

13.915 

12.300 

San   Diego 

Temecula  Creek 

Vail 

49,500 

12,966 

12,752 

12,786 

12.976 

13.009 

13.090 

13.166 

13.118 

12.786 

12.365 

11.830 

11.870 

San  Luis  Rey 
River 

LakeHenshaw 

194,320 

9.3S3 

8,787 

7,979 

8.797 

8.569 

7.596 

6.940 

6.993 

6.291 

5.542 

3,988 

3.759 

Santa  Ysabel 
Creek 

Sutherland 

29,700 

2,087 

2,031 

2,058 

2.484 

2.600 

2.040 

2.170 

2.272 

2.304 

2,259 

2,190 

2.113 

San  Dieguito 

Lake  Hodges-' 

33,550 

4.710 

3,834 

3,368 

3.391 

2.989 

2.740 

2,502 

1.735 

1.081 

S11 

149 

13S 

River 

San  Vicente 
Creek 

San  Vicente  Lake'- 

90,230 

72.195 

71,883 

72.994 

71.525 

68,049 

66.879 

65.941 

67.143 

68.771 

67,407 

64,175 

58.905 

Boulder  Creek 

Cuyamaca 

11.600 

0 

0 

0 

213 

454 

493 

555 

639 

598 

560 

533 

497 

Quail  Canyon 
Creek 

Lake  Jennings" 

10,503 

6.444 

6,444 

6.675 

6.337 

6,390 

6.258 

6.499 

6.512 

6.S26 

6,689 

6,703 

6.634 

San  Diego  River 

El  Capitan  Lake" 

112,800 

17.214 

16,309 

18.542 

19.351 

19,635 

22.175 

21.486 

19.431 

18.014 

17.359 

14,932 

13,860 

Sweetwater  River 

Lake  Loveland 

2S,2S0 

545 

543 

560 

764 

91H 

1.042 

1.177 

1.298 

1,317 

1.296 

1.272 

1,243 

Sweet  water  River 

Sweetwater  (Mainl" 

27,150 

2.324 

2,034 

2.140 

2.366 

2.439 

2.634 

3.130 

3.303 

3.2B4 

3.146 

2.963 

2,743 

Olay  River 

Lower  Olay  Lake*' 
Morana 

56,520 
50,210 

7,965 
1,298 

7,058 
1,249 

6.423 
1.269 

6.847 
1.341 

6.744 
1.355 

6.330 
1.368 

6.292 
1.384 

5.805 

5.092 

4.602 

4.518 
1.203 

4,402 

Cottonwood 
Creek 

1.388 

1.325 

1,261 

1,137 

Cottonwood 
Creek 

Barrett 

44,750 

1,612 

1,573 

1.591 

1.105 

844 

892 

806 

852 

841 

813 

783 

748 

•In  1,000  acre-feet 

'Includes  imported  Colorado  River  water 
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Appendix    C 

GROUND  WATER  MEASUREMENTS 

This  appendix  contains  ground  water  level  measurements  (Table  C— 1)  for  approximately 
8,000  wells  for  the  period  October  1,  1967,  through  September  30,  1968.    It  also  contains  hydrographs  of 
selected  wells  (Figure  C— 7)  and  a  tabulation  of  ground  water  replenishment  (Table  C— 2). 

Two  numbering  systems  are  used  by  the  Department  to  facilitate  processing  of  water  level 
measurement  data.    The  two  systems  are  the  Areal  Designation  and  the  State  Well  Numbering  System  as 
described  below. 

The  Areal  Designation  System  comprises  a  series  of  major  drainage  provinces  which  are 
further  subdivided  into  hydrologic  units,  hydrologic  subunits,  and  hydrologic  subareas.    A  coding  system 
of  the  form  U—04.A2  has  been  developed  as  follows: 


Drainage  Province  (Los  Angeles) 
Hydrologic  Unit  (Malibu) 


f 


-04     A     2 


Hydrologic  Subunit  (Topanga) 

Hydrologic  Subarea  (Tuna  Canyon). 


Figures  C— 1  through  C-6  show  the  location  and  code  number  of  each  hydrologic  subdivision  in  each 
drainage  province,  as  well  as  the  location  of  wells  for  which  hydrographs  are  shown  in  Figure  C— 7. 

The  State  Well  Numbering  System  is  based  on  township,  range,  and  section  subdivisions 
of  the  Public  Land  Survey.  The  number  of  a  well,  assigned  in  accordance  with  this  system,  is  referred 
to  as  the  State  Well  Number,  as  illustrated  below: 


39N  /    13E  -  08    K     04    M 


Township. 

Range 

Section 

Tract 


J 


Sequence  Number_ 
Base  Meridian 


This  number  identifies  and  locates  the  well.    In  the  example,  the  well  is  in  Township  39  North, 
Range  13  East,  Tract  K  of  Section  8,  located  in  the  Mount  Diablo  Base  and  Meridian.    A  section  is 
divided  into  40— acre  tracts  as  shown: 


D 

C 

B 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

f^ 

J 

N 

P 

Q 

R 

Sequence  numbers  in  a  tract  are  generally  assigned  in  chronological  order.    The  example  designates 
the  fourth  well  to  be  assigned  a  number  in  Tract  K. 
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AREAL  DESIGNATIONS 
HYDROLOGIC  UNITS  SUBUNITS  AND  SUBAREAS 

CENTRAL  COASTAL  DRAINAGE  PROVINCE 

T-09.00  SALINAS  HYDROLOGIC  UNIT 

T-09.H0  Paso  Robles  Hydrologic  Subunit 

T-09.I0  Pozo  Hydrologic  Subunit 

T- 10.00  SAN  LUIS  OBISPO  HYDROLOGIC  UNIT 

T— lO.AO  Cambria  Hydrologic  Subunit 

T— lO.Al  San  Carpoforo  Hydrologic  Subarea 

T— 10.A2  Arroyo  De  La  Cruz  Hydrologic  Subarea 

T— 10.A3  San  Simeon  Hydrologic  Subarea 

T— 10.A4  Santa  Rosa  Hydrologic  Subarea 

T-10.A5  Villa  Hydrologic  Subarea 

T— 10.A6  Cayucos  Hydrologic  Subarea 

T-10.A7  Old  Hydrologic  Subarea 

T— 10.A8  Toro  Hydrologic  Subarea 

T— lO.BO  San  Luis  Obispo  Hydrologic  Subunit 

T— lO.Bl  Morro  Hydrologic  Subarea 

T-10.B2  Chorro  Hydrologic  Subarea 

T— 10.B3  Los  Osos  Hydrologic  Subarea 

T— 10.B4  San  Luis  Obispo  Creek  Hydrologic  Subarea 

T— 10.B5  Point  San  Luis  Hydrologic  Subarea 

T— 10.B6  Pismo  Hydrologic  Subarea                      ^ 

T— lO.CO  Arroyo  Grande  Hydrologic  Subunit 

T— lO.Cl  Arroyo  Grande  Hydrologic  Subarea 

T— 10.C2  Nipomo  Mesa  Hydrologic  Subarea 

T-ll.OO  CARRIZO  PLAIN  HYDROLOGIC  UNIT 

T-12.00  SANTA  MARIA-CUYAMA  HYDROLOGIC  UNIT 
T— 12.A0  Santa  Maria  Hydrologic  Subunit 

T-12.B0  Sisquoc  Hydrologic  Subunit 

T— 12.C0  Cuyama  Valley  Hydrologic  Subunit 

T-13.00  SAN  ANTONIO  HYDROLOGIC  UNIT 

T-14.00  SANTA  YNEZ  HYDROLOGIC  UNIT 
T— 14.A0  Lompoc  Hydrologic  Subunit 

T-14.B0  Santa  Rita  Hydrologic  Subunit 

T-14.C0  Buellton  Hydrologic  Subunit 

T— 14.D0  Santa  Ynez  Hydrologic  Subunit 

T— 14.E0  Headwater  Hydrologic  Subunit 

T-15.00  SANTA  BARBARA  HYDROLOGIC  UNIT  A 

T— 15.A0  Arguello  Hydrologic  Subunit 

T-15.C0  South  Coast  Hydrologic  Subunit 

T— 15.C1  Goleta  Hydrologic  Subarea 

T— 15.C2  Santa  Barbara  Hydrologic  Subarea 

T— 15.C3  Montecito  Hydrologic  Subarea 

T— 15.C4  Carpinteria  Hydrologic  Subarea 
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NAMES  AND  AREAL  CODE  NUMBERS  OF  HYDROLOGIC  AREAS 
CENTRAL  COASTAL  DRAINAGE  PROVINCE  (T) 


ET  TMENT  Of  WATER  RESOURCES.  SOUTHERN  DISTRICT,  1970 


AREAL  DESIGNATIOMS 
HYDROLOGIC  UNITS   SUBUNITS  AND  SUBAREAS 

LOS  ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE 


u-oi.oo 

U-02.00 
U-02.A0 
U-02.B0 
U-02C0 
U-02.C1 
U-02.C2 

U-03.00 

U-03.A0 
U-03.A1 
U-03.A2 

U-03.B0 
U-03.B1 
U-03.B2 

U-03.C0 
U-03.C1 
U-03.C2 

U-03D0 
U-03.D1 
U-03.D2 
U-03.D3 
U-03.D4 

U-03.E0 
U-03.E1 
U-03E2 
U-03E3 
U-03.E4 
U-03.E5 

U-03.F0 
U-03.F1 
U-03.F2 
U-03.F3 
U-03.F4 
U-03.FS 
U-03.F6 
U-03.F7 
U-03.F8 

U-»4.00 


RINCON  CREEK  HYDROLOGIC  UNIT 

VENTURA  RIVER  HYDROLOGIC  UNIT 
Lower  Ventura  River  Hydrologic  Subunit 
Upper  Ventura  River  Hydrologic  Subunit 
Ojai  Hydrologic  Subunit 

Upper  Ojai  Hydrologic  Subarea 

Ojai  Hydrologic  Subarea 

SANTA  CLARA-CALLEGUAS  HYDROLOGIC  UNIT 

Oxnard  Plain  Hydrologic  Subunit 
Oxnard  Hydrologic  Subarea 
Pleasant  Valley  Hydrologic  Subarea 

Santa  Paula  Hydrologic  Subunit 
Santa  Paula  Hydrologic  Subarea 
Sisar  Hydrologic  Subarea 

Sespe  Hydrologic  Subunit 

Fillmore  Hydrologic  Subarea 
Sespe  Hydrologic  Subarea 

Piru  Hydrologic  Subunit 
Piru  Hydrologic  Subarea 
Upper  Piru  Hydrologic  Subarea 
Hungry  Valley  Hydrologic  Subarea 
Stauffer  Hydrologic  Subarea 

Upper  Santa  Clara  River  Hydrologic  Subunit 
Eastern  Hydrologic  Subarea 
Bouquet  Hydrologic  Subarea 
Mint  Canyon  Hydrologic  Subarea 
Sierra  Pelona  Hydrologic  Subarea 
Acton  Hydrologic  Subarea 

Calleguas— Conejo  Hydrologic  Subunit 
West  Las  Posas  Hydrologic  Subarea 
East  Las  Posas  Hydrologic  Subarea 
Arroyo  Santa  Rosa  Hydrologic  Subarea 
Conejo  Valley  Hydrologic  Subarea 
Tierra  Rejada  Valley  Hydrologic  Subarea 
Gillibrand  Hydrologic  Subarea 
Simi  Valley  Hydrologic  Subarea 
Thousand  Oaks  Hydrologic  Subarea 

MALIBU  HYDROLOGIC  UNIT 


U-04.AO  Topanga  Hydrologic  Subunit 

U-04.A1  Topanga  Canyon  Hydrologic  Subarea 

U-04.A2  Tuna  Canyon  Hydrologic  Subarea 

U-04.A3  Pena  Canyon  Hydrologic  Subarea 

U-04.A4  Piedra  Gorda  Canyon  Hydrologic  Subarea 

U-04.A5  Las  Flores  Canyon  Hydrologic  Subarea 

U-04.A6  Carbon  Canyon  Hydrologic  Subarea 

U-04  BO  Malibu  Creek  Hydrologic  Subunit 

U-04.B1  Malibu  Creek  Hydrologic  Subarea 

U-04.B2  Las  Virgenes  Canyon  Hydrologic  Subarea 

U-04.B3  Lindero  Canyon  Hydrologic  Subarea 

U-04.B4  Triunfo  Canyon  Hydrologic  Subarea 

U-04.BS  Russell  Valley  Hydrologic  Subarea 

U-04.D6  Sherwood  Hydrologic  Subarea 


U-04.  CO 
U-04.C1 
U-04.C2 
U-04.C3 
U-04.C4 
U-04.C5 
U-04.C6 
U-04.C7 

U-04.  DO 
U-04.D1 
U-04.D2 
U-04.D3 
U-04.D4 
U-04.DS 
U-04.D6 
U-04.D7 
U-04.D8 

U-05.00 

U-05.A0 
U-05.A1 
U-05.A2 
U-0S.A3 
U-05.A4 
U-0S.A5 

U-O.S.BO 
U-05.B1 
U-0S.B2 
U-05.B3 
U-0S.B4 
U-05.B5 

U-OS.CO 
U-O.S.Cl 
U-0.S.C2 
U-0.S.C3 

U-O.S.DO 
U-05.D1 
U-05.D2 
U-0S.D3 
U-05.D4 

U-0.5.E0 
U-05.E1 
U-0S.E2 
U-O.S  E3 

U-OS  FO 
U-OS  Fl 
U-0S.F2 
U-0'^.F3 


Point  Dume  Hydrologic  Subunit 

Corral  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Solstice  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Latigo  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Escondido  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Ramera  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Zuma  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Trancas  Canyon  Hydrologic  Subarea 
Camarillo  Hydrologic  Subunit 

Encinal  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Los  Alisos  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Nicholas  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Arroyo  Sequit  Hydrologic  Subarea 

Little  Sycamore  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Deer  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Big  Sycamore  Canyon  Hydrologic  Subarea 

La  Jolla  Valley  Hydrologic  Subarea 

LOS  ANGELES-SAN  GABRIEL  RIVER  HYDROLOGIC  UNIT 
Coastal  Plain  of  Los  Angeles  County  Hydrologic  Subunit 

Palos  Verdes  Hydrologic  Subarea 

West -Coast  Hydrologic  Subarea 

Santa  Monica  Hydrologic  Subarea 

Hollywood  Hydrologic  Subarea 

Central  Hydrologic  Subarea 
San  Fernando  Hydrologic  Subunit 

San  Fernando  Hydrologic  Subarea 

Sylmar  Hydrologic  Subarea 

Tujunga  Hydrologic  Subarea 

Verdugo  Hydrologic  Subarea 

Eagle  Rock  Hydrologic  Subarea 
Raymond  Hydrologic  Subunit 

Pasadena  Hydrologic  Subarea 

Monk  Hill  Hydrologic  Subarea 

Santa  Anita  Hydrologic  Subarea 
San  Gabriel  Valle^"  Hydrologic  Subunit 

Main  San  Gabriel  Hydrologic  Subarea 

Lower  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Upper  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Foothill  Hydrologic  Subarea 
Spadra  Hydrologic  Subunit 

Spadra  Hydrologic  Subarea 

Pomona  Hydrologic  Subarea 

Live  Oak  Hydrologic  Subarea 
Anaheim  Hydrologic  Subunk 

Anaheim  Hydrologic  Subarea 

La  Habra  Hydrologic  Subarea 

Yorba  Linda  Hydrologic  Subarea 
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NAMES  AND  AREAL  CODE  NUMBERS  OF  HYDROLOGIC  AREAS 
LOS  ANGELES  DRAINAGE  PROVINCE  (U) 


"M  *ENJ  OF  WATER  RESOURCES, SOUTHERN  DISTRICT.  1970 


AREAL  DESIGNATIONS 
HYDROLOGIC  UNITS   SUBUNITS  AND  SUBAREAS 

LAHONTAN  DRAINAGE  PROVINCE 


W-Ol.OO  MONO  HYDROLOGIC  UNIT 

W-02.00  ADOBE  HYDROLOGIC  UNIT 

W-03.00  OWENS  HYDROLOGIC  UNIT 
W-03.A0  Long  Hydro  logic  Subunit 

W-03.B0  Upper  Owens  Hydrologic  Subunit 

W-03.C0  Lower  Owens  Hydrologic  Subunit 

W-03.D0  Centennial  Hydrologic  Subunit 

W-04.00  FISH  LAKE  HYDROLOGIC  UNIT 

W-05.00  DEEP  SPRINGS  HYDROLOGIC  UNIT 

W-06.00  EUREKA  HYDROLOGIC  UNIT 
W-06.A0  Marble  Bath  Hydrologic  Subunit 

W-06.B0  Eureka  Hydrologic  Subunit 

W-07.00  SALINE  HYDROLOGIC  UNIT 
W-07.A0  Saline  Hydrologic  Subunit 

W-07.B0  Cameo  Hydrologic  Subunit 

W-08.00  RACE  TRACK  HYDROLOGIC  UNIT 
W-08.A0  Race  Track  Hydrologic  Subunit 

W-08.B0  Hidden  Valley  Hydrologic  Subunit 

W-08.C0  Ulida  Hydrologic  Subunit 

W-08.D0  Sand  Flat  Hydrologic  Subunit 


W-09.00 
W-09.A0 
W-09.A1 
W-09.A2 
W-09.A3 
W-09.B0 
W-09.B1 
W-09.B2 
W-09.B3 
W-09.B4 
W-09.C0 
W-09.C1 
W-09.r2 

W-09.D0 
W-09.D1 
W-09.D2 
W-09.D3 
W-09.D4 

W-10.00 
W-11.00 

W-12.00 


W 


-13.00 
W-13.A0 
W-13.B0 


W-14.00 

W-15.00 
W-15.A0 
W-15.B0 

W-16.00 

W-17.00 

W-18.00 

W-19.00 


AMARGOSA  HYDROLOGIC  UNIT 

Death  Valley  Hydrologic  Subunit 
Death  Valley  Hydrologic  Subarea 
Harrisburgh  Hydrologic  Subarea 
Wingate  Wash  Hydrologic  Subarea 

Valjean  Hydrologic  Subunit 
Avawatz  Hydrologic  Subarea 
Red  Pass  Hydrologic  Subarea 
Valjean^  Hydrologic  Subarea 
Shadow  Hydrologic  Subarea 

Furnace  Creek  Hydrologic  Subunit 
Furnace  Credt  Hydrologic  Subarea 
Greenwater  Hydrologic  Subarea 

Amargosa  Hydrologic  Subunit 
Calico  Hydrologic  Subarea 
Amargosa  Hydrologic  Subarea 
Chicago  Hydrologic  Subarea 
California  Hydrologic  Subarea 

PAHRUMP  HYDROLOGIC  UNIT 
MESQUITE  HYDROLOGIC  UNIT 

IVANPAH  HYDROLOGIC  UNIT 

OWLSHEAD  HYDROLOGIC  UNIT 
Lost  Lake  Hydrologic  Subunit 
Owlshead  Hydrologic  Subunit 

LEACH  HYDROLOGIC  UNIT 

NELSON  HYDROLOGIC  UNIT 
McLean  Hydrologic  Subunit 
Nelson  Hydrologic  Subunit 

BICYCLE  HYDROLOGIC  UNIT 

GOLDSTONE  HYDROLOGIC  UNIT 

COYOTE  HYDROLOGIC  UNIT 

SUPERIOR  HYDROLOGIC  UNIT 


W-20.00 
W-20.A0 
W-20.B0 
W-20.B1 
W-20.B2 
W-20.C0 
W-20.D0 
W-20.D1 
W-20.D2 
W-20.D3 
W-20.E0 
W-20.F0 
W-20.G0 
W-20.H0 

W-21.00 
W-2LA0 
W-21.B0 
W-21.C6 

W-22.00 
W-22.A0 
W-22.B0 

W-23.00 

W-24.00 
W-24.A0 
W-24.B0 

W-25.00 
W-2S.A0 
W-25.B0 
W-25.C0 
W-25.D0 


PANAMINT  HYDROLOGIC  UNIT 
Wingate  Pass  Hydrologic  Subunit 
Wild  Rose  Hydrologic  Subunit 
White  Sage  Hydrologic  Subarea 
Wild  Rose  Hydrologic  Subarea 
Lee  Flat  Hydrologic  Subunit 
Santa  Rosa  Flat  Hydrologic  Subunit 
Santa  Rosa  Flat  Hydrologic  Subarea 
Rainbow  Hydrologic  Subarea 
Silver  Dollar  Hydrologic  Subarea 
Darwin  Hydrologic  Subunit 
Panamint  Hydrologic  Subunit 
Brown  Hydrologic  Subunit 
Robbers  Hydrologic  Subunit 

SEARLES  HYDROLOGIC  UNIT 
Searles  Hydrologic  Subunit 
Salt  Wells  Hydrologic  Subunit 
Pilot  Knob  Hydrologic  Subunit 

COSO  HYDROLOGIC  UNIT 

Wild  Horse  Hydrologic  Subunit 
Coso  Hydrologic  Subunit 

UPPER  CACTUS  HYDROLOGIC  UNIT 

INDIAN  WELLS  HYDROLOGIC  UNIT 
Rose  Hydrologic  Subunit 
Indian  Wells  Hydrologic  Subunit 

FREMONT  HYDROLOGIC  UNIT 
Dove  Springs  Hydrologic  Subunit 
Kelso  Landis  Hydrologic  Subunit 
East  Tehachapi  Hydrologic  Subunit 
Koehn  Hydrologic  Subunit 


W-26.00 
.W-26.A0 
W-26.A1 
W-26.A2 
W-26.A3 
W-26.A4 
W-26.A5 
W-26.A6 
W-26.A7 
W-26.A8 


ANTELOPE  HYDROLOGIC  UNIT 
Antelope  Hydrologic  Subunit 
Chafee  Hydrologic  Subarea 
Gloster  Hydrologic  Subarea 
Willow  Springs  Hydrologic  Subarea 
Neenach  Hydrologic  Subarea 
Lancaster  Hydrologic  Subarea 
North  Muroc  Hydrologic  Subarea 
Buttes  Hydrologic  Subarea 
Rock  Creek  Hydrologic  Subarea 

W-27.00     CUDDEBACK  HYDROLOGIC  UNIT 

W-28.00  MOJAVE  HYDROLOGIC  UNIT 

W-28.A0  El  Mirage  Hydrologic  Subunit 

W-28.B0  Upper  Mojave  Hydrologic  Subunit 

W-28.C0  Middle  Mojave  Hydrologic  Subunit 

W-28.D0  Harper  Hydrologic  Subunit 

W-28.D1  Grass  Valley  Hydrologic  Subarea 

W-28.D2  Harper  Hydrologic  Subarea 

W-28.E0  Lower  Mojave  Hydrologic  Subunit 

W-28.F0  Troy  Hydrologic  Subunit 

W-28.F1  Kane  Wash  Hydrologic  Subarea 

W— 28.F2  Troy  Hydrologic  Subarea 

W-28.g6  Afton  Hydrologic  Subunit 
W-28.G1  Caves  Hydrologic  Subarea 

W-28.G2  Cronese  Hydrologic  Subarea 

W-28.G3  Langford  Hydrologic  Subarea 

W-28.H0  Baker  Hydrologic  Subunit 

W-28.H1  Silver  Lake  Hydrologic  Subarea 

W-28.H2  Soda  Lake  Hydrologic  Subarea 

W-28.I0  Kelso  Hydrologic  Subunit 


W-29.00 


BROADWELL  HYDROLOGIC  UNIT 
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NAMES  AND  AREAL  CODE  NUMBERS  OF  HYDROLOGiC  AREAS 
LAHONTAN  DRAINAGE  PROVINCE  (W) 
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AREAL  DESIGHATIONS 
HYDROLOGIC  UNITS  SUBUNITS  AND  SUBAREAS 

COLORADO  RIVER  BASIN  DRAINAGE  PROVINCE 


X-l.OO 

X-2.00 

X-3.00 

X-4.00 

X-5.00 

X-6.00 

X-7.00 

X-8.00 
X-8.A0 
X-8.B0 

X-9.00 
X-9.A0 
X-9.B0 

X-10.00 
X-IO.AO 
X-IO.BO 

X-11.00 

X-12.00 

X-13.00 

X-13.A0 
X-13.B0 
X-13.C0 

X-14.00 

X-IS.OO 
X-IS.AO 
X-IS.BO 
X-IS.CO 
X-IS.DO 
X-IS.EO 

X-16.00 

X-17.00 
X-17.A0 

x-i7.no 

X-17.C0 

x-i7.rx) 

X-18.00 


LUCERNE  HYDROLOGIC  UNIT 

JOHNSON  HYDROLOGIC  UNIT 

BESSEMER  HYDROLOGIC  UNIT 

MEANS  HYDROLOGIC  UNIT 

EMERSON  HYDR0L03IC  UNIT 

LAVIC  HYDROLOGIC  UNIT 

DEADMAN  HYDROLOGIC  UNIT 

JOSHUA  TREE  HYDROLOGIC  UNIT 
Warren  Hydrologic  Subunit 
Copper  Mountain  Hydrologic  Subunit 

DALE  HYDROLOGIC  UNIT 

Twentynine  Palms  Hydrologic  Subunit 
Dale  Hydrologic  Subunit 

BRISTOL  HYDROLOGIC  UNIT 
Bristol  Hydrologic  Subunit 
Fenner  Hydrologic  Subunit 

CADIZ  HYDROLOGIC  UNIT 

WARD  HYDROLOGIC  UNIT 

PIUTE  HYDROLOGIC  UNIT 
Lanfair  Hydrologic  Subunit 
Piute  Hydrologic  Subunit 
Needles  Hydrologic  Subunit 

CHEMEHUEVIS  HYDROLOGIC  UNIT 

COLORADO  HYDROLOGIC  UNIT 
Vidal  Hydrologic  Subunit 
Big  Wash  Hydrologic  Subunit 
Quien  Sabe  Hydrologic  Subunit 
Palo  Verde  Hydrologic  Subunit 
Arroyo  Seco  Hydrologic  Subunit 

RICE  HYDROLOGIC  UNIT 

CHUCKWALLA  HYDROLOGIC  UNIT 
Ford  Hydrologic  Subunit 
Palen  Hydrologic  Subunit 
Pinto  Hydrologic  Subunit 
Pleasant  Hydrologic  Subunit 

HAYFIELD  HYDROLOGIC  UNIT 


X-19.00 
X-19.A0 
X-19.B0 
X-19.C0 
X-19C1 
X-19.C2 
X-19.D0 
X-19.D1 
X-19.D2 
X-19.D3 
X-19.D4 
X-19.DS 
X-19.D6 
X-19.D7 


WHITEWATER  HYDROLOGIC  UNIT 

Morongo  Hydrologic  Subunit 

Shavers  Hydrologic  Subunit 

San  Gorgonio  Hydrologic  Subunit 
Beaumont  Hydrologic  Subarea 
San  Gorgonio  Hydrologic  Subarea 

Coachella  Hydrologic  Subunit 
Garnet  Hill  Hydrologic  Subarea 
Mission  Creek  Hydrologic  Subarea 
Miracle  Hill  Hydrologic  Subarea 
Sky  Valley  Hydrologic  Subarea 
Fargo  Canyon  Hydrologic  Subarea 
Thousand  Palms  Hydrologic  Subarea 
Indio  Hydrologic  Subarea 


X-20.00 

X-2L00 

X-22.00 
X-22.A0 
X-22.A1 
X-22.A2 
X-22.A3 
X-22.B0 
3^22.CO 
X-22.D0 
X-22.E0 
X-22.F0 
X-22.F1 
X-22.F2 
X-22.F3 
X-22.G0 
X-22.G1 
X-22.G2 


CLARK  HYDROLOGIC  UNIT 

WEST  SALTON  SEA  HYDROLOGIC  UNIT 

ANZA-BORREGO  HYDROLOGIC  UNIT 
Borrego  Hydrologic  Subunit 

Terwilliger  Hydrologic  Subarea 

Collins  Hydrologic  Subarea 

Borrego  Hydrologic  Subarea 
Ocotillo-Lower  San  Felipe  Hydrologic  Subuni 
Mescal  Bajada  Hydrologic  Subunit 
San  Felipe  Hydrologic  Subunit 
Mason  Hydrologic  Subunit 
Vallecito— Carrizo  Hydrologic  Subunit 

Carrizo  Hydrologic  Subarea 

Vallecito  Hydrologic  Subarea 

Canebrake  Hydrologic  Subarea 
Jacumba  Hydrologic  Subunit 

McCain  Hydrologic  Subarea 

Jacumba  Hydrologic  Subarea 


X-23.00  IMPERIAL  HYDROLOGIC  UNIT 
X— 23.A0  Imperial  Hydrologic  Subunit 

X-23.B0  Coyote  Wells  Hydrologic  Subunit 

X-24.00  DAVIES  HYDROLOGIC  UNIT 

X-2S.00  EAST  SALTON  SEA  HYDROLOGIC  UNIT 

X-26.00  AMOS-OGILBY  HYDROLOGIC  UNIT 


X-27.00 


YUMA  HYDROLOGIC  UNIT 
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AREAL  DESIGNATIONS 
HYDROLOGIC  UNITS  SUBUNITS  AND  SUBAREAS 

SANT^  ANA  DRAINAGE  PROVINCE 


Y-Ol.OO 
Y-Ol.AO 
Y-Ol.Al 
Y-01.A2 
Y-01.A3 
Y-Ol.BO 
Y-Ol.Bl 
Y-01.B2 
Y-01.B3 
Y-01.B4 
Y-01.B5 
Y-01.B6 
Y-01.B7 
Y-Ol.CO 
Y-Ol.Cl 
Y-01.C2 
Y-01.C3 
Y-01.C4 
Y-01.C5 
Y-Ol.DO 
Y-Ol.Dl 
Y-01.D2 
Y-01.D3 
Y-01.D4 
Y-01.D5 
Y-Ol.EO 
Y-Ol.El 
Y-01.E2 
Y-01.E3 
Y-01.E4 
Y-01.E5 
Y-01.E6 
Y-01.E7 
Y-01.E8 
Y-01.E9 
Y-Ol.FO 
Y-Ol.Fl 
Y-01.F2 
Y-01.F3 
Y-01.F4 
Y-01.F5 
Y-01.F6 
Y-01.F7 
Y-01.F8 
Y-01.F9 
Y-Ol.GO 
Y-Ol.Gl 
Y-01.G2 
Y-01.G3 
Y-02.00 
Y-02.A0 
Y-02.A1 
Y-02.A2 
Y-02.A3 
Y-02.A4 
Y-02.A5 
Y-02.B0 
Y-02.B1 
Y-02.B2 
Y-02.B3 
Y-02.C0 
Y-02.C1 
Y-02.C2 


SANTA  ANA  RIVER  HYDROLOGIC  UNIT 

Lower  Santa  Ana  River  Hydrologic  Subunit 
East  Coastal  Plain  Hydrologic  Subarea 
Santiago  Hydrologic  Subarea 
Santa  Ana  Narrows  Hydrologic  Subarea 

Middle  Santa  Ana  River  Hydrologic  Subunit 
Chino  Hydrologic  Subarea 
Harrison  Hydrologic  Subarea 
Claremont  Heights  Hydrologic  Subarea 
Cucamonga  Hydrologic  Subarea 
Temescal  Hydrologic  Subarea 
Arlington  Hydrologic  Subarea 
Riverside  Hydrologic  Subarea 

Lake  Methews  Hydrologic  Subunit 
Coldwater  Hydrologic  Subarea 
Bedford  Hydrologic  Subarea 
Cajalco  Hydrologic  Subarea 
Lee  Lake  Hydrologic  Subarea 
Terra  Cotta  Hydrologic  Subarea 

Colton-Rialto  Hydrologic  Subunit 
Upper  Lytle  Hydrologic  Subarea 
Lower  Lytle  Hydrologic  Subarea 
Upper  Colton-Rialto  Hydrologic  Subarea 
Colton-Rialto  Hydrologic  Subarea 
Reche  Hydrologic  Subarea 

Upper  Santa  Ana  River  Hydrologic  Subunit 
Cajon  Hydrologic  Subarea 
Bunker  Hill  Hydrologic  Subarea 
Redlands  Hydrologic  Subarea 
Mentone  Hydrologic  Subarea 
Reservoir  Hydrologic  Subarea 
Crafton  Hydrologic  Subarea 
Santa  Ana  Canyon  Hydrologic  Subarea 
Mill  Creek  Hydrologic  Subarea 
Sycamore  Hydrologic  Subarea 

San  Timoteo  Hydrologic  Subunit 
Yucaipa  Hydrologic  Subarea 
San  Timoteo  Hydrologic  Subarea 
Cherry  Valley  Hydrologic  Subarea 
Chicken  Hill  Hydrologic  Subarea 
Gateway  Hydrologic  Subarea 
Oak  Glen  Hydrologic  Subarea 
South  Mesa  Hydrologic  Subarea 
Triple  Falls  Credc  Hydrologic  Subarea 
Nobie  Creek  Hydrologic  Subarea 

San  Bernardino  M3untain  Hydrologic  Subunit 
Bear  Valley  Hydrologic  Subarea 
Seven  Oaks  Hydrologic  Subarea 
Baldwin  Hydrologic  Subarea 

SAN  JACINTO  VALLEY  HYDROLOGIC  UNIT 
Perris  Hydrologic  Subunit 

Perris  Valley  Hydrologic  Subarea 

Menifee  Hydrologic  Subarea 

Winchester  Hydrologic  Subarea 

Lakeview  Hydrologic  Subarea 

Hemet  Hydrologic  Subarea 
San  Jacinto  Hydrologic  Subunit 

San  Jacinto  Hydrologic  Subarea 

Hemet  Lake  Hydrologic  Subarea 

Bautista  Hydrologic  Subarea 
Elsinore  Hydrologic  Subunit 

Elsinore  Hydrologic  Subarea 

Railroad  Hydrologic  Subarea 
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AREAL  DESIGNATIONS 
HYDROLOaC  UNITS   SUBUNITS  AND  SUBAREAS 

SAN  DIEGO  DRAINAGE  PROVINCE 


Z-Ol.OO 
Z-Ol.AO 
Z-Ol.Al 
Z-01.A2 
Z-01.A3 
Z-01.A4 
Z-Ol.BO 
Z-Ol.CO 
Z-Ol.DO 
Z-Ol.EO 
Z-Ol.El 
Z-01.E2 
Z-01.E3 

Z-02.00 
Z-O2.A0 
Z-02.A1 
Z-02.A2 
Z-02.A3 

2-02.  BO 
Z-02.31 
Z-02.B2 
Z-02.B3 

Z-02.C0 
Z-02.C1 
Z-02.C2 
Z-02.C3 
Z-02.C4 
Z-02.CS 
Z-02.C6 

Z-02.D0 
Z-02.D1 
Z-02.D2 
Z-02.D3 
Z-02.D4 

Z-02.E0 
Z-02.E1 
Z-02.E2 

Z-02.F0 
Z-02.F1 
Z-02.F2 
Z-02.F3 

Z-O2.G0 
Z-02.G1 
Z-02.G2 
Z-02.G3 
Z-02.G4 

Z-02.H0 
Z-02.H1 
Z-02.H2 
Z-02.H3 
Z-02.H4 

Z-02I0 
Z-02.il 
Z-0ZI2 
Z-02.I3 
Z-02.I4 

z-03.ao 

Z-O3.A0 
Z-03.A1 
Z-03.A2 
Z-03.A3 
Z-03.A4 
Z-03.AS 
Z-03.A6 

Z-O3.B0 
Z-03.B1 
Z-03.B2 
Z-03.R3 

Z-03.C0 
Z-03.C1 
Z-03.C2 

Z-04.00 
Z-04.AO 
Z-O4.B0 
Z-04.B1 
Z-04.B2 
Z-O4.C0 
Z-04.C1 
Z-04.C2 
Z-04.D0 
Z-O4.E0 
Z-04.E1 
Z-04.E2 
Z-04.E3 
Z-04.FP 
Z-04F1 
Z-04.F2 
Z-04.F3 

Z-OS.OO 


SAN  JUAN  HYDROLOGIC  UNIT 
Lapina  Hydrologic  Subunit 

San  Joaquin  Hydrologic  Subarea 

Laguna  Hydrologic  Subarea 

Aliso  Hydrologic  Subarea 

Dana  Point  Hydrologic  Subarea 
San  Juan  Hydrologic  Subunit 
San  Cletnente  Hydrologic  Subunit 
San  Mateo  Hydrologic  Subunit 
San  Onofre  Hydrologic  Subunit 

San  Onofre  Hydrologic  Subarea 

Las  Pulgas  Hydrologic  Subarea 

Stuart  Hydrologic  Subarea 

SANTA  MARGARITA  HYDROLOGIC  UNIT 

Ysidora  Hydrologic  Subunit 
Ysidora  Hydrologic  Subarea 
Chappo  Hydrologic  Subarea 
Upper  Ysidora  Hydrologic  Subarea 

De  Luz  Hydrologic  Subunit 
De  Luz  Hydrologic  Subarea 
Gavilan  Hydrologic  Subarea 
Vallecitos  Hydrologic  Subarea 

MurrietaiHydrologic  Subunit 
Wildomar  Hydrologic  Subarea 
Marrieta  Hydrologic  Subarea 
French  Hydrologic  Subarea 
Lower  Domenigoni  Hydrologic  Subarea 
Domenigoai  Hydrologic  Subarea 
Diamond  Hydrologic  Subarea 

Auld  Hydrologic  Subunit 
Aula  Hydrologic  Subarea 
Gertrudis  Hydrologic  Subarea 
Lower  Tucalota  Hydrologic  Subarea 
Tucalota  Hydrologic  Subarea 

Pechanga  Hydrologic  Subunit 
Pauba  Hydrologic  Subarea 
Pechanga  Hydrologic  Subarea 

Wilson  Hydrologic  Subunit 

Lancaster  Valley  Hydrologic  Subarea 
Lewis  Hydrologic  Subarea 
Wilson  Hydrologic  Subarea 

Anza  Hydrologic  Subunit 

Lower  Coahuila  Hydrologic  Subarea 
Upper  Coahuila  Hydrologic  Subarea 
Anza  Hydrologic  Subarea 
Burnt  Hydrologic  Subarea 

Aguanga  Hydrologic  Subunit 
Vail  Hydrologic  Subarea 
Devils  Hole  Hydrologic  Subarea 
Redec  Hydrologic  Subarea 
Aguanga  Hydrologic  Subarea 

Oakgrove  Hydrologic  Subunit 

Lower  Culp  Hydrologic  Subarea 
Oakgrove  Hydrologic  Subarea 
Dodge  Hydrologic  Subarea 
Chihuahua  Hydrologic  Subarea 

SAN  LUIS  REY  HYDROLOGIC  UNIT 
Bonsall  Hydrologic  Subunit 

Mission  Hydrologic  Subarea 

Bonsall  Hydrologic  Subarea 

Moosa  Hydrologic  Subarea 

Valley  Center  Hydrologic  Subarea 

Woods  Hydrologic  Subarea 

Rincon  Hydrologic  Subarea 
Monserate  Hydrologic  Subunit 

Pala  Hydrologic  Subarea 

Pauma  Hydrologic  Subarea 

San  Luis  Rey  Hydrologic  Subarea 
Warner  Hydrologic  Subunit 

Warner  Hydrologic  Subarea 

Combs  Hydrologic  Subarea 

CARLSBAD  HYDROLOGIC  UNIT 
Loma  Alta  Hydrologic  Subunit 
Vista  Hydrologic  Subunit 

Carlsbad  Hydrologic  Subarea 
Vista  Hydrologic  Subarea 
Agua  Hedionda  Hydrologic  Sununit 
Agua  Hedionda  Hydrologic  Subarea 
Buena  Hydrologic  Subarea 
Dicinas  Hydrologic  Subunit 
San  Marcos  Hydrologic  Subunit 
Battquitos  Hydrologic  Subarea 
San  Marcos  Hydrologic  Subarea 
Twin  Oaks  Hydrologic  Subarea 
Escondido  Hydrologic  Subunit 
San  Elijo  Hydrologic  Subarea 
Escondido  Hydrologic  Subarea 
Lake  Wohlford  Hydrologic  Subarea 


Z-OS.AO 
Z-Ci.Al 

z4s^*2 

Z-OS  Bl 
Z-0«;.B2 
Z-OSBS 
Z-0SB4 

z-os.co 
z-o';ci 

z-o';.c4 
z-os.ci 

Z-0S.C6 


SAN  DIEGUITO  HYDROLOGIC  UNIT 

San  Dieguito  Hydrologic  Subunit 
San  Pieguito  Hydrologic  Subarea 
La  JoUa  'lydrologic  &iberea 

Hodges  Hydrologic  Subunit 
Hodges  Hydrologic  Subarea 
Green  Hydrologic  Subarea 
Felicita  Hydrologic  Subaiea 
Bear  Hydrologic  Subarea 

San  Pasqual  Hydrologic  Subunit 
Highland  Hydrologic  Subarea 
San  Pasqual  Hydrologic  Subarea 
Reed  Hydrologic  Subaiea 
Hidden  Hydrologic  Subarea 
Guejito  Hydrologic  Subarea 
Vineyard  Hydrologic  Subarea 


Z-OS.  DO  Santa  Maria  Valley  Hydrologic  Subunit 

Z-OS.Dl  Ramona  Hydrologic  Subarea 

Z-0S.D2  Lower  Hatfield  Hydrologic  Subarea 

Z— 0S.D3  Wash  Hollow  Hydrologic  Subarea 

Z_OS  D4  Upper  Hatfield  Hydrologic  Subarea 

2_Q5;  ns  Ballena  Hydrologic  Subarea 

Z— OS  D6  East  Santa  Teresa  Hydrologic  Subarea 

Z— 0''  D7  West  Santa  Teresa  Hydrologic  Subarea 

2-Ss  FO  Santa  Ysabel  Hydrologic  Subunit 

Z-JOS.tl  Boden  HydroIogi,c  Subarea 

Z-0S.E2  Pamo  Hydrologic  Subarea 

Z-0S.E3  Sutherland  Hydrologic  Subarea 

Z-0S.E4  Sanu  Ysabef  Hydtologic  Subaiea 


Z-06.00  PENASQUITOS  HYDROLOGIC  UNIT 

Z_O6.A0  Soledad  Hydrologic  Subunit 

Z-O6.B0  Poway  Hydrologic  Subunit 

Z-06.C0  Scripps  Hydrologic  Subunit 

Z-06.IX)  Miramar  Hydrologic  Subunit 

Z_O6.E0  Tecolote  Hydrologic  Subunit 

Z-O7.00  SAN  DIEGO  HYDROLOGIC  UNIT 

Z-07.A0  Lower  San  Diego  Hydrologic  Subunit 

Z_07.A1  Mission  San  Diego  Hydrologic  Sutwrea 

Z-07.A2  Santee  Hydrologic  Subarea 

Z_07.A3  El  Cajon  Hydrologjc  Subarea 

Z-07.A4  Coches  Hydrologic  Subarea 

Z-07.A5  El  Monte  Hydrologic  Subarea 

Z-07.b6  San  Vicente  Hydrologic  Subunit 

Z-07.B1  San  Vicente  Hydrologic  Subarea 

Z-07.B2  Kimball  Hydrologic  Subarea 

Z-07.B3  Gower  Hydrologic  Subarea 

Z-07.B4  Barona  Hydrologic  Subarea 

Z-07.C0  El  Capitan  Hydrologic  Subunit 

Z-br.Cl  El  Opitan  Hydrologic  Subarea 

Z-07.C2  Glen  Oaks  Hydrologic  Subarea 

Z-07.C3  Alpine  Hydrologic  Subarea 

Z-O7.D0  Cuyamaca  Hydrologic  Subunit 

Z-07.D1  Inaja  Hydrologic  Subarea 

Z-07.D2  Spencer  Hydrologic  Subaiea 

Z-07.D3  Cuyamaca  Hydrologic  Subarea 

Z-08.00  CORONADO  HYDROLOGIC  UNIT 

Z-08.AO  Point  Loma  Hydrologic  Subunit 

Z-Oe.BO  San  Diego  Mesa  Hydrologic  Subunit 

Z-08.B1  Lindtergh  Hydrologic  Subarea 

Z-08.B2  Chollas  Hydrologic  Subarea 

Z-08.C0  Paradise  Hydrologic  Subunit 

Z-bs.Cl  El  Toyan  Hydrologic  Subarea 

Z-08.C2  Paradise  Hydrologic  Subarea 

Z-09.00  SWEETWATER  HYDROLOGIC  UNIT 

Z_09.AO  Lower  Sweetwater  Hydrologic  Subunit 

Z-09.A1  Telegraph  Hydrologic  Subarea 

Z-09.A2  Sweetwater  Hydrologic  Subarea 

Z— O9.B0  Middle  Sweetwater  Hydrologic  Subunit 

Z— 09.B1  Jamacha  Hydrologic  Subarea 

Z-09.B2  Hillsdale  Hydrologic  Subaiea 

Z-09.B3  Dehesa  Hydrologic  Subarea 

Z-09.B4  Galloway  Hydrologic  Subarea 

Z-09.BS  Sequan  Hydrologic  Subarea 

Z-09.B6  Alpine  Heights  Hydrologic  Subarea 

Z-09.CO  Upper  Sweetwater  Hydrologic  Subunit 

Z— 09.C1  Loveland  Hydrologic  Subarea 

Z-09.C2  Japatul  Hydrologic  Subarea 

Z-09.C3  Viejas  Hydrologic  Subarea 

Z— 09.C4  Descanso  Hydrologic  Subarea 

Z— 09.C5  Garnet  Hydrologic  Subarea 

Z-10.00  OTAY  HYDROLOGIC  UNIT 

Z— 10.  AO  Coronado  Hydrologic  Subunit 

Z-IO.BO  Otay  Hydrologic  Subunit 

Z-IO.CO  Dulzura  Hydrologic  Subunit 

Z— lO.Cl  Savage  Hydrologic  Subarea 

Z— 10.C2  Proctor  Hydrologic  Subarea 

Z— 10.C3  Jamul  Hydrologic  Subarea 

Z-10.C4  Lee  Hydrologic  Suba'iea 

Z-IO.CS  Lyon  Hydrologic  Subarea 

Z— 10.C6  Dulzura  Hydrologic  Subaiea 

Z— 10.C7  Engineer  Springs  Hydrologic  Subaiea 

Z-11.00  TIA  JUANA  HYDROLOGIC  UNIT 

Z-U.AO  Tia  Juana  Hydrologic  Subunit 

Z— ll.Al  Tia  Juana  Hydrologic  Subarea 

Z-11.A2  San  Ysidro  Hydrologic  Subarea 

Z-ll.BO  Potrero  Hydrologic  Subunit 

Z-11.  Bl  Marion  Hydrologic  Subarea 

Z-11.  B2  Bee  Canyon  Hydrologic  Subarea 

Z-11.  B3  Barrett  Hydrologic  Subarea 

Z-11.  B4  Round  Potrero  Hydrologic  Subarea 

Z— 11.  BS  Potrero  Hydrologic  Subarea 

Z— ll.CO  Barrett  Lake  Hydrologic  Subunit 

Z— ll.DO  Monument  Hydrologic  Subunit 

Z— ll.Dl  Pine  Hydrologic  Subarea 

Z-11.D2  Monument  Hydrologic  Subarea 

Z— ll.EO  Morena  Hydrologic  Subunit 

Z-ll.FO  Cottonwood  Hydrologic  Subunit 

Z— ll.GO  Cameron  Hydrologic  Subunit 

Z-11. HO  Campo  Hydrologic  Subunit 

Z— ll.Hl  Tecate  Hydrologic  Subarea 

Z-11.H2  Campo  Hydrologic  Subarea 

Z— H.H3  Clover  Flat  Hydrologic  Subarea 

Z— 11.H4  Hill  Hydrologic  Subarea 

Z-11.H5  Hipaas  Hydrologic  Subarea 
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PASO  ROBLES  HYDROLOGIC  SUBUNIT  (T-09.H0) 

WELL  26S/I2E-9M2,  M.D.  B.  aM. 
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ARROYO    GRANDE    HYDROLOGIC   SUBUNIT   (T-IO.CO) 
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SANTA    MARIA   HYDROLOGIC  SUBUNIT  (T-I2.A0) 

WELLS  ION/34W-l4E3,l4E2,l4E5,S.B.aaM. 


GROUND  SURFACE    ELCV.  221 ' 


"i^M 


IMO  IMS  1*40 


ISSO  ISM  ISSO  ISM  IS70 


WELL  I0N/35W-7FI,  S.  B.  B.aM. 


.iwti'ttttM'iii 


m 


K^\ 


NOTE   LOCATION  OF  WCLl 
SHOWN  ON  PAGE  E 


ISSO  IS39  IS40  IS49  ISSO  ISM  ISM  ISM  ISfO 


YEAR 


FLUCTUATION        OF        WATER        LEVEL        IN      WELLS 


DEPARTMENT  OF  WATER   RESOURCES.  SOUTHERN  DISTRICT.  r970 
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CUYAMA  VALLEY  HYDROLOGIC  SUBUNIT  (T-I2.C0) 
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LOMPOC   HYDROLOGIC   SUBUNIT  (T-I4.A0) 
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TABLE    C-1 
GROUND  WATER  LEVELS  AT  WELLS 

An  explanation  of  the  column  headings  and  the  code  symbols  follows: 

State  Well  Number  —      Refer  to  the  explanation  at  the  beginning  of  Appendix  C. 

G'OUnd  SurfdCe  EleVdtlOn    —    The  numbers  in  this  column  are  the  elevation  in  feet    above  mean  sea  level  (USGS  Datum)  of 
te  ground  surface  at  the  well.     Elevations  are  usually  taken  from  topographic  maps  and  the  accuracy  is  controlled  by  topographic  standards. 

Ddte  —     The  date  shown  in  the  column  is  the  date  when  the  well  was  visited  to  obtain  a  measurements.    VMiere  00    appears  in 
le  date,  day  of  measurement  is  unknown. 

Ground  Surface  to  Water  Surface  —    This  is  the  measured  depth  in  feet  from  the  ground  surface  to  the  water  surface  in  the 
ell;  certain  of  the  depth  measurements  in  the  column  may  be  followed  by  a  number  in  parentheses  to  indicate  a  questionable  measurement, 
he  code  applicable  to  these  "questionable  measurements"  is  as  follows: 


m 


hen  no  measurement  was  obtained,  then  only  a  number  in  parentheses  is  shown  in  the  column.    The  code  applicable  to  these  "no  measure- 
ents"  is  as  follows: 


(1)  Pumping 

(2)  Nearby  pump  operating 

(3)  Casing  leaking  or  wet 

(4)  Pumped  recently 

(5)  Air  or  pressure  gage  measurement 


(6)  Other 

(7)  Recharge  operation  at  or  near  well 

(8)  Oil  in  casing 

(9)  Caved  or  deepened 


(1)  Pumping 

(2)  Pump  house  locked 

(3)  Tape  hung  up 

(4)  Cannot  get  tape  in  casing 

(5)  Unable  to  locate  well 


(6)  Well  has  been  destroyed 

(7)  Special 

(8)  Casing  leaking  or  wet 

(9)  Temporarily  inaccessible 
(0)  Measurements  discontinued 


le  words    floW   and   dry    are  shown  in  this  column  to  indicate  a  flowing  or  dry  well,  respectively.    A  minus  preceding  the  number  in  this 
>lumn  irKlicates  that  the  static  water  level  in  the  well  is  this  distance  in  feet  above  the  ground  surface. 

^  Ylater  Surface  Elevation  —      This  is  the  elevation  in  feet  above  mean  sea  level  (USGS  Datum)  of  the  water  surface  in  the 

ell.    It  was  derived  by  subtraction  of  the  depth  measurement  from  the  ground  surface  elevation. 

Agency  Supplying  Data  —    Each  number  in  this  column  is  the  code  number  for  the  agency  supplying  data  for  that  measure- 
>nt.    The  agencies  supplying  data  for  this  report  and  the  code  numbers  assigned  to  them  are  as  follows: 


AgerKy 
code 


Agency  name 


5005  United  States  Bureau  of  Reclamation 

6010  United  States  Geological  Survey 

6015  United  States  International  Boundary  and  Water  Commission 

5050  State  Department  of  Water  Resources 

5051  Patton  State  Hospital 

5061  State  Department  of  Water  Resources,  Watermaster  Service. 

West  Coast  Basin 

5062  State  Department  of  Water  Resources,  Watermaster  Service. 

Raymond  Basin 

5100  San  Bernardino  County  Flood  Control  District 

1101  Los  Angeles  County  Flood  Control   District 

5102  Orange  County  Flood  Control  District 

4103  Riverside  County  Flood  Control  and  Water  Conservation  District 

4104  East  San  Bernardino  County  Water  District 

5117  San  Luis  Obispo  County  Flood  Control  and  Water  Conservation 

District 

5121  Ventura  County  Flood  Control  District 

4124  West  San  Bernardino  County  Water  District 

5131  Coachella  Valley  County  Water  District 

1200  City  of  Los  Angeles  Department  of  Water  and  Power 

4201  City  of  Colton  Water  Department 

5202  City  of  Oceanside  Water  Department 

5203  City  of  Redlands  Water  Department 

5204  City  of  Riverside  Water  Department 

5205  Carlsbad  Municipal  Water  District 

4  206  City  of  Long  Beach  Water  Department 

4209  City  of  Oxnard  Water  Department 

4210  City  of  Anaheim  Water  Department 
2225  Santa  Paula  Water  Works,  LTD. 
4228  City  of  Ontario  Water  Department 
5229  City  of  San  Diego  Water  Department 
3230  City  of  San  Bernardino  Water  Department 
4235  City  of  Upland  Water  Department 

1*5272  City  of  Corona  Water  Department 

3400  San  Bernardino  Valley  Water  Conservation  District 

5401  Beaumant  Irrigation  District 
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Agency 
code  Agency  name 

4402  Rarrwna  Municipal  Water  District 

5404  Santa  Maria  Valley  Water  Conservation  District 

4405  Vista  Irrigation  District 

5408  Fallbrook  Public  Utilities  District 

5411  United  Water  Conservation  District 

4412  Metropolitan  Water  District  of  Southern  California 

5420  Helix  Irrigation  District 

4700  Palm  Springs  Water  Connpany 

4701  Corona  Foothill  Mutual  Lemon  Company 

4702  Cucamonga  County  Water  District 

5703  California— American  Water  Company 

5704  Mr.  E.  J.  Ebersole 

4706  Fontana  Union  Water  Company 

5708  Vail  Company 

4709  Irvine  Company 

5710  Green  Mutual  Water  Company 

5711  Escondido  Mutual  Water  Company 
5713  W.  P.  Rowe  &  Son 

4715  Santa  Ana  Valley  Irrigation  Company 

5716  South  Elsinore  Mutual  Water  Company 

5717  Temescal  Water  Company 

5718  A.  A.  Webb  &  Associates 

3719  West  End  Consolidated  Water  Company 

5720  Riverside  Water  Company 

5721  Francis  Mutual  Water  Company 

5723  Pine  Valley  Mutual  Water  Company 

5724  Del  Dios  Mutual  Water  Company 

1733  San  Gabriel  Valley  Protective  Association 

4742  Yorba  Linda  County  Water  District 

4748  San  Antonio  Water  Company 

4750  San  Luis  Rey  Heights  Mutual  Water  Company 

2753  Limoneira  Company 

4776  Southern  California  Water  Company 

5783  Riverside  Highland  Water  Company 

4785  California  PortlarnJ  Cement  Company 

3347  Gage  Canal  Company 

4850  Kaiser  Steel  Corporation 


TABLE    C-l 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACF 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SALINAS    HYDRO 

UNIT 

T-«9.ee 

PASO   ROULES 

HYDRO   SUBUNIT 

T 

-09. HO 

PASO   ROBLES   HYDRO   SUBUNIT 

T 

-09. HO 

26S/13E-10D01H 

800.0 

9-20-68 

32.3 

767.7 

5117 

23S/l^E-35F01M 

U90.0 

10-19-67 
♦-11-68 

55.3(1) 
35.3 

1434.7 
14b^.7 

5117 

(CONT.) 

26S/13E-34il01M 

1005.0 

10-27-67 

159.3 

845.7 

5117 

2^S/11C-25N01H 

603.3 

3-29-68 

(1) 

5117 

4-10-68 

157.2 

847.8 

24S/11E-35D01M 

570.6 

3-29-68 

ID 

5117 

26S/14E-16L01M 

1018.0 

♦-11-68 

(9> 

5117 

24S/11E-35J01M 

61*. a 

10-18-67 
4-05-68 

61.7 
77.6(6) 

555.1 
539.2 

5117 

26S/14E-17L01M 

949.0 

♦-11-68 

13^.0(1) 

815.0 

5117 

26S/14E-18J01M 

979.5 

10-20-67 

67.2 

912.3 

5117 

2^S/12E-17L01M 

790.0 

4-08-68 

(8> 

5117 

♦-10-68 

58.5(^> 

921.0 

2^S/12E-23601M 

1160.0 

4-08-68 

103.5 

1056.5 

5117 

26S/14E-18O01M 

870.0 

10-20-67 
♦-10-68 

33.8 
44.9(1) 

836.2 
825.1 

5117 

2^S/15E-27L01M 

1212.0 

10-19-67 

70.3 

1H1.7 

5117 

26S/14E-24601M 

1000.0 

10-20-67 

74.6 

925.4 

5117 

2^S/15E-33C01M 

1225.0 

10-19-67 
4-11-68 

38.3 
35.2 

1186.7 
1189.8 

5117 

♦-11-68 

147.4(11 

852.6 

26S/15E-02B01M 

1115.0 

10-20-67 

30.8 

1084.2 

5117 

25S/11E-35G01H 

800. 0 

10-18-67 
4-08-68 

48.3(4) 
47.5 

8J1.7 
832.5 

5117 

4-11-68 

30.6 

108^.^ 

26S/15E-02N01M 

1092.5 

10-20-67 

123.7(4) 

968.8 

5117 

25S/12E-08601H 

585.0 

10-18-67 
5-08-66 

36.3 
25.1 

54S.7 
559.9 

5117 

4-11-68 

84.7 

1007.8 

26S/15E-16P02M 

1050.0 

10-20-67 

53.8 

997.0 

5117 

25S/12E-17J01M 

640.0 

10-18-67 
5-08-68 

70.5 
68.5(6) 

569.5 
571.5 

5117 

4-18-68 

38.4 

1011.6 

26S/15E-20F01M 

1057.7 

10-20-67 

101.7 

956.0 

5117 

25S/12E-17H01M 

6^0.0 

10-18-67 
4-08-68 

63.5 
52.4 

576.5 
587.6 

5117 

4-18-68 

81.6(1) 

976.1 

26S/15E-21P01M 

1071.5 

10-20-67 

66.7 

100^.8 

5117 

25S/12E-26001M 

71^.0 

4-08-68 

56.0(1) 

658.0 

5117 

4-16-68 

49.0 

1022.5 

25S/12t-26K01M 

749.0 

10-31-67 

111.4 

637.6 

5117 

26S/15E-28001M 

1075.0 

10-20-67 

78.5 

996.5 

5117 

4-08-68 

122.3(1) 

626.7 

4-18-68 

53.5 

1021.5 

25S/12E-28N01H 

639.0 

10-27-67 
4-09-68 

16.9 
14.1(2) 

622.1 
624.9 

5117 

27S/12E-02001M 

810.0 

10-13-67 
3-29-68 

160.0 
(4) 

650.0 

5117 

25S/13E-11E01H 

iiss.e 

10-19-67 

59.9 

1125.1 

5117 

27S/12E-02E01H 

799.0 

10-13-67 

126.0 

673.0 

5117 

4-09-68 

60.4 

1124.6 

3-29-68 

93.5 

705.5 

25S/13E-19R01H 

91S.0 

10-19-67 
4-09-68 

176.9 
176.7 

738.1 
738.3 

5117 

27S/12E-03J01M 

785.0 

10-16-67 
♦-0^-68 

152.0(1) 
110.0 

633.0 
675.0 

5117 

25S/15E-02C01M 

1165.0 

10-19-67 

19.7 

1145.3 

5117 

27S/12E-04F04M 

700.0 

1(1,-16-67 

31.0(1) 

669.0 

5117 

4-11-68 

2.9 

1162.1 

♦-0^-68 

12.6 

687. ♦ 

25S/16t-17L01M 

1165.0 

10-19-67 
4-11-68 

29.4 
30.3 

1135.6 
1134.7 

5117 

27S/12E-16601M 

720.0 

♦-04-68 

(9) 

5117 

27S/12E-21B01M 

745.0 

♦-o^-6e 

9.6 

735.4 

5117 

25S/16E-30M01H 

1218.0 

10-19-67 

69.7 

1148.3 

5117 

♦-U-68 

68.3 

11*9.7 

27S/12E-21C01M 

740.0 

♦-0^-68 

(9) 

5117 

26S/12E-0^N01M 

675.0 

10-18-67 
4-08-68 

♦  6.9 
♦♦.3 

628.1 
630.7 

5117 

27S/12E-21N01H 

748.0 

10-16-67 

17.7 

730.3 

5117 

27S/12E-22M01M 

850.0 

10-16-67 

204.5(1) 

645.5 

5117 

26S/12E-09M02M 

668.0 

10-18-67 
4-08-68 

U.O 
8.9 

654.0 
659.1 

5117 

4-04-68 

113.4 

736.6 

27S/12E-29P04M 

750.0 

10-11-67 

12.3 

737.7 

5117 

26S/12E-11001M 

761.0 

10-16-67 

149.4 

611.6 

5117 

4-09-68 

8.9 

741.1 

26S/I2e-11R01M 

775.0 

10-16-67 
4-05-68 

145.0 
133.0(3) 

630.0 
642.0 

5117 

27S/12E-34P01M 
27S/13E-09K01M 

840.0 
885.0 

4-09-68 
10-27-67 

11.7 

FLOX 

828.3 

5117 
5117 

26S/12E-15N01M 

770.0 

10-31-67 
4-05-68 

187.5 
136.5 

582.5 
633.5 

5117 

♦-10-68 

FLOW 

9-17-68 

203.0(4) 

567.0 

27S/13E-24N01M 

1030.0 

10-19-67 
♦-10-68 

19.0 
19.1 

1011.0 
1010.9 

5117 

26S/12E-21002H 

661.0 

10-27-67 

10.3(1) 

650.7 

5117 

4-05-68 

l.a 

659.2 

27S/13E-28F01M 

1072.0 

10-19-67 
♦-10-68 

94.0 
86.5 

978.0 
985.5 

5117 

26S/12E-21L01M 

683.0 

10-25-67 

16.7(1) 

666.3 

5117 

4-05-68 

11.9 

671.1 

27S/13E-32B01M 

1105.0 

10-19-67 

56.7 

1048.3 

5117 

26S/12E-26001M 

829.0 

10-16-67 

218.5 

610.5 

5117 

27S/16E-07P01M 

1224.5 

10-28-67 

6^.0 

1160.5 

5117 

4-05-68 

206.7(3) 

622.3 

♦-17-68 

69.7 

1154.8 

9-26-68 

242.0 

587. 0 

27S/16E-21E01M 

1260.0 

♦-17-68 

76.3 

1183.7 

5117 

26S/12E-26E01M 

840.0 

10-16-67 

203.4 

636.6 

5117 

9-26-68 

205.0 

635.0 

27S/16E-35001M 

1281.0 

10-28-67 
♦-17-68 

(4) 
13.6 

1267. ♦ 

5117 

26S/12E-27M02M 

83^.0 

10-16-67 

229.0 

605.0 

5117 

5-05-68 

188.0(3) 

646.0 

28S/12E-04J02M 

792.0 

10-12-67 

12.0 

780.0 

5117 

9-26-68 

181.7 

652.3 

28S/12E-10601H 

825.0 

10-11-67 

(«> 

5117 

26S/12E-35M01M 

818.0 

10-16-67 

(3) 

5117 

2iS/12E-10R01M 

816.0 

10-12-67 

24.7 

T91.3 

5117 

26S/13E-05F01H 

739.0 

10-19-67 

18.0 

721.0 

5117 

4-09-68 

16.8 

722.2 

28S/12E-10R02M 

805.0 

10-12-67 

23.5 

781.5 

5117 

26S/13E-07U01H 

799.0 

10-16-67 
4-05-68 

114.3 
106.3 

684.7 
692.7 

5117 

28S/12E-11N06M 

820.0 

10-12-67 

22.0 

798.0 

5117 

9-19-68 

117.0 

682.0 

28S/12E-14601M 

824.6 

10-11-67 
♦-03-68 

1.2 
-4.2 

823.4 
828.8 

5117 

26S/13E-10001H 

800.0 

10-19-67 

27.8 

772.2 

5117 

4-09-68 

14.1 

785.9 

28S/12E-14K01M 

845.0 

10-12-67 

17,0 

828.0 

5117 

S«e  poge  ll3  for  key  to  terms  8  abbreviation* 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


PASO   RODLES    HYDRO   SUBUNIT 


SALINAS   HYDRO   UNIT 
T-e9>H0 


2eS/J2E-25R0lH  877. « 

28S/13E-04K01M  1199.5 

28S/13E-04K02H  U95.0 

28S/13E-04K03n  1185.0 

28S/I3E-12M01H  USO.O 

28S/13E-14J01H  1190.0 

28S/13E-31K01N  884.0 

28S/UE-19B01M  1190.0 

28S/16E-UQ01M  1440.0 

28S/16E-23M01M  1440.0 

28S/16E-35F01M  1474.0 

29S/13E-05F03H  916.1 

29S/13E-05K02M  928.0 

29S/13E-06A01M  920.0 

29S/13E-08L01M  950.0 

29S/13E-08M01H  945.0 

29S/13E-08N01H  934.8 

29S/13E-19H01M  1002.0 


10-11-67 

10-19-67 
4-10-68 
9-30-68 

10-19-67 
4-10-68 
9-30-68 

10-19-67 
4-10-68 
9-30-68 

10-19-67 
4-10-6B 
9-30-68 

10-19-67 
4-10-68 
9-30-68 

10-11-67 
4-03-68 

10-19-67 
4-10-68 
9-30-68 

10-28-67 

11-07-67 

4-17-68 

10-28-67 
4-17-68 

10-28-67 
4-17-68 

10-11-67 
4-03-68 

10-11-67 
4-03-68 

10-11-67 
4-03-68 

10-11-67 
4-03-68 

10-11-67 
4-03-68 

10-11-67 
4-03-68 

10-11-67 
4-03-68 


14.7 

55.2 
59.9 
63.5 

80.3 
81.7 
84.3 

<4> 

177,9 

<3) 

24.0(1) 

12.4 

17.8 

73.3 

54.1 
100.8 

13.1 
9.6 

8.1 

9,5 

13.9 

53.0(1) 
50.0(3) 
51,2(3) 

DRY 
48,7 

29.0 
29.0 

16.9 
15,2 

10,7 
8,6 

68,8 
41,2 

18,8 
13.3 

36.5(4) 
8,4 

8,2 
4,7 

22,7(1) 
3.7 


862.3 

1144.3 
1139.6 
1136.0 

1114.7 
1U3«3 
1110. T 


1007.1 

1126,0 
1137,6 
1132,2 

1116.7 
1135.9 
1089,2 

870.9 
874.4 

1181,9 
1180,5 
1176,1 

1387,0 
1390,0 
1388,8 


1391,3 

1445.0 
1445.0 

899.2 
900.9 

917.3 
919.4 

851.2 
878.8 

931.2 
936.7 

908.5 
936.6 

926.6 
930.1 

979.3 
998.3 


5117 
5117 

5117 

5117 

5117 

5117 

5117 
5117 

5117 

5117 
5117 
5117 
5117 
5117 
5117 
5117 
5117 
5117 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


T-09.00 
POZO  HYDRO  SUBUNIT 

30S/15E-21C01M   1465.0 


11-04-67 
4-19-68 


15,6 
10*5 


T>09,10 


1449,4 
1454.5 


5117 


See  page  ||3  for  key  to  terms  d  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SAN   LUIS    OBISPO   HYDRO 

UNIT 

T-10.00 

CAMBRIA    HYDRO    SUBUNiT                                                    ^' 
SAN    SIMEON    HYDRO    SUBAHEA 

10. AO 

T-10.A3 

SAN   LUIS   OBISPO    HYDRO    SUBUNIT 
MORRO    HYDRO    SUBAREA 

T- 

10. BO 

I-lO.Bl 

27S/0aE-06G01M 

20.0         10-21-67 

11.8 

8.2 

5117 

29S/10E-24N01M 

18.8         10-20-67 
4-02-68 

8.0 
6.0 

10.8 
12.8 

5117 

27S/OaE-09L01M 

30.0         10-£l-67 
3-28-68 

12.8 
11.7 

17.2 
18.3 

5117 

29S/10E-25C01M 

29.0        10-16-67 
3-25-68 

24.0 
21.0 

5.0 
8.0 

5117 

SANTA   ROSA    HYDRO    SUBAREA 

1-10. A4 

29S/10E-25C02M 

20.0         10-16-67 
3-25-6S 

14.0 
12.0 

6.0 
8.0 

5117 

27S/08E-21R03H 

13.0         10-21-67 
3-28-68 

4.2(1) 
5.514) 

8.8 
7.5 

5117 

29S/10E-25C03M 

20.0        10-16-67 
3-25-68 

17.0 
14.0 

3.0 
6.0 

5117 

27S/08E-24J01M 

82.0         10-21-67 
3-28-68 

23.7 
(4) 

58.3 

5117 

29S/10E-2SD02M 

20.0        10-20-67 
4-03-68 

14.6 
17.0 

5.4 
3.0 

5117 

27S/08E-26C0*M 

50.0         10-21-67 
3-01-68 

23.0 
21.5 

27.0 
28.5 

5117 

29S/11E-17A01M 

210.0         10-21-67 
4-03-68 

16.7(3) 
16.4 

193.3 
193.6 

5117 

27S/08E-26C05M 

40.0         10-21-67 
3-01-68 

17.6(1) 
17.0 

22.4 

23.0 

5117 

29S/UE-17A02M 

219.0         10-21-67 
4-03-68 

26.2 
26.2 

192.8 
192.8 

5117 

27S/08t-26001« 

32.5         10-21-67 
3-01-68 

23.9 
14.8 

8.6 
17.7 

5117 

29S/11E-17A03H 

219.0         10-21-67 
4-03-68 

26.5 
26.3 

192.5 
592.7 

5117 

29S/11E-19B02M 

120.0         10-20-67 

30.8 

39.2 

5117 

VILLA   HYOkO    SUBAHEA 

T-10.A5 

4-02-68 

29.8 

90.2 

29S/11E-19P01M 

78.1         10-20-67 

43.3 

34.8 

5117 

28S/09E-23E02H 

70.0         10-21-67 
3-28-68 

OLD   HYDRO    SUBAREA 

19.0 
19.4 

51.0 
50.6 

5117 
T-10.A7 

29S/11E-30D01M 

4-03-68 

61.5         10-20-67 
4-03-68 

38.5 

36.1(1) 
25.0 

39.6 

25.4 
36.5 

5117 

CHORRO   HYDRO    SUBAREA 

T-10.B2 

28S/10E-34N03H 
29S/10E-03C0bM 
29S/I0E-03C07H 

47.0         10-21-67 
4-02-68 

35.0         10-21-67 
4-02-68 

35.0        10-21-67 
4-02-68 

19.0 
19.7 

10.2(2) 
34.6(2) 

20.4(1) 
14.6(2) 

28.0 
27.3 

24.8 
.4 

14.6 
20.4 

5117 
5117 
5117 

29S/11E-32J01M 
29S/11E-32J02M 
29S/11E-32J04H 

32.0         10-16-67 
4-25-68 

34.6         10-20-67 
4-03-68 

36.0         10-16-67 
4-25-6* 

10.5 
12.5 

21.2 
18.9 

15.0 
17.8 

21.5 
19.5 

13.4 
15.7 

21.0 
19.0 

5117 
5117 
5117 

TORO   HYDRO    SUBAREA 

T-10.A8 

29S/11E-32M01M 

12.0        10-10-*7 
10-20-67 

19.8 
(1) 

-7.8 

5117 

29S/10E-01P01M 

130.0         10-21-67 
4-02-68 

8.9 

8.0(3) 

121.1 

122.0 

5117 

30S/11E-03O01M 

75.0         10-16-67 
3-25-68 

21.8 

20.0 

54.0 
55.0 

5117 

29S/10E-11H01H 

50.0         10-21-67 

(7) 

5117 

LOS   OSOS   HYDRO    SUBAREA 

T-10.B3 

30S/10E-13601M 

20.0         10-19-67 
4-03-68 

17.8 
17.3 

2.2 

2.7 

5117 

30S/IIE-07KP1M 

50.0         10-19-67 
4-03-68 

41.3 
41.9 

8.7 
8.1 

5117 

30S/11E-07Q01M 

44.5         10-19-67 
4-03-68 

24.7(1) 
25.2 

19.8 
19.3 

5117 

30S/11E-17H01M 

24.0         10-19-67 
4-03-68 

46.7(1) 
13.4 

-22.7 
10.6 

5117 

30S/11E-18H01M 

120.0         10-19-67 
5-02-68 

123.0(1) 

99.4 

-3.0 
20.6 

5117 

30S/11E-18K01M 

122.0           5-02-68 

144.0 

-22.0 

5117 

30S/11E-18K02M 

104.5         10-19-67 
5-02-68 

117.6 
113.1 

-13.1 
-8.6 

5117 

30S/llE-iea01M 

129.5         10-19-67 
4-03-68 

71.2(4) 
38.5(3) 

58.3 

91.0 

5117 

30S/11E-21E01M 

76.9         10-19-67 
4-03-68 

23.9 

20.3 

53.0 
56.6 

5117 

SAN  LUIS  OBISPO   CR   HYDRO   SUBAREA 

T-10.B4 

30S/12E-32J01H 

128.7           4-03-68 

8.6(1) 

120.1 

5117 

31S/12E-03P02M 

125.0         10-17-67 
4-04-68 

5.3 
5.2 

119.7 
119.8 

5117 

31S/12E-10F03M 

115.0         10-17-67 
4-04-68 

2.4 

1.4 

112.6 
113.6 

5117 

31S/12E-12E03M 

165.0         10-17-67 
4-04-68 

19.2 
17.1 

145.8 
147.9 

5117 

See  poge  ll3  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


SAN  LUIS   OHISPO   HYDRO   UNIT 

SAN   LUIS    OBISPO    HYOHO    SUBUNIT  T-IO.BO 

San   LUIS    UBISPO    CH    hydro    SUBAREA  T-10.B4 

122.1        5117 


no. 5  5117 
113.3 

35.1  5117 

31.9  5117 

26.8  5117 

22.6  5117 

19.5  5117 

T-10.B6 


300.1        5117 
297.2 

248. B        5117 
249.4 

267.5        5117 
290.2 

237.4        5117 
246.4 


31S/12t-l4C01M 

135.0 

4-04-68 

12.9 

31S/12E-15H01M 

125.0 

10-17-67 
4-04-68 

14.5 
11.7 

31S/12E-28C01M 

45.0 

4-04-68 

9.9 

31S/12E-32C01M 

45.0 

4-04-68 

13.1 

31S/12E-32D01M 

42.0 

4-04-68 

15.2 

31S/12E-32D02M 

42.0 

4-04-68 

19.4 

31S/12E-33E02H 

27.0 

4-04-68 

7.5 

PISMO   HYDHO   SUBAREA 


31S/13E-16N01M 

324.5 

10-17-67 
4-04-68 

24.4 

27.3 

31S/1JE-19H01M 

262.0 

10-17-67 
4-04-68 

13.2 
12.6 

31S/13t-27D03M 

300.0 

10-26-67 
4-04-68 

12.5 
9.8 

31S/13E-29C01M 

255.0 

10-26-67 
4-04-68 

17.6 
8.6 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


T-10.00 

ARROYO  GRANDC  HYDRO  SUBUNIT 

ARROYO  6NAN0E  HYDRO  SUBARE.A 


T-IB.CO 


32S/13E- 

12N/35W- 

12N/35W- 

l2N/35t«- 

12N/35W- 

12N/35t*- 
12N/35W- 


33M02M 
27N02S 

291.015 

29N01S 

30K02S 

34C03S 
34603S 


12N/35W-34606S 


12N/35W- 
31S/14E- 


35K02S 
31N02M 


31S/14E-32603M 

32S/13E-01601M 
32S/13E-12C03M 

32S/13E-12C04M 

32S/13E-12F04M 

32S/13E-12N01M 

32S/13E-12003M 
32S/13E-13C02M 

32S/13E-13002M 

32S/13E-14002M 
32S/13E-14R02M 

32S/13E-20N02H 
32S/13E-22aoiM 
32S/13E-23F01H 

32S/13E-27003M 
32S/13E-28002M 

32S/13E-28004M 

32S/13E-29B01M 
32S/13E-29C02M 
32S/13E-29O04M 
32S/13E-29E02M 


47.7 
170.0 

40.0 

35.0 

27.5 

158.0 
187.9 

198.0 

245.0 
340.0 

365.5 

305.0 
271.0 

260.0 

250.0 

231.0 

237.5 
248.5 

223.5 

174.0 
197.6 

74.6 
128.0 
161.2 

103.4 
72.9 

75.0 

81.4 
71.6 
54.0 
50.5 


11-16-67 

10-05-67 
4-11-68 

11-16-67 
4-16-66 

11-16-67 
4-16-68 

10-10-67 
4-16-66 

4-11-66 

10-05-67 
4-11-66 

10-05-67 
4-11-66 

4-11-66 

10-04-67 
4-09-66 
9-28-68 

11-09-67 
4-09-66 
9-28-66 

10-05-67 
4-09-66 

10-05-67 
4-09-66 
9-26-66 

11-09-67 
4-09-66 
9-26-66 

10-05-67 
4-09-68 
9-28-68 

10-06-67 
4-09-68 
9-28-66 

11-09-67 
4-09-66 

10-05-67 
4-09-66 
9-28-68 

11-09-67 
4-09-68 
9-28-68 

10-05-67 

10-05-67 
4-11-68 

10-04-67 

4-11-66 

10-05-67 
4-11-68 

10-05-67 

11-10-67 

4-11-68 

10-05-67 

11-14-67 

4-11-66 

4-25-66 

10-05-67 

11-14-67 

4-11-66 

10-04-67 
4-16-66 

lU-04-67 
4-18-66 

10-04-67 
4-16-66 

10-04-67 


27.7(6) 

12.1 
21.3(2) 

31.9(1) 
35.9(1) 

13.7(1) 
16.7(2) 

25.5 
27.5(1) 

22.7 

26.2 

25.3 

23.7 
23.6 

67.5 

49.0 

54.7(1) 

48.0(1) 

57.0 
24.0 
39.3 

22.6 
22.6 

26.4 
21.4 
23.6 

26.5 
24.3 
27.0 

23.0 

39.2(1) 

36.9(1) 

23.5 
23.6 
25.6 

24.7 
26.9(2) 

69.5(1) 
77.2(1) 
93.5(1) 

20.0 
20.0 
22.2 

67.5 

76.3 
73.0(4) 

72.3 

27.9 

13.1 
13.6 

44.6 
45.0 
42.7 

43.0 
43.5 
74.3(1) 
49.6(4) 

41.7 

43.2(2) 

46.9(2) 

95.6(1) 
96.9(1) 

77.4 
83.6(1) 

51.0 
(1) 

(2) 


20.0 

157.9 
148.7 

8.1 
4.1 

21.3 
16.3 

2.0 
.0 

135.3 

161.7 
162.6 

174.3 
174.4 

157.5 

291.0 
265.3 
292.0 

308.5 
341.5 
326.2 

262.2 
262.4 

244.6 
249.6 
247.4 

233.5 
235.7 
233.0 

227.0 
210.6 
211.1 

207.5 
207.4 
205.4 

212.8 
210.6 

179.0 
171.3 
155.0 

203.5 
203.5 
201.3 

106.5 

119.3 
124.6 

2.3 

100.1 

146.1 
147.6 

58.6 
56.4 

60*7 

29.9 
29.4 
-1.4 
23.1 

33.3 
31.8 
26.1 

•14.4 
-15.5 

-5.6 
-12.0 

3.0 


1-10. CI 

5117 
5117 

5117 

5117 

5117 

5117 
5117 

5117 

5117 
5117 

5117 

5117 
5117 

5117 

5117 

5117 

5117 
5117 

5117 

5117 
5117 

5117 
5117 
5117 

5117 
5117 

5117 

5117 
5117 
5117 
5117 


See  page  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SAN    LUIS    UBISPO   HYDRO 

UNIT                                        T-10.00 

ARROYO   6RANDE    HfORO    SUBUNIT                                     T- 
ARROYO   GRANDE    HYDRO    SUbAREA 

10. CO 

ARROYO   (iRANOE    HYDRO    SUBUNIT                                     T- 
T-lO.Cl                                               NIPOMO   MESA    HYDRO    SUBAREA 

•lo.ce 

r-io.c2 

32S/13E-29E02H 
(CONT.) 

32S/13E-29G02M 

SO. 5 
86.0 

4-18-68 
4-12-68 

51.1(2) 
82.7 

-.6 
3.3 

5117 
5117 

llN/35t(-07R01S 

100.0 

11-12-67 
3-11-68 
4-24-68 

165.0(1) 
88.2(1) 
97.9(1) 

-65.0 

11.8 

2.1 

5010 
5117 

32S/13E-29607M 

80.0 

10-04-67 
4-18-68 

76.2 
75.5 

3.8 
4.5 

5117 

llN/35«-09G01S 

200.0 

11-12-67 
3-12-68 

(1) 
228.2 

-28.2 

5010 

32S/13E-29G13M 
32S/13E-29J02M 

82.0 
82.6 

4-18-68 

10-04-67 
4-18-68 

(1) 

80.1 
81.6 

2.5 
1.0 

5117 
5117 

11N/35W-09K04S 
11N/35W-09P01S 

182.0 
165.0 

11-14-67 
3-12-68 

11-13-67 

152.2 
142.5 

149.3 

29.8 
39.5 

15.7 

5010 
5010 

32S/13E-29L04M 
32S/13E-29L06M 

32S/13E-29M04H 

32S/13E-29N01M 

61.0 
71.0 

61.2 

79.0 

4-18-68 

10-04-67 
4-18-68 

10-04-67 
4-18-68 

10-04-67 
4-24-68 
4-25-68 

56.2 

70.0 
69.1 

53.2 
51.8 

76.2 

(9) 
89.1(1) 

4.8 

1.0 
1.9 

8.0 

9.4 

2.8 
-10. 1 

5117 
5U7 

5117 

5117 

11N/35W-10R01S 

11N/35M-11B01S 
nN/35W-llC0lS 

11N/35W-11J01S 

277.0 

385.0 
267.0 

360.0 

11-09-67 
3-12-68 
4-25-68 

3-12-68 

11-09-67 
3-12-68 

11-09-67 
3-12-68 

176.4 
179.2 
180.011) 

318.0 

198.5 
196.9 

257.9 
260.9 

100.6 
97.8 
97.0 

67.0 

68.5 
70.1 

102.1 
99.1 

5010 
5117 
5010 
5010 

5010 

32S/13E-29R02H 

94.0 

10-04-67 
4-18-68 

83.8 
84.9 

10.2 
9.1 

5117 

11N/35W-12E01S 

377.0 

11-09-67 
3-12-68 

(4) 
(4) 

5010 

32S/13E-30J08M 
32S/13E-30KHM 
32S/13E-30K14M 

42.0 
29.2 
41.0 

4-24-68 
4-24-68 
4-18-68 

41.0 
27.5 
37.8 

1.0 
1.7 
3.2 

5117 
5117 
5117 

11N/35K-13C01S 
11N/35X-13D01S 

345.0 
325.0 

11-09-67 
3-12-68 

11-09-67 
3-12-68 

271.2 

273.4 

(1) 
(4) 

73.8 
71.6 

5010 
5010 

32S/13E-30L02M 

15.0 

10-04-67 
4-24-68 

13.9 
13.3 

1.1 
1.7 

5117 

llN/35t(-l3E02S 

305.0 

11-09-67 
3-12-68 

248.1(2) 
248.5 

56.9 
56.5 

5010 

32S/I3t-30P02M 

28.3 

10-04-67 
4-18-68 

25.2 
24.2(2) 

3.1 

4.1 

5117 

llN/35t(-13E03S 

305.0 

11-09-67 
3-12-68 

237.8(2) 
247.8 

67.2 
57.2 

5010 

32S/13E-30R02M 
32S/13E-31A02M 

46.5 
51.0 

10-04-67 
4-18-68 

4-24-68 

44.6 
45.2(2) 

(1) 

1.9 
1.3 

5117 
5117 

, 11N/35W-22C01S 
11N/35M-23601S 

238.0 
275,0 

3-12-68 

11-09-67 
3-12-68 

211.1 

265.0 
253.5 

26.9 

10.0 
21.5 

5010 
5010 

32S/13E-32B03M 
32S/13E-32003M 

70.0 
81.4 

4-24-68 

10-04-67 
4-13-68 

64.4 

80.8 
76.6 

5.6 

•  6 
4.8 

5117 
5117 

i2N/35W-29R01S 

230.0 

10-10-67 
4-24-68 

111. 5 
114.3 

118.5 
115.7 

5117 

32S/13E-32K01M 

39.0 

10-10-67 
4-16-68 

29.6 
29.6 

9.4 
9.4 

5117 

32S/13E-32Le7H 

20.0 

4-24-68 

(3) 

5117 

32S/13E-33C03H 

63.0 

11-16-67 
4-18-68 

66.0(1) 
(1) 

-3.0 

5117 

32S/13e-33E03M 

S3.2 

11-16-67 
4-18-68 

31.5 
32.9 

21.7 
20.3 

5117 

32S/13E-33F01M 

48.0 

11-16-67 
4-24-68 

28.2 
37.2(1) 

19.8 
10.8 

5117 

32S/13E-33K01M 

51.8 

10-05-67 

34.4 

17.4 

5117 

32S/13E-33L02M 

42.1 

U-16-67 
4-16-68 

23.2 

26.4(2) 

18.9 
15.7 

5117 

32S/13E-33M02M 

47.7 

4-24-68 

33.7 

14.0 

5117 

32S/14E-19A01M 

289.9 

10-05-67 
4-11-68 

7.0 
21.5(1) 

282.9 
268.4 

5117 

32S/UE-19O01M 

275.0 

10-04-67 
4-11-68 

21.0 
(1) 

254.0 

5117 

NIPOMO   MEbA    HYDRO    SUbAREA 

T-10.C2 

11N/3*W-17N03S 

370.0 

11-08-67 
3-11-68 

159.6 
156.6 

210.4 
213.2 

5010 

UN/3««-18001S 

365.0 

10-10-67 
4-28-68 

296.7 
290.0 

68.3 

75.0 

5117 

UN/34M-18K02S 

360.0 

11-08-67 
3-11-68 

277.3 
279.6 

82.7 
80.4 

5010 

11N/3«I«-19001S 

305.0 

U-08-67 
3-11-68 

273.8 
265.0 

31.2 
40.0 

5010 

MN/34ri-28F01S 

316.0 

11-07-67 
3-11-68 

213.5 
211.7 

102.5 
104.3 

5010 

UN/3SM-05L01S 

108.0 

10-10-67 
4-24-68 

112.4 
106.7(4) 

-4.4 

1.3 

5117 

See  page  ll3  for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATKW 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 

DATA 


CARRIZO   PLAIN   HYDRO   UNIT 


2«S/17E-13R0IM  2038.0 

29S/UE-28G01M  2022.0 

29S/18t-28K0lM  2020.0 

29S/18E*28L01M  2020.0 

30S/18£-02N01M  1984.0 

30S/18E-12N01M  1970.0 

3CS/I9e-29M02M  1943.0 

32S/21E-18A01M  1954.5 


10-28-67 

42.5«4> 

1995.5 

5117 

4-19-68 

42.6(1) 

1995.2 

10-28-67 

65.0 

1957.0 

5117 

4-19-68 

62.3 

1959.7 

10-28-67 

32.0 

1988.0 

5117 

♦-49-68 

32.3 

1987.7 

4-19-68 

31.1 

1988.9 

5117 

10-28-67 

30.5(1) 

1953.5 

5117 

4-19-68 

20.3 

1963.7 

10-28-67 

14.4 

1955.6 

5117 

4-19-68 

12.2 

1957.8 

10-28-67 

20.8 

1922.2 

5117 

4-19-68 

10.8 

1932.2 

11-04-67 

55.5 

1899.0 

5117 

4-19-68 

90.4(1) 

1864.1 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

aEVATlON 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


T-U.OO 


See  poge  |I3  for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMeCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


SANTA   MARIA   HYDRO   SUBUNIT 


SANTA    MARIA-CUYAHA    HYDRO    UNIT 
1-12. AO 


09N/33M' 
09N/33K' 

09N/33li' 
09N/33M' 

09N/33W' 

09N/33M' 

09N/33K' 
09N/33M' 

09N/33M' 

09N/34H' 

09N/3««' 

09N/34W' 

09N/34i(' 

09N/34M 
09N/34H 


■05A01S 
■0500  IS 

-06601S 
■08A01S 

■08L01S 

■1S002S 

•18002S 
■24L01S 

■ZeMOlS 

■02A01S 

•03A02S 

■03F01S 

•03N01S 

•04M01S 
•06C01S 


09N/34H-06K02S 

09N/34W-08H01S 

09N/34H-09R01& 

e9N/34li-14H01S 

09N/34H-I5O01S 

10N/33U-07M01S 

10N/33M-07P01S 

I0N/33W-07R01S 

10N/33«-16N01S 
10N/33M-16N02S 

10N/33M-17J02S 

10N/33M-ie601S 


436.0 
450.0 

445.0 
725.0 

700.0 

597.0 

530.0 
531.0 

903.0 

320.0 

270.0 

265.0 

258.0 

218.0 
132.0 

161.0 

222.0 

275.0 

425.0 

430.0 

255.0 

260.0 

270.0 

292.0 
292.0 

287.0 

273.0 


10N/33lit-19B0lS  275.0 

10N/33M-19K01S  280.0 

10N/33W-20H01S  300.0 

10N/33H-20L01S  294.0 


3-14-68 

11-16-67 
3-14-68 

3-14-68 

11-16-67 
3-19-68 

11-16-67 
3-19-68 

11-14-67 
3-14-68 

3-U-68 

11-14-67 
3-14-6B 

11-15-67 
3-13-68 

11-01-67 
3-12-66 

11-01-67 
3-12-68 

11-01-67 
3-12-68 

11-01-67 
3-12-68 

3-12-68 

11-01-67 
3-11-68 

11-01-67 
3-11-68 

11-01-67 
3-11-68 

11-01-67 
3-11-68 

11-01-67 
3-11-68 

11-01-67 
3-11-68 

10-26-67 
3-12-68 

10-26-67 
3-12-68 

10-26-67 
3-1Z-68 

3-12-68 

11-06-67 
3-12-68 

11-06-67 
3-12-68 

10-01-67 
1-01-68 
4-01-68 
7-01-68 

10-01-67 

11-07-67 

1-01-68 

3-13-68 

4-01-68 

11-07-67 
3-13-68 

11-07-67 
3-12-68 

11-07-67 
11-30-67 
12-26-67 
1-26-68 
2-26-68 
3-27-68 
4-26-68 


(4) 

(1) 
(0) 

347.1 

531.9 
513.2 

580.7 
571.7 

DRY 
DRY 

(4) 

ID 
(1) 

268.6 
271.4 

224.1 
225.3 

226.0(4) 
229.4 

226.0 
(1) 

184.5 
184.8 

(4) 

99.1 
92.3 

98.7(2) 
98.3 

151.8 
151.2 

217.2 

(1) 

321.0 
(4) 

365.0 
359.5 

(1) 
77.1 

100.4 
77.7 

79.4 
53.6 

17.7 

36. b 
19.6 

39.2 
19.1 

93.6 
80.0 
70.1 
77.7 

156.5 
114.5 
104.8 

90.3 

88.0 

157.2 
155.1 

78.2 
63.4 

140.6 
133.3 
122.0 
106.6 

95.1 

86.2 

62.1 


97.9 

193.1 
211.8 

119.3 
128.3 


634.4 
631.6 

95.9 
94.7 

44.0 
40.6 

39.0 


73.5 
73.2 


32.9 
39.7 

62.3 
62.7 

70.2 
70.8 

57.8 


65.0 
70.5 


177,9 

159.6 
182.3 

190.6 
216.4 

274.3 

255.5 
272.4 

247.8 
267.9 

179.4 
193.0 
202.9 
195.3 

lis. 5 
160.5 
170.2 
184.7 
187.0 

122.8 
124.9 

221.8 
236.6 

153.4 
160.7 
172.0 
187.4 
198.9 
207.8 
211.9 


5010 
5010 

5010 
5010 

5010 

5010 

5010 
5010 

5010 

5010 

5010 

5010 

5010 

5010 
5010 

5010 

5010 

5010 


104.0    5010 


5010 

5010 

5010 

5010 

5010 
5010 

5010 

5010 

5010 

5010 
5010 
5010 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


T-12.00 
SANTA  MARIA  HYDRO  SUBUNIT 


T-12.A0 


10N/33X-20L01S 
(CONT.) 


10N/33W-21F04S 
10N/33W-21F05S 
10N/33H-21R01S 
10N/33W-27601S 

10N/33M-27K02S 
10N/33W-27R01S 
10N/33H-28A01S 


10N/33W-28F01S 
10N/33W-29F01S 
10N/33W-30601S 

10N/33M-30H01S 

10N/33H-30H01S 
10N/33H-30R01S 


294.0 

308.0 
312.0 
319.0 
338.0 

344.0 
352.0 
325.0 


316.0 
315.0 
320.0 

310.0 

310.0 
335.0 


10N/33K-33H01S     402.0 

10N/33W-35C01S    348.0 
10N/34W-02R01S     230.0 


10N/34M-04R01S  192.0 

10N/34W-06N01S  152.0 

10N/34M-09t02S  189.0 

10N/34M-12P01S  244.0 

10N/34H-12P02S  245.0 


5-28-68 

6-24-68 
7-26-68 
8-28-68 
9-27-68 

11-06-67 
3-12-68 

11-06-67 
3-12-68 

11-06-67 
3-12-68 

10-01-67 
1-01-68 
4-01-68 
7-01-68 

11-06-67 
3-19-68 

11-06-67 
3-19-68 

10-01-67 
11-06-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-01-68 
1-26-68 
2-26-68 
3-27-68 
4-01-68 
4-26-68 
5-28-68 
6-24-68 
7-01-68 
7-26-68 
8-28-68 
9-27-68 

11-07-67 
3-19-68 

11-07-67 
3-l«-68 

10-01-67 
1-01-68 
4-01-68 
7-01-68 

10-01-67 
1-01-68 
4-01-68 
7-01-68 

1-01-68 
4-01-68 

10-01-67 
1-01-68 
4-01-68 
7-01-68 

11-06-67 
3-19-68 

3-19-68 

10-01-67 
10-26-67 
1-01-68 
3-12-68 
4-01-68 
7-01-68 

11-02-67 
3-12-68 

10-01-67 
11-01-67 
1-01-68 
3-11-68 
4-01-68 
7-01-68 

10-01-67 
1-01-68 
4-01-68 
7-01-68 

10-26-67 
3-12-68 

10-26-67 


80.7 
81.9 
84.2 
86.3 
87.4 

56.5 
39.2 

62.3 

44.3 

37.3(1) 
(1) 

33.6 

44.1 
43.2 
54.9 

(1) 
(II 

49.7 
47.4 

49.3 

46.2 

43.2 

38.6 

41.2 

38.4(2) 

33.5 

35.9(2) 

33.7 

37.9(2) 

41.3(2) 

42.4 

46.9 

50.5(2) 

54.6(2) 

56.5(2) 

155.2 
113.3 

208.7 
210.5 

232.0 
216.5 
110.2 
217.3 

219.0 
206.1 
197.5 
203.8 

220.3 
213.1 

218.8 
207.9 
200.2 
200.3 

261.4 
257.6 

35.5 

89.3 

88.5 

94.9 
105.9 
101.6 
107.9 

141.8 
126.5 

122.5 
122.9(41 
116.0 
(1) 
111.3 
116.3 

151.3 
144.7 
139.5 
139.5 

118.2 
118.8 

(1) 


213.3 
212.1 
209.8 
207.7 
206.6 

251.5 
268.8 

249.7 
267.7 

281.7 


304.4 
293.9 
294.8 
283.1 


302. 

3 

304. 

6 

275. 

7 

278. 

8 

281. 

8 

286. 

4 

283. 

>8 

286. 

6 

291, 

5 

289. 

1 

291. 

3 

287. 

1 

283. 

7 

282 

.6 

278. 

1 

274. 

5 

270. 

4 

268. 

5 

160 

8 

202. 

7 

106. 

3 

104 

5 

88 

0 

103 

5 

209 

8 

102 

,7 

91 

.0 

103 

9 

112 

5 

106 

.2 

89 

7 

96 

9 

116 

2 

127 

>1 

134 

.8 

134 

.7 

140 

•  6 

144 

,4 

312 

.5 

140 

.7 

141 

.5 

135 

.1 

124 

.1 

128 

•  4 

122 

.1 

50 

.2 

65 

.5 

29 

.5 

29 

.1 

36 

.0 

40 

.7 

35 

i7 

37 

.7 

44 

•  3 

49 

.5 

49 

.5 

125 

.8 

125 

>2 

5010 

501U 
5010 
5010 
5010 

5010 
5010 
5010 


5010 
5010 
5010 

5010 

5010 
5010 

5010 

5010 
5010 

5010 
5010 


5010 

5010 
5010 


See  poge  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

OMOUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA   MARIA-CUYAMA    HYDRO   UNIT                                T-12.0C 

SANTA    MARIA 

HYDRO    SUBUNIT 

T 

•12. AO 

SANTA   MARII 

HYDRO    SUBUNIT 

T 

-12. AO 

10N/3^«-l2P02S 

2^5.0 

3-12-68 

107.7 

137.3 

5010 

10N/35W-09N03S 

87.0 

3-00-60 

17.2121 

69.0 

5010 

(C0NT.» 

KONT.I 

|ON/3^"-13C01S 

2^9.0 

10-27-67 

125.0 

12A.0 

5010 

10N/35t«-09N0^S 

87.0 

11-02-67 

66.0 

♦  3.0 

5010 

3-12-68 

125.6 

123.4 

3-08-68 

38.1(21 

60.9 

lfN/3^i-13601» 

253.0 

10-27-67 

125.0 

128.0 

5010 

10N/35W-11E02S 

122.0 

11-02-67 

98.6 

23.6 

5010 

3-12-68 

109.9 

M3.1 

3-11-68 

99.6 

22.6 

10N/3^M-13J01S 

260.0 

10-27-67 

(1) 

5010 

10N/35M-12M0l:> 

138.0 

10-01-67 

U1.6 

26.6 

5010 

3-13-68 

106.3 

155.7 

1-01-66 
6-01-60 

101.6 
99.0 

36.6 
39.0 

10N/3^K-UE05S 

221.0 

10-26-67 
11-28-67 

168.6 
164.9 

52. ♦ 
56.1 

5010 

7-01-68 

102.2 

35.8 

12-26-67 

160.2 

60.8 

10N/35K-UL01S 

102.0 

11-16-67 

67.7 

56.3 

5010 

1-26-68 

156.4 

66.6 

3-12-68 

(1) 

2-26-68 

153.2 

67.8 

3-27-68 

150.8 

70.2 

ieN/35«-18F0lS 

♦9.0 

11-02-67 

<1> 

5010 

♦-2^-68 

150.6 

70.^ 

3-11-68 

19.9 

29.1 

5-27-68 

150.0 

Tl.O 

6-26-68 

168.8 

72.2 

10N/35X-21B01S 

9^.0 

10-01-67 

65.1 

28.9 

5010 

7-2^-68 

150.1 

70.9 

11-02-67 

68.7(6) 

25.3 

8-26-68 

150.7 

70.3 

11-29-67 

53.2 

♦0.8 

9-2^-66 

153.5 

67.5 

12-27-67 
1-01-68 

5^.5 

51.3 

39.5 
♦2.7 

10N/3^li-20H01S 

182.0 

11-02-67 

1^^.2 

37.8 

5010 

1-29-68 

58.2 

35.8 

3-12-68 

162.0 

60.0 

2-28-68 
3-29-68 

50.6 
(1) 

♦3.2 

10N/3^«-20H03S 

182.0 

11-02-67 
3-12-68 

163.6 
161.8 

38. ♦ 

♦  0.2 

5010 

6-01-60 
6-29-68 
5-28-68 

51.^ 
(1) 
(1) 

♦2.6 

10N/3+«-22R01S 

217.0 

10-01-67 

175.7 

♦  1.3 

5010 

6-26-68 

68.3 

25.7 

1-01-68 

171.8 

65.2 

7-01-68 

55.6 

38.6 

4-01-68 

165.8 

SI.2 

7-26-68 

(1) 

7-01-68 

166.1 

50.9 

8-29-68 
9-27-68 

(1) 
(1) 

10N/3^M-23H01^ 

2^2.0 

10-01-67 

180.0 

62.0 

5010 

10-27-67 

(1) 

10N/35W-23M02S 

125.0 

11-16-67 

89.3 

35.7 

5010 

1-01-68 

171.2 

70.0 

3-12-68 

8^.1 

60.9 

3-19-68 

165.4 

76*6 

♦-01-68 

164.0 

7*.0 

ieN/35W-2^B01S 

U^.O 

10-01-67 

12^.6 

19.6 

5010 

7-01-68 

174.1 

67.9 

11-14-67 
1-01-68 

(1> 
109. ♦ 

36.6 

10N/3^«-2^K02S 

2^^.0 

10-01-67 

176.5 

67.5 

5010 

3-12-68 

105.8 

38.2 

1-01-68 

162.8 

81.2 

6-01-68 

106.5 

37.5 

♦-01-68 

156.3 

89.7 

7-01-68 

116.0 

30.0 

7-01-68 

176.2 

67.8 

10N/36W-01H01S 

150.0 

11-08-67 

(1) 

5010 

10N/3^«-2^K03S 

265.0 

10-01-67 
1-01-68 

178.3 
154.5 

66.7 
90.5 

5010 

3-12-68 

(1) 

♦-01-68 

163.8 

101.2 

10N/36K-02G01S 

15.0 

11-08-67 

9.5 

5.5 

5010 

7-01-68 

167.6 

77.6 

11-29-67 
12-27-67 

6.8 
5.8 

8.2 
9.2 

10N/3+W-26M02S 

260.0 

11-02-67 

(1) 

5010 

1-29-68 

5.6 

9.6 

3-13-68 

211.8 

68.2 

2-28-68 
3-29-68 

6.5 

6.9 

10.5 
8.1 

10N/3^H-31O01S 

186.0 

3-11-68 

16) 

5010 

6-29-68 
5-28-68 

9.9 
11.0 

5.1 

6.0 

10N/3^«-31F02S 

182.0 

11-02-67 

165. 9<4) 

36.1 

5010 

6-27-68 

11.3 

3.7 

3-11-68 

160.9 

61.1 

7-26-68 
8-29-68 

11.9 
11.5 

3.1 
3.5 

10N/3^«-31L02S 

175.0 

11-02-67 
3-11-68 

130.9 
131.1 

♦♦.1 
63.9 

5010 

9-27-68 

10.8 

6.2 

10N/36M-02602S 

15.0 

11-08-67 

11.3 

3.7 

5010 

ieN/3^«-3^602S 

2*3.0 

11-02-67 

212.7 

50.3 

5010 

11-29-67 

11.1 

3.9 

3-12-68 

206.8 

58.2 

12-27-67 
1-29-68 

10.8 
10.7 

6.2 

6.3 

10N/35li-06A01S 

72.0 

11-08-67 

15.0 

57.0 

5010 

2-28-68 

10.7 

6.3 

3-12-68 

U.3 

57.7 

3-29-68 
6-29-68 

10.6 
10.8 

6.6 
6.2 

10N/35W-06A02S 

72.0 

11-08-67 

15.2 

56.8 

5010 

5-28-68 

11.0 

6.0 

3-12-68 

1^.6 

57.6 

6-27-68 
7-26-68 

11.2 
11.3 

3.8 
3.7 

10N/35M-06Ae3S 

72.8 

11-08-67 

♦  0.8 

31.2 

5010 

8-29-68 

11.5 

3.5 

3-12-68 

31.8 

♦  0.2 

9-27-68 

11.6 

3.6 

10N/3Sa-07F«lS 

♦8.0 

10-01-67 
11-02-67 

31.2 
30.9 

16.8 
17.1 

5010 

10N/36II-12K02S 

30.0 

11-13-67 

(61 

MIO 

l-Ul-68 

22.5 

25.5 

10N/36W-12K03S 

30.0 

11-13-67 

(6) 

5010 

3-11-68 

21.3 

26.7 

♦-01-68 

23.2 

26.8 

10N/36W-12P01S 

28.0 

11-13-67 

6.3 

21.7 

5010 

7-01-68 

31.9 

U.l 

3-12-68 

3.2 

26.8 

10N/3S«-07603:> 

53.0 

11-02-67 

♦3.0(2) 

10.0 

5010 

10N/36M-16H01S 

160.0 

11-13-67 
3-12-68 

108.2 
106.8 

51.8 
55.2 

5010 

10N/35K-09F01S 

88.0 

10-01-67 

67.6 

20.6 

5010 

11-02-67 

68.9 

19.1 

11N/3^M-27D01S 

295.0 

3-11-68 

132.0 

163.0 

5010 

1-01-68 

57.0 

3U0 

3-11-68 

55.0 

33.0 

llN/3^t<-27602S 

255.0 

11-08-67 

81.^ 

173.6 

5010 

♦-01-68 

56.5 

31.5 

3-11-68 

88. ♦ 

166.6 

7-01-68 

61.3 

26.7 

nN/3^M-27PelS 

287.0 

11-07-67 

162.9 

166.1 

5010 

10N/35W-09N01S 

87. 0 

10-01-67 
1-01-68 

62.3 

51.5 

26.7 
35.5 

5010 

3-11-60 

155.5 

131.5 

♦-01-68 

51.7 

35.3 

ilN/3^t<-29R01S 

171.0 

11-08-67 

111.8(2) 

59.2 

5010 

7-01-68 

66.7 

22.3 

3-11-68 

108.8 

62.2 

10N/35a-09N03!> 

87.0 

11-02-67 

16.2 

70.8 

5010 

llN/3^«-30D02S 

165.0 

11-08-67 

117.5 

27.5 

5010 

See  poge  1I3  for  key  to  terms  ft  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GRCXJND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 



STATE    WELL 

SMVACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

EL£V»TI0N 

DATE 

TO   tMTER 

ELEVATION 

ING 

NU60ER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M   FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    MARIA-CUYAMA    HYONO    UNIT                                  T-12.00 

SANTA   NARIA 

HYDRO    SUSUNIT 

T" 

■12.A8 

SANTA   HAHIA   HYOHO   SUSUNIT 

T 

-12. A8 

I1N/36M-30002& 

16S.0 

3-1 l-»^ 

US. 7 

29.3 

5818 

UN/3ftM-13K83S             25.0           9-27-6« 

28.3 

4.7 

S618 

ICOMT.I 

ICONT.) 

llN/36ri-3«08lS 

16^.0 

18-01-67 

112.6 

36.0 

5010 

llN/3ftM-13K06S              25.0         ll-Oft-67 

3.8 

5010 

1-01-68 

110.2 

37.8 

11-29-67 

6.1 

6-01-68 

106.8 

61.2 

12-27-67 

6.3 

7-01-68 

189.5 

3«.» 

1-29-6S 
2-2^-6^ 

6.3 
6.5 

1 1N/36H-36 J02& 

21*. 8 

ll-07-*7 

59.6 

151.8 

5018 

3-29-6^ 

6.2 

3-11-68 

73.5 

134.5 

6-29-69 
5-28-68 

3.5 

3.3 

llN/3Sa-iaM01S 

26.0 

11-13-67 

16.8 

•  .8 

5818 

6-27-68 

3.3 

3-11-68 

11.8 

12.2 

7-26-68 
8-29-68 

3.8 

3.1 

11N/3M-19C81S 

37.8 

11-08-67 
3-11-68 

28.3 

16.9 

16.7 
22.1 

5010 

9-27-68 
llN/3ftH-13K05S             25.0         ll-oa-67 

3.3 
2.5 

5010 

11N/3SM-19C82S 

37.0 

11-08-67 

•  .5 

28.5 

5818 

11-29-67 

6.6 

3-11-68 

•  .7 

xa.x 

12-27-67 
1-29-68 

5.5 

5.9 

11N/3SM-20E8IS 

6f.* 

18-01-67 

32.8 

17.8 

5818 

2-28-68 

ft.8 

11-08-67 

28.5 

20.5 

3-29-68 

S.ft 

11-29-67 

26.6 

26.6 

6-29-68 

2.1 

12-27-67 

22.8 

2ft.2 

5-28-68 

•• 

1-01-68 

23.0 

2ft«« 

6-27-68 

•f 

1-29-68 

22.6 

M.6 

7-26-ft« 

-.6 

2-28-68 

20.9 

2«.l 

•-29-6« 

-.7 

3-29-68 

23.1 

2S.« 

9-27-68 

.8 

6-01-68 

26.1 

t«.« 

6-29-68 

29.1 

!«•« 

llN/3ftl'-13K86S             25.8        11-88-67 

2.2 

5010 

5-28-68 

(11 

11-29-67 

6.2 

6-27-68 

(li 

12-27-67 

S.2 

7-01-68 

35.8 

U.« 

7-26-68 

«1» 

•-29-68 

36.3 

U.T 

9-27-68 

32.0 

1T.» 

|1N/3SM-20K83!> 

S3.0 

11-08-67 
3-11-68 

*.• 
5.6 

66.2 
67.6 

5018 

11N/3SM-21K8U 

•0.0 

11-09-67 

(1> 

5818 

. 

I1N/3SM-2SH81S 

135.8 

11-08-67 
3-11-68 

76. ft 
73.8 

••.6 

S819 

11N/3SM-26M02S 

106.0 

11-08-67 
3-11-68 

9S.7<2) 
73.3 

10.3 
32.7 

5010 

« 

I1N/3SM-28F82& 

•0.0 

11-08-67 

27.2 

92.8 

5018 

3-11-68 

26.6 

53.6 

11M/35K-ZSM81S 

77.* 

18-01-67 
1-01-68 
6-01-68 
7-81-68 

63.5 
58.2 
69.3 
•6.8 

13.5 
M.« 
<T.7 

5818 

11M/3SM-29081S 

••.• 

11-08-67 
3-11-68 

50.8 

63.2 

18.0 
16.8 

5818 

11N/35M-33C86S 

•0.0 

11-08-67 
3-11-68 

DRY 
DRY 

5010 

11N/3SH-33801S 

91. • 

18-01-67 
11-08-67 
1-01-68 
3-11-68 
6-01-68 
7-01-68 

79.6 
69.3 
61.1 
57.5 
59.8 
69.9 

U.6 
tl.T 
2«.« 
3S.S 
M*« 
21.1 

5818 

11N/35H-35A01S 

123.0 

18-01-67 
1-01-68 
6-01-68 
7-01-68 

96.5 
89.3 
85.5 

91.8 

28.5 
31.T 
>T.f 

5818 

ltN/3««-13K«2S 

ZS.t 

11-08-67 
11-29-67 
12-27-67 

28.2 

19.7 
19.9 

6.a 

5.3 

S.l 

S818 

1-29-68 

19.8 

5.2 

2-28-68 

19.9 

S.l 

3-29-68 

20.1 

6.9 

6-29-68 

20.2 

6.« 

5-28-68 

20.2 

6.S 

6-27-68 

20.0 

%»9 

7-26-68 

20.2 

4.t 

•-29-68 

20.0 

S.« 

9-27-68 

19.9 

S.l 

11N/36M-13IC03S 

25.0 

11-08-67 
11-29-67 
12-27-67 
1-29-68 
2-28-68 
3-29-68 
6-29-68 
5-28-68 
•-27-68 
7-26-68 
•-29-68 

20.5 
28.1 
20.1 
20.1 
20.2 
20.3 
20.5 
20.6 
20.6 
20.6 
20.6 

6.5 

6.9 
6.9 
6.9 
6.« 
6.7 
6.5 
6*6 
•  .ft 
6.6 
6.ft 

5810 

See  poge  ll3  for  key  to  lenrn  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GirauNO 

WATER 

AfiCNCY 

GROUND 

onouNO 

WATER 

STATE     «ELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SU»>«.Y- 

STATE     V»€LL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AOCNCY 

NUMBCR 

ELEVATION 

OATE 

TO    VKATER 
SURFACE 

ELEVATION 

INC 

NUMBER 

ELEVATION 

OATE 

TO  WATER 
SURFACE 

aEVATION 

SUPPLVMB 
DATA 

m    FEET 

IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

M  FEET 

IN    FEET 

SANTA   NAMIA-CUYAMA    HYDRO   UM|T                                Tol2.88 

SISOUOC    HYO 

RO    SUBUNIT 

T 

-12.80 

COYAKA    VALLEY    HYDRO 

SUBUNIT 

1 

-12.C8 

89N/32«-e6001S 

433.8 

18-27-67 

88.7 

3S2.3 

5010 

87N/24M-13C82& 

3418.0 

10-38-67 

2S.9(1> 

3392.9 

5010 

3-18-68 

78.7 

354.3 

3-87-68 

21.6 

3396.4 

•9N/32M-06601& 

505.8 

18-27-67 

177.9 
(8) 

327.1 

5010 

88N/24H-08L81S 

30S8.8 

t8-38-67 

11-28-67 
12-26-67 

121.0 
120.5 
120.2 

2929,8 
2929. » 

2929,8 

SOlO 

•9N/32H-*66e2S 

585.8 

4-26-68 

168.5 

336.5 

5018 

1-25-6B 
2-26-68 

119.2 
119.3 

2930.8 

2930.7 

|9H/32"-»7A0lS 

«78.8 

18-27-67 

118.1 

351.9 

5010 

3-27-68 

119.1 

2930.9 

3— 18—68 

120.0 

358.8 

4-24-68 
5-27-68 

119.3 
119.6 

2930.7 
2930.4 

89N/32M-07N0U 

422.0 

10-01-67 

72.7 

349.3 

5010 

6-24-68 

120.1 

2929.9 

10-26-67 

77.0 

34S.0 

7-24-68 

120.8 

2929.2 

1-01-68 

73.4 

348.6 

8-26-68 

121.8 

2928.2 

3-13-68 

76.4 

345.6 

9-23-68 

122.7 

2927.3 

4-01-68 

73.2 

348.8 

7-01-68 

75.8 

346.2 

89N/24M-33M01S 

3849.8 

10-30-67 
3-07-68 

189.6 
185.8 

2859.4 

2863.2 

5010 

•9N/32M-07Q01S 

421.8 

10*26-67 

47.8 

373.2 

5010 

3-13-68 

50.5 

378.5 

89N/2SM-13B01S 

2681.8 

10-30-67 
3-07-68 

105.8 
185.7 

2575.2 
2S7S.3 

5010 

t9N/32a-88681^ 

525.8 

10-27-67 

136.6 

388.4 

5810 

3-18-68 

140.6 

384.4 

09N/26M-01F02S 

2603.0 

11-03-67 
3-07-68 

291.9 
(4) 

2311,1 

5010 

89N/32M-88N01S 

420.0 

10-26-67 

36.5 

383.5 

5010 

3-13-68 

44.2 

375.8 

09N/26M-04J01S 

2575.0 

11-03-67 
3-18-68 

300.5 

302.3 

2274,5 

2272,7 

5010 

09N/32ll-09P03b 

500.0 

10-27-67 

52,9 

447*1 

5010 

3-12-68 

52.8 

447.2 

18N/25M-08P01S 

2293.8 

11-82-67 
3-87-68 

89.6 

86.3 

2203,4 
2206,7 

9018 

89N/32M-16L01S 

4*8.0 

10-27-67 

(1) 

5010 

3-13-68 

22.7 

445.3 

10N/25M-24E01S 

2475.0 

11-02-67 
11-28-67 

297.2 

304.1 

2177,8 
2178,9 

5010 

89W/32H-17801S 

44T.0 

10-27-67 

34.9 

412.1 

5010 

12-26-67 

298.4 

2176.6 

3-13-68 

36.0 

411.0 

1-25-68 
2-26-68 

297.4 
292.6 

2177.6 
2182,4 

S«N/32«-18H01S 

443.0 

18-26-67 

(11 

5010 

3-27-68 

293.6 

2181,4 

3-13-68 

48.3 

394.7 

4-24-68 
5-27-68 

294.9 
294.5 

2188,1 
2180,5 

•9N/32M-19A01& 

728.0 

18-26-67 

(1) 

5018 

6-24-68 

294.8 

2180,2 

3-13-68 

356.8 

371.2 

7-24-68 
8-26-68 

303.8 
296.3 

2171.2 
2178.7 

t«N/32M-Z0E0lS 

638.0 

3»1 3«>6a 

250.4 
249.9 

387.6 
388.1 

5010 

9-23-68 

297.5 

2177.5 

10N/25M-30P01S 

2348.8 

11-02-67 

165.1 

2174,9 

SOlO 

•9N/32M-22001S 

490.0 

18-27-67 

IS. 2 

19.0 

4T4.S 
471.8 

5010 

3-07-68 

164.3(2) 

2175.7 

18N/26K-04R01S 

2110.0 

11-83-67 

47.8 

2062.2 

5010 

I9N/32M-23K81S 

532.8 

18—27-67 

13.5 
17.9 

518.5 
514.1 

5818 

3-18-68 

44.3 

2065.7 

I8N/26M-16a81S 

2205.0 

11-83-6T 

T8.* 

2134.4 

5010 

••N/32K-32K01S 

725.8 

1 1—14-67 

57.3 
57.0 

667.7 
668.0 

5810 

3-18-68 

68.8 

2137.8 

10N/26H-22A01S 

2219.0 

11-83-67 

56.5 

21*2.5 

5010 

•9N/32H-32Ke2S 

728.0 

^•1  4*411 

(11 
37.6 

682.4 

5010 

3-18-68 

56.8 

2162.2 

10N/26H-27N01S 

2362.0 

11-03-67 

156.4 

2205,6 

5010 

•9N/32M-33HelS 

745.0 

•  ^  1  4*611 

64.0 
63.9 

681.8 
681.1 

5810 

3-07-68 

154.3 

2207,7 

10N/27W-11A03S 

1978.0 

11-03-67 

54.8 

1*24,0 

5010 

•9N/33M-82A01S 

3TS.7 

11-14-67 

78.7 
(61 

300.0 

5010 

11-28-67 

12-26-67 

1-25-68 

35.7 
32.9 

31.1 

1942,3 

1945,1 
1946,* 

09N/33«-02M09!> 

280.0 

l.gj.^g 

71.8 

288.2 

5010 

2-26-68 

51.0(21 

1927.0 

2-26-68 

73.5 

286.5 

3-27-68 

S3.8(2> 

1924.2 

3-13-68 

78.5 

289.5 

4-23-68 

56.3(21 

1921. T 

4.(1 _^0 

68.3 

211.7 

5-27-68 

40.4 

1*37.* 

7-81-68 

74.8 

285.2 

6-24-68 
7-24-68 

55.7(2) 
55.8(2) 

1922.3 
1922.2 

89N/33«-12CelS 

3*9.8 

18-26-67 

(1) 

SOlO 

ieN/27H-llC01S 

1963.0 

8-26-68 

9-23-68 

11-03-67 
3-18-68 

56.9(2) 
57,9(2) 

(1) 
37,1 

1921.1 
1920.1 

1925.9 

SOlO 

10N/27M-12R01S 

2045.0 

3- 18-68 

77,8 

196B.0 

5010 

10N/32M-19E01S 

380.0 

3-18-68 

6.3 

373.7 

SOlO 

10N/32K-19E02S 

380.0 

11-06-67 
3-18-68 

7,7 
8.9 

372.3 

371.1 

5010 

18N/32M-19M01S 

380.8 

11-86-67 
3- 18-68 

5.7 
6.2 

374.3 
373.B 

9010 

1 

10N/33M-36A01S 

372.8 

11-06-67 
3-18-68 

11.9 
12.7 

360.1 
359.3 

5010 

3*8  pogo  113  for  key  to  terms  8t  obbreviotionc 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATK5N 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 

DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN  ANTUNIO  HYORO  UNIT 


T-13.00 


0eN/32H-30H07S 

S63.0 

11-16-67 

30.3(4) 

532.7 

5010 

3-20-68 

24.1 

538.9 

08N/32M-35001S 

745. 0 

11-16-67 

169.9 

575.1 

5010 

3-20-68 

169.2 

575.8 

0eN/33M-20O01!> 

408.0 

11-16-67 

35.0 

373.0 

5010 

11-29-67 

32.1 

375.9 

12-27-67 

32.3 

375.7 

1-29-68 

32.7 

375.3 

2-28-68 

32.7 

375.3 

3-29-68 

33.0 

37S.0 

4-29-68 

36.1 

371.9 

5-28-68 

37.9(2) 

370.1 

6-26-6S 

38.0 

370.0 

7-26-68 

36.9 

371.1 

8-29-68 

53.8 

354.2 

9-27-68 

35.4 

372.6 

08N/33M-20R01S 

408.0 

3-20-68 

34.9 

373.1 

5010 

08N/3*M-0«NelS 

460.0 

11-07-67 

138.1 

321.9 

SOlO 

3-20-68 

138.2 

321.8 

3-20-68 

138.2 

321.8 

0BN/3«M-07a01S 

280.0 

11-07-67 

3.8 

276.2 

5010 

3-20-68 

3.3 

276.7 

3-20-68 

3.3 

276.7 

0eN/3*«-16G01S 

291.0 

11-07-67 

.1 

290.9 

5010 

3-20-68 

-3.9 

294.9 

3-20-68 

-3.9 

294.9 

08N/34M-16602S 

320.0 

11-07-67 

20.4 

299.6 

5010 

3-20-68 

15.3 

304.7 

3-20-68 

15.3 

304.7 

08N/34H-16J01!> 

320.0 

11-07-67 

15.4(4) 

304.6 

5010 

3-20-68 

8.7 

311.3 

3-20-68 

8.7 

311.3 

08N/34M-23B01S 

315.0 

11-16-67 

25.5 

289.5 

SOlO 

3-20-68 

27.5 

287.5 

08N/35M-10J91S 

118.0 

11-07-67 

9.6 

108.4 

5010 

3-20-68 

9.4 

108.6 

3-20-68 

9.4 

108.6 

08N/3SM-16EO1S 

50.0 

11-07-67 

3.8 

46.2 

SOlO 

3-20-68 

2.4 

47.6 

3-20-68 

2.4 

47.6 

09N/34M-32P01S 

480.0 

11-07-67 

19.8 

460.2 

5010 

3-20-68 

24.4(1) 

455.6 

3-20-68 

24.4(1) 

455.6 

•9N/35M-18L81S 

S0.8 

11-08-67 

72.3 

7.7 

5010 

3-20-68 

73.0 

7.0 

3-20-68 

73.0 

7.0 

99N/35M-20J01S 

100.0 

11-08-67 

(0) 

5010 

e9N/3SM-20J02S 

95.0 

11-08-67 

13.1 

81.9 

5010 

3-20-68 

12.9 

82.1 

3-20-68 

12.9 

82.1 

See  poge  113  for  key  to  terms  8  obbreviotion* 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUNO 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


GROUNO 

GROUNO 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

LOMPOC  HYDRO  SUBUNII 


SANTA  YNEZ  HYDRO  UNIT 
T-IA.AO 


•6N/34W-0«G03& 
06N/34«-06C02S 
07N/33N-17N02S 
«7N/33i«-1900l& 
07N/33K-30C01S 
07N/3*li-09H05b 
07N/3*«-09H06S 
07N/3««'-12E01S 
0TN/34W-UF03S 
0TN/34«-15O01S 
07N/3««-lSE01S 
0TN/3*M-19J03b 
07N/3*W-20K0*S 
07N/3**-20M02S 
t7N/3«H-20N02S 
07N/34M-20N03S 
e7N/34M-21E01S 


07N/34W-22F02S 


07N/34«-22J06b 
07N/34H-22L01& 


IB 


07N/3«*-2200*S 


07N/34M-22a04S 

100.0 

10-25-67 

(6) 

5010 

(CONT.) 

3-07-68 

54.0 

46.0 

99.6 

10-25-67 

63.5 

36.3 

5010 

3-11-68 

62.5 

37.3 

360.0 

10-24-67 

270.0 

90.0 

5010 

3-19-68 

269.4 

90.6 

07N/34W-22O05S 

275.0 

10-24-67 

200.7 

74.3 

5010 

3-19-68 

199.8 

75.2 

235.2 

10-27-67 

164.9 

70.3 

5010 

3-07-68 

165.0 

70.2 

300.0 

10-27-67 

245.8 

54.2 

5010 

3-07-68 

244.3 

55.7 

300.0 

10-27-67 

246.3 

53.7 

5010 

3-07-68 

245.9 

54.1 

07N/34W-22806S 

385.8 

10-27-67 
3-07-68 

DRY 
(0) 

5010 

268.0 

10-27-67 
3-07-68 

(1) 

(1> 

5010 

190.0 

10-27-67 

120.7 

69.3 

5010 

3-07-68 

119.3 

70.7 

190.0 

10-27-67 

123.5 

66.5 

5010 

3.-07-68 

122.0 

68.0 

60.0 

11-07-67 

31.1 

28.9 

5010 

07N/34H-23Q02S 

3-21-68 

35.1 

24.9 

75.0 

11-07-67 

33.9 

«1.1 

5010 

3-21-68 

34.5 

40.5 

70.0 

U-09-67 

36.3 

33.7 

5010 

3-21-68 

36.5 

33.5 

50.0 

10-26-67 

13.5 

36.5 

5010 

3-07-68 

13.3 

36.7 

62.0 

10-26-67 

21.4 

40.6 

5010 

3-07-68 

20.9 

♦  1.1 

07N/34W-24N01S 

82.0 

10-26-67 

30.0 

52.0 

5010 

11-07-67 

30.1 

51.9 

07N/34W-25D01S 

11-30-67 

29.6 

52.4 

12-26-67 

28.8 

53.2 

1-26-68 

28.8 

53.2 

2-26-68 

28.5 

53.5 

3-27-68 

28.3 

53.7 

4-25-68 

28.5 

53.5 

5-27-68 

29.2 

52.8 

6-24-68 

29.9 

52.1 

7-30-68 

30.7 

51.3 

8-26-68 

31.2 

50.8 

9-27-68 

31.5 

50.5 

89.9 

10-17-67 

39.5 

50.4 

5005 

07N/34W-25F01S 

11-17-67 

39.3 

50.6 

12-21-67 

41.1 

68.8 

1-17-68 

39.2 

50.7 

2-15-68 

39.3 

50.6 

3-20-68 

38.4 

51.5 

4-19-68 

40.3(4) 

49.6 

5-17-68 

40.1 

49.8 

6-19-68 

42.1(1) 

47.8 

7-25-68 

42.2 

47.7 

8-14-68 

40.4 

49.5 

9-19-68 

40.6 

49.3 

90.0 

10-27-67 

37.2 

52.8 

5010 

07N/34M-26C03S 

3-11-68 

37.4 

52.6 

93.0 

10-17-67 

33.1 

59.9 

5005 

11-17-67 

33.6 

59.4 

12-21-67 

34.8 

58.2 

1-17-68 

34.1 

58.9 

2-15-68 

33.7 

59.3 

3-20-68 

33.3 

59.7 

4-19-68 

33.7 

59.3 

5-17-68 

34.3 

58.7 

6-19-68 

34.9 

58.1 

7-25-68 

35.5 

57.5 

•-14-68 

36.2 

56.8 

07N/34M-26H02S 

9-19-68 

37.1 

55.9 

82.7 

10-17-67 
11-17-67 

18. » 
(9) 

63.9 

5005 

12-21-67 

19.8 

62.9 

1-17-68 

19.8 

62.9 

2-15-68 

19.8 

62.9 

3-11-68 

19.7 

63.0 

SOlO 

T-14.00 
LOMPOC  HYDRO  SUBUNIT 

82.7 


69.5 


69.6 


112.0 


130.4 


127.0 


136.6 


104.0 


109.9 


T-14.A0 


3-20-68 

19.8 

62.9        5005 

4-19-68 

19.7 

63.0        5005 

5-17-68 

19.7 

63.0 

6-19-68 

19.7 

63.0 

7-23-68 

19.7 

63.0 

8-14-68 

19.7 

63.0 

9-19-68 

19.9 

62.8 

10-17-67 

5.2 

64.3        5005 

11-17-67 

6.0 

63.5 

12-21-67 

6.8 

62.7 

1-17-68 

7.3 

62.2 

2-15-68 

7.2 

62.3 

3-20-68 

6.6 

62.9 

4-19-68 

6.1 

63.4 

5-17-68 

5.9 

63.6 

6-19-68 

6.0 

63.5 

7-23-68 

6.2 

63.3 

8-14-68 

6.6 

62.9 

9-19-68 

7.4 

62.1 

10-17-67 

6.4 

63.2        5005 

11-17-67 

7.1 

62.5 

12-21-67 

7.6 

62.0 

1-17-68 

7.8 

61.8 

2-15-68 

6.7 

62.9 

3-21-68 

4.7 

64.9 

4-19-68 

4.6 

65.0 

5-17-68 

5.2 

64.4 

6-19-68 

5.7 

63.9 

7-23-68 

6.6 

63.0 

8-14-68 

7.4 

62.2 

9-19-68 

8.5 

61.1 

10-17-67 

48.9 

63.1        5005 

11-17-67 

48.7 

63.3 

12-21-67 

48.5 

63.5 

1-17-68 

48.4 

63.6 

2-15-68 

48.3 

63.7 

3-20-68 

55.0(2) 

57.0 

4-19-68 

55.3(2) 

56.7 

5-17-68 

55.3(2) 

56.7 

6-19-68 

50.2 

61.8 

7-25-68 

52.5 

59.5 

8-14-68 

51.9 

60.1 

9-19-68 

58.6(2) 

53.4 

10-27-67 

68.8(41 

61.6        SOlO 

3-07-68 

67.0(4) 

63.4 

10-18-67 

(1) 

5005 

11-17-67 

65.4 

61.6 

12-21-67 

64.9 

62.1 

1-17-68 

64.0 

63.0 

2-15-68 

63.8 

63.2 

3-21-68 

64.4 

62.6 

4-19-68 

65.9 

61.1 

5-17-68 

(11 

6-19-68 

67.3(4) 

59.7 

7-23-68 

(1) 

8-14-68 

(1) 

9-19-68 

68.6 

58.4 

10-18-67 

74.9 

61.7        5005 

11-17-67 

74.2 

62.4 

12-21-67 

73.4 

63.2 

1-17-68 

73.1 

63.5 

2-15-68 

73.5 

63.1 

3-21-68 

74.0 

62.6 

4-19-68 

79.0 

57.6 

5-17-68 

75.6 

61.0 

6-19-68 

75.5 

61.1 

7-23-68 

78.4 

58.2 

8-14-68 

78.4 

58.2 

9-19-68 

77.5 

59.1 

10-17-67 

39.1 

64.9        5005 

11-17-67 

39.3 

64.7 

12-21-67 

39.5 

64.5 

1-17-68 

39.7 

64.3 

2-15-68 

39.8 

64.2 

3-20-68 

40.1 

63.9 

4-19-68 

39.9 

64.1 

5-17-68 

39.9 

64.1 

6-19-68 

39.7 

64.3 

7-23-68 

40.0 

64.0 

8-14-68 

40.0 

64.0 

9-19-68 

40.3 

63.7 

10-17-67 

46.7 

63.2        5005 

11-17-67 

52.3 

57.6 

12-21-67 

54.6 

55.3 

1-18-68 

51.0 

58.9 

2-15-68 

45.3 

64.6 

3-20-68 

46.0 

63.9 

4-18-68 

47.9 

62.0 

5-17-68 

48.1 

61.8 

6-19-68 

48.8 

61.1 

See  poge  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO    MWTER 

SURFKE 

IN  FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WCLL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


LOMPOC  HYDRO  SU«UNI1 


SANTA  VNCZ  HYDRO  UNIT 
T-IA.AO 


•TN/94«-2«Ht2& 
(CONT.) 


•TN/3AM-26HV3S 


!•«.« 


112.* 


I7N/34H-26PI1S 


91. S 


e7N/34M-2«0e2S 


112.1 


t7N/34M-2«e««S 


91.0 


07N/34H-27A|«S 
•7N/3*«-27F0*S 


St.* 

96.7 


•7N/3Alf29E*AS 
•7N/3A«-^9E»SS 
•7N/34M-29E0*» 
*7N/3AM-29Hel^ 
•7N/3AH-29RtlS 
•7N/3AH-3SLS3S 
•  7N/3AH-3SLMb 
*7N/3AM-3«L«Sb 


»7.7 
S7.7 
65. • 
7S.* 
7T.S 
M.7 
S9.S 
S9.« 


7-25-6S 

S-IA-6S 
9-19-6S 

U-17-67 

U-27-6T 

11-17-67 

12-20-67 

1-17-68 

2-15-68 

3-11-68 

3-19-68 

6-18-68 

5-17-68 

6-19-68 

7-21-68 

S-lA-68 

9-17-68 

18-18-67 
11-17-67 
12-21-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-21-68 
4-18-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-25-68 
S-14-68 
9-19-68 

18-18-67 
U-17-67 
12-21-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-18-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-25-68 
8-14-68 
9-19-68 

10-18-67 
11-17-67 
12-21-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-18-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-25-68 
S-14-68 
9-19-68 

10-27-67 
3-11-68 

18-17-67 

18-27-67 

11-17-67 

12-21-67 

1-17-68 

2-15-68 

3-11-68 

3-20-68 

4-19-68 

5-17-68 

6-19-68 

7-23-68 

S-14-68 

9-19-68 

10-26-67 
3-07-68 

10-26-67 
3-07-68 

10-26-67 
3-07-6S 

10-26-67 
3-07-68 

10-26-67 
3-07-6S 

10-26-67 
3-11-6S 

10-26-67 
3-11-68 

10-26-67 


53.2 
53.6 
53.3 

52.3 

51.2 
51.9 
51.3 
51.1 
50.8 
49.7 
50.9 
52.5 
51.4 
51.8 
52.8 
53.3 
53.3 

26.8 

DRY 

DRY 
26.0 
20.2 
18.4 
18.4 
22.3 

DRY 

DRY 

DRY 

DRY 

44.3 
45.2 

46.1 

46.4 

45.2 

44.3(2) 

45.6(2) 

45.8 

46.5 

47.4 

48.5 

49.2 

26.0 
25.5 
25.8 

(1) 
24.1 

(1) 

(1) 
32.1 

(1) 

(1) 

(1) 
33.0 

14.3 
12.3 

44.2 

(1) 
43.5 
44.1 

(1) 
42.9 
41.6 
44.2 
41.9 
42.6 

(1) 
47.6 

(1) 
49.9 

33.8 
32.6 

DRY 
DRY 

29.0 
29.9 

29.5 
31.0 

35.0 
35.5 

25.1 
23.8 

24.2 
X0.6 

24. S 


6S.S 

n.s 

73.6 
73.6 


67.8 
66.9 
66.0 
65.7 
66.9 
67. t 
6S.5 
M.3 
M.ft 
M.7 
ft3.ft 

•a.« 

65.0 
65. 5 
6S.2 


M.9 


SS.S 


T-14.00 
LOMPOC   HYURO   SUBUNIT 


56.7 
56.3 
56.6 

60.6 
61.7 
61.0 
61.6 
61.8 
62.1 
63.2 
62.0 
60.4 
61.5 
61.1 
6S.1 
S9.S 
59.6 


65.8        5005 


5005 


50*5 

5010 
5005 


5010 
5**5 


5005 


50*5 


07N/34M- 
(CONT.) 

07N/34M' 

(7N/34M' 

t7N/34ll 

07N/34M 

t7N/34M 
e7N/34W 


■30L0BS 
•31C02S 
31C03S 
■31C04S 
■31P03S 

■32eois 

■34001S 


59.0 

64.7 

64.6 

64.6 

70.0 

80.0 
107.0 


07N/34M-35F02S 
87N/34M-35F16S 


100.3 
119.5 


«7N/34H-35F20S 
07N/35M-17K01S 

S7N/35H-17N01S 


119.5 
10.0 

9.7 


65.7 
67.7 

5010 

52.5 

53.2 
52.6 

5005 
5010 
5005 

93.S 

55.1 
52.5 
54.8 

54.1 

5010 

5oes 

49.1 

46.S 

33.9 

35.1 

5010 

5010 

3*.* 
35.1 

5010 

48. 5 

47.0 

5010 

42.0 

41.5 

5010 

33.6 
34.9 

5010 

34. S 
3S.4 

5*1* 

34.2 

5010 

t7N/35M-18H*lS 
87N/35W-18H02S 


5.8 
7.2 


S7N/35M-1SJ02S 

07N/35M-20J01S 
07N/35M-21L04S 
87N/35M-22F03S 
07N/35M-22J01S 


7.3 

19.0 
20.0 

20.0 
31.7 


3-11 -68 


10-25-67 
3-11-6* 

10-25-67 

3-11-68 

10-25-67 
3-11 -68 

10-25-67 
3-11 -68 

18-25-67 


24.2 


27.ft 

31.9 

DRV 

23.4 
22*8 

40.2 
39.3 

39.3 


T-14.At 


34.8 


37.1 
32. S 


41.2 

41.S 

29. S 

30.7 


5010 
5010 
501* 

5*1* 

5010 


40.7    5010 


10-17-67 

51.6 

55.4 

5005 

11-17-67 

51.7 

55.3 

12-21-67 

56.S 

50.2 

1-17-68 

51.9(0) 

55.1 

2-15-68 

56.8(0) 

50.2 

3-20-68 

57.8 

49.2 

4-19-6S 

54.3 

52.7 

5-16-68 

51.6 

55.4 

6-19-68 

51.5 

55.5 

7-23-68 

54.2 

52.8 

8-14-68 

56.5 

50.5 

9-19-68 

57.7 

49.3 

10-27-67 

27.6 

72.7 

501* 

3-11-68 

24.5 

75.8 

10-26-67 

51.4(2) 

68.1 

501* 

11-28-67 

52.2 

67.3 

12-26-67 

51.6 

67.9 

1-26-6S 

47.0 

72.5 

2-26-68 

45.2 

74.3 

3-27-6S 

45.1 

74.4 

4-25-68 

45.8 

73.7 

5-27-68 

47.2 

72.3 

6-24-68 

50.1 

69.4 

7-31-68 

61.6(1) 

57.9 

8-26-68 

55.0 

64.5 

9-27-68 

56.1 

63.4 

10-26-67 

28.3 

91.2 

5010 

>-ll-6S 

31.7 

87.8 

10-25-67 

2.1 

7.9 

5010 

11-86-67 

1.9 

8.1 

3-11-68 

.9 

9.1 

10-25-67 

2.7 

7.8 

>*1* 

11-07-67 

2.5 

7.2 

11-2S-67 

2.2 

7.5 

12-26-67 

2.0 

7.7 

1 -26-68 

1.6 

8.1 

2-26-68 

1.7 

8.0 

3-27-68 

3.1 

6.6 

4-25-68 

2.1 

7.6 

5-27-68 

2.3 

7.4 

6-24-68 

2.5 

7.2 

7-31-68 

2.7 

7.0 

8-26-68 

2.8 

6.9 

9-27-68 

2.9 

*U 

10-25-67 

1.4 

4.4 

5010 

3-11-6S 

.9 

4.9 

10-25-67 

2.4 

4.8 

5010 

11-07-67 

2.2 

5.0 

11-28-67 

.0 

7.2 

12-26-67 

1.7 

5.5 

1-26-68 

1.2 

*.* 

2-26-68 

1.4 

S.S 

3-27-68 

2.8 

4.4 

4-25-68 

2.0 

5.2 

5-27-68 

2.3 

4.9 

6-24-68 

2.4 

4.8 

7-30-68 

2.6 

4.6 

8-26-68 

2.7 

4.S 

9-27-68 

2.6 

*** 

10-25-67 

3.4 

3.9 

sole 

11-07-67 

3.3 

4.* 

3-11-68 

2.9 

4.6 

11-06-67 

7.8 

11.2 

mo 

3-19-68 

6.3 

12.7 

11-06-67 

7.S 

12.S 

4*10 

3-19-6S 

5.8 

14.2 

11-07-67 

9.7 

1*.3 

5010 

3-20-68 

8.7 

11.3 

10-25-67 

10.1 

21.6 

5010 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND  WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GfKXMO 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   MCLL 

SURFACE 

SURFACE 

SUNFAa 

A8CNCY 

NUMBCR 

CL£VATIOM 

DATE 

TO    VHATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

suwunNt 

IN   FECI 

SURFACE 
IN   FEE7 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACf 
M  FEET 

m    FUT 

DATA 

SANTA   VNCZ    HTOMO   UMIT 

T-14.88 

LOMPOC    HYOR 

3    SU8UNI1 

T*16.A8 

LOMPOC    HYDRO   SU80NIT 

T 

•14.A8 

•7N/35W-22J81S 

tCOKT.) 

31.7 

3-11-68 

11.8 

Xt.T 

S818 

S7N/3SM-33R81S          216.8        11-86-67 

11-28-67 

117.2 
116.4 

98.8 
99.6 

>818 

12-26-67 

11S.2 

186.8 

•7N/35M-22L81S 

38. • 

11-87-67 
3-20-68 

12.5 
12.2 

17.S 
17.8 

S816 

1-26-68 
2-26-68 
3-28-68 

114.7 
113.8 
114.8 

181.3 
182.2 

181.2 

07N/35H-22M01& 

28.« 

11-87-67 
3-28-68 

S.6 

4.1 

23.2 
22.7 

5818 

4-25-68 
S-27-68 
6-24-68 

11S.4 
116.8 
118.4 

188.6 
99.2 
97.6 

07N/35H-22N82S 

Z4.8 

11-87-67 
3-19-68 

S.4 
S.5 

18.6 

18.5 

5618 

7-30-68 
8-26-68 

9-27-68 

118.5 
118.8 
118.5 

«7.S 
«7.1 
•7. ft 

07N/3SM-23C92S 

36.1 

18-25-67 

3-11-68 

12.8 

(11 

23.3 

5818 

87N/3SM-35A83S             45.7        10-25-67 

17.5 

28.2 

S818 

e7N/35M-23eO«S 

36.9 

18-25-67 
3-11-68 

15.6 
15.3 

21.3 
21.6 

5010 

87N/35M-35082S             70.8        11-87-67 

3-28-68 

16.2 
15.6 

ftl.S 
S4.4 

ft818 

•7N/35M-23Je5S 

69.8 

18-26-67 

3-11-68 

14.5 
(11 

28.5 

S816 

87N/35M-36J83$            M.8        18-25-67 

11-28-67 
12-26-67 

26.6 

24.7 
23.5 

34.8 
3S.3 

S818 

07M/35i'-24H8lS 

«••• 

11-07-67 
3-21-68 

17.1 
19.3 

38.9 
28.7 

5010 

e7N/3SM-24J«lS 

59.4 

18-26-67 
3-U-68 

27.5 
25.6 

31.9 
33.8 

5010 

07N/3SM-24K02!> 

51.6 

18-26-67 
3-11-68 

22.0 
22.3 

29.0 
28.7 

5010 

07N/35M-24K04S 

Sl.l 

18-26-67 
3-11-68 

20.8 
23.2 

38.3 
27.9 

5010 

07N/3SH-25F0SS 

6*.« 

18-26-67 
3-11-68 

15.7 
25.2 

31.2 
21.7 

5010 

07N/3b«-25F06S 

♦7,7 

10-26-67 
3-11-68 

12.6 
12.0 

35.1 
35.7 

5018 

07N/35»<-2bf07S 

66.9 

10-26-67 
3-11-68 

12.6 
11.5 

34.3 
35.4 

5010 

07N/35M-26F01S 

3*.8 

18-26-67 
3-11-68 

9.7 
13.1(61 

27.1 
23.7 

5018 

07N/35t«-26Je4S 

46.S 

10-26-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-26-68 
2-26-68 
3-27-68 
4-24-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-24-68 
8-26-68 
9-24-68 

11.6 
9.8 
8.8 

6.3 
11.3 
34.1(2) 
19.1 
14.4 
16.5 
27.6 
16.7 
1S.8 

29.2 
31.8 
32.8 
34.5 
29.5 
6.7 
21.7 
26.4 
24.3 
13.2 
24.1 
2S.8 

5618 

•7N/35«-27Ce3S 

28.4 

18-25-67 

11-07-67 

3-11-68 

6.6 
6.6 
6.8 

21.8 
21.8 

21.6 

5010 

07N/35K-27F01S 

27.6 

11-07-67 
3-19-68 

7.2 
7.4 

20.4 
20.2 

5018 

•  7N/35lt-27rieiS 

27.8 

11-07-67 

5.8 

21.2 

5018 

07N/35M-27P01& 

268.6 

11-06-67 
3-1 •-68 

223.6 
223.5 

36.4 
36.5 

5818 

07N/35M-28Ke2S 

89.8 

11-06-67 
3-19-68 

18.2 

18.2 

78.8 
78.8 

5618 

•7N/35«-28R01S 

128.8 

11-06-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-26-68 
2-26-68 
3-27-68 
4-25-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-30-68 
8-26-68 
9-27-68 

62.1 
62.1 
61.9 
61.7 
61.6 
62.6 
62.1 
64.9 
62.5 
61.7 
62.8 
62.7 

57.9 
57.9 
S8.1 
S«.3 
58.4 
57.4 
57.9 
55.1 
57.5 
58.3 
57.2 
57.3 

5818 

67N/35M-30601S 

138.8 

11-06-67 
3-19-68 

97.4 
97.3 

32.6 
32.7 

5818 

07N/35M-33J01S 

177.8 

11-06-67 
3-19-68 

129.0(2) 
126.5(2) 

48.0 
58.5 

5810 

g7N/35M-33J«2S 

1T7.8 

U-86-87 
3-19-68 

176.4(1) 
178.3(1) 

6.7 

5018 

07N/35M-33J03& 

228.8 

11-06-67 

344.8(2) 

-124.8 

5618 

3-19-68 

148.9(2) 

71.1 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


SANTA   RITA    HYDRO    SUdUNIT 


06N/33M-UH01S 

215.0 

9-17-68 

13.8 

06N/32M-06K0li> 

383.5 

10-2*-67 

24.7 

3-14-68 

24.6 

06N/32M-07003S 

232.1 

10-17-67 

9.1 

11-16-67 

8.9 

12-20-67 

(9) 

1-17-68 

8.4 

2-14-68 

8.3 

3-19-68 

8.1 

4-18-68 

8.0 

5-16-68 

8.0 

6-18-68 

8.7 

7-23-68 

8.4 

8-14-68 

8.7 

9-17-68 

7.8 

06N/32M-08N03S 

246.1 

10-17-67 

18.8 

U-16-67 

(1) 

12-20-67 

(9) 

1-16-68 

14.9 

2-14-68 

(9) 

3-19-68 

14.6 

4-18-68 

17.5 

5-16-68 

14.9 

6-18-68 

15.8 

7-23-68 

16.9 

8-15-68 

(1) 

9-17-68 

21.6 

e6N/32«-16602S 

273.6 

10-17-67 

(1) 

11-14-67 

19.9 

12-19-67 

17.7 

1-16-68 

(9) 

2-13-68 

«9) 

3-19-68 

(9) 

4-17-68 

16.9 

5-16-68 

<1) 

6-18-68 

19.1 

7-23-68 

(1) 

8-13-68 

27.3 

9-17-6B 

27.8 

06N/32K-16K01S 

260.2 

10-17-67 

15.2 

11-14-67 

14.3 

12-19-67 

9.1 

1-16-68 

B.9 

2-13-68 

8.8 

3-19-68 

8.8 

4-17-68 

8.6 

5-16-68 

9.1 

6-18-68 

9.7 

7-23-68 

12.3 

8-13-68 

14.0 

9-17-68 

15.2 

06N/32B-16P03S 

293.1 

10-26-67 

52.4 

3-12-68 

44.5 

06N/32M-17J02S 

256.0 

10-17-67 

14.1 

11-15-67 

16.9 

12-20-67 

14.1 

1-16-68 

11.2 

2-14-68 

11.9 

3-19-68 

11.0 

4-18-68 

10.5 

5-16-68 

10.1 

6-18-68 

(I) 

7-23-68 

(1) 

8-14-68 

(1) 

9-17-68 

17.8 

06N/32*-17LOlS 

249. ♦ 

10-17-67 

18.6 

11-15-67 

17.6 

12-20-67 

17.2 

1-16-68 

16.3 

2-14-68 

15.5 

3-19-68 

14.1 

4-18-68 

14.6 

5-16-68 

13.8 

6-18-68 

14.4 

7-23-68 

16.4 

8-14-68 

18.1 

9-17-68 

17.7 

06N/32«-ieH01S 

267.0 

10-26-67 

38.4 

3-12-68 

35.9 

06N/33M-06003b 

150.0 

10-17-67 

14.4 

U-17-67 

14.9 

12-20-67 

(9) 

1-17-68 

•  9) 

2-14-68 

(9) 

3-19-68 

(9) 

4-18-68 

(9) 

5-16-68 

(9) 

SANTA    YNE^    HYOHO   UNIT 
T-I4.B0 

201.2 


358.8 
358.9 

223.0 
223.2 

223.7 
223.8 
224.0 
224.1 
224.1 
223.4 
223.7 
223.4 
224.3 


224.5 


253.7 

255.9 


256.7 

254,5 

246.3 
245.8 


245 

245 

251 

251 

251 

251 

251.6 

251.1 

250.5 

247.9 

246.2 

245.0 


240.7 
248.6 

241.9 
239.1 
241.9 
244.8 
244.1 
245.0 
245.5 
245.9 


238.2 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 

WATER 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

SURFACE 

DATA 

IN   FEET 

IN    FEET 

T-14.00 
SANTA  HITA  HYDHO  SUBUNIT 


5005 
5010 

5005 


227.3    5005 


231.2 

231.5 
228.6 
231.2 
230.3 
229.2 


5005 


5005 


5010 
5005 


06N/33M-06O03S 
(CONT.) 


06N/33H-06F01S 


150.0 


147.9 


06N/33W-07A01S 


180.0 


06N/33M-07C01S 


151.6 


06N/33H-08E03S 


153.2 


06N/33W-08G02S 


198.4 


230.8 

5005 

231.8 

232.2 

233.1 

233.9 

235.3 

234.8 

235.6 

235.0 

233.0 

231.3 

231.7 

228.6 

5010 

231.1 

135.6 

5005 

135.1 

06N/33W-08eo6S 


159.0 


06N/33X-08J01S 
06N/33M-09002S 


200.5 


213.8 


6-18-68 
7-23-68 
8-14-68 
9-17-68 

10-18-67 
11-17-67 
12-20-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-21-68 
4-18-68 
5-17-68 
6-18-68 
7-25-68 
8-15-68 
9-17-68 

10-17-67 
11-17-67 
12-20-67 
1-17-68 
2-14-68 
3-19-68 
4-18-68 
5-16-68 
6-18-68 
7-23-68 
8-14-68 
9-17-68 


10-18-67 
11-17-67 
12-20-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-21-68 
4-18-68 
5-17-68 
6-18-68 
7-25-68 
8-15-68 
9-17-68 

10-17-67 
11-17-67 
12-20-67 
1-17-68 
2-14-68 
3-19-68 
4-18-68 
5-16-68 
6-18-68 
7-21-68 
8-14-68 
9-17-68 

10-26-67 
3-12-68 

10-18-67 
11-17-67 
12-20-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-21-68 
4-18-66 
5-17-68 
6-18-68 
7-25-68 
•-15-68 
9-17-68 


(9) 
14.4 
14.9 
15.3 

14.7 
15.7 
15.3 
15.0 
14.8 
14.7 
14.5 
15.1 
15.2 
(91 
15.4 
15.5 

49.3 
49.3 

(9) 
47.4 
47.3 

(5) 
47.3 
48.4 
49.0 
49.9 
50.2 
51.0 


10-18-67 

11.6 

11-17-67 

11.7 

12-20-67 

11.3 

1-18-68 

10.5 

2-15-68 

10.0 

3-21-68 

10.0 

4-18-68 

9.9 

5-17-68 

10.5 

6-18-68 

11.2 

7-25-68 

(9) 

8-15-68 

11.9 

9-17-68 

12.3 

10-17-67 

4.7 

11-17-67 

4.5 

12-20-67 
l-ir-68 

3.7 

3.1 

2-14-68 

3.2 

3-19-68 

3.2 

4-18-68 

3.2 

5-16-68 

4.5 

6-18-68 

5.5 

7-23-68 

6.7 

8-14-68 

7.0 

9-17-68 

9.1 

48.9 

45.1 

45.1 

45.3 

45.2 

45.2(4) 

45.0 

45.7 

46.1 

49.1(4) 

48.5 

49.2 

6.8 
6.6 
14.0 
6.0 
5.8 
5.7 
5.5 
6.4 
6.8 
8.1 
8.3 
9.7 

44.5 

42.1 

57.1 

57.3 

57.2 

57.8 

56.5(1) 

56.2(1) 

56.2 

56.7(1) 

57.2(1) 

59.1(1) 

59.2 

59.3 


T-14.8a 


135.6 

135.1 
134.7 

133.2 
132.2 
132.6 
132.9 
133.1 
133.2 
133.4 
132.8 
132.7 

132.5 
132.4 

130.7 
130.7 

132.6 
132.7 

132.7 
131.6 
131.0 
130.1 
129.8 
129.0 

140.0 
139.9 
140.3 
141.1 
141.6 
141.6 
141.7 
141.1 
140.4 

139.7 
139.3 

148.5 
148.7 
149.5 
150.1 
150.0 
150.0 
150.0 
148.7 
147.7 
146.5 
146.2 
144.1 

149.5 
153.3 
153.3 
153.1 
153.2 
153.2 
153.4 
152.7 
152.3 
149.3 
149.9 
149.2 

152.2 
152.4 
145.0 
153.0 
153.2 
153.3 

153. 5 
152.6 
152.2 
1S0.9 
150.7 
149.3 

156.0 
158.4 

156.7 
156.5 

156. 6 
1S6.0 
1S7.3 
157.6 
157.6 
157.1 
156.6 
154.7 
154.6 
154.5 


5005 


5005 


5005 


5005 


5005 


5005 


5005 


5010 

»eo5 


See  page  113  for  key  to  temnt  8  obbreviotiont 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    YNEZ    HYDRO   UNIT                                                    T-14.00 

SANTA   RITA   HYDRO    SUbUNIT 

T 

-14. Bt                                               SANTA   RITA 

HYDRO    SUbUNIT 

T 

-14. B8 

06N/3^M-01K01S 

122.1 

2-15-68 

(91 

5005 

06N/33W-09J02S           196.8        10-17-67 

19.6 

177.2        5005 

(CONT.I 

3-21-68 

(9> 

11-17-67 

(1) 

♦-18-68 

(9) 

12-20-67 

18.3 

178.5 

5-17-68 

(«> 

1-17-68 

17.7 

179.1 

6-18-68 

(9) 

2-l*-68 

17.5 

179.3 

7-25-68 

16.3 

105.8 

3-19-68 

17.9<2) 

178.9 

8-15-68 

17.4 

104.7 

♦-18-68 

17. ♦ 

179. ♦ 

9-19-68 

18.8 

103.3 

5-16-68 

(1) 

6-18-68 

(1) 

06N/'3^M-01P01S 

150.3 

10-26-67 

36.8 

113.5 

5010 

7-23-68 

(1) 

3-12-68 

38.0 

112.3 

a-U-68 

(1) 

9-17-68 

21.9 

17^.9 

06N/3^W-12A02S 

118.2 

10-18-67 
11-17-67 

1.7 
(9) 

116.5 

5005 

•6N/33H-09P01!>           203.0         10-26-67 

♦2.0 

161.0        5010 

12-20-67 

(9) 

11-30-67 

♦  1.6 

161. ♦ 

1-18-68 

.8 

117.4 

12-26-67 

♦  1.0 

162.0 

2-15-68 

.4 

117.8 

1-26-68 

♦  0.0 

163.0 

3-21-68 

(9) 

2-26-68 

♦1.0(2) 

162.0 

♦-18-68 

I9> 

3-27-68 

♦1.9(2) 

161.1 

5-17-68 

.7 

117«5 

♦-25-68 

♦♦.2(2) 

158.8 

6-18-68 

1.4 

116.8 

5-27-68 

♦3.2 

159.8 

7-25-68 

3.0 

115.2 

6-2^-68 

♦5.2 

157.8 

8-15-68 

3.3 

114.9 

7-30-6B 

♦5.2 

157.8 

9- 19-68 

4.0 

114.2 

8-26-68 

♦6.2 

156.8 

9-27-68 

♦5.5 

157.5 

06N/3^M-12C01S 

153. ♦ 

10-17-67 
11-17-67 

38.1 
37.9 

115.3 
115.5 

5005 

•6N/33W-10K01S          230.0         10-17-67 

♦6.1 

183.9        5005 

12-20-67 

36.8 

116.6 

11-17-67 

♦5.7 

18^.3 

1-17-68 

36.2 

117.2 

12-20-67 

(9) 

2-U-68 

35.9 

117.5 

1-17-68 

♦♦.6 

185. ♦ 

3-19-68 

36.0 

117.4 

2-14-68 

♦♦.♦ 

185.6 

♦-18-68 

46.2(21 

107.2 

3^19-68 

♦♦.2 

185.8 

5-16-68 

47.4(2) 

106.0 

♦-18-68 

♦♦.1 

185.9 

6-19-68 

38.4 

115.0 

5-16-68 

♦♦.6 

185. ♦ 

7-23-68 

50.5(2) 

102.9 

6-18-68 

♦5.1 

18^.9 

e-U-68 

42.7 

110.7 

7-23-68 

♦  5.7 

18^.3 

9-17-68 

40.8 

112.6 

8-14-68 

♦6.^ 

183.6 

9-17-68 

♦  7.1 

182.9 

06N/3^W-12J01S 

128. ♦ 

10-17-67 
11-17-67 

12.4 
12.5 

116.0 
115.9 

5005 

06N/33>I-11H01&           215.0         10-17-67 

U.5 

203.5        5005 

12-20-67 

(9) 

11-16-67 

11.5 

203.5 

1-17-68 

(9) 

12-20-67 

9.1 

205.9 

2-U-68 

12.8 

115.6 

1-17-68 

9.0 

206.0 

3-19-68 

12.8 

115.6 

2-M-68 

8.9 

206.1 

♦-18-68 

12.7 

115.7 

3-19-68 

8.7 

206.3 

5-16-68 

12.8 

115.6 

♦•18-68 

8.7 

206.3 

6-18-68 

12.9 

115.5 

5-16-68 

9.2 

205.8 

7-23-68 

13.2 

115.2 

6-18-68 

10.6 

20^.^ 

8-U-68 

13.5 

114.9 

7-23-68 

11.6 

203. ♦ 

9-17-68 

14.1 

114.3 

8-l^-68 

12.8 

202.2 

07N/32W-18C02S 

850.0 

10-2^-67 

58.9 

791.1 

5010 

06N/33K-11M01S           203.8         10-26-67 

10.3 

193.5        5010 

3-19-68 

58.2 

791.8 

3-12-68 

8.9(1) 

19^.9 

07N/32W-31M01S 

♦50.0 

10-2^-67 

61.4 

388.6 

5010 

e6N/33W-12L01S           223.6        10-17-67 

17.8 

205.8        5005 

3-1^-68 

86.2(11 

363.8 

11-16-67 

17.2 

206. ♦ 

12-20-67 

(9) 

07N/33W-13eolS 

838.0 

10-2^-67 

86.5 

751.5 

5010 

1-17-68 

15.9 

207.7 

3-19-68 

89.2 

748.8 

2-U-68 

15.8 

207.8 

3-19-68 

15.6 

208.0 

07N/33W-21C01S 

♦53.0 

10-2^-67 

381.4 

71.6 

5010 

♦-18-68 

15.5 

208.1 

3-19-68 

384.5 

68.5 

5-16-68 

16.1 

207.5 

6-18-68 

17.5 

206.1 

e7N/33M-21N01S 

360.0 

1 0-2^-67 

285.7 

74.3 

5010 

7-23-68 

20.8 

202.8 

3-19-68 

279.6 

80.4 

e-U-68 

21.5 

202.1 

9-17-68 

21.6 

202.0 

07N/33K-27O01S 

♦  00.0 

10-2^-67 
3-19-68 

(11 
(It 

5010 

06N/33W-12P01S          226.0         10-17-67 

18.1 

207.9        5005 

11-16-67 

16.5 

209.5 

07N/33X-27601S 

♦50.0 

3-19-68 

(11 

5010 

12-20-67 

(9) 

1-17-68 

15.8 

210.2 

07N/33W-27J01S 

♦58.2 

10-2^-67 

21.6 

436.6 

5010 

2-U-68 

15.6 

210. ♦ 

3-19-68 

21.4 

436.8 

3-19-68 

15.6 

210. ♦ 

♦-18-68 

15.5 

210.5 

07N/33X-36J01S 

♦95.0 

10-2^-67 

145.2 

349.8 

5010 

5-16-68 

15.9 

210.1 

3-1 ♦•68 

143.7 

351.3 

6-18-68 

18.1 

207.9 

7-23-68 

20.0 

206.0 

07N/33H-36J02S 

478.0 

10-24-67 

66.4 

411.6 

5010 

8-U-68 

21.0 

205.0 

3-14-68 

67.4 

410.6 

9-17-68 

22.2 

203.8 

07N/33W-36J03S 

♦90.0 

10-24-67 

132.7 

357.3 

5010 

06N/33M-UO0U          229.2        10-17-67 

7.6 

221.6        5005 

3-14-68 

129.4 

360.6 

11-16-67 

7.7 

221.5 

12-20-67 

7.8 

221. ♦ 

07N/3^M-35K09b 

101.0 

10-18-67 

28.2 

72.8 

5005 

1-17-68 

7.8 

221. ♦ 

11-17-67 

30.4 

70.6 

2-U-68 

7.8 

221. ♦ 

12-20-67 

29.0 

72.0 

3-19-68 

6.9 

222.3 

1-18-68 

24.6 

76.4 

♦-18-68 

5.5 

223.7 

2-15-68 

26.0 

75.8 

5-16-68 

6.0 

223.2 

3-20-68 

24.9 

76.1 

6-18-68 

5.9 

223.3 

4-18-68 

24.1 

76.9 

7-23-68 

6.1 

223.1 

5-16-68 

24.5 

76.5 

8-U-68 

6.3 

222.9 

6-19-68 

27.9 

73.1 

9-17-68 

7.^ 

221.8 

7-25-68 
8-14-68 

31.4 
32.5 

69.6 
68.5 

66N/3^«(-01K01S           122.1         10-18-67 

13.5 

108.6         5005 

9-19-68 

33.5 

67. S 

11-17-67 

(9) 

12-20-67 

(9) 

1-18-68 

(9) 

See  poge  ||3  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEWkTION 
IN   FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    YNE2    HYDRO   UNIT 

T-)4.8* 

BUCLLTON   HYDHO    SUBUNIT 

T 

-14. CO 

BUELLTON   HYDRO    SUBUNIT 

1 

-14.C0 

e6N/31M-03A01S 

760.0 

10-25-67 
3-18-68 

156.9 
156.0 

603.1 
604.0 

5010 

06N/31H-2ie03S           373.9 
06N/32M-02001S           359.4 

10-16-67 
10-24-67 

(5> 
58.8 

300.6 

5005 

5010 

06N/31M-04A01^ 

61S.0 

10-23-67 

83.2 

531.8 

5010 

3-14-68 

59.2 

300.2 

0«N/31«-e6F01S 

«25.0 

10-24-67 

89.7 

335.3 

5010 

06N/32H-09A02S           308.0 

10-24-67 

38.4 

269.6 

5010 

3-14-68 

86.5 

338.5 

3-14-68 

35.0 

273.0 

e6N/3la-e7M01S 

351.9 

10-24-67 

36.7 

315.2 

5010 

06N/32M-09601S           305.0 

10-17-67 

38.4 

266.6 

5005 

3-19-68 

36.4 

315.5 

11-14-67 
12-19-67 

38.7 
38.1 

266.3 
266.9 

06N/31«-10F01$ 

540.0 

10-23-67 

67.7 

472.3 

5010 

1-16-68 

36.4 

268.6 

3-14-68 

•T.7 

472.3 

2-13-68 
3-19-68 

32.6 
32.2 

272.4 
272.8 

06N/31H-16Ne2& 

3*6.2 

10-23-67 

20.6 

345.6 

5010 

4-17-68 

32.2 

272.8 

3-14-68 

14.6 

351.6 

5-16-68 
6-18-68 

36.2 
37.1 

268.8 
267.9 

06N/31H-17O01Si 

340.8 

10-16-67 

11-14-67 

12-18-67 

1-16-68 

12.0 

(1) 

12.9 

12.2 

328.8 

327.9 
328.6 

5005 

7-23-68 
8-13-68 
9-17-68 

37.0 

38.9 

(It 

268.0 
266.1 

2-13-68 

11.8 

329.0 

06N/32W-09J01S          276.1 

10-17-67 

111 

5005 

3-18-68 

11.3 

329.5 

11-14-6T 

(1» 

4-17-68 

11.5 

329.3 

12-19-67 

9.1 

267.0 

5-14-68 

12.1 

32a.  7 

1-16-68 

8.8 

267.3 

6-17-68 

13.3(4) 

327.5 

2-13-68 

8.7 

267.4 

7-22-68 

15.6(4) 

325.2 

3-19-68 

8.6 

267.5 

8-13-68 

16.4 

324.4 

4-17-68 

8.3 

267.8 

9-16-68 

(1) 

5-16-68 
6-18-68 

(11 
10.9 

265.2 

06N/31H-17roU 

362.9 

10-23-67 
3-14-68 

28.0 
26.0 

334.9 

336.9 

5010 

7-23-68 
8-13-68 
9-17-6B 

lit 
(It 
(It 

0*N/)lM-17Rel& 

364.8 

10-16-67 

26.4 

338.4 

5005 

11-14-67 

29.1 

335.7 

06N/32H-10C02S          286.3 

10-17-67 

12.8 

273.5 

5005 

12-18-67 

25.3 

339.5 

11-14-67 

12.5 

273.8 

1-16-68 

21.6 

343.2 

12-19-67 

11.6 

274.7 

2-13-68 

18.3 

346.5 

1-16-68 

11.2 

275.1 

3-18-68 

18.2 

346.6 

2-13-68 

10.9 

275.4 

4-17-68 

«1) 

3-19-68 

10. T 

275.6 

5-14-68 

<1> 

4-17-68 

10.7 

275.6 

6-17-68 

(1) 

5-16-68 

12.4 

273.9 

( 

7-22-68 

(1) 

6-18-68 

14«2l2t 

272.1 

8-13-68 

(1) 

7-23-68 

16.6(21 

269.7 

9-16-68 

31.1 

333.7 

8-13-68 

9; 17-68 

16.6 
16.6 

269.7 

269.7 

0«N/31«-18601!i 

334.7 

10-16-67 

14.4 

320.3 

5005 

11-14-67 

13.7 

321.0 

06N/32W-10J01S           317.2 

10-17-67 

33.3 

283.9 

5005 

12-19-67 

14.9 

319.8 

11-15-67 

34.6 

282.6 

1-16-68 

13.3 

321.4 

12-19-67 

33.5 

283.7 

2-13-68 

12.6 

322.1 

1-16-68 

32.8 

284^4 

3-18-68 

12.3 

322.4 

2-13-68 

35.8(2t 

281.4 

4-17-68 

(1) 

3-19-68 

32.5(21 

284.7 

5-14-68 

14.4 

320.3 

4-17-68 

36.3 

280.9 

6-17-68 

(1> 

5-16-68 

36.9 

280.3 

7-22-68 

(1) 

6-18-68 

(It 

a-13-68 

(1) 

7-23-68 

(It 

9-17-68 

(1> 

8-13-68 
9-17-68 

(It 
3S.0(lt 

282.2 

e6N/31H-18H02S 

345.  0 

10-16-67 

15.6 

329.4 

5005 

11-14-67 

13.3 

331.7 

06N/32H-11001S           298.0 

10-17-67 

14.3 

ZB3.T 

5005 

12-19-67 

(9) 

11-14-67 

10.7 

287.3 

1-16-68 

14.0 

331.0 

12-19-67 

11.0 

287.0 

2-13-68 

(9) 

1-16-68 

10.2 

287.8 

3-18-68 

-14.6 

330.4 

2-13-68 

10.5 

287.5 

4-17-68 

(1> 

3-19-68 

10.4 

287.6 

5-14-68 

14.2 

330.8 

4-17-68 

11.2 

286.8 

6-17-68 

(11 

5-16-68 

11.4 

286.6 

7-22-68 

17.8 

327.2 

6-18-68 

13.3(41 

284.7 

8-13-68 

(1) 

7-23-68 

14.4(41 

283.6 

9-16-68 

18.9 

326.1 

8-13-68 
9-17-68 

(1) 
14.4 

283.6 

06N/31«-iaR01S 

344.3 

10-16-67 

15.6 

328.7 

5005 

11-14-67 

13.2 

331.1 

06N/32H-11603S           301.0 

10-17-67 

8.8 

292.2 

5005 

12-19-67 

10.4 

333.9 

10-26-67 

8.8 

292.2 

5010 

1-16-68 

12.3 

332.0 

11-15-67 

8.7 

292.3 

5005 

2-13-68 

11.2 

333.1 

12-19-67 

8.3 

292.7 

3-18-68 

12.1 

332.2 

1-16-68 

8.3 

292.7 

4-17-68 

(1> 

2-13-68 

8.3 

292.7 

5-14-68 

16.1 

328.2 

3-12-68 

8.3 

292.7 

5010 

6-17-68 

13.5 

330.8 

3-18-58 

8.3 

292.7 

5005 

7-22-68 

(1) 

4-17-68 

8.3 

292.7 

8-13-68 

(1> 

5-16-68 

8.7 

292.3 

9-16-68 

(1) 

6-17-68 
7-20-6B 

9.2 
10.3 

291.8 
290.7 

0WI/31M-21O01S 

362.0 

10-16-67 

16.6 

345.4 

5005 

8-13-68 

11.0 

290.0 

11-14-67 

18. 0 

344.0 

9-17-68 

11.3 

289.7 

12-18-67 

10.4 

351.6 

1-16-68 

9.5 

352.5 

06N/32M-11H02S           305.0 

10-17-67 

9.1 

295.9 

5005 

1-13-68 

8.7 

353.3 

11-14-67 

9.1 

295.9 

3-18-68 

9.3 

352.7 

12-19-67 

9.0 

296.0 

4-17-68 

9.3 

352.7 

1-16-68 

8.8 

296.2 

5-14-68 

9.3 

352.7 

2-13-68 

9.0 

296.0 

6-17-68 

21.1 

340.9 

3-18-68 

9.1 

295.9 

7-22-68 

18.3 

343.7 

4-17-68 

9.0 

296.0 

a-13-68 

19.4 

342.6 

5-16-68 

9.2 

295.8 

9-16-68 

19.7 

342.3 

6-17-68 

9.5 

295.5 

J 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


J 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACf 

SURFACE 

AGENCY 

NUM8ER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NMMCR 

ELEVATION 

»ATC 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SUNMCE 
IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
W  FEET 

IN    FKT 

DATA 

SANTA    ^Hti    HTORO    UNIT 

T-14.00 

•UCLLTON   HTORO    SU8UN1T 

T 

-14. CO 

SANTA    YNCZ 

NYONO    SUttMIT 

1 

-16*09 

06N/32«-llMe2& 

305.0 

7-23-68 

10.1 

294.9 

9005 

(COMT.I 

8-13-68 

18.5 

294.5 

06N/29M-09A01S 

1190.0 

10-19-6T 

26.8 

1166.0 

5010 

9-17-68 

11.3 

293.7 

3-20-68 

19.2 

1170.8 

06N/32M-11L02S 

300.4 

10-17-67 

4.4 

296.0 

5005 

t6N/29M-06F01S 

10-19-67 

18.6 

821.4 

5010 

11-15-67 

5.7 

294.7 

3-18-68 

12.1 

827.9 

12-19-67 

5.7 

294.7 

1-16-68 

(1> 

06N/30M-21E01S 

12-18-67 

16.2 

474.5 

5005 

2-13-68 

5.1(81 

295.3 

3-19-68 

5.1 

295.3 

06N/31M-24L01S 

1-15-68 

13.3 

410.6 

5005 

4-17-68 

Cl> 

5-16-68 

(1» 

66N/29H-06G01S 

10-19-67 

51.0 

824.0 

5010 

6-18-68 

6.9 

293.5 

3-18-68 

47.9 

827.1 

7-23-68 

(11 

8-13-68 

10.5(8) 

289.9 

«6N/29W-07L01S 

10-19-67 

209.9 

6M.1 

5010 

9-17-68 

9.0 

291.4 

3-20-68 

209.2 

6M.8 

06N/32«-12N0lS 

318.0 

10-17-67 

10.9 

307.1 

5005 

06N/29W-08P01S 

10-19-67 

236.9 

673.1 

5010 

11-15-67 

9.8 

308.2 

3-20-68 

238.4 

671.6 

12-19-67 

(91 

1-16-68 

9.3 

308.7 

06N/29M-08P02S 

10-19-67 

227.7 

682.3 

5010 

2-14-68 

9.1 

308.9 

3-20-68 

227.2 

682.8 

3-19-68 

9.2 

308.8 

4-17-68 

9.8 

308.2 

06N/30H-01R03S 

10-19-67 

18.5 

741.5 

5010 

5-16-68 

9.4 

308.6 

3-18-68 

16.4 

743.6 

6-18-68 

10.7 

307.3 

7-23-68 

13.2 

304.8 

06N/30«-02M01S 

3-18-68 

115.5 

579.5 

5010 

8-13-68 

(1) 

9-17-68 

15.7 

302.3 

06N/30M-03A01S 

10-20-67 
11-27-6T 

136.3 

140.4 

583.7 

579.6 

5010 

06N/32M-12001S 

317.6 

10-17-67 

10.5 

307.1 

5005 

12-26-67 

133.2 

586.8 

11-.14-67 

12.1 

305.5 

1-26-68 

125.1 

594.9 

12-19-67 

12.2 

305.4 

2-26-68 

138.2 

581.8 

1-16-68 

(5) 

3-27-68 

135.0 

585.8 

2-13-66 

(5) 

4-25-68 

135.6 

584.4 

3-18-68 

9.9 

307.7 

5-27-68 

138.4 

581.6 

4-17-68 

11.7 

305.9 

6-24-68 

150.4(1) 

569.6 

5-16-68 

10.5 

307.1 

7-30-68 

151.0 

569.0 

6-17-68 

11.0 

306.6 

8-26-68 

152.4(1) 

567.6 

7-23-68 

13.0 

304.6 

9-27-68 

150.1 

569.9 

8-13-68 

14.6 

303.0 

9-17-68 

14.3 

303.3 

06N/30W-06A01S 

665.2 

10-20-67 
11-27-67 

118.6 
118.5 

546.6 
546.7 

5010 

06N/32H-13601S 

317.9 

10-17-67 

9.5 

308.4 

5009 

12-26-67 

116.0 

549.2 

11-15-67 

9.4 

308.5 

1-26-68 

114.0 

551.2 

12-19-67 

9.3 

308.6 

2-26-68 

112.6 

552.6 

1-16-68 

9.0 

308.9 

3-27-68 

112.5 

552.7 

2-14-68 

8.6 

399.3 

4-25-68 

116.7 

548.5 

3-19-68 

8.S 

309.4 

5-27-68 

126.7(2) 

538.5 

4-17-68 

9.3 

308.6 

6-24-68 

129.9(1) 

535.3 

5-16-68 

9.2 

308.7 

7-30-68 

139.5(1) 

525.7 

6-18-68 

10.2 

307.7 

8-26-68 

132.2(1) 

533.0 

7-23-68 

11.6 

306.3 

9-27-68 

129.5 

535.7 

8-13-68 

12.2 

305.7 

9-17-68 

12.3 

305.6 

06N/30H-07609S 

600.0 

10-20-67 
3-21-68 

54.6 
51.7 

545.4 
548.3 

5010 

0tl4/31X-34M01S 

650.0 

10-23-67 

136.0 

514.0 

9010 

3-19-68 

143.5(1) 

506. 5 

06N/30M-07606S 

600.0 

10-20-67 
3-21-68 

55.2 
50.6 

544.8 

549.4 

5010 

07N/32««-07B0li 

1030.0 

10-24-67 

48.8 

981.2 

9010 

3-19-68 

49.8 

980.2 

86N/30M-09N01S 

660.0 

10-20-67 
3-18-68 

39.7 
35.4 

620.3 
624.6 

5010 

06N/30M-11K01S 

652.8 

10-19-67 
3-20-68 

49.7 
49.6 

602.3 
602.4 

5010 

06N/30M-14N01S 

513.5 

3.9 
4.5 
4.2 
4.2 
3.7 
3.9 
3.2 
3.6 
3.3 
3.3 
3.5 
3.9 

509.6 
509.0 
509.3 
509.3 
509.8 
509.6 
510.3 
509.9 
510.2 
510.2 
510.0 
509.6 

5005 

06N/30M-14R02S 

538.9 

10-16-67 
11-13-67 
12-18-67 
1-14-68 
2-12-68 
3-18-68 
4-16-68 
5-14-68 
6-17-68 
7-22-68 
8-13-68 
9-16-68 

12.5 

13.8 

11.6 
11.7 
11.3 
11.6 
11.5 
11.6 
11.5 
11.6 
11.2 
11.7 

526.4 
525.1 
527.3 
527.2 
527.6 
527.3 
527.4 
527.3 
527.4 
527.3 
527.7 
527.2 

5005 

06N/30H-14R03S 

533.3 

10-16-67 

11-13-67 

12-18-67 

1-14-68 

2-12-68 

3-18-68 

19) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 
(5) 

9005 

>e«  page  113  for  k«y  to  t«m«  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUWER 

EL£VATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    Yt«e2    hYOHO   UNIT                                                    T-14.00 

SANTA    YNE2    HYDRO    SU0UNI T 

T 

•14.00                                               SANTA    YNeZ 

HYDRO   SUBUNIT 

T 

-14. DO 

06N/30M-14R03S           533.3           4-16-68 

(6) 

5005 

06N/30M-22E01S 

499.0 

3-18-68 

7.2 

491.8 

5005 

(CONT.)                                                     5-14-68 

(6) 

(CONT.I 

4-16-68 
5-14-68 

6.3 
6.9 

492.7 
492.1 

06N/30M-19OO2S          458.3        10-16-67 

(I) 

5005 

6-17-68 

6.9 

492.1 

11-13-67 

6.8 

451.5 

7-22-68 

6.8 

492,2 

12-18-67 

5.4 

4b2.9 

8-13-68 

6.9 

492.1 

1-15-68 

5.5 

452.8 

9-16-68 

7.0 

492.0 

2-12-68 

5.3 

453.0 

3-18-68 

5.5 

452.8 

06N/30H-22601S 

513.5 

10-16-67 

8.0 

505.5 

5005 

4-16-68 

5.3 

453.0 

11-13-67 

8.0 

505.5 

5-14-68 

(1> 

12-18-67 

7.4 

506.1 

6-17-68 

CD 

1-14-68 

7.6 

505.9 

7-22-68 

111 

2-12-68 

7.1 

506.4 

8-13-68 

(1) 

3-18-68 

7.3 

506.2 

9-16-68 

ID 

4-16-68 
5-14-68 

6.7 

7.0 

506.8 
506.5 

06N/30il-20H01S           476.3         10-16-67 

(1) 

5005 

6-17-68 

7.0 

506.5 

11-13-67 

13.3 

463.0 

7-22-68 

6.9 

506.6 

12-19-67 

(1) 

8-13-68 

7.0 

506.5 

1-14-68 

9.2 

467.1 

9-16-68 

7.0 

506.5 

2-12-68 

10.3 

466.0 

3-18-68 

9.3 

467.0 

06N/30H-24E01S 

541.1 

10-16-67 

(9) 

5005 

4-16-68 

7.2 

469.1 

11-13-67 

7.6 

533.5 

5-14-68 

9.5 

466.8 

12-18-67 

2.9 

538.2 

6-17-68 

9.4 

466.9 

1-14-68 

3.6 

537.5 

7-22-68 

(1) 

2-12-68 

2.8 

538.3 

e- 13-68 

10.4 

465.9 

3-18-68 

3.0 

538.1 

9-16-68 

111 

4-16-68 
5-14-68 

3.7 
4.9 

537.4 
536.2 

06N/30i«-20H02S           476.4         10-16-67 

12.0 

464.4         5005 

7-22-68 

6.1 

535.0 

11-13-67 

11.8 

464.6 

8-13-68 

3.8 

537.3 

12-19-67 

10.0 

466.4 

9-16-68 

4.1 

537.0 

1-14-68 

10.0 

466.4 

2-12-68 

10.6 

465.8 

06N/30W-29003S 

457.6 

10-16-67 

10.0 

447.6 

5005 

3-18-68 

9.B 

466.6 

11-13-67 

10.9 

446.7 

4-16-68 

9.7 

466.7 

12-18-67 

6.8 

450.8 

5-14-68 

10.1 

466.3 

1-14-68 

6.4 

451.2 

6-17-68 

9.8 

466.6 

2-12-68 

5.7 

451.9 

7-22-68 

11.0 

465.4 

3-18-68 

6.3 

451.3 

8-13-68 

10.8 

465.6 

4-16-68 

5.7 

451.9 

9-16-68 

14.3 

462.1 

5-14-68 
6-17-68 

5.8 
6.8 

451.8 
450.8 

06N/30ri-20H04S           478.3         10-16-67 

6.7 

471.6         5005 

7-22-68 

8.1 

449.5 

11-13-67 

8.0 

470.3 

8-13-68 

9.6 

448.0 

12-18-67 

7.3 

471.0 

9-16-68 

12.6 

445.0 

1-14-68 

7.1 

471.2 

2-12-68 

7.0 

471.3 

06N/30M-29E01S 

465.0 

10-16-67 

19.2 

445.8 

5005 

3-18-68 

7.0 

471.3 

11-13-67 

19.8 

445.2 

4-16-68 

6.9 

471.4 

12-18-67 

16.6 

448.4 

5-14-68 

6.9 

471.4 

1-14-68 

15.8 

449.2 

6-17-68 

7.0 

471.3 

2-12-68 

15.4 

449.6 

7-22-68 

7.1 

471.2 

3-18-66 

15.7 

449.3 

8-13-68 

7.2 

471.1 

4-16-68 

15.4 

449.6 

9-16-68 

8.5 

469.8 

5-14-68 
6-17-68 

12.9 
13.4 

452.1 
451.6 

06N/30H-20H05S           4T6.0         10-16-67 

12.2 

463.8         5005 

7-19-68 

14.0 

451.0 

11-13-67 

(11 

8-13-68 

15.9 

449.1 

12-18-67 

12.0 

464.0 

9-16-68 

18.8 

446.2 

1-14-68 

12.0 

464.0 

2-12-68 

11.9 

464.1 

06N/31M-01P02S 

620.0 

10-23-67 

57.1 

562.9 

5010 

3-18-68 

11.9 

464.1 

3-21-68 

51.8 

568.2 

4-16-68 

11.7 

464.3 

5-14-68 

(11 

06N/31K-01P03S 

640.0 

10-23-67 

85.9 

554.1 

5010 

6-17-68 

12.0 

464.0 

3-21-68 

80.8 

559.2 

7-22-68 

12.1 

463.9 

8-13-68 

14.0 

462.0 

06N/31M-02K01S 

627.0 

10-23-67 

50.1 

576.9 

5010 

9-16-68 

14.2 

461.8 

3-18-68 

45.8 

581.2 

e6N/30M-2ia02i>          498. 7        10-16-67 

13.3 

485.4         500& 

06N/31M-11004S 

558.5 

10-23-67 

53.2 

505.3 

5010 

U-13-67 

16.5 

482.2 

3-18-68 

46.0 

512.5 

12-18-67 

15.3 

483.4 

1-14-68 

14.9 

483.8 

06N/31«-13001S 

608.0 

10-23-67 

118.9 

489.1 

5010 

2-12-68 

13.5 

485.2 

3-21-68 

118.9 

489.1 

3-18-68 

14.4 

484.3 

4-16-68 

13.2 

485.5 

06N/31X-15A05S 

502.0 

10-23-67 

13.4 

488.6 

5010 

5-14-68 

(1) 

3-18-68 

13.1 

488.9 

6-17-68 

(11 

7-22-68 

(11 

06N/31M-22F01S 

400.0 

10-16-67 

9.6 

390.4 

5005 

8-13-68 

(11 

11-14-67 

10.2 

389.8 

9-16-68 

(11 

12-18-67 
1-15-68 

7.4 
7.6 

392.6 
392.4 

06N/30a-21COlS          490.7        10-16-67 

15.9 

474.8         5005 

2-13-68 

8.4 

391.6 

U-13-67 

17.8 

472.9 

3-18-68 

8.8 

391.2 

1-14-68 

16.2 

474.5 

4-16-68 

8.4 

391.6 

2-12-68 

16.1 

474.6 

5-14-68 

7.8 

392.2 

3-18-6b 

16.3 

474.4 

6-17-68 

8.8 

391.2 

4-16-68 

15.9 

474.8 

7-22-68 

10.3 

389.7 

5-14-68 

16.2 

474.5 

8-13-68 

11.4 

388.6 

6-17-68 

16.4 

474.3 

9-16-68 

12.7 

387.3 

7-22-68 

16.5 

474.2 

8-13-68 

16.4 

474.3 

06N/31M-23N01S 

401.9 

10-16-67 

(51 

5005 

9-16-68 

17.9 

472.8 

11-14-67 
12-18-67 

(51 
(51 

06N/30H-22E01S           499.0         10*16-67 

7.3 

491.7         5005 

1-15-68 

(5) 

11-13-67 

7.4 

491.6 

2-13-68 

(51 

12-18-67 

6.7 

492.3 

3-18-68 

(51 

1-14-68 

7.0 

492.0 

4-16-68 

161 

2-12-68 

6.6 

492.4 

5-14-68 

(61 

I 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FKT 

DATA 

SANIA   YNE2    HYDRO   UNIT 

T-14.00 

SANTA   VNEZ 

HYDRO    SU6UMIT 

T 

-14.00 

heaomater  hydro  SUBUNIT                                     T-U.EO 

06N/31M-24J01S 

428.4 

10-16-67 

4.7 

423.7 

5005 

e6N/29M-09J01S           803.0         10-19-67              40.5(4>            762.5 

5010 

11-13-67 

3.9 

424.5 

3-20-68             12.4                  790.6 

12-18-67 

3.2 

425.2 

1-15-68 

3.1 

425.3 

07N/29tl-29H01S         1050.0         10-19-67                 (11 

5010 

2-12-68 

2.» 

425.5 

3-18-68              49.2                 1000.8 

3-18-68 

3.3 

425.1 

4-16-68 

3.0 

425.4 

07N/29M-29R02S        1050.0         10-19-67             38.6                1011.4 

5010 

5-14-68 

3.1 

425.3 

3-18-68             51.2(1)           998.8 

6-17-68 

4.2 

424.2 

-■ 

7-22-68 

4.1 

424.3 

8-13-68 

6.9 

421.5 

9-16-68 

7.0 

421.4 

06N/31a-24L01S 

423.9 

10-16-67 
11-13-67 
12-18-67 
2-12-68 
3-18-68 
4-16-68 
5-14-68 
6-17-68 
7-22-68 
8-13-68 
9-16-68 

14.2 

13.9 
13.3 
13.1 
13.1 
12.9 
13.6 
14.5 
16.4 
17.7 
17.9 

409.7 
410.0 
410.6 
410.8 
410.8 
411.0 
410.3 
409.4 
407.5 
406.2 
406.0 

5005 

07N/29K-28O01S 

1130.0 

10-19-67 
3-18-68 

56. 8 

44.9 

1073.2 
1085.1 

5010 

07N/30M-16B01S 

1077.0 

10-20-67 
3-20-68 

28.7 
23.6 

1048.3 
1053.4 

5010 

07N/30K-19M01S 

1120.0 

10-20-67 
•3-21-68 

189.1 
189.3 

930.9 
930.7 

5010 

07N/30X-19P01S 

920.0 

10-20-67 
3-21-68 

83.5 
81.8 

836.5 
838.2 

5010 

07N/30«-22E015> 

920.0 

10-20-67 
3-20-68 

(1> 
9.0(1) 

911.0 

5010 

07N/30a-24001S 

1190.0 

10-19-67 
3-18-68 

51.2 

49.5 

1138.8 

1140.5 

5010 

07N/30K-27U01S 

789.0 

10-20-67 
3-20-68 

35.1 
34.8 

753.9 
754.2 

5010 

07N/30K-29D01S 

910.0 

10-20-67 
3-21-68 
4-01-68 

104.2 
95.1 
46.5 

805.8 
814.9 
•63.5 

5010 

07N/30«-29N02S 

820.3 

10-20-67 
3-21-68 

278.6 
280.5 

541.7 
539.8 

5010 

07N/30M-30M01S 

795.0 

10-20-67 
3-21-68 

178.7 
171.8 

616.3 
623.2 

5010 

07N/30«-33M02b 

746.3 

10-20-67 
3-19-6S 

201.3 
207.1 

545.0 
539.2 

5010 

07N/30K-35R01S 

880.  f 

10-19-67 
3-18-68 

223.8 
223.5 

656.2 
656.5 

5010 

07N/31H-22A03S 

865.0 

10-23-67 
3-18-68 

63.3 
57.9 

801.7 
807.1 

5010 

07N/3U-23P01S 

821.8 

10-20-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-26-68 
2-26-68 
3-27-68 
4-25-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-30-68 
8-26-68 
9-27-68 

70.0 
64.5 
59.7 
61.6 
51.7 
51.4 
45.9 
44.8 
48.0 
53.1 
52.9 
54.0 

751.8 
757.3 
762.1 
760.2 
770.1 
770.4 
775.9 
777.0 
773.8 
768.7 
768.9 
767.8 

5010 

07N/31I«-25L01S 

806.0 

10-23-67 
3-18-68 

168.5 
160.8 

637.5 
645.2 

5010 

07N/3l*-26O05S 

788.0 

10-20-67 
3-1S-68 

59.8 
47.5 

728.2 
740.5 

5010 

07N/31M-26P01S 

743.0 

10-20-67 
3-18-68 

30.9 
23.6 

712.1 
719.4 

5010 

07N/31a-35K01S 

683.0 

10-23-67 
3-18-68 

100.5 
81.4 

582.5 
601.6 

5010 

07N/31M-36L02& 

720.6 

10-23-67 
3-21-6S 

127.3 
108.8 

593.3 
611.8 

5010 

08N/30H-30F01S 

1380.0 

10-23-67 

17.3 

1362.7 

5010 

08N/31M-25O01S 

1220.0 

10-23-67 

40.2 

U79.8 

5010 

See  page  113  for  key  to  terms  ft  obbreviofions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WMTER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    BARBARA 

HYDRO   UNIT                                          T-15.88 

AR6UCLL0    HYDRO    SUBUNIT 

T 

-15. A8 

SOUTH   COASl 

HYDRO    SUBUNIT 

T 

-15. CO 

eOLETA   HTONO    SUB ARE A 

T-15.C1 

84N/30M-01B02S 

238.8 

10-20-67 

T2.4 

157.6 

5010 

•4N/27H-06009S 

320.0 

10-20-67 

211.6 

108.4 

5818 

11-29-67 

78.7 

159.3 

3-20-68 

209.1 

110.9 

12-27-67 

69.0 

161.0 

1-29-68 

67.7 

162.3 

04N/28M-02N02S 

177.6 

10-19-67 

40.6 

137.0 

5010 

2-27-68 

67.1 

162.9 

3-20-68 

34.1 

143.5 

3-28-68 

66.0 

164.0 

4-23-68 

65.6 

164.4 

04N/28H-02P83S 

178.8 

3-20-6^ 

Hi 

5010 

5-28-68 

81.8(2> 

148.2 

4-88-M 

44.^ 

125.2 

6-25-68 

69.4 

160.6 

7-25-68 

84.8(2) 

145.2 

04N/28M-03E02S 

116.7 

10-19-67 

(6) 

9818 

8-28-68 

68.6 

161.4 

9-26-68 

88.9(2> 

141.1 

04N/28H-03H03S 

118.4 

10-19-67 
3-20-6^ 

94.9 
74.0 

23.5 

44.4 

5010 

eSN/29«-31C81S 

488.8 

10-20-67 

55.3 

344.7 

3-18-68 

54.3 

345.7 

04N/28H-83R07S 

128.0 

10-19-67 
3-20-68 

98.0 
95.3 

30.0 
32.7 

5010 

0SN/30«-19E01S 

338.0 

10-20-67 

55.4 

274.6 

3-18-68 

8.5 

321.5 

04N/28M-05N03S 

•3.4 

10-19-67 
3-28-6« 

28.8 

19.6 

62.6 
63.8 

5010 

05N/3e«-28R0lS 

3S0.0 

10-20-67 

38.9 

319.1 

3-18-68 

28.7 

321.3 

04N/28W-05R04S 

57.2 

10-19-67 
3-20-68 

26.7 
26.1 

30.5 

31.1 

5010 

8SN/30ri-30Ne2S 

85.0 

10-20-67 

21.1 

63.9 

3-18-68 

14.3 

70.7 

04N/28M-08N03S 

2^.0 

10-19-67 
3-20-68 

13.6 
11.0 

14.4 
17.0 

5010 

85N/31«-26«81S 

170.0 

10-20-67 

ll> 

3-18-68 

37.0 

133.0 

04N/28H-09A83S 

•4.1 

10-19-67 
3-28^68 

42.7 
41.6 

41.4 
42.5 

5010 

8SN/31M-35B01S 

•8.8 

10-20-67 

•  .3 

71.7 

3-18-68 

7.2 

72.8 

84N/28H-89L82S 

93.0 

10-19-67 
3-20-68 

38.3 
39.8 

14.7 
13.2 

5010 

0SN/31M-36K01S 

250.0 

10-20-67 

65.5 

184.5 

3-18-68 

64.2 

185.8 

04N/28M-11K04S 

67.0 

10-19-67 
3-20-68 

83.6 
82.5 

-16.6 
-15.5 

5010 

05N/32X-34H01S 

115.0 

1-29-68 

35.4 

79.6 

2-27-68 

27.8 

87.2 

04N/28H-12B01S 

203.0 

10-19-67 

180.9 

102.1 

5010 

3-28-68 

27.7 

•7.3 

3-28-6« 

97.5 

105.5 

4-26-68 

27.5 

•  7.5 

5-28-68 

53.4 

61.6 

04N/28W-12P05S 

100.0 

10-19-67 

164.0 

•64.0 

5010 

6-25-68 

41.1 

T3.9 

11-29-67 

157.5 

-57.5 

7-25-68 

37.4 

77.6 

12-27-67 

157.1 

-57.1 

•-28-68 

36.3 

78.7 

1-26-68 

150.7 

-50.7 

9-26-68 

35.1 

79.9 

2-27-6^ 
3-28-68 

146.0 
145.5 

-46.8 
-45.5 

8SN/32H-35E81S 

110.0 

10-20-67 

I4> 

5010 

4-23-68 
5-28-68 

145.8 
149.7 

•45.8 

•49.7 

85N/32ri-35F6lS 

118.8 

10-20-67 
3-18-68 

118.3(1) 
(1> 

-.3 

5818 

6-25-68 

7-#^-68 
8-28-68 

151.0 
159.5 
157.6 

•51.0 
-59.5 

-ST.  6 

86N/3SM-82081S 

289.8 

11-07-67 
3-20-68 

213.1 
213.1 

75.9 
75.9 

5010 

9-26-68 

159.2 

-59.2 

04N/28M-14C01S 

40.0 

10-19-67 

48.9 

-8.9 

5010 

06N/35M-31M01S 

74.8 

11-06-67 

61.4 

12.6 

5010 

3-20-68 

48.0 

-8.0 

06N/36H-26C01S 

170.0 

11-06-67 

109.9(1) 

60.1 

5010 

04N/28H-16J02S 

26.0 

10-19-67 
3-20-68 

62.2 

61.1 

-36.2 
-35.1 

5010 

e6N/36H-26E01S 

158.8 

11-06-67 

126.0 

24.0 

5010 

04N/28M-16J05S 

25.0 

10-19-67 

6.9 

IB.l 

5010 

06N/36M-26601S 

338.8 

11-04-67 

188.6 

221.4 

5818 

3-20-60 

5.5 

19.5 

07N/35M-31J01S 

168.0 

11-07-67 

55. 9 

104.1 

5010 

04N/28M-16L01S 

22.0 

10-19-67 

39.0 

-17.0 

5010 

3-19-68 

54.1 

105.9 

11-29-67 
12-27-67 

39.1 
34.7 

-17.1 
-12.7 

07N/3SM-31M82S 

288.8 

11-06-67 

11.6 

188.4 

5010 

1-29-6^ 

33.B 

•11.8 

3-19-68 

11.3 

188.7 

2-27-68 
3-28-68 

33.3 
32.8 

-11.3 
•10.8 

87N/3SM-32N81S 

175.8 

11-87-67 

6.4 

168.6 

5010 

4-23-68 

32.7 

•18.7 

3-19-68 

5.9 

169.1 

5-28-68 

39.8 

•17.8 

6-25-68 
7-25-68 
8-28-68 

9-26-68 

42.6 
43.8 
44.5 

48.9 

•28.6 

•21.8 
•22.5 
•26.9 

04N/28M-17R01S 

4.9 

10-19-67 
3-20-68 

3.8 
2.2 

1.1 
2.7 

5010 

04N/2aM-17R02S 

7.9 

10-19-67 
3-20-6^ 

16.8 
13.9 

-8.9 

-6.0 

5010 

84N/28M-18F82S 

90.0 

10-19-67 
3-20-60 

-5.0 
-5.0 

95.0 
95.0 

5010 

04N/29M-01E01S 

180.0 

10-19-67 
3-20-6« 

5.9 
5.5 

174.1 
174.5 

5010 

•4N/29h-12D03S 

188.0 

10-19-67 
3-20-60 

16.2 
14.8 

83.8 

85.2 

5010 

04N/29M-13B03S 

41.0 

10-19-67 
3-20-6^ 

25.0 
24.2 

16.0 
16.8 

5010 

04N/29H-14A03S 

91.0 

10-19-67 
3-20-6^ 

37.1 
36.3 

13.9 
14.7 

5010 

S««  pago  113  for  key  to  tBrrra  &  obbraviotion* 
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TABLE    C-l  (Cent.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMKR 


GROUND 

SURFACE 

EL£V*TION 

m    FEET 


MTE 


GNOUNO 

SUNfACC 

TO   MMTER 

IN  rcrr 


WATER 

SURFACE 

ELE\MTON 

IN  FEET 


AfiCNCY 

SUP»>Ly- 

IN6 

OATA 


SANTA   tAAIIARA   HTOAO   UNIT 


•*N/27H-eaC02S 
•«N/27«-13A*l!> 
•4N/27H-U««1S 
•4N/2TM-21B01S 
MN/27H-24002S 

MN/2bM-0SP03S 
•«N/2*H-17N«IS 

•AN/2St<-19F*4$ 
•4N/2SM-19J05S 
e*N/2»H-2*L*4» 


•4N/25II' 
•4N/2SM' 
•4N/2SM 
•4N/25M 
•4N/2SM 
04N/25M 
•4N/25M 
•AN/2SM 


■21N03S 
■21MI1S 
■22R01S 
•25LeiS 
■2*AalS 
■2*Ct2S 
■270I2& 
•27n02S 


04N/2SM-2*JO1S 


•4N/2SM-2SM01S 


HTORO  SUBUNIT 
iNTA  ■ARMARA  HTORO 

bUBAME* 

T-is.ca 

T-IS.C2 

2S*.« 

i*-2a-*7 

3-2«-*« 

12*. « 
123.9 

123.* 

12*. 1 

saia 

9S.* 

1*-1T-*T 
3-l«-6« 

42.* 

sa.i 

-7.0 
-3.1 

saia 

9*.t 

l«-17-*7 

3-i*-*a 

(i> 

ID 

Mia 

*«.• 

ia-17-67 

3-ia-*a 

aa.* 

*9.« 

-12.* 

saia 

U.« 

ia-i*-*7 

3-1*-** 

111 

43.a 

-31.* 

saia 

MONTCCITO  hyoho  subarca 


2ia.a 


Ts.a 


ia-i7-*7 
3-i9-*a 

ia-i7-*T 

3- IB-** 


17.* 

u.a 
aa.s 

74.5 


CARPINTERIA  HYDRO  SUbAREA 


ia*.a 

ss.a 

111.* 


sa.a 

127. a 
211. a 

227.  a 

«2a.a 

432. a 

127. a 
132.  a 


S9.a 


S7.a 


ia-i*-*7 

3-19-68 
ia-l«-«7 

3-i9-*e 
ia-i*-67 

11-27-67 
12-27-67 
1-26-68 
2-27-68 
3-2a-68 
4-25-68 
5-28-68 
6-25-68 
7-25-68 
8-28-68 
9-25-68 

ia-l*-*7 
3-19-68 

ia-17-*7 
3-19-*a 

ia-17-67 
3-19-68 

18-17-67 
3-19-68 

18-17-67 
3-19-*a 

U-17-67 
3-18-68 

ia-17-*7 
3-19-68 

18-17-67 
11-27-67 
12-27-67 
1-26-68 
2-27-68 
3-28-68 
4-25-68 
5-28-68 
6-25-68 
7-25-68 
a-28-68 
9-25-68 

ia-i*-*7 

11-27-67 

12-27-67 

1-26-68 

2-27-68 
3-28-68 
4-25-68 
5-28-68 

*-2S-*a 

7-2S-*B 

a-2a-*a 

9-25-*a 

ia-i*-*7 

3-19-68 


79.4 
76.7 

43.5 

36.7 

10*. 1 
97.7 
92.2 

88.3 

84.2 

82.1 

88.8 

91.2 

94.5 
189.7 
187.7(2) 
lll.«(2) 

43.3 
32.3 

B3.7 
7B.3 

52.5 
32.8 

12.4 
18.* 

248.4 
234.3 

2S1.2 
2*2.3 

iaa.5 

97.2 

126.9 
12*. S 
123.7 
121.1 
119.3 

(4) 
115.7 

(11 
123.4 

(1> 

(1> 

(4> 

7a.a 

77.8 
74.3 
72.4 
71.8 
69.3 
*7.9 
71.3 

11) 
7*.7 
79.7 

(1> 

45.S 

34.7 


192.2 
199.8 

-13.5 
.5 


2*.* 

29.3 

11.5 
iB.3 

18.9 
13*3 

la.a 

22.7 
2*.8 

28.9 

23.0 

19.8 

1*.5 

1.3 

3.3 

-.* 

15.7 
2*. 7 

43.3 

4B.7 

ISB.S 
17S.2 

214.* 
21*. 4 

179.6 
183. 7 

1*8. * 

1*9.7 

2*. 5 
29.8 

5.1 
3.5 
•  .3 

ia.9 

12.7 
1*.3 

s.* 


u.a 

12.8 

14.7 
1*.* 
18.0 
19.7 
21.1 
17.7 

12.3 
9.3 


11.5 
22.3 


T-15.C3 
5010 
5810 

T-1S.C4 

saia 

5010 
5010 


5010 
5010 

saia 
saia 

5818 

saia 

5818 
5818 


5818 


saia 


STATE    WELL 
NUMBER 


6R0UN0 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


DATE 


SMOUNO 
auRTACE 
TO  WATER 
SUNTACE 
••  FEET 


WATER 


ELEVATW 
IN    FttT 


AfBENCY 

9upn.vw« 

OATA 


T-is.aa 

SOUTH  COAST  HYDRO  SUBUNIT 

CARPINTERIA  HYDRO  SUBARCA 


04N/2SM-29O01S 


a4N/2SM-29LaiS 

a4N/25M-29RaiS 

84N/2SM-3aO01S 

04N/25M-35A03S 

04N/2SH-35N0SS 
04N/2*H-23«*2S 


17.8 

ia-is-*7 

*.4 

ll-27-*7 

*.s 

12-27-*7 

3.7 

l-2*-*B 

2.4 

2-27-68 

.3 

3-28-68 

FLOM 

4-25-68 

fLOK 

5-28-68 

FLOM 

6-25-68 

5.3 

7-25-68 

*.l 

S-28-6B 

9.4 

9-2*-«B 

9.4 

ic.a 

i*-ia-*7 

.1 

3-19-6* 

-1.* 

32.8 

19-17-67 

48.3 

3-19-ftB 

32.9 

7.4 

ia-lB-*7 

-.S 

3-19-6B 

-1.1 

147.8 

10-17-«7 

34.4 

3-19-6* 

30.3 

215.8 

10-17-B7 

1*2.7 

*3.a 

10-l*-67 

48.8 

3- 19-68 

45.* 

f>lf.C* 


T-lt.C4 

18.* 
1*.5 
13.3 
14.* 
1*.7 

Mia 

ia.« 

7.* 
7.* 

17.9 
19.* 

Mia 

-•.3 
-.9 

Mia 

7.9 
B.S 

saia 

112.* 
114.7 

Mia 

S2.3 

sai* 

14.2 
17.4 

5818 

Se«  poga  II3  for  kay  to  tBrma  5  obbr*viotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


VENTURA    RIVER    HYDRO    UNIT 
UPPER  VENTURA  RIVER   HYDRO   SUBUNIT  U-02.B0 


See  poge  Ii3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 


U-02.00 
UPPER  VENTURA  RIVER  HYDRO  SUBUNIT 


U-02.B0 


03N/Z3H-0SB0IS 

291.9 

11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

31.9(4) 
31.2(4) 
32.9(4) 
34.5(4) 

260.0 
260.7 
259.0 
257.4 

5121 

03N/23M-06K01S 

298.8 

11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

17.7 
14.4 
14.6 
16.3 

281.1 
284.4 
284.2 
282.5 

5121 

e3N/23i<-0eB02S 

246.2 

2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

U.8 

11.9 

(1) 

234.4 
234.3 

5121 

e3N/23H-08B0TS 

239.6 

11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

14.2 
13.4 
13.1 
18.0 

225.4 

226.2 
226.5 
221.6 

5121 

04N/23H-03M01S 

759.4 

11-09-67 
2-26-68 
5-13-68 
8-14-68 

95.6 
95.8 
95.8 
96.6 

663.8 
663.6 
663.6 
662.8 

5121 

04N/23M-04601S 

726.5 

11-09-67 
2-26-68 
5-13-68 
8-14-68 

20.5 
18.3 
20.1 
25.9 

706.0 
708.2 
706.4 
700.6 

5121 

e4N/23«-09a01S 

658.1 

11-08-67 
2-26-68 
5-13-68 
8-14-68 

37.9 
36.8 
37.8 
54.8 

620.2 
621.3 
620.3 
603.3 

5121 

04N/23M-11D01S 

780.9 

11-09-57 
2-26-68 
8-14-68 

45.6 
48.1 
47.2 

735.3 
732.8 
733.7 

5121 

04N/23M-14601S 

579.6 

11-09-67 
2-26-68 
5-14-68 
8-14-68 

10.3 
10.2 
12.2(1) 
10.5 

569.3 
569.4 
567.4 
569.1 

5121 

e4N/23«-lS*e2S 

679.9 

11-09-67 
2-26-68 
5-14-68 
8-14-68 

117.3 

(1) 

114.1 

121.2 

562.6 

565.8 
558.7 

5121 

04N/23K-15001S 

634.3 

5-14-68 
8-14-68 

105.4(4) 
118.7 

528.9 
515.6 

5121 

04N/23«-16C04i> 

557.3 

10-01-67 

11-01-67 

2-01-68 

5-13-68 

8-14-68 

31.4 
37.4 
34.4 
30.3 
43.1 

525.9 
519.9 
522.9 
527.0 
514.2 

5121 

04N/23M-16P01S 

619.1 

11-09-67 
2-26-68 
5-13-68 
8-14-68 

61.7 

70.2 
66.3 
74.4 

557.4 
548.9 
552.8 
544.7 

5121 

04N/23M-18601S 

673.1 

11-09-67 
2-26-68 
5-13-68 
8-14-68 

28.7 
29.4 
28.8 
30.7 

644.4 
643.7 
644.3 
642.4 

5121 

e4N/23M-20AeiS 

488.5 

11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

12.8 
10.6 
13.3 
26.3 

475.7 
477.9 
475.2 
462.2 

5121. 

04N/23K-20J02S 

456.1 

11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
5-10-68 
8-13-68 

21.5(4) 
19.9(4) 
22.1(1) 
21.4(4) 
36.1 

434.6 
436.2 
434.0 
434.7 
420.0 

5121 

04N/23h-20Q02i> 

425.6 

11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

10.6 
7.8 
11.2(4) 
24.3(1) 

415.0 
417.8 

414.4 
401.3 

5121 

•4N/23M-22aoiS 

498.5 

11-09-67 
2-26-68 
5-14-68 
8-14-68 

14.1 
14.1 
14.2 
14.3 

484.4 

484.4 
484.3 
484.2 

SUl 

04N/23H'>29F02S 

394.1 

11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

21.2 
20.7 
19.1 
34.4 

372.9 
373.4 
375.0 
359.7 

5121 

04N/23H-29H03S 

435.1 

11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

56.0 
55.7 
50.7 
62.8 

379.1 
379.4 
384.4 
372.3 

5121 

64N/23M-29L01S     372.0 


04N/23X-32J02S 


315.1 


04N/24M-13Je4S     625.8 


04N/24)I-13N01S     640.4 


11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

11-08-67 
2-26-68 
5-10-68 
8-13-68 

11-09-67 
2-26-68 
5-13-68 
8-13-68 


05N/23W-33B03S 


816.8 


12.0 
12.0 
10.7 
21.3 

7.9 
8.1 
8.3 
9.8<ll 

7.9 

7.5 

7.8 

11.9 


360.0 
368.0 
361.3 
350.7 

307.2 
307.0 
306.8 
306.1 

617.9 
618.3 
618.0 
613.9 


11-09-67 

FLOB 

2-26-68 

FLOK 

5-13-68 

FLOH 

8-13-68 

-.6 

641.0 

11-09-67 

(7» 

2-26-68 

5.6 

811.2 

5-13-68 

7.4 

809.4 

8-14-68 

15.1 

801.7 

5121 


5121 


5121 


5121 


5121 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 
NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

DATE 

SURFACE 

TO    VKATER 

SURFACE 

IN    FEET 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

SUPPLY- 
ING 
DATA 

STATE     WELL 
NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

M   FEET 

SURFACE 

aevATioN 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

VENTURA    RIVER 

HYDRO  UNIT                                         U-02.00 

OJAI    KYDRO    SUBUNIT 

0" 

■02. CO 

UPPER    OJAI    HYDRO    SUBAREA 

U-02.C1 

04N/22H-09002S        127a. 8        n-09-67 

18.3 

1260.5 

5121 

2-28-68 

18.5 

1260.3 

5-U-68 

19.0 

1259.6 

8-15-68 

20.8 

1256.0 

0«N/22«-10K02S         1324.9         11-09-67 

16.9 

1308.0 

5121 

2-27-68 

16.8 

1308.1 

5-U-68 

29.0(1) 

1295.9 

8-15-68 

17.5 

1307.4 

0*N/22*-llP02b        1418.9        11-09-67 

13.9 

1405.0 

5121 

2-27-68 

U.S 

1407.4 

S-U-6B 

11.8 

1407.1 

8-15-68 

15.0 

1403.9 

0*N/22*-17G0lS        1246.9        11-09-67 

85.4 

1161.5 

5121 

2-27-68 

65.4 

1181.5 

5-14-68 

70.5 

1176.4 

•- 15-66 

66.9 

1160.0 

OJAI    HYDRO    SUBAREA 

U-02.C2 

04N/22»-04801S         1040.0         11-09-67 

79.3 

960.7 

5121 

2-27-68 

77.8 

962.2 

5-14-68 

77.6 

962.4 

8-15-68 

89.0 

9S1.0 

04N/22l«-e5H04S           949.3         11-13-67 

163.1 

786.2 

5121 

2-27-68 

155.5 

793.8 

5-14-68 

(1> 

8-15-68 

(11 

04N/22M-0SL08S           890.7         11-13-67 

110.6 

780.1 

5121 

2-27-68 

102.2 

788.5 

5-14-68 

118.6(4) 

772.1 

8-15-68 

145.1 

745.6 

04N/22W-05M01S           842.4         11-13-67 

70.9 

771.5 

5121 

2-27-68 

58.9 

783.5 

5-14-68 

73.6 

766.6 

8-15-68 

(1) 

04N/22M-06D05S          851.4        11-13-67 

72.4(1) 

779.0 

5121 

2-27-68 

59.1 

792.3 

5-15-68 

69.5 

781.9 

8-15-68 

102.9(4) 

748.5 

04N/22M-06K03S           801.1         11-13-67 

50.0 

751.1 

5121 

2-27-68 

25.3 

775.8 

5-14-68 

47.3(2) 

753.6 

8-15-68 

(1> 

04N/22W-06M0IS           794.4         11-13-67 

29.6 

764.6 

5121 

2-27-68 

17.6 

776.6 

5-15-68 

27.5 

766.9 

8-15-68 

55.6 

738.8 

04N/22I*-07A01S           796.9         11-09-67 

38.6 

758.3 

5121 

2-27-68 

25.9 

771.0 

5-14-68 

(1) 

8-14-68 

79.1 

717.8 

04N/22K-07B05S           766.0         11-09-67 

25.1 

760.9 

5121 

2-27-68 

24.0 

762.0 

5-14-68 

(1) 

8-14-68 

40.3 

745.7 

04N/22M-67C0SS           763.4        11-09-67 

7.3 

756. 1 

5121 

1-25-68 

-.4 

763.6 

2-27-68 

FLOH 

5-14-68 

14.7 

746.7 

8-14-68 

32.0 

731.4 

04N/22a-08B03&           872.3         U-09-67 

66.4 

783.9 

5121 

2-27-68 

65.3 

787.0 

5-14-68 

98.9(2) 

773.4 

8-15-68 

119.9(2) 

752.4 

05N/22--32P01S          975.1         11-13-67 

197.4 

777.7 

5121 

2-27-68 

185.6 

769.5 

5-14-68 

196.4 

776.7 

See  poge  ||3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATC    WCLL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WCLL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMiCM 

ELEVATION 

DATE 

TO    *»TER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

m    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   Htl 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA   CLARA-CALLE8UAS 

HYDRO   UNIT                        U-03.00 

OXNARO   PLAIN   HYDRO 

:>ueuNiT 

U 

-83. AO 

OANARD   PLAIN   HYDRO    SUBUNIT 

U-83.A8 

OXNARO   HYURO    SUBAREA 

U-83.A1                                               OXNARO    HYDRO    SUBAREA 

U-O3.AI 

01N/21H-32L01S               9.6           5-10-68 

22.5 

•12.9 

5121 

81S/21M-8S1.81!> 

18. • 

11-16-67 
2-29-68 

52.8 

35.1 

-42.8 

-25.1 

5121 

(CONT.)                                                     9-06-68 

32.0 

-22.4 

5-10-68 

32.1 

-22.1 

01N/21M-32001S               9.5        11-16-67 

52.6 

-43.1 

5121 

9-06-68 

57.7 

-47.7 

2-29-68 
5-10-68 

33.0 
33.0 

-23.5 
-23.5 

0lS/21H>08Le2S 

IS.t 

11-16-67 
2-28-68 

19.4 
21.9 

•9.4 

-11.9 

5121 

9-06-68 

62.5 

-53.0 

5-10-68 

34.7 

-24.7 

S1N/22H-81A81S             53.6        12-07-67 

71.3«1> 

•17.7 

5121 

9-06-68 

18.8 

-8.8 

2-26-68 
5-16-68 

65.4 

82.2 

-11.8 
-28.6 

81N/22M-81M15 

51.7 

12-09-67 

49.7 

2.0 

5411 

81N/22M-01PelS             91.7        10-07-67 

63.8 

-12.1 

6411 

81N/21H-t7H01S 

39.6 

U-01-67 

79.3(1) 

-39.7 

5121 

10-14-67 

64.0 

-12.3 

2-27-68 

63.7 

-24.1 

10-21-67 

63.8 

-12.1 

5-10-68 

72.2 

-32.6 

10-28-67 

62.2 

-10.5 

9-10-68 

65.7 

-26.1 

11-04-67 
11-11-67 

63.4 
63.4 

•11.7 
-11.7 

81N/2U-19A01S 

21.8 

10-07-67 

53.0 

-31.2 

5411 

11-18-67 

59.7 

-8.8 

10-14-67 

55.4 

-33.6 

11-25-67 

52.4 

-.7 

18-21-67 

60.1 

-38.3 

12-02-67 

49.9 

1.8 

10-28-67 

61.2 

-39.4 

12-16-67 

48.4 

3.3 

11-04-67 

57.2 

-35.4 

12-23-67 

45.3 

6.4 

11-11-67 

53.9 

-32.1 

12-30-67 

45.8 

9.9 

11-18-67 

53.6 

-31.8 

1-06-68 

46.7 

9.8 

11-25-67 

40.7 

-18.9 

1-13-68 

♦5.8 

6.7 

12-02-67 

37.2 

•15.4 

1-28-68 

49.3 

2.4 

12-09-67 

34.7 

•12.9 

1-27-68 

47.3 

4.4 

12-16-67 

35.2 

-13.4 

2-03-68 

43.8 

8.7 

12-23-67 

31.2 

-9.4 

2-10-68 

46.8 

5.7 

12-30-67 

31.8 

•18.8 

2-17-68 

40.1 

11.6 

1-06-68 

37.9 

-16.1 

2-24-68 

37.9 

13.8 

1-13-68 

36.4 

-14.6 

3-02-68 

40.8 

18.9 

1-20-68 

35.6 

-13.8 

3-09-68 

37.4 

14.3 

1-27-68 

35.2 

•13.4 

3-16-68 

34.5 

17.2 

2-03-68 

34.5 

•12.7 

3-31-68 

37.1 

14.6 

2-10-68 

32.5 

-18.7 

4-27-68 

48.2 

3.5 

2-17-68 

30.2 

-8.4 

6-01-68 

47.5 

4.2 

2-24-68 

28.0 

-6.2 

6-27-68 

45.2 

6.5 

3-02-68 

28.9 

-7.1 

7-30-68 

54.6 

•2.9 

3-09-68 

27.8 

•6.8 

8-29-68 

59.5 

•7.8 

3-31-68 

33.1 

-11.3 

9-27-68 

63.6 

•11.9 

4-28-68 

40.8 

-19.0 

6-01-68 

52.3 

-30.5 

81N/22M-02E01S             58.8        12-13-67 

59.9 

•1.1 

5121 

6-26-68 

48.4 

-26.6 

2-26-68 

55.1 

3.7 

7-30-68 

56.8 

-35.0 

5«16«M 

75.611) 

•16.8 

8-29-68 

62.1 

•48.3 

9-27-68 

66.7 

-44.9 

01N/22W-03F01S             55.7        lO-tfS-67 

U-07-67 

80.6(1) 
82.6(1) 

-24.9 

-26.9 

4209 

01N/21M-20N01S 

18.0 

5-10-68 

41.4 

-23.4 

5121 

12-05-67 

78.6(1) 

-22.9 

9-10-68 

44.9 

-26.9 

1-03-68 
2-27-68 

73.6(1) 
50.7 

-17,9 
5.6 

5411 

81N/21M-21804S 

15.0 

11-16-67 

31.5 

•16.5 

5121 

2-28-68 

70.6(1) 

-14.9 

4209 

2-21-68 

16.7 

-1.7 

3-26-68 

72.7(1) 

-17.0 

5411 

5-21-68 

44.0 

-29.0 

3-26-68 

66.6(1) 

-10.9 

4209 

8-29-68 

26.7(5) 

-11.7 

4-09-68 
4-30-68 

69.6(1) 
78.7(1) 

-13.9 
-23.0 

5411 

81N/21«-21N01S 

1S.2 

18-26-67 

14S.1 

-129.9 

5121 

5-08-68 

73.6(1) 

-17.9 

♦  209 

2-27-68 

151.5 

-136.3 

5-28-68 

79.7(1) 

-24.0 

5411 

5-10-68 

70.8 

-55.6 

6-13-68 

72.6(1) 

-16.9 

4209 

9-10-68 

75.8 

-60.6 

6-26-68 
7-17-68 

76.7(1) 
70.6(1) 

-21.0 

-14.9 

5411 
4209 

81N/21M-28N01S 

12.0 

10-26-67 

39.6(4) 

-27.6 

5121 

7-28-68 

79.7(1) 

-24.0 

54U 

2-27-68 

31.7 

-19.7 

8-06-68 

75.6(1) 

-19.9 

4209 

5-10-68 

27.4 

-15.4 

8-30-68 

86.7(1) 

•31.8 

54  U 

9-10-68 

31.6 

-19.6 

9-05-68 
9-24-68 

79.6(1) 
88.7(1) 

-23.9 

-33.0 

4209 
5411 

•1M/21H-29B02S 

17.9 

10-26-67 

(1) 

5121 

2-27-68 

50.7 

•32.8 

01N/22M-03K14S             52.0        10-03-67 

65.0 

-13.0 

4209 

5-10-68 

52.2 

•34.3 

11-07-67 

62.0 

•10.0 

9-10-68 

66.7 

-48.8 

2-28-68 

3-26-68 

43.8 
43.8 

9.0 
9.8 

0lN/21M-31LtlS 

8.6 

11-16-67 

66.0 

-57.4 

5121 

4-09-68 

45.8 

7.8 

2-29-68 

42.0 

-33.4 

5-08-68 

56.8 

1.8 

S- 10-68 

38.0 

-29.4 

9-01-68 

68.0 

-59.4 

01N/22M-04Fe4S              47.1         10-03-67 

11-07-67 

92.6(1) 
93*6(1) 

-45.5 
-46.5 

4209 

81N/21M-32A01S 

18.8 

11-16-67 

66.5 

-56.5 

5121 

12-05-67 

49.6 

•2.5 

2-29-68 

42.5 

•32.5 

1-03-68 

43.6 

3.5 

5-10-68 

40.5 

-30.5 

2-28-68 

34.6 

12.5 

9-01-68 

75.0 

-65.0 

3-26-68 
4-09-68 

32.6 

79.6(1) 

14.5 
•32.5 

01N/21M-32A02S 

12.8 

11-16-67 

58.9 

-46.1 

5121 

5-08-68 

82.6(1) 

-39.5 

3-01-68 

59.3 

•46.5 

6-13-68 

86.6(1) 

-39.5 

5-10-68 

55.4 

•42.6 

7-17-68 
8-06-68 

86.6(1) 
86.6(1) 

-39.5 
-39.5 

8IN/21M-32801S 

18.0 

11-16-67 

3-01-68 

30.5 
26.5 

•28.5 

-16.5 

5121 

9-05-68 

92.6(1) 

•45.5 

5-10-68 

25.5 

-15.5 

01N/22H-85803S            32.8        10-03-67 

46.0 

-14.0 

4209 

9-06-68 

33.0 

-23.0 

11-07-67 
12-05-67 

91.0(1) 
56.8(1) 

•59.0 
-24.8 

81M/21I(-32K81S 

18.1 

11-16-67 

62.0 

-51.9 

5121 

1-83-68 

33.0 

-1.8 

2-28-68 

43.0 

-32.9 

2-28-68 

27.0 

5.8 

5-10-68 

39.0 

-28.9 

3-26-68 

24.0 

8.8 

9-01-68 

72.5 

-62.4 

4-09-68 
5-08-68 

25.6 
29.8 

7.8 
3.8 

81N/21H-32I.01S 

9.6 

11-16-67 

29.1 

-19:5 

5121 

6-13-68 

36.8 

-4.8 

2-29-68 

18.2 

-8.6 

7-17-68 

35.8 

-3.8 

Set  page  ll3  for  kty  to  temw  a  obbreviotion* 


-131- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

ONOUNO 

WATER 

AGENCY 

8N0UN0 

8N0UN0 

WATER 

STATC    WCLL 

SURFACf 

8UNFACE 

SURFACE 

SUPfLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AAENCr 

NUMBER 

€L£V»TION 
m   FCET 

DATE 

TO  WATER 
SURMCE 
IN  FEET 

ELE\«TION 
IN  FEET 

IN« 
DATA 

NUMSCR 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 

ELEVATION 
IN    FUT 

DATA 

SANTA   CLARA-CALLC8UAS 

HYDRO   UNIT                        U-83.88 

OXNARO   PL«I 

N   HYDRO    kUeUNIT 

OXNARO   RLAIN   HYDAO    SUBUNIT 

U-83.A8 

OXNANO    HYURO    SU8ARE* 

U-83.A1                                               OXNARO   HYDRO   SUSANCA 

W83.A1 

01N/22M-0S603S 

32.0 

8-06-68 

36.8 

•6.8 

4289 

81N/22M-11D82S            51.8        11-18-67 

82.5 

•ll.S       5411 

(CONT.i 

(CONT.)                                            11-25-67 

12-02-67 

62.8 

61.2 

-11.8 
-18.2 

01N/22H-0SK81S 

30.0 

11-08-67 

68.0«5) 

-18.8 

5121 

12-09-67 

68.5 

-9.5 

2-21-68 

27.0(5) 

3.0 

12-16-67 

59.5 

-8.5 

5-21-68 

64.0(5) 

-16.0 

12-23-67 

58.0 

-7.8 

S-28-68 

37.0(S) 

-7.8 

12-30-67 
1-06-68 

57.8 

58.1 

•*.8 

•S.l 

81N/22H-0SM8IS 

(••« 

11-08-67 

61.1 

-12.7 

S121 

1-13-68 

55.3 

•6.3 

2-21-68 

ID 

1-28-68 

54.6 

-3.8 

5-21-68 

50.1(4) 

-21.7 

1-27-68 

54.2 

-3.2 

8-28-68 

38.0 

-1.6 

2-03-68 
2-10-68 

53.1 
52.5 

-2.1 

•1.5 

SlN/22i(-*6J81S 

28.8 

10-28-67 

11.8 

8.2 

5411 

2-17-68 

51.8 

•.8 

11-26-67 

8.3 

U.7 

2-24-68 

58.9 

.1 

12-29-67 

T.l 

ll«« 

3-02-6S 

49.9 

1.1 

1-26-68 

9.3 

lt.7 

3-09-68 

69.1 

1.9 

2-22-68 

S.3 

16.7 

3-16-68 

68.1 

2.9 

3-31-68 

4.1 

1S.9 

3-23-6S 

46.8 

6.2 

6-28-68 

7.7 

ia.3 

3-30-68 

66.1 

6.9 

6-01-68 

6.3 

13*7 

4-06-68 

45.8 

5.6 

6-26-68 

5.1 

16.« 

4-13-68 

45.4 

5.8 

7-30-68 

5.9 

18.1 

4-20-68 

45.8 

8.8 

8-29-68 

8.3 

11.7 

6-27-68 

45.4 

5.8 

9-26-68 

18.8 

«.t 

5-04-68 

5-11-68 

45.9 
46.9 

S.l 

6.1 

S1N/22H-86J82S 

H.8 

11-08-67 

9.5 

13.5 

5121 

5-18-68 

67.6 

3.8 

2-21-68 

6.8 

16.2 

5-25-68 

48.2 

2.8 

5-21-68 

10.7 

12.3 

6-01-68 

48.4 

2.6 

8-23-68 

9.2 

IS.S 

6-13-68 
6-20-68 

47.3 
47.8 

3.7 
6.8 

81N/22M-06M01S 

13.1 

8-23-68 

8.3 

6.8 

5121 

6-27-68 
7-03-68 

47.3 

47.1 

3.7 
3.9 

81N/22«-87Ae2S 

18.2 

11-16-67 

(T» 

5121 

7-10-68 

48.9 

6.1 

5-21-68 

(7) 

7-17-68 
7-24-68 

68.9 

67.1 

6.1 
3.9 

*lN/22«-87J81S 

U.l 

11-16-67 

28.8 

-9.7 

5121 

7-31-68 

67.2 

3.8 

2-21-68 

2.8 

•  •3 

8-07-68 

47.4 

3.8 

5-21-68 

11.8 

-.7 

8-14-68 

48.2 

2.8 

8-29-68 

14.1 

•3.8 

8-21-68 
8-28-68 

48.7 
49.3 

2.3 

1.7 

SlN/22*-08B83S 

38.2 

11-08-67 

13.2 

17.8 

5121 

9-04-68 

50.3 

.7 

2-21-68 

10.2 

28.8 

9-11-68 

51.6 

•.8 

8-29-68 

12.5 

17.7 

9-17-68 
9-24-68 

52.9 
53.5 

•1.9 
-2.5 

01N/22«-e8081S 

18.1 

18-01-87 

31.7 

-13.6 

5411 

10-28-67 

29.8 

•11.7 

81N/22M-13082S             61.7        11-16-67 

71.7 

•38.8        S121 

11-26-67 

24.8 

•8.7 

2-27-68 

68.8 

-26.3 

12-29-67 

18.4 

••3 

5-10-68 

55.1 

•13.6 

1-26-68 

22.7 

•♦.♦ 

9-18-6S 

70.5 

-28.8 

2-22-68 

15.8 

3.1 

3-31-68 

12.7 

S.6 

81N/22H-13K03S             37.8        11-16-67 

69.8 

-32.8       5121 

6-28-68 

22.9 

-«•• 

2-27-6* 

69.8 

-32.6 

6-01-68 

(1) 

5-10-68 

60.0 

-23.8 

8-26-68 

12.5 

••• 

9-10-68 

70.8 

-33.8 

7-30-68 

14.8 

3.3 

8-29-68 

21.7 

•3.8 

81N/22M-16081S             38.1         10-01-67 

58.9 

•16.S         S411 

9-26-68 

27.3 

-•.» 

10-28-67 

11-24-67 

54.8 
44.9 

•18.7 
-8.8 

01N/22M-S9C83S 

38.7 

11-16-67 

6.4 

26.3 

5121 

12-29-67 

38.8 

-1.9 

2-21-68 

8.7 

22.8 

1-26-68 

39.2 

•3.1 

5-21-68 

4.2 

28.S 

2-22-68 

32.8 

3.3 

8-29-68 

7.8 

23.7 

3-31-68 
4-28-6S 

31.5 
41.2 

4.8 

-5.1 

81N/22H-SM81S 

38.8 

18-03-67 

51.6 

•12.8 

6289 

6-01-68 

43.6 

-7.5 

11-07-67 

51.6 

-12.8 

6-26-68 

39.8 

-3.S 

12-05-67 

44.6 

•S.S 

7-30-68 

61.6 

•5.5 

1-03-68 

41.6 

•2.S 

8-29-68 

53.7 

•17.8 

Z-28-68 

34.6 

8.2 

9-27-6S 

(1> 

3-26-68 

32.6 

8.2 

6-09-68 

74.6(1) 

•35.8 

81N/22M-16K81S             32.9        11-16-67 

S3.*(») 

-21.8        5121 

5-08-68 

41.6 

-2.S 

2-29-6S 

49.9(5) 

-17.8 

8-13-68 

39.6 

••• 

5-89-6S 

68.9(1) 

-28.8 

7-17-68 

34.6 

♦•t 

8-29-6S 

83.911) 

-51.8 

8-06-68 

40.6 

•!•• 

9-05-68 

45.6 

•«•• 

81N/22M-16M2S             32.9        18-28-67 

11-26-87 

61.1 
66.9 

-28.2        5411 
•14.8 

01N/22M-18H81S 

66.8 

11-01-67 

82.1(1) 

•36.1 

5121 

12-29-87 

68.9 

•8.8 

2-27-68 

62.7 

-16.7 

1-28-8S 

43.8 

•18.1 

5-10-68 

89.4(4) 

-43.4 

2-22^*8 

35.8 

•2.7 

9-10-68 

57.5 

•ll.S 

3-31-8S 
4-2S-6S 

38.3 

46.1 

•3.4 

-13.2 

eiN/22«-lU*lS 

68.8 

11-01-67 

79.0(1) 

-38.2 

5121 

6-81-68 

52.5 

•19.8 

2-27-68 

72.7 

•23.9 

6-26-6S 

43.9 

•11.8 

5-10-68 

82.2 

•33*6 

7-38-6S 

44.9 

•12.8 

«- 10-68 

(1> 

8-29-88 
9-28-6S 

59.8 
88.8 

-28.7 
•27.9 

eiN/22a-liD0ls 

S3. 8 

11-02-67 

81.5(1) 

•28.S 

S121 

2-27-68 

70.2 

•17.2 

81N/22M-15S03S            38.8        18-83-87 

84.8 

•28.6        6289 

S-10-68 

80.5 

•27.S 

11-87-67 

54.8 

•18.8 

9-10-68 

60.0 

-7.8 

12-05-67 
1-03-68 

44.6 
42.8 

-8.8 
•8.8 

eiN/22ll-11002S 

51. 8 

18-07-67 

62.9 

•11.9 

5411 

2-28-68 

36.8 

.8 

10-16-67 

62.9 

•11.9 

3-28-68 

34.8 

2.8 

10-21-67 

62.9 

-11.9 

4-89-8S 

181.8(1) 

•6S.8 

18-28-67 

62.8 

•ll.S 

S-8S-8S 

46.8 

•18.8 

11-86-67 

62.8 

•ll.S 

6-13-8S 

46.8 

•18.8 

11-11-67 

62.7 

•11*7 

7-1T-8S 

3«.* 

•2.8 

S8«  pogo  113  for  k«y  to  tarms  8  abbroviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GRCXMO 

GBOONO 
SURFACF 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACT 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACF 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVMTION 

DATE 

TO    \HATER 

Fl  FVATCN 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M   FEET 

SURfMX 
IN  FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 

•*   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SAMTA   CLARA-CALLteUAS   HYDRO   UNIT                        U-03.0( 

OXMARO   PLAIN   HYDRO    bUBUNiT 

U 

-03. AO                                               OXNARO   PLAIN   HYDRO   SU8UN1T 

U 

-03. *0 

OXNARO   HYURO   SU8AREA 

U-03.A1                                               OXNARD   HYDRO    SU8AREA 

U-03.A1 

01N/22ri-I5B03S              36.6           8-06-68 

46.6 

-10.0         4209 

01N/22M-20N02S 

8.4 

8-14-68 

6.4 

2.0 

5411 

(CONT.)                                                     9-05-68 

52.6 

-16.0 

(CONT.l 

8-21-68 
6-28-68 

7.9 
8.0 

.5 
.4 

tlN/22H-15C01S             31.9        11-16-67 

44.9 

-13.0         5121 

9-04-68 

9.2 

-•8 

2-28-68 

41.4 

-9.5 

9-11-68 

8.5 

-.1 

8-09-68 

44.4 

-12.5 

9-17-68 

10.4 

-2.0 

8-29-68 

41.5 

-9.6 

9-24-68 

7.6 

.8 

0lN/22«-I7M03S               9.8        l0-28-*7 

19.5 

-10.5        5411 

01N/22M-21L02S 

11.4 

11-16-67 

25.2 

-13.8 

5121 

n-2«-67 

15.6 

-6.6 

2-29-68 

27.3 

-15.9 

12-30-67 

9.9 

-.9 

5-09-68 

23.3 

-11.9 

1-26-68 

14.2 

-5.2 

6-29-68 

17.8 

-6.4 

2-22-68 

7.7 

1.3 

3-31-68 

5.5 

3.5 

01N/22M-22M05S 

16.4 

11-16-67 

35.8 

-19.4 

5121 

4-28-68 

14.4 

-5.4 

2-28-68 

36.1 

-19.7 

6-01-68 

11.8 

-2.8 

5-09-68 

36.1 

-19.7 

6-26-68 

3.7 

5.3 

9-05-68 

27.9 

-11.5 

7-30-68 

5.7 

3.3 

8-29-68 

12.0 

-3.0 

01N/22M-23001S 

18.8 

11-16-67 

42.6 

-23.8 

5121 

9-29-68 

18.0 

-9.0 

2-28-68 
5-09-68 

40.8 
42.3 

-22.0 
-23.5 

01N/22M-18C81S              11.5         11-16-67 

10.0 

1.5        5121 

9-05-68 

41.0 

-22.2 

2-21-68 

(5) 

5-21-68 

10.8 

•7 

01N/22H-2SC02S 

1S.3 

11-16-67 

(1) 

5121 

8-29-68 

11.5 

•• 

2-29-68 
9-05-68 

46.9 
(It 

-28.6 

0lN/22lt-Z0E01!>             10.7        10-01-67 

27.5 

•16.8        5411 

10-28-67 

23.8 

-13.1 

01N/22H-26A01S 

19.8 

11-16-67 

48.0 

-28.2 

5121 

11-24-67 

22.7 

-12.0 

2-29-68 

40.5 

-20.7 

12-29-67 

18.3 

-7.6 

5-09-68 

.0(1) 

19.8 

1-26-68 

16.3 

-5.6 

9-05-68 

49.2 

-29.4 

2-22-68 

17.2 

-6.5 

3-31-68 

11.6 

-.9 

OlN/22t>-26K01S 

13.9 

11-16-67 

38.7 

-24.8 

5121 

6-28-68 

14.4 

-3.7 

2-28-68 

37.1 

-23.2 

6-01-68 

17.1 

-6.4 

5-09-68 

38.7 

-24.8 

6-26-68 

14.8 

-4.1 

9-05-68 

39.9 

-26.0 

7-30-68 

10.5 

.2 

8-29-68 

11.1 

-.4 

01N/22H-27A02S 

15.9 

11-16-67 

38.4 

-22.5 

5121 

9-26-68 

13.2 

-2.5 

2-28-68 
5-09-68 

37.3 
42.4 

-21.4 
-26.5 

0lN/22a-20Ee2S              11.4         lO-Oi-67 

24.7 

-13.3        5411 

9-05-68 

34.2 

-18.3 

10-28-67 

24.4 

-13.0 

11-24-67 

23.0 

-11.6 

01N/22H-27R02S 

5.9 

11-16-67 

40.4 

-34.5 

5121 

12-29-67 

19.1 

-7.7 

2-28-68 

28.8 

-22.9 

1-26-68 

15.8 

-4.4 

5-09-68 

39.8 

-33.9 

2-22-68 

13.8 

-2.4 

9-05-68 

(51 

3-31-68 

10.0 

1.4 

4-28-68 

12.6 

-1.2 

01N/22M-29*e4S 

5.6 

ll-U-67 

14.9 

-9.3 

5121 

6-01-68 

13.0 

-1.6 

2-29-68 

33.3 

-27.7 

6-26-68 

13.6 

-2.2 

5-10-68 

27.3 

-21.7 

7-30-68 

14.0 

-2.6 

8-29-6« 

7.6 

-2.0 

8-29-68 

17.6 

-6.2 

9-26-68 

20.8 

-9.4 

01N/22M-36802S 

10.8 

11-16-67 
2-28-68 

60.8 
50.8 

-50.0 
-40.0 

5121 

01N/22M-20N02S                8.4         10-07-67 

14.7 

-6.3        5411 

5-09-68 

(It 

10-14-67 

15.7 

-7.3 

9-05-68 

(1) 

10-21-67 

15.4 

-7.0 

10-28-67 

13.5 

-5.1 

01N/23M-01K01S 

11.9 

11-08-67 

7.3 

4.6 

5121 

11-04-67 

14.1 

-5.7 

2-21-68 

6.1 

5.8 

11-11-67 

14.8 

-6.4 

5-21-68 

7.6 

4.3 

11-25-67 

12.3 

-3.9 

8-23-68 

7.3 

4.6 

11-28-67 

14.5 

-6.1 

12-02-67 

12.2 

-3.8 

02N/21M-06F01S 

148.4 

10-07-67 

21.3 

127.1 

5411 

12-09-67 

10.9 

-2.5 

10-14-67 

(7t 

12-16-67 

10.8 

-2.4 

10-15-67 

(7t 

12-23-67 

9.1 

-.7 

10-21-67 

21.5 

126.9 

12-30-67 

10.4 

-2.0 

10-28-67 

21.4 

127.0 

1-06-68 

7.9 

.5 

11-04-67 

23.7 

124.7 

1-13-68 

9.2 

••• 

11-11-67 

23.5 

124.9 

1-20-68 

8.3 

.1 

11-18-67 

23.8 

124.6 

1-27-68 

10.7 

-2.3 

11-25-67 

24.3 

124.1 

2-03-68 

8.6 

-.2 

12-02-67 

25.6 

122.8 

2-10-68 

9.7 

-1.3 

12-09-67 

27.6 

120.8 

2-17-68 

7.8 

.6 

. 

12-16-67 

24.9 

123.5 

2-24-68 

7.9 

.5 

12-23-67 

25.3 

123.1 

3-02-68 

7.1 

1.3 

12-30-67 

25.5 

122.9 

3-09-68 

7.1 

1.3 

1-06-68 

25.8 

122.6 

3-16-68 

4.1 

4.3 

1-13-68 

25.7 

122.7 

3-23-68 

5.4 

3.0 

1-20-68 

25.8 

122.6 

3-30-68 

4.8 

3.6 

1-27-68 

25.7 

122.7 

4-06-68 

5.9 

2.5 

2-03-68 

25.4 

123.0 

4-13-68 

7.1 

1.3 

2-10-68 

25.3 

123.1 

4-20-68 

7.0 

1.4 

2-17-68 

25.1 

123.3 

4-27-68 

7.7 

.7 

2-24-68 

25.1 

123.3 

5-04-68 

9.4 

-1.0 

3-02-68 

25.1 

123.3 

5-11-68 

9.3 

-.» 

3-09-68 

25.1 

123.3 

5-18-68 

9.9 

-1.5 

3-31-68 

25.0 

123.4 

5-25-68 

9.1 

-.7 

4-27-68 

25.2 

123.2 

6-01-68 

8.6 

-.2 

5-30-68 

25.3 

123.1 

6-13-68 

7.9 

.5 

6-27-68 

24.9 

123.5 

6-20-68 

7.0 

1.4 

7-30-68 

24.8 

123.6 

6-27-68 

5.5 

2.* 

8-28-68 

25.0 

123.4 

7-03-68 

5.3 

3.1 

7-10-68 

4.2 

4.2 

02N/21X-06L01S 

149.0 

10-28-67 

38.4 

110.6 

5411 

T- 1 7-68 

4.9 

3.5 

11-25-67 

46.8 

102.2 

7-24-68 

4.8 

3.6 

12-30-67 

53.6 

95.4 

7-31-68 

5.4 

3.0 

1-26-68 

57.4 

91.6 

8-07-68 

t 

6.2 

2.2 

2-22-6* 

59.9 

89.1 

See  poge  113  for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  CLARA-CALLE6UAS  HYDRO  UNIT 


OXNARD  PLAIN  HYDRO  :>UBUNIT 

OXNARO  HYURO  SUBAREA 


U-03*A0 


02N/21M-06L01S 
(CONT.I 


02N/21M-06P01b 


149.0 


ISO. I 


02N/21M-0rP02S 


e2N/21«-l7N02S 


02N/21«-18A01b 


02N/21M-18R01S 


140.9 


111.9 


ua.4 


106.2 


02N/21M-19L01S 


02N/2l>»-29L02S 


S9.T 


73.3 


3-31-68 
4-27-68 
5-30-68 
6-27-68 
7-30-68 
8-28-68 

10-28-67 
11-25-67 
12-30-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-31-68 
4-27-68 
5-30-68 
6-27-68 
7-30-68 
8-28-68 

11-15-67 
2-21-68 
S- 16-66 

12-13-67 
2-26-68 
5-16-68 

12-07-67 
2-26-68 
5-16-68 

10-01-67 

'10-26-67 

11-25-67 

12-29-67 

1-26-68 

2-22-68 

3-31-68 

4-26-68 

6-01-68 

6-26-68 

7-30-68 

8-29-66 

11-17-67 
2-26-68 
5-16-68 


5S.3 

56.1 
60.7 
65.3 
71.7 
76.1 

44.9 
54.0 
60.0 
63.4 
65.0 
59.1 
60.4 
65.6 
75.1 
85.6 
•4.4 

(1) 

84.4 

113.3 

57.9(1) 

75.5(5) 

103.9(5) 

72.4 
85.2 
•  1.4 

S7.6 
61.3 
58.8 
54.4 
53.1 
51.7 
54.3 
50.6 
55.1 

(1) 

<1) 

(1) 

93.6(1) 
95.6 
<1> 


10-07-67 

60.1 

10-14-67 

59.8 

10-21-67 

62.6 

10-28-67 

64.2 

11-04-67 

63.6 

11-11-67 

62.2 

11-18-67 

59.9 

11-25-67 

57.9 

12-02-67 

56.7 

12-09-67 

55.4 

12-16-67 

54.3 

12-23-67 

53.0 

12-30-67 

52.4 

1-06-68 

52.4 

1-13-68 

51.1 

1-20-68 

50.7 

1-27-68 

52.0 

2-03-68 

50.0 

2-10-68 

47.9 

2-17-6B 

47. 3 

2-24-68 

45.3 

3-02-68 

45.2 

3-09-68 

45.2 

3-16-68 

43.0 

3-23-68 

42.0 

3-30-68 

43.6 

4-06-68 

41. • 

4-13-68 

44.2 

4-20-68 

43.0 

4-27-68 

46.0 

4-30-68 

47.8 

5-04-68 

48.0 

5-11-68 

57.5 

5-18-68 

55.9 

5-25-68 

54.2 

6-01-68 

48.3 

6-13-68 

46.6 

6-20-68 

53.4 

6-27-68 

56.7 

7-03-68 

50.6 

7-10-68 

49.5 

7-17-68 

51.9 

7-24-68 

54.5 

7-31-68 

56.6 

8-07-68 

56.6 

8-14-68 

59.4 

•-21-68 

58.8 

6-28-68 

59.4 

9-04-68 

61.1 

9-11-68 

61.2 

93.7 
92.9 
••.3 
83.7 
77.3 
72.9 

105.2 
96.1 
90.1 
86.7 
85.1 
91.0 
89.7 
64.5 
75.0 
64.5 
65.7 


56.5 
27.6 

54.0 

36.4 

6.0 

46.0 
33.2 
37.0 

50.6 
46.9 
49.4 
53*8 
S5.1 
56.5 
53.9 
57.6 
53.1 


-3,9 
-5.9 


13.2 
13.5 
10.7 
9.1 
9.7 
11.1 
13.4 
15.4 
16.6 
17.9 
19.0 
20.3 
20.9 
20.9 
22.2 
22.6 
21.3 
23.3 
25.4 
26.0 
26.0 
28*1 
2a. 1 
30.3 
31.3 
29.7 
31*5 
29.1 
30.3 
27.3 
25.5 
25.3 
15.8 
17.4 
19.1 
2S*« 
24.7 
19.9 
16.6 
22.7 
23.6 
21.4 
16.6 
16.7 
16.5 
13.9 
14.5 
13.9 
12.2 
12.1 


U-03.A1 
5411 


5411 


U-03.00 

CANARD  PLAIN  HYDRO  SUBUNIT 

OXNARD  HYDRO  SUBARCA 


5121 


5121 


5121 


5411 


5121 


5411 


02N/21M-29L025 
(CONT.) 

02N/21M-29L03S 


02N/21W-29P03S 


02N/21W-31P03S 


02N/22M-08N01S 


02N/22W-O^N03S 


02N/22M-08P01S 


73.3  9-17-6^ 
9-24-M 

77.0    10-01-67 

10-28-67 

11-24-67 

12-29-67 

1-26-68 

2-22-68 

3-31-68 

4-28-68 

6-01-68 

6-26-66 

7-30-68 

8-29-68 

66.0  11-17-67 
2-28-68 
5-22-66 

57.3  11-17-67 
2-28-68 
5-22-68 

203.8  11-07-67 

2-21 •66 
5-23-68 
6-22-68 

191.9  11-07-67 

2-21-68 
8-22-68 

214.6  11-07-67 
2-20-68 
5-23-68 
8-22-66 


02N/22M-09J01S     238.5 


02N/22M-09K03S 


02N/22W-09K04S 


•2N/22M-12B01S 


02N/22M-12E01S 


02N/22M-12J01S 


11-07-67 
2-20-66 
5-23-66 
8-22-66 


•2N/22M-12Le3S 


243.9  11-07-67 
2-20-66 
5-23-68 
8-22-68 

246.6  10-26-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-66 
2-22-68 
3-31-68 
4-28-66 
5-30-66 
6-26-68 
7-30-68 
8-29-68 
9-26-68 

141.0  10-28-67 
11-25-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-31-68 
4-27-68 
5-30-66 
6-27-68 
7-30-68 
8-28-68 
9-26-68 

126.0        10-02-6T 

10-26-67 

11-24-67 

12-29-67 

1-26-68 

2-22-68 

4-28-68 

6-02-68 

6-26-66 

7-30-68 

8-29-68 

9-26-68 

137.8  12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-31-66 
4-27-66 
5-30-66 
6-27-68 
7-30-68 
8-29-68 

129.0        11-17-67 


U-03.A0 


62*3 
81.2 

84.6 

66.5 
66.0 
61.6 
82.5 

78.3 
78.0 
86.5 
95*6 
65.1 
102.4 
91.1 

68*6 
79*2 
64.3 

157*5(11 

111*8 

167*9(1) 

181*1 
170.2 
173.3 
177.0 

(1) 

162.9 
(7) 

194.9(5) 
177*9(5) 
181.9(5) 
189.9(5) 

178.8 
170.5 
173.7 
175.4 

210.9(5) 

207*9(5) 

211*9(5) 

«7» 

212.9 

213.0 
206.7 
206.0 
203.9 
201.9 
204*1 
205*6 
205.0 
205.6 
209.0 
212.2 

33.3 
36.9 
40.8 
44.0 
47.2 
49.0 
49.7 
51.2 
53.3 
56.7 
60.7 
64.5 

52*8 

60.9 
60.2 
62.0 
67.6 
67.9 
63*1 
67*4 

(1) 

(1) 

111 

11) 

59.5 
62.5 
56.4 
55.5 

(1) 
70.5 

(1) 

(1) 
89.6 

134.9(1) 


11*0 
12.1 

-7*6 

-9.5 

-9.0 

•4.6 

-5.5 

•1.3 

-1.0 

-9*5 

-18*6 

-8*1 

-25.4 

•14*1 

•22*6 

•13.2 

1*7 

•180*2 

-53.7 

■110.6 

22*7 
33.6 
30.5 
26.8 


29*0 


19*7 
36*7 
32.7 
24.7 

59*7 
68.0 
64.6 
63.1 

33.0 
36*0 
32.0 


33.7 
33*6 
37*9 
40.6 
42.7 
44*7 
42*5 
41*0 
41.6 
41.0 
37.6 
34.4 

107.7 
104*1 
100.2 
97.0 
93.8 
92.0 
91.3 
89.8 
87.7 
64.3 
60.3 
76*5 

76.0 
67.1 
67.6 
66.0 
60.4 
60.1 
44.9 
88*8 


78.3 
75.3 
61.4 
62.3 

•7.3 


48*2 


•5.9 


u-e3*Ai 

S4U 


5411 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5411 


5411 


5411 


5411 


5121 


See  poge  II3  for  key  to  terms  ft  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

(aWXJNO 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

OROUNO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACf 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMaOt 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMMR 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

m   FEET 

SUR«CE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA   CLAHA-CALLESUAS   HYDRO   UMIT                        0-03.00 

1 

OXNARO   PLAIN  HYDRO    SUBONIT 

U« 

•83.A0                                               OXNARD   PLAIN   HYDRO    SUBUNIT 

U-83.A0                              1 

OXNARD   HYDRO    SUBAREA 

U-03.A1                                               OXNARD   HYDRO    SUBAREA 

O-03.A1 

02N/22H-12L03S          129.0          2-21-*S 

(4) 

5121 

e2N/22H-14P02S            108.0         12-30-67 

89.0(51 

19.0         5411 

(CONT.I                                                     S-16-68 

(4) 

(CONT.I                                                  1-27-68 

94.0(5) 

14.0 

2-22-68 

63.0(51 

45*0 

02N/22«-12R01S           I3S.1         10-OT-4T 

♦4.7 

90.4         5411 

3-31-68 

90.0(5) 

18.0 

H-14-67 

48.3 

86.8 

4-28-68 

110.0(1) 

-2.0 

10-21-67 

51.9 

83.2 

6-01-68 

75.0(51 

33.0 

10-28-67 

55.0 

80.1 

6-27-68 

80.0(5) 

28.0 

11-04-67 

57.4 

77.7 

7-30-68 

138.0(1) 

-30.0 

11-11-67 

59.2 

75.9 

B-29-68 

90.0(5) 

18*0 

11-18-67 

60.9 

74.2 

9-04-68 

87.2 

28*8 

11-25-67 

61.5 

73.6 

9-26-6B 

88.0 

28.8 

12-02-67 

61.6 

73.5 

12-09-67 

60.8 

74.3 

02N/22M-1BN01S             80. 0        11-08-67 

78.5 

9*9        5121 

12-16-67 

62.4 

72.7 

2-21-68 

62.6 

17.4 

12-23-67 

63.1 

72.0 

5-23-68 

(1) 

12-30-67 

63.9 

71.2 

8-22-6B 

67.6 

12.4 

1-06-68 

65.1 

70.0 

1-13-68 

62.6 

72.5 

02N/22M-20M05S              41.0         10-01-67 

47.6 

-6.6        5411 

1-20-68 

64.0 

71.1 

10-28-67 

45.3 

•4.3 

1-27-68 

65.4 

69.7 

11-24-67 

42.2 

-1.2 

2-03-68 

66.4 

68.7 

12-29-67 

38.4 

18.6 

2-10-68 

67.0 

68.1 

1-26-68 

30.4 

10.6 

2-17-68 

67.7 

67.4 

2-22-68 

23.6 

17.4 

2-2*-68 

64.4 

70.7 

3-31-6B 

25.6 

19.4 

3-02-68 

63.8 

71.3 

4-28-68 

27.2 

13.8 

3-09-68 

65.8 

69.3 

6-01-68 

34.6 

6.6 

3-16-68 

61.9 

73.2 

6-26-68 

33.1 

T.9 

■^    *'                                3-23-68 

59.9 

75.2 

7-30-68 

38.9 

t.l 

3-30-68 

60.6 

74.5 

8-29-68 

47.3 

•6.3 

4-06-68 

61.7 

73.4 

9-26-6B 

*2.B 

-!.• 

4-13-68 

61.0 

n.i 

4-20-66 

59.6 

tS.5 

02N/22M-21B01S             68. 5        11-08-67 

70.9(U 

-2.4        5121 

4-27-68 

63.1 

72.0 

2-21-68 

52.3(11 

16.2 

5-04-68 

63.4 

71.7 

5-21-68 

(1> 

5-11-68 

63.6 

71.5 

8-23-68 

62.9(11 

9.6 

5-18-68 

65.2 

69.9 

• -5                                 5-25-68 

64.6 

70.5 

02N/22M-21R03S             70.0        10-03-67 

67.0 

3.0        4209 

6-01-68 

66.2 

68.9 

11-07-67 

69.0 

1.0 

6-13-68 

68.0 

67.1 

12-05-67 

64.0 

6.0 

6-20-68 

69.3 

65.8 

1-03-6B 

58.0 

12.0 

6-27-68 

70.6 

64.5 

2-28-68 

50*0 

20.6 

7-03-68 

71.7 

63.4 

3-26-68 

47.0 

M.8 

7-10-68 

73.3 

61.8 

4-09-68 

45.0 

25.0 

7-17-68 

74.8 

60.3 

5-08-68 

48.0 

22.0 

7-24-68 

76.0 

59.1 

6-13-68 

49.0 

21*0 

7-31-68 

77.3 

57.8 

7-17-68 

54.0 

16.0 

8-07-68 

78.7 

56.4 

8-06-48 

56.0 

14.0 

8-14-68 

77.7 

57.4 

9-05-68 

61.0 

9.8 

8-21-68 

78.9 

56.2 

8-28-68 

80.2 

54.9 

02N/22H-22H01S           109.4        11-15-67 

(11 

5121 

9-04-68 

81.4 

53.7 

2-21-68 

70.3 

39.1 

9-11-68 

82.6 

52.5 

5- 16-68 

113.B 

-4.4 

9-17-68 

86.2 

48.9 

9-26-68 

87.3 

22.1 

9-24-68 

B7.4 

47.7 

02N/22H-22H03S             78.2        11-15-67 

76.6 

1.6       9121 

02N/22M-13A02S           131.0        11-15-67 

108. 5 

22.5        5121 

2-21-68 

5B.B 

19.4 

2-21-68 

124.0 

7.0 

5-16-68 

(1) 

02N/22H-22R01S            92.2        10-07-6T 

7B*6 

13.6       9411 

10-14-67 

78*6 

13.6 

02N/22M-13B02S           127. B        10-07-67 

69.2(5) 

SB. 6        5411 

10-21-67 

79.6 

12.6 

10-14-67 

69.2(5) 

58.6 

10-28-67 

79.8 

12.4 

10-21-67 

85.2(5) 

42.6 

11-04-67 

80*6 

11.6 

10-28-67 

87.2(5) 

40.6 

U-11-67 

81*0 

11.2 

11-04-67 

72.2(5) 

55.6 

11-18-67 

81.4 

10.8 

11-11-67 

73.2(5) 

54.6 

11-25-67 

79*9 

12.3 

11-18-67 

74.2(5) 

53.6 

12-02-67 

78*2 

14.0 

11-25-67 

74.2(5) 

53.6 

12-09-67 

76.1 

16.1 

12-02-67 

75.2(5) 

52.6 

12-16-67 

74*0 

18.2 

12-09-67 

75.2(5) 

52.6 

12-23-67 

71.7 

20.5 

12-16-67 

76.2(5) 

51.6 

12-30-67 

69.3 

22.9 

12-23-67 

75.2(5) 

52.6 

1-06-68 

67.2 

25.0 

12-30-67 

76.2(5) 

51.6 

1-13-68 

66.2 

26.0 

1-06-68 

75.2(5) 

52.6 

1-20-68 

65*4 

26.8 

1-13-68 

75.2(5) 

52.6 

1-27-68 

64*4 

27.8 

1-20-68 

75.2(5) 

52.6 

2-03-68 

63*2 

29.0 

1-27-68 

76.2(5) 

51.6 

2-10-68 

62*1 

30*1 

2-03-68 

80.2(5) 

4T.* 

2- 17-68 

61*0 

31*2 

2-10-68 

75.2(51 

52.6 

2-24-68 

59*6 

32*6 

2-17-68 

75.2(5) 

52.6 

3-02-68 

58*9 

33*3 

2-24-68 

74.2(5) 

53.6 

3-09-68 

97*9 

34*3 

3-02-68 

74.2(5) 

53.6 

3-16-68 

56.5 

35.7 

3-09-68 

74.2(5) 

53.6 

3-23-68 

55.2 

37.0 

3-16-68 

73.2(5> 

54.6 

3-30-68 

54.7 

37*5 

3-23-68 

72.2(5) 

55.6 

4-06-68 

53*5 

38*7 

3-30-68 

T4.2(5> 

53.6 

4-13-68 

53*8 

38*4 

4-06-68 

Tl.2(S) 

56.6 

4-20-68 

54*8 

37*4 

4-27-68 

82.2(5) 

49.6 

4-27-68 

55*6 

36.6 

5-30-68 

73.2(51 

»«.* 

5-04-68 

56.8 

35.4 

6-26-68 

76.2(5) 

51.6 

5-11-68 

58.7 

33.5 

7-30-68 

82.2(5) 

45.6 

5-18-68 

60.3 

31.9 

B-29-6B 

87.2(5) 

40.6 

5-25-68 

63.0 

29;2 

6-01-68 

63*8 

28.4 

02N/22H-14601S           113.4         11-15-67 

118.0(1) 

-4.6         5121 

6- 13-68 

64*6 

27.6 

2-21-68 

B2.8 

30.6 

6-20-68 

64*6 

27.6 

S> 16-68 

105.8 

7.6 

6-2T-68 

65.2 

27.0 

7-03-68 

66.4 

25.8 

02N/22H-14P02S           IBB.B        10-28-67 

84.7 

23.3        5411 

7-10-68 

67.0 

25.2 

11-24-67 

181.0(51 

T.O 

7-17-68 

67.8 

24.4 

Sm  pegs  113  for  k«y  to  terms  S  obbrtviations 
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TABLE   C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUNO 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 

SUP»>LY- 

ING 

OATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


e«K>UNO 
SURFACE 

ELEVATKM 
IN  FEET 


MTE 


OROUNO 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 
SURFACt 

EUVATION 
IN    FEET 


AOCNCY 

SUR^VINO 

OATA 


SANTA  CLARA-CALL£«UAS  HYDRO  UNIT 


OKNARO  PLAIN  MYORO  ^UBUNIT 

OXNARO  HYDRO  SUBAREA 


02N/22H-22RSIS 

ICONT.) 


92.2 


02N/22«-23B01i> 


1B9.S 


•2N/22«-23B02!> 


isa.s 


e2N/22M-23CBlS 


1*7. • 


02N/22M-23Ce2S 


isr.t 


02N/22«-23Ce3b 


1*7.0 


e2N/22M-23601S 


Itt.S 


T-2«-*S 
7-31-68 
B-OT-M 
B-l»-«8 
B-2I-BB 
B-28-6B 
9-«4-*a 
9-ll-M 
9-IT-68 
9'>2«>BS 

10-28-6T 
11-25-6T 
12-30-67 
1-27-68 
2-22-68 
3-31-68 
A-2B-6B 
6-01-68 
6-27-68 
7-30-68 
S-29-68 
9-26-68 

10-28-67 
6-01-68 

11-25-67 

12-30-67 
1-27-68 
2-22-68 
3-31-68 
A-28-68 

*  6-27-68 
7-30-68 
8-29-68 
9-04-68 
9-26-68 

10-28-67 
11-25-67 
12-30-67 
1-27-68 
2-22-68 
3-31-68 
♦-28-68 
6-01-68 
6-27-68 
7-30-68 
8-29-68 
9-04-68 
9-26-68 

10-28-67 
11-25-67 
12-30-67 
1-27-68 
2-22-68 
3-31-68 
A-28-68 
6-01-68 
6-27-68 
7-30-68 
8-28-68 
9-04-68 
9-26-68 

10-28-67 

11-25-67 
12-30-67 
1-27-68 
2-22-68 
3-31-68 
A-28-68 
6-01-68 
6-27-68 
7-30-68 
B-29-68 
9-04-68 
9-26-68 

3-02-68 
3-09-68 
3-16-68 
3-23-68 
3-30-68 
6-06-68 
6-13-6B 
6-20-68 
4-27-68 
5-04-68 
5-11-68 
5-18-68 
5-25-68 
6-01-68 
6-13-60 
6-20-68 
6-27-68 
7-03-68 


U-03.AO 


6B.6 

69.2 
70.2 
71.2 
72.4 
73.7 
74.5 
75.5 
76.1 
77,4 

90.1 

87.5(5) 
118. 5«1) 
123.5(1) 

67.5(5) 

63.5(5) 
139.5(1) 
(1) 

87.5(1) 

9B.5(1> 

95*8 
(1) 

85.0 

(1) 
B4.0(5) 
70.0(5) 
65.0(5) 
70.0(5) 

(1) 

(II 

(It 

(1) 

(1) 
88.3(5) 
110.0(1) 

98.0 

85.0(5) 

89.0(1) 

65.0(51 

61.0(1) 

95.0(1) 

108.0(1) 

75.0(5) 

79.0(5) 

132.0(1) 

134.0(5) 

B8.9(5) 

99.9(5) 

(1) 
88.0(5) 

(D 
65.0(5) 

(II 

(1) 
64.0(5) 

(II 

(II 

(II 
105.1(51 
91.7(5) 
92.2(5) 

(II 
169.1(5) 
103.4 

(II 

(II 

(II 

(II 

III 

111 
134.6 

(II 
165.4 
252.1(1) 

55.9 

142.0(1) 
142.0(1) 
145.0(1) 
146.0(1) 

53.7 
197.0(1) 

97.7 

99.0 

64.5 
151.0(11 
100.0(1) 
102.0(11 

74.7 

73.0 

74.1 

75.7 

76.2 


U-03.A1 
5411 


U-03.00 

OXNARO  PLAIN  HYDRO  SUBUNIT 

OXNARO  HYDRO  SUBAREA 


19.0 
42.0 


43.0 


1.9 
19.3 
14. B 


•62.1 
3.6 


-27.B 

-9B.6 

-149>1 

90.6 

•39.9 

-39.5 

-38. 5 

-39.5 

9S.B 

-90.9 

4B.B 

47.9 

42.0 

-44.9 

6.9 

4.9 

31. B 

33.9 

32.4 

30. B 

30.3 


5411 


23.6 

23.0 
22.0 
21.0 

19. B 
18.5 
17.7 
16.7 
16.1 
14. B 

IB. 9 
21.9 
-9.9 

-14.9 
41.9 
49.9 

-30.9 

21.5 
10.9 
13.2 


23.0   5411 

24.0 

38.0 
43.0 
3B.0 


19.7 
-2.0 

9.0 

22.0 

IB.O 

62.0 

46.0 

12.0 

-1.0 

32.0 

28.0 

-25.0 

-27.0 

IB.l 

7.1 


5411 


5411 


5411 


9411 


02N/22I)-23B015 

ICONT. I 


106.5 


02N/22M-23B02S    107.0 


02N/22H-23K01S 


105. 0 


•2N/22M-23001S    101.6 


02N/22M-29N02S 


76.2 


7-10-6B 
7- 17-68 
7-24-6B 
7-31-6B 
B-07-6B 
B- 14-68 
B-21-60 
B-28-68 
9-04-68 
9-11-68 
9- 17-68 
9-24-6B 

1B-2B-67 

11-24-67 
12-30-67 
1-27-68 
2-22-6S 
3-31-6B 
4-2B-6B 
6-01-6B 
6-27-68 
7-30-68 
8-29-68 
9-04-68 
9-26-68 

10-0 7-67 

10-14-67 

10-21-67 

10-2B-67 

11-04-67 

11-11-67 

11-18-67 

11-29-67 

12-02-67 

12-09-67 

12-16-67 

12-23-67 

12-30-67 

1-06-68 

1-13-68 

1-20-68 

1-27-68 

2-03-6B 

2-10-68 

2-17-68 

2-24-6B 

3-02-68 

3-09-68 

3-16-68 

3-23-68 

3-30-68 

4-06-68 

4-13-68 

4-20-6B 

4-27-6B 

5-04-6* 

5-11-68 

5-18-68 

5-25-68 

6-01-68 

6-13-68 

6-20-6B 

6-27-68 

7-03-6B 

7-10-68 

7-17-6B 

7-24-68 

7-31-68 

S-07-68 

B-14-6B 

8-21 -68 

B-2B-6B 

9-04-68 

9-11-68 

9-17-68 

9-24-68 

12-13-67 
2-21-6* 
5-16-6* 

10-07-67 
10-14-67 
10-21-67 
10-20-67 
11-04-67 
11-11-67 
11-10-67 
11-29-67 
12-92-67 
12-09-67 
12-16-67 
12-23-67 
12-30-67 
1-06-60 
1-13-60 


U-03.A0 


77.0 

77.9 

90.0(11 

00>1 

70.7 

93.0(11 

95.0(11 

96*0(11 

09*4 

96.0(11 

00.2 

90*0(51 

04*7 
02*7 
69.0 

63.6 

111 
99.1 
66*0 

76.4 
77.2 

111 

(II 
07*4 

111 

79*0 
00.6 

06.1 
03.6 
06*0 
04.4 
09*0 
03.9 
73.0 
66.7 
62.0 
60.4 
90*4 
97.7 
60.9 
96.9 
97.1 
93*0 
93*4 
41.7 
90.2 
40.1 
90.2 
42.9 
45.0 

(II 
43.9 
40.5 
40.0 
91.0 
97.9 
60.7 
63.9 

(II 
70.9 
70.3 
71.9 
72.9 
74.7 

111 
75.7 
77.0 
77.4 
00.0 
00.3 

(II 
03.4 
02.0 
05.1 
06.0 

(II 

04*4(11 
07.9 

96.7(41 

*>** 
62*6 
65.0 

65.7 
66.4 
65.1 
63.0 
60.9 
99.0 
90.4 
97.1 
95.5 
54.4 
53.2 
51.0 


29.9 
20.6 

16.9 

2*;4 

27*0 

I3.« 
11*9 
10.9 
21.1 
10.9 
10.3 
0.9 

22.3 
24.3 
61.2 
63.4 

67.9 
60.2 

29.0 


1«»« 


26.0 
<6.6 

10.9 
11.6 
19.0 
X0.6 
19.x 
21.1 
32.0 
M.3 
42.2 
44.6 
46.6 
47.3 
44.1 
40.1 
47.9 
91.2 
91.6 
03.3 
S4.* 
96.9 
94.0 
62.1 
99.2 

61.1 
96.9 
96.2 
54.0 
47*9 
44.3 
41*1 

34*9 

34.7 
33.9 
32.1 
30.3 

29.3 
20.0 
27.6 
29.0 
24.7 

21.6 
22.2 
19.9 
If.O 


17.2 

13.7 

4.9 

12*6 
13.6 
ll*t 
10.9 
«.* 
II. 1 
13*2 
19*3 
10*6 
17*0 
1**1 
tO.7 
XI  .0 
X3.0 
X6.4 


U-03*A1 
9411 


9611 


9411 


9121 


9411 
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TABLE    C-l  (Cent.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GRODNO 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURf^ACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUUSER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA   CLARA-CALLE6UAS 

HYDRO   UNIT                        U-03.88 

OXNARO   PLAIN   HYDRO    syBUNlT 

0- 

■03. AO 

OXNARO   PLAIN   HYDRO    5UBUNIT 

U 

-03. AO 

OXNARO    HTURO    SUUAREA 

U-03.A1                                               OXNARO   HYDRO    SUBAREA 

U-03.A1 

0ZN/22H-2SNe2S 

76.2 

1-^0-68 

51.8 

24.4 

5411            02N/22W-33N01S              49.0           4-06-68 

33.6 

15.4         5411 

(CONT.) 

1-27-68 

51.8 

24.4 

(CONT.)                                                     4-13-68 

37.2 

11.8 

2-03-68 

48.8 

27.4 

4-20-68 

9.0 

2-10-68 

48.7 

27.5 

4-27-68 

7.1 

2-17-68 

46.5 

29.7 

5-04-68 

6.7 

2-24-68 

44.7 

31.5 

5-11-68 

7.7 

3-02-68 

45.4 

30.8 

5-18-68 

6.9 

3-09-68 

44.2 

32.0 

5-25-68 

6.3 

3-16-68 

42.8 

33.4 

6-01-68 

8.1 

3-23-68 

42.2 

34.0 

6-13-68 

10.8 

3-30-68 

44.0 

32.2 

6-20-68 

12.2 

4-06-68 

42.2 

34.0 

6-27-68 

12.4 

4-13-68 

41.4 

34.8 

7-03-68 

12.9 

4-20-68 

42.0 

34.2 

7-10-68 

13.1 

4-27-68 

44.3 

31.9 

7-17-68 

U.3 

5-04-68 

44.8 

31.4 

7-24-68 

18.2 

5-11-68 

47.4 

28.8 

7-31-68 

••5 

5-18-68 

48.3 

27,9 

8-07-68 

*.7 

5-25-68 

49.6 

26.6 

8-14-68 

»•« 

6-01-68 

49.8 

26.4 

8-21-68 

«•• 

6-13-68 

49.6 

26.6 

8-28-68 

2.2 

•    .  • 

6-20-68 

50.8 

25.4 

9-04-68 

1.3 

"?  ■• '; 

6-27-68 

51.5 

24.7 

9-11-68 

.7 

7-03-68 

50.7 

25.5 

9-17-68 

-1.3 

7-10-68 

51.0 

25.2 

9-24-68 

-1.3 

*  t 

7-17-68 

51.5 

24.7 

7-24-68 

52.6 

23.6 

02N/22i<-34M01S              66.0         10-03-67 

1.3         4209 

7-31-68 

54.4 

21.8 

11-07-67 

.3 

8-07-68 

57.0 

19.2 

12-05-67 

S.3 

8-14-6b 

57.3 

18.9 

2-28-68 

17.3 

8-21-68 

58.6 

17.6 

3-26-68 

20.3 

8-28-68 

60.6 

15.6 

4-09-68 

20.3 

9-04-68 

61.7 

14.5 

5-08-68 

14.3 

9-11-68 

61.6 

14.6 

6-13-68 

12.3 

9-17-6B 

66.1 

10.1 

7-17-68 

15.3 

9-24-68 

66.0 

10.2 

8-06-68 
9-05-68 

12.3 
6.3 

02N/22K-25004S 

71.1 

11-17-67 

84.4(1) 

-13.3 

5121 

2-26-68 

60.4 

10.7 

02N/22"-35C01S             75.2        12-07-67 

77.2(1) 

-2.0        5121 

5-16-68 

•3.4<4> 

-12.3 

2-26-68 
5-16-68 

68l3<l) 

i.a 

6.9 

02N/22a-27LelS 

76.1 

12-13-67 

«7) 

5121 

02N/22W-36M02S             67.0         10-07-67 

7.4        5411 

02N/22H-27N03S 

77.2 

11-08-67 

75.6 

1.6 

5121 

10-14-67 

6.9 

2-£l-68 

59.6 

17.6 

10-21-67 

5.3 

5-21-68 

(1> 

10-28-67 

5.S 

8-23-68 

65.6 

11.6 

11-04-67 
11-12"«<.7 

6.6 
4.9 

02N/22K-2eL01S 

M.4 

11-08-67 

66.2 

.2 

5121 

11-18-67 

*.6 

2-21-68 

48.1 

18.3 

11-25-67 

9.6 

5-21-68 

94.5 

-28.1 

12-02-67 

11.6 

.  .  •-•> 

8-23-68 

57.5 

8.9 

12-09-67 
12-16-67 

13.4 
14.7 

02N/22M-31A01S 

41.7 

11-08-67 

54.4 

-12.7 

5121 

12-23-67 

16.2 

2-21-68 

31.4 

10.3 

12-30-67 

17.2 

5-21-68 

60.4 

-18.7 

1-06-68 

17.1 

8-23-68 

43.9 

-2.2 

1-13-68 
1-20-68 

18.0 
18.2 

02N/22H-31C01S 

33.4 

11-08-67 

46.8 

-13.4 

5121 

1-27-68 

18.0 

2-21-68 

24.4 

9.0 

2-03-68 

19.5 

5-21-68 

52.5 

-19.1 

2-10-68 

20.4 

8-23-68 

35.6 

'2.2 

2-17-68 
2-24-68 

23.5 

25.1 

82M/22M-32C03S 

49.0 

11-08-67 

20.3 

28.7 

5121 

3-02-68 

25.3 

2-21-68 

16.3 

32.7 

3-09-68 

25.6 

5-21-68 

23.3 

25.7 

3-16-68 

28.0 

8-23-68 

18.1 

30.9 

3-23-68 
3-30-68 

29.0 
27.9 

02N/22M-32O02S 

3«.6 

11-08-67 

5.0 

34.6 

5121 

4-06-68 

28.7 

5-21-68 

9.4 

30.2 

4-13-68 

27.5 

8-23-68 

n.9 

27.7 

4-20-68 
4-27-68 

26.4 
24.1 

02N/22H-33N01S 

49.0 

10-07-67 

55.2 

-6.2 

5411 

5-04-68 

22.5 

10-14-67 

54.8 

-5.8 

5-11-68 

28.1 

10-21-67 

55.9 

-6.9 

5-18-68 

19.2 

10-28-67 

55.2 

-6.2 

5-25-68 

18.8 

11-04-67 

55.3 

-6.3 

6-01-68 

18.8 

11-11-67 

55.5 

-6.5 

6-13-68 

19.3 

11-18-67 

55.6 

-6.6 

6-20-68 

18.7 

11-25-67 

52.3 

-3.3 

6-27-68 

18.3 

12-02-67 

47.1 

1.9 

7-03-68 

19.1 

12-09-67 

44.7 

4.3 

7-10-68 

19.0 

12-16-67 

46.3 

2.7 

7-17-68 

17.2 

12-23-67 

43.0 

6.0 

7-24-68 

15.1 

12-30-67 

41.9 

7.1 

7-31-68 

13.7 

1-06-68 

42.3 

6.7 

8-07-68 

13.6 

1-13-68 

41.3 

T.7 

8-14-68 

11.7 

1-20-68 

43.3 

5.7 

8-21-68 

10.6 

1-27-68 

43.2 

9.8 

8-28-68 

•*9 

2-03-68 

42.0 

7.8 

9-04-68 

T.6 

2-10-68 

40.9 

S.l 

9-11-68 

7*3 

2-17-68 

38.2 

16. • 

9-17-68 

4t9 

2-24-68 

36.3 

12.7 

9-24-68 

•.• 

3-02-68 

37.4 

11.6 

3-09-68 

34.6 

16.6 

•2N/23II-13F01S             61.4        11-08-67 

2.2       5121          1 

3-16-68 

31.9 

17.1 

2-21-68 

13.6                         L 

3-23-68 

32.1 

16.9 

5-23-68 

(1) 

f 

3-30-68 

34.7 

14.3 

8-23-68 

(1) 

1 

See  poge  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURfACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VWTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


MTE 


GfiOUNO 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  CLAHA-CALLEOUAS  HYDRO  UNIT 


OXNARO  PLAIN  HYDRO  bUBUNiT 

OXNARO  HYuRO  SUBAREA 


e2N/23i<-13K02S 


e2N/23M-l*K01S 


64.1 


32.1 


«2N/23M-2«601S 


2T.1 


02N/23H-2SM0U 


e2N/23M-35H01S 


13.7 


10.6 


02N/23W-36C03S 


02N/23M-36N01S 


02N/23M-36R01b 


22.8 


12.5 


22.8 


11-07-67 

59.3 

2-21-68 

49.0 

S-23-68 

(91 

•-22-68 

(9) 

10-28-67 

32.2 

11-24-67 

25.9 

12-29-67 

24.8 

1-26-68 

23.2 

2-22-68 

22.7 

3-31-68 

21.2 

4-27-68 

21.3 

6-01-68 

26.5 

6-26-68 

28.5 

7-30-68 

ID 

8-29-68 

31.5 

9-26-68 

28.8 

10-28-67 

16.5 

11-24-67 

15.2 

12-29-67 

9.1 

1-26-68 

7.9 

2-22-68 

5.7 

3-31-68 

5.5 

4-28-68 

8.3 

6-01-68 

13.8 

6-26-68 

10.3 

7-30-68 

15.6 

8-29-68 

15.0 

9-26-68 

17. B 

U-08-67 

<1> 

2-21-68 

5.2 

5-21-68 

46.6 

a-23-68 

(1) 

10-01-67 

(1) 

10-28-67 

20.5 

11-24-67 

12.1 

12-29-67 

<1) 

1-26-68 

11.7 

2-22-68 

<1) 

3-31-68 

1.4 

4-28-68 

13.4 

6-01-68 

10.7 

6-26-68 

2.6 

7-30-68 

7.2 

8-29-68 

14.1 

9-26-68 

22.2 

11-08-67 

13.5 

2-21-68 

12.5 

5-21-68 

11.3 

8-23-68 

10.8 

11-08-67 

8.6 

2-21-68 

7.3 

5-21-68 

8.1 

8-23-68 

7.2 

11-08-67 

11.1 

2-21-68 

9.6 

5-21-68 

9.8 

e-23-68 

9.1 

PLEASANT  VALLEY  HYDRO  SUBAREA 


01N/20M-06A01S 


01N/'20M-06C01S 


elN/21H-01A01i> 


01N/21M-02J01S 


01N/21«-02J02S 


01N/21«-t2P01S 


119.6 


124.5 


117.2 


9t.l 


90.0 


66.6 


11-02-67 
2-28-68 
5-10-68 
9-26-68 

11-09-67 
2-28-68 
5-10-68 
9-26-68 

11-09-67 
2-28-68 
5-10-68 
9-26-68 

11-02-67 
2-27-68 
5-10-68 
9-26-68 

11-02-67 
2-27-68 
5-10-68 
9-26-68 

12-13-67 
2-27-68 
5-10-68 


68.2 
64.8 
69.3 
60.8 

135.8 
129.7 
149.2 
139.6 

202.0 
191.0 

(1) 

(2) 

109.3 
109.5 
115.0 
107.0(2) 

(II 
163.9 
175.4 

ID 

120.1 

142.1 

ID 


U-03.AO 


4.8 

15.1 


-.1 
6.2 
7.3 
t.9 
9.4 
10.9 
lt.» 
S.6 
3.6 

.6 
3.3 

10.6 
11.9 
18.0 
19.2 
21.4 
21.6 
18.8 
13.3 
16.8 
11.5 
12.1 
9.3 


8.5 

-32.9 


-9.9 
-1.5 

-I. I 

9.2 

•2.8 

-.1 

«.• 

3.4 
-3.5 

-11.6 

9.3 

10.3 
11. 5 
12.0 

3.9 
S.2 
4.4 
S*3 

11.7 
13.2 
13.0 
13.7 


51.4 
54.8 
50.3 
58.8 

-11.3 
-5.2 

-24.7 
-15.1 

-84.8 
•73.8 


-19.2 
-19.4 
-24.9 
-16.9 


•73.9 
-85.4 


-53.5 
•7S.S 


U-03.A1 


5121 


5411 


U-03.00 

OXNARO  PLAIN  HYDRO  SUBUNIT 

PLEASANT  VALLEY  HYDRO  SUBAREA 


5411 


5121 


5411 


5121 
5121 
5121 

U-03.A2 
5121 

5121 

5121 

5121 

5121 

5121 


01N/21M-02P01S 
(CONT.) 

01N/21H-10F01S 


01N/21U-12E01S 


01N/21M-12F03S 


01N/21H-14C01S 


elN/21W-14H01S 


01N/21H-1S002S 


66.6 
38.2 

65.0 

75.0 

46.7 

51.8 

23.7 


01N/21W-16A02S 

01N/21U-22H01S 

02N/20H-20E02S 
02N/20W-28602S 

02N/20W-30C01S 

e2N/20ti-30H01S 

02N/20W-31BeiS 
02N/21W-23R02S 

02N/21W-25B01S 

02N/21H-26601S 

02N/21t>-27eelS 

02N/21»»-34003S 

02N/21W-34J01S 
02N/21M-34L01S 


27.8 

23.3 

220.6 
170.0 

189.1 
189.3 

155. 3 

172.0 

176.3 

134.0 

129.1 

89.2 

82.0 
85.1 


9-20-68 


11-02-67 
2-27-68 
5-10-68 
9-26-68 

11-01-67 
2-27-68 
5-10-68 
9-13-68 

11-02-67 
2-27-68 
5-10-68 
9-13-68 

12-13-67 
2-27-68 
5-10-68 
9-20-68 

11-01-67 
2-27-68 
5-10-68 
9-13-68 

10-28-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-31-68 
4-28-68 
6-01-68 
6-26-68 
7-30-68 
8-29-68 
9-27-68 

12-07-67 
2-27-68 
5-10-68 
9-20-68 

11-01-67 
2-27-68 
5-10-68 
9-13-68 

11-17-67 
2-28-68 
5-22-68 

12-12-67 
3-01-68 
5-15-68 
8-14-68 

11-17-67 
2-28-68 
5-22-68 

12-13-67 
2-28-68 
5-22-68 

11-17-67 
2-28-68 

12-13-67 
2-28-68 
5-22-68 

12-13-67 
2-28-66 
5-22-68 

12-13-67 
2-28-68 
5-22-68 

11-17-67 
2-28-68 
5-22-68 

11-17-67 
2-28-66 
5-22-68 

11-17-67 
2-28-68 

10-28-67 

11-24-67 

12-29-67 

1-26-68 


148.6 


U-03.A0 


-82.0 


95. 6 

69.7 
78.6 
64.1 

98.5 
75.8 
98.8 

72.3 

104.0(1) 
108.9 

94.0 

79.5 

152.5(1) 
189.5(5) 
159.5(1) 
131.5(5) 

107.8(2) 

97.2 
104.7(2) 

79.5 

92.2 

81.2 
76.0 
79.9 
64.1 
59.9 
62.1 
81*3 
72.8 
99.0 
106.9 
98.7 

104.8 

89.9 

(1) 

104.0 

71.8(4) 
53.2 
49.8 
39.8 

293.6111 

260.1 

265*8 

159.5 
158.7 
158.3 
160.2 

284.4(1) 

246.3 

254.2 

324.7(1) 
265.7(1) 
259.7(5) 

195.5(1) 
186.2 

219.4(1) 
137.4ID 
144.4(11 

263.8(5) 
260.8(5) 
270.8(5) 

220.8(51 

17) 
234.8(5) 

(1) 
246.9 
260.7(1) 

195.7(4) 

167.3 

178.1 

169.5 
149.5 

193.6 

163.5 

157.9 

(1) 


-57.4 
-31.S 

-40.4 
-25.9 

-33.5 

-10*8 

-33*8 

-7.3 

-29.0 

-33.9 

-19.8 

-4.5 

-105.8 

-142.8 

-112.8 

-84.8 

-56.0 
-45.4 

-52.9 
-27.7 

-68.5 
-57.5 

-52.3 

-56.2 
-40.4 
-36.2 
-38.4 
-57.6 
-49.1 
-75.3 
-83.2 
-75.0 

-77.0 
-62.1 

-76.2 

-48.5 

-29.9 
-26.5 

-16.5 

-73.0 
-39.5 

-44.4 

10.5 

11.3 

11.7 

9.8 

-95.3 

-57.2 
-65.1 

-135.4 
-76.4 
-70.4 

-40.2 
-30.9 

-47.4 
34.6 
27.6 

-87.5 
-84.5 
-94.5 

•86.8 

-100.8 


-117.8 
-131.6 

-106.5 
-78.1 
-88.9 

-87.5 
-67.5 

-108.5 
-78.4 
-72.8 


U-03.A2 
5121 

9121 

5121 
5121 


5121 


5121 


5411 


5121 
5121 

5121 
5121 

5121 

5121 

5121 
5121 

5121 

5121 

5121 

5121 

5121 
5411 
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TABLE    C-l  (Coot.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUW) 

SURfACE 

EL£\MTION 

m    FEET 


MTE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPf>LY- 

ELEVATION 

INC 

IN   FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUP*>LYIN6 

DATA 


SANTA  CLARA-CALLESUAS  HYDRO  UNIT 


OXNARD  PLAIN  HYDRO  bUAUNlT 

PLEASANT  VALLEV  HYDRO  SUBAREA 


U-«3.At 


02N/21H-94L»IS 

•S.l 

2-22-68 

(1> 

(CONT.) 

3-31-68 

165.1 

-68.8 

4-28-68 

168.6 

-83.5 

6-0i-68 

172.0 

-86.9 

6-26-68 

169.0 

-83.9 

7-30-68 

ID 

••29-68 

210.2 

•12S.1 

•-26-68 

Cll 

•XN/21H-3M02& 

I3«.t 

11-17-67 

(11 

2-28-68 

219.1 

-83.1 

•2N/21H-36N01$ 

Uf.l 

11-82-67 

179.816) 

-68.9 

2-28-68 

181.4 

-71.3 

5-10-68 

187.0 

-76.9 

9-26-68 

187. • 

-76.9 

U-03.A2 
5411 


u-s3.ee 

SANTA  PAULA  HYDRO  SUBUNIT 

SANTA  PAULA  HYDNO  SUDANEA 


U-e3.»0 


W83.B1 


S121 


5121 


•2N/22M-01Ee2S     162.0 


•2N/22M-02C01S     177.4 


•2N/22M-02Re2S     128.2 


e2N/22M-e3E01S    301.3 


•2N/22M-03K01S 


247.0 


•2N/22M-03N02S    291.9 


82N/22H-83R02S 


214.2 


e2N/22M-18Ce2S    238.6 


•2N/22M-llAelS    129.5 


e2N/22W-llA02S     133.1 


•2N/22M-12AelS     148.9 


11-07-67 
2-20-68 

5-17-68 
8-22-68 

11-07-67 
2-20-68 

5-17-68 
8-22-68 

11-07-67 
2-20-68 
5-17-68 
8-22-68 

11-07-67 
2-20-68 
5-17-68 
8-22-68 

11-07-67 
2-20-68 
5-17-68 
8-22-68 

11-07-67 
2-20-68 

5-17-68 
8-22-68 

11-07-67 
2-20-68 
5-23-68 

8-22-68 

11-07-67 
2-20-68 
5-22-68 
8-22-68 

U-07-67 
2-20-68 

5-17-68 
8-22-68 

11-07-67 
2*20-68 
5-17-68 
8-22-68 

10-07-67 

10-14-67 

10-21-67 

10-28-67 

11-04-67 

11-11-67 

11-18-67 

11-25-67 

12-02-67 

12-09-67 

12-16-67 

12-23-67 

12-30-67 

3-09-68 

1-06-68 

1-13-68 

1-20-68 

1-27-68 

2-03-68 

2-10-68 

2-17-68 

2-24-68 

3-02-68 

3-16-68 

3-23-68 

3-30-68 

4-06-68 

4-13-68 

4-20-68 

4-27-68 

5-06-68 

5-11-68 

5-18-68 

5-25-68 

6-01-68 

6-13-68 

6-20-68 

6-27-68 

7-03-68 

7-18-** 

7-1T-68 

7-24-68 

7-31-68 

8-07-68 

8-14-68 

8-21-68 

8-28-68 


8.2 

FLOM 

1.5 

11.5 

31.S 
21.3 

(1) 
<1) 

59.4 

60.1(2> 

Hi 
78.2 

178. 4C1) 

153.4(5) 

157.415) 

(1) 

112.2 
104.4 
107.3 
114.6 

204.2 

185.2 
182.8 

194.1 

95.8 
89.5 

92.2 

100.0 

(1) 

124.2 

(8) 

140.7 

66.1(5) 
65.1(2) 
68.1(2) 
83.1 

66.5(5) 
67.5(2) 
84.5(1) 
94.5(1) 

28.2 
37.8 
43. • 
46.8 
50.2 
51.8 
53.9 
52.6 
55.5 
54.2 
58.0 
57.4 
60.5 
65.3 
62. • 
57.1 
61.8 
64.5 
65.8 
66.7 
65.4 
56.1 
61.0 
50.3 
50.1 
57.0 
56.2 
54.5 
57.0 
60.1 
58.8 
60.5 
61.8 
64.3 
66t« 
67.2 
69.3 
72.8 
73.8 
73.4 
76.6 
78.5 
84.0 
81.6 
83.8 
84.2 
•S.S 


153.8        5121 

160.5 
150.5 


145.9 
156.1 


68.8 

68.1 

58.8 

122.9 

147.9 
143.9 


134.8 
142.6 
139.7 
132.4 

•7.7 
106.7 
109.1 

97.8 

118.4 
124.7 
122.0 
116.2 


114.4 

97.f 

63.4 
64.4 
61.4 
46.4 

66.6 
65.6 
48.6 
38.6 

120.7 
111.1 
105.1 
102.1 
98.7 
97.1 
95.0 
96.3 
93.4 
94.7 
90.9 
91.5 
88.4 
83.6 
•6.1 
91. • 
•  7.1 
•4.4 
•3.9 
•2.2 
•3.» 
«2.S 
•7.9 
9^.6 
98.8 
91.9 
92.7 
94.4 
91.9 
88.1 
•8.1 
••.6 
•7.1 
84.6 
82.8 
81.7 
79.6 
76.9 
75.1 
75.3 
72.3 
70.4 
68.9 
67.3 
65. 9 
64.7 
•3.6 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5411 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATC    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUP»n.Y- 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFAa 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    \«ATER 

ELEVATION 

IN« 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLVM* 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
M  FEET 

IN    FUT 

DATA 

lANTA   CLARA- 

CALLCtUAS   HYDRO   UNIT                        U-83.00 

SANTA   ^*UL 

A    HYDRO    SueUNIT 

D-03.90 

SANTA   PAULA    HYDRO 

iUBUNIT 

SANTA    PAULA    HYDRO    &UBARCA 

U-03.B1                                               SANTA   PAULA   HYDRO    SUflARCA 

U-*3.B1 

e2N/22li-12A01S 

140.9 

9-04-60 

86.5 

62.4 

5411 

03N/21H-11E03S          319.8 

7-07-6* 

126.*(ll 

1**.2 

2229 

ICONT.) 

9-11-68 

87.4 

61.5 

(CONT.) 

8-0^-6^ 

11**9(1) 

196.9 

9-17-68 

88.4 

60.5 

9-1 l-6^ 

100.711) 

206*3 

9-24-68 

89.3 

59,6 

03N/21M-11F03S          306.0 

10-11-67 

74.5 

231.9 

2229 

e3N/21M-02001!> 

347.6 

10-26-67 

(1> 

5121 

11-00-67 

76.3 

229.7 

11-09-67 

117.4 

230.2 

2229 

12-01-67 

7*.0 

220.0 

12-05-67 

104.9 

243.1 

1-03-60 

72.1 

233.9 

1-03-68 

103.7 

243.9 

2-02-6O 

70.1 

239.9 

2-02-68 

104.2 

143.4 

3-04-60 

6*.l 

237.9 

2-15-68 

98.4 

249.2 

9121 

4-04-68 

70.6 

239.4 

3-04-68 

103.8 

243.8 

2229 

5-12-68 

71.6 

234.4 

4-04-68 

104.6 

243.0 

6-12-6^ 

91.6(1) 

214.4 

5-14-68 

116.7 

238.9 

7-07-68 

95.3(1) 

210.7 

5-17-68 

109.5 

242.1 

9121 

8-08-68 

09.3 

216.7 

•-10-68 

119.8 

227.8 

2229 

9-11-68 

92.5 

213.9 

•-15-68 

111.7 

235.9 

9121 

03N/21M-11P01S          291.0 

10-28-67 

19.1 

231.9 

9411 

03N/21M-03R02S 

369.0 

10-11-67 

158.5 

210.5 

2229 

11-24-67 

17.4 

233^6 

11-08-67 

162.5 

206.5 

12-29-67 

l*.l 

232.9 

12-01-67 

163.8 

205.2 

1-26-60 

14.1 

236.9 

1-03-68 

161.5 

207.5 

2-22-60 

14.0 

237.0 

2-02-68 

146.5 

222.5 

3-30-68 

13«1 

237*9 

3-04-68 

144.5 

224.5 

4-27-68 

13.3 

237.7 

4-04-68 

143.6 

225.4 

5-30-68 

16.0 

239*0 

5-U-68 

163.5 

205.5 

6-26-68 

10.4 

232.6 

7-17-68 

167.1 

201.9 

7-30-68 

20.2 

230.0 

9-11-68 

173.8 

195.2 

8-28-68 

21.3 

229.7 

03N/21H-e9K02S 

361.6 

11-03-67 
2-15-68 

ID 
149.5 

212.1 

5121 

03N/21h-12003S          301.9 

8-15-6* 

54.3 

247.* 

9121 

5-17-68 

156.5 

205.1 

03N/21M-12E01S           278.0 

10-11-67 

47.4(1) 

230.6 

2229 

8-15-68 

168.0 

193.6 

11-09-67 
12-04-67 

47.0(1) 
14.9 

231.0 
263.1 

03N/21H-09R03S 

295.0 

10-07-67 

147.611) 

147.4 

2225 

1-03-68 

13.3 

264.7 

11-07-67 

96.5 

198.9 

2-02-68 

12.9 

2*9.1 

12-01-67 

91.9 

203.1 

3-04-68 

12.* 

269.2 

1-02-68 

83.5 

211.5 

4-04-68 

12.1 

269*9 

2-02-68 

•2.3 

212.7 

5-12-68 

21** 

296*2 

3-04-68 

•7.2 

207.0 

6-12-68 

46.0 

232.0 

4-05-68 

79.8 

215.2 

7-07-68 

44*7 

233*3 

5-05-68 

163.2(1) 

131.0 

8-10-68 

49.9(1) 

22**1 

6-12-68 

177. 9«1) 

117.1 

9-15-68 

51.6(1) 

226.4 

7-07-68 

158.1(1) 

136.9 

8-10-68 

102.5 

192.5 

03M/21M-12e04S          276.0 

10-11-67 

96.1(1) 

219.9 

22(9 

9-13-68 

157.2(1) 

137. • 

11-09-67 
12-04-67 

90.4(1) 
11.6 

217.6 
264.4 

03N/21«-09He«S 

292.0 

10-07-67 

92.2 

199.8 

2225 

l-03-6« 

10.0 

266.0 

11-07-67 

93.2 

198.8 

2-02-68 

9.6 

266*4 

12-01-67 

89.4 

286.6 

3-04-60 

9.3 

266.7 

1-02-68 

79.5 

212.5 

4-04-68 

9.7 

266.3 

2-02-68 

79.9 

212.9 

5-12-68 

44.5(1) 

231.5 

3-04-68 

77.3 

214.7 

6-12-68 

52.3(1) 

223*7 

4-05-68 

76.3 

215.7 

7-07-68 

20.0(1) 

299.2 

5-05-68 

95.3(1) 

196.7 

••10-6* 

60.3(1) 

215.7 

6-12-68 

100.9(1) 

191.1 

9-15-6^ 

64.4(1) 

211.6 

7-07-68 

93.4 

198.6 

•-08-68 

103.7(1) 

18^.3 

03M/21M-12F03S          277.8 

10-11-67 

25.0 

251.2 

2225 

9-1 1-68 

109.511) 

182.5 

11-09-67 
12-04-67 

24.7 

9.9 

252.3 

267.1 

03N/21M-10A01S 

396.0 

10-11-67 

153.0 

283.0 

2225 

1-03-60 

*.2 

260.0 

11-08-67 

144.9 

211.1 

2-02-6* 

7.9 

269.1 

12-01-67 

161.6(1) 

194.4 

3-04-6* 

7.7 

269.3 

1-03-68 

134.2 

221.0 

4-04-6* 

7.5 

269.5 

2-02-68 

130.2 

225.8 

5-12-6* 

16.6 

260.4 

3-04-68 

128.3 

227.7 

6-12-6* 

24.7 

252.3 

4-04-68 

129.0 

227.8 

7-07-60 

55*4(1) 

221*6 

5-12-68 

137.0 

219.8 

0-10-6* 

27.6 

249.4 

6-12-68 

188.6(1) 

179.4 

9-13-6* 

51.5(1) 

229*9 

7-07-68 

144.6 

211.4 

8-08-68 

(1) 

03N/21M-19C03S          242.2 

10-00-67 

49.6 

196*6 

2229 

9-11-68 

179.9 

176.1 

11-07-67 
12-01-67 

49.4 
34.4 

192;* 

207.0 

03N/21M-10E01S 

3*5.6 

11-03-67 
2-15-68 

(4) 
141 

5121 

1-03-6* 
2-02-60 
3-04-60 

2*. 9 
2*. 3 
26.9 

213.3 

213.9 
219.3 

03N/21H-11002S 

329.9 

10-11-67 

106.1 

223.8 

2225 

4-05-60 

25.3 

216.9 

11-08-67 

106.9 

223.0 

5-05-60 

63.2(1) 

159.0 

12-01-67 

100.6 

229.3 

6-15-6* 

44.3 

197.9 

1-03-68 

95.7 

234.2 

7-07-6* 

41.1 

201.1 

2-02-68 

95.0 

234.9 

*-0*-6* 

44.5 

197.7 

3-04-68 

94.1 

239.8 

9-11-6* 

*1.3(1> 

160.9 

4-04-68 

93.1 

236. B 

5-12-68 

107.0 

222.9 

83N/21M-19C84S          241.4 

10-00-67 

49.7 

195.7 

2225 

6-12-68 

106.1 

223.6 

11-07-67 

4*. 9(1) 

192.5 

7-07-68 

106.0 

223.9 

12-01-67 

32.* 

200.6 

•-08-68 

141.0(1) 

188.9 

1-03-60 

27.0 

214.4 

9-1 1-68 

137.0(1) 

192.9 

2-02-60 
3-04-60 

30.6(1) 
3*.3 

202.0 

203.1 

03N/21H-11E03& 

315.0 

10-11-67 

87.8 

227.2 

2225 

4-05-60 

21.* 

219;* 

11-08-67 

85.8 

229.2 

5-05-60 

29.9 

211.5 

12-01-67 

86.9 

228.1 

6-15-60 

39.9 

201.5 

1-03-68 

84.9 

230.1 

7-07-60 

3*. 3 

203^1 

2-02-68 

77.8 

237.2 

0-10-6* 

57.3(1) 

1*4.1 

3-04-68 

76.9 

238.1 

9-11-6* 

S7.*(l) 

183.6 

4-04-68 

79.8 

239.2 

5-12-68 

85.2 

229.8 

83N/21M-16001S          244.1 

10-07-67 

9**2 

1*5*9 

2225 

6-12-68 

89.8 

229.2 

11-07-67 

96.0 

1***1 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATKM 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    CLARA-CALLE6UAS 

HYDRO    UNIT                        U-03.00 

SANTA   PAULA 

HVORO   SOBUMIT 

U- 

03. BO 

SANTA   PAULA 

HYDRO    SUBUNIT 

U- 

•03.80 

SANTA    PAULA   HYDt^O   SUBAREA 

U-03.BI                                               SANTA    PAULA   MTORO    SUBAREA 

U-03.B1 

03N/21M-16601S 

244.1 

12-01-67 

44.0 

200.1 

2225           03N/21M-21B01S 

220.8           6-26-68 

24.8 

196.0 

5411 

(CONT.) 

1-03-68 

40.0 

204.1 

(CONT.) 

7-29-68 

26.8 

194.0 

2-02-68 

43.2(1) 

200.9 

8-28-68 

29.1 

191.7 

3-04-68 

42.9(1) 

201.2 

9-26-6B 

30.7 

190.1 

4-05-68 

36.8 

207.3 

5-12-68 

46.9(1) 

197.2 

03N/21«-29B01S 

192.0         10-28-67 

(I) 

5411 

6-15-68 

53.2(1) 

190.9 

11-24-67 

11.8 

180.2 

7-18-68 

56.4(1) 

187.7 

12-29-67 

10.6 

181.4 

8-08-68 

57.6(1) 

186.5 

1-26-68 

9.8 

182.2 

9-11-68 

64.1(1) 

180.0 

2-22-68 
3-30-68 

(1) 
6.7 

185.3 

03N/21M-16K01S 

232.0 

10-07-67 

38.3 

193.7 

2225 

4-27-68 

7.4 

184.6 

11-07-67 

62.1(1) 

169.9 

5-30-68 

9.4 

182.6 

12-01-67 

32.0 

200.0 

6-26-68 

11.5 

180.5 

1-02-68 

27.3 

204.7 

7-29-68 

13.3 

178.7 

2-02-6a 

27.0 

205.0 

8-28-68 

<1> 

3-04-68 

25.5 

206.5 

4-05-68 

24.2 

207.8 

03N/21W-30F01S 

220.7        11-03-67 

77.0(1) 

143.7 

5121 

5-05-68 

31.3 

200.7 

2-15-68 

46.2 

174.5 

6-15-68 

37.4 

194.6 

5-17-68 

77.0(1) 

143.7 

7-07-68 

37.3 

194.7 

8-22-68 

57.6 

163.1 

8-10-68 

41.7 

190.3 

9-13-68 

75.7(1) 

156.3 

03N/21K-31B01S 

174.7         10-28-67 
11-24-67 

(11 
15.1 

159.6 

5411 

03N/21X-16K02S 

228.0 

10-07-67 

36.0 

192.0 

2225 

12-29-67 

12.7 

162.0 

U-07-67 

36.5 

191.5 

1-26-68 

13.6 

161.1 

12-01-67 

27.7 

200.3 

2-22-68 

11.1 

163.6 

1-02-68 

23.3 

204.7 

3-30-68 

11. t 

162.9 

2-02-66 

23.8 

204.2 

4-27-68 

12.3 

162.4 

3-04-68 

22.1 

205.9 

5-30-68 

15.6 

159.1 

4-05-68 

20.8 

207.2 

6-26-68 

(1) 

5-05-68 

26.7 

201.3 

7-29-68 

17.9 

156.8 

6-15-68 

32.9 

195.1 

8-28-6B 

17.8 

156.9 

7-07-68 

34.8 

193.2 

8-10-68 

42.5 

185.5 

03N/22W-34R01S 

266.2         11-07-67 

118.6 

147.6 

5121 

9-13-68 

41.5 

186.5 

2-20-68 
5-17-68 

106.7 
111.7 

159.5 
154.5 

03N/21M-16K03S 

228.7 

10-07-67 
11-07-67 

33.0 
104.4(1) 

195.7 
124.3 

2225 

8-22-68 

117.3 

148.9 

12-01-67 

28.3 

200.4 

03N/22K-36K02S 

180.6        11-03-67 

26.0 

154.6 

5121 

1-02-68 

23.9 

204.8 

2-15-68 

16. 5 

164.1 

2-02-68 

33.1 

195.6 

5-17-68 

22.3 

158.3 

3-04-68 

21.9 

206.8 

8-22-68 

27.0 

153.6 

4-05-68 

21.0 

207.7 

5-05-68 

26.8 

201.9 

6-15-68 

33.1 

195.6 

SISAR   HYDRO    SUBAREA 

U-03.62 

7-07-68 

33.9 

194.8 

8-10-68 

45.8 

182.9 

■* 

9-13-68 

105.2(1) 

123.5 

04N/22W-12F01S 

1616.0         11-09-67 
2-27-68 

129.7 
134.1 

1486.3 
1481.9 

5121 

03N/21«*-17001S 

284.0 

11-03-67 

94.3 

189.7 

5121 

5-14-68 

134.6 

1481.4 

2-15-68 

83.5 

200.5 

8-15-68 

138.8 

1477.2 

5-17-68 

89.8 

194.2 

8-15-68 

100.8 

183.2 

03N/21«-19601b 

248.0 

10-07-67 
11-07-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-02-68 
3-04-68 
4-05-68 
5-05-68 
6-15-68 
7-07-68 
8-10-68 
9-13-68 

76.2 
79.5 
65.5 
62.2 
61.7 
62.4 
59.3 
62.6 
74.0 
70.4 
161.9 
83.4 

171.8 
168.5 
182.5 
185.8 
186.3 
185.6 
188.7 
185.4 
174.0 
177.6 
86.1 
164.6 

2225 

03N/2H(-19M06S 

248.0 

10-08-67 
11-07-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-02-68 
3-04-68 
4-05-68 
5-05-68 
6-15-68 
7-07-68 
8-10-68 
9-13-68 

74.5 
172.0(1) 

65.8 

74.8 

61.5 

61.3 

59.7 

67.8 

74.7 

71.0 
167.5(1) 
162.0(1) 

173.5 

76.0 

182.2 

173.2 

186.5 

186.7 

188.3 

180.2 

173.3 

177.0 

80.5 

86.0 

2225, 

03N/21M-19R01S 

235.9 

11-03-67 
2-15-68 
5-17-68 
8-22-68 

55.3 

45.9 

(1) 

54.9 

ISO. 6 
190.0 

181.0 

5121 

03N/21M-20J02S 

203.3 

n-03-67 
2-15-68 
8-22-68 

(4) 
(4) 
14) 

5121 

03N/21M-21B01S 

220.8 

10-28-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-30-68 
4-27-68 
5-30-68 

25.9 
23.7 
19.9 
IS. 9 
17.3 
16.5 
17.7 
22.5 

194.9 
197.1 
200.9 
201.9 
203.5 
204.3 
203.1 
19S.3 

5411 

See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SU»»FACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA   CLARA<>CALLE«UAS   HYDRO   UNIT 


SESPE   HYDRO   SUBUNIT 


03N/19M-05001S 


*6S.6 


03N/19M-06O02ii 


03N/20M-01C04S 


03N/20M-02A01S 


433.3 


«««.2 


3T5.6 


03N/20M-03D01S 


03N/20M-03N01b 


345. S 


341.8 


03N/20M-O5O01S 


03N/20W-08A01S 


437. a 


319.6 


03N/ZOM-10002S 


03N/20M-11C01S 


03N/21M-01N01S 


03N/21M-12B01S 


336.3 


397,4 


320.3 


279.0 


U-03.C0 

YORO  SUBAREA 

U-e3*Cl 

12-29-67 

63.3 

402.3 

5411 

1-26-68 

62.8 

402.8 

2-22-68 

63.5 

402.1 

3-30-68 

63.8 

401.8 

4-27-68 

64.0 

401.5 

5-30-68 

66.0 

399.5 

6-26-68 

67.9 

397.7 

7-30-68 

69.5 

396.1 

8-28-68 

71.6 

394.0 

10-24-67 

♦9.5 

383.8 

5121 

2-14-68 

46.1 

387.2 

5-15-68 

49.4 

383.9 

8-09-68 

53.3 

380.0 

10-24-67 

29.5 

374.7 

5121 

2-14-68 

29.2 

375.0 

5-15-68 

50.5(1) 

353.6 

S-09-68 

34.6 

369.6 

10-28-67 

20.1 

355.5 

5411 

11-24-67 

19,5 

356.1 

12-29-67 

17.6 

358.0 

1-26-68 

17.8 

357.8 

2-22-68 

17.8 

357. 8 

3-30-68 

17.8 

357.8 

4-27-68 

18.9 

356.7 

5-30-68 

20.8 

354.8 

6-26-68 

21.9 

353.7 

7-30-68 

22.9 

352.7 

8-28-68 

25.5 

350.1 

10-26-67 

.4 

345.1 

5121 

2-14-68 

FLOM 

5-15-68 

FLOW 

8-15-68 

4.8 

340.7 

8-15-68 

4.8 

340.7 

10-28-67 

15.7 

325.1 

5411 

11-24-67 

13.4 

328.4 

12-29-67 

11.5 

330.3 

1-26-68 

11.5 

330.3 

2-22-68 

11.0 

330.8 

3-30-68 

12.2 

329.5 

4-27-68 

11.9 

329.9 

5-30-68 

ID 

6-26-68 

15.5 

326.3 

7-30-68 

(1) 

8-28-68 

18.0 

323.8 

10-25-67 

(1) 

5121 

2-15-58 

130.3 

307.5 

5-17-68 

(1) 

8-15-68 

157.9 

279.9 

10-28-67 

13.1 

306.5 

5411 

11-24-67 

9.8 

309.8 

12-29-67 

9.3 

310.3 

1-25-68 

10.0 

309.6 

2-22-68 

9.3 

310.3 

3-30-58 

9.3 

310.3 

4-27-58 

11.4 

308.2 

5-30-68 

11.5 

308.1 

6-26-68 

12.3 

307.3 

7-30-68 

13.3 

305.3 

8-28-68 

13.8 

305.8 

10-24-67 

«1) 

5121 

2-14-68 

10.0 

325.3 

5-16-68 

10.0 

326.3 

8-09-68 

13.2 

323.1 

10-24-67 

47.8 

349.6 

5121 

2-14-68 

44,1 

353.3 

5-15-68 

44.8 

352.5 

10-26-67 

69.4 

250.9 

5121 

2-15-68 

51.4 

258.9 

5-17-68 

(1) 

8-15-68 

(1) 

10-07-67 

8.8 

270.2 

5411 

10-14-67 

8.4 

270.5 

10-21-57 

8.7 

270.3 

10-28-67 

9.0 

270.0 

11-04-67 

9.2 

269.8 

11-11-67 

9.2 

259.8 

11-18-67 

9.3 

269.7 

11-25-57 

8.5 

270.5 

12-02-67 

8.1 

270.9 

12-09-67 

7.9 

271.1 

12-16-57 

7.8 

271.2 

12-23-57 

7.6 

271.4 

12-30-67 

7.4 

271.6 

1-06-68 

7.3 

271.7 

1-13-68 

6.7 

272.3 

1-20-68 

6.4 

272.5 

u-03.ee 

SESPE  HYOHO  SUBUNIT 


03N/21M-I2B01b 
(CONT.) 


279.0 


04N/19M-30001ii 


04N/19M-30J01S 


04N/19H-30R01S 


437.6 


447.6 


441.9 


04N/19W-31E01S     417.8 


04N/19M-32A02S 


468.0 


U-03.C0 

VORO  SUBAREA 

U-03.C1 

1-27-68 

6.4 

272.6   5411 

2-03-68 

6.3 

272.7 

2-10-68 

6.3 

272.7 

2-17-68 

6.0 

273.0 

2-24-6S 

5.9 

273.1 

3-02-68 

5.9 

273.1 

3-09-68 

5.3 

273.7 

3-15-68 

5.4 

273.6 

3-23-68 

5.4 

273.6 

3-30-68 

5.1 

273.9 

4-06-68 

5.5 

273.5 

4-13-68 

5.6 

273.4 

4-20-68 

5.6 

273.4 

4-27-68 

5.8 

273.2 

5-04-68 

6.0 

273.0 

5-11-68 

6.3 

272.7 

5-18-68 

6.6 

272.4 

5-25-68 

6.8 

272.2 

6-01-68 

7.1 

271.9 

6-13-68 

7.8 

271.2 

6-20-68 

7.8 

271.2 

6-27-68 

7.9 

271.1 

7-03-68 

8.2 

270.8 

7-10-68 

8.5 

270.5 

7-17-68 

8.7 

270.3 

7-24-68 

8.9 

270.1 

7-31-68 

8.9 

270.1 

8-07-68 

9.2 

269.8 

8-14-68 

9.4 

269.6 

8-21-68 

9.6 

269.4 

8-28-68 

9.8 

269.2 

9-04-68 

10.0 

269.0 

9-11-58 

10.1 

268.9 

9-17-68 

10.1(2) 

268.9 

9-24-68 

10.2 

268.8 

10-24-67 

(11 

5121 

2-14-68 

37.8 

399.8 

5-15-68 

40.2 

397.4 

8-15-68 

44.3 

393.3 

10-24-67 

(U 

5121 

2-08-58 

45.1 

402.5 

5-15-68 

47.6 

400.0 

8-09-68 

52*3 

39S.3 

10-24-67 

27.5 

414.4    5121 

2-14-68 

26.8 

415.1 

5-15-68 

30.1 

411.8 

8-09-68 

36.3 

405.6 

10-27-67 

11.9 

405.9    5411 

11-24-67 

12.5 

405.3 

12-29-67 

11.8 

406.0 

1-26-68 

13.4 

404.4 

2-22-68 

14.8 

403.0 

3-30-68 

14.1 

403.7 

4-27-68 

15.3 

402.5 

5-30-58 

18.4 

399.4 

6-26-68 

20.5 

397.2 

7-30-68 

23.0 

394.8 

8-28-68 

24.8 

393.0 

9-26-68 

26.S 

391.0 

10-07-57 

3.2 

464.8    5411 

10-14-67 

3.4 

464.6 

10-21-67 

3.1 

464.9 

10-28-67 

3.8 

464.2 

11-04-67 

4.1 

463.9 

11-11-67 

4.1 

463.9 

11-20-67 

3.3 

464.7 

11-27-67 

2.8 

465.2 

12-04-67 

2.2 

465.8 

12-11-67 

2.7 

465.3 

12-18-67 

2.8 

465.2 

12-22-67 

2.9 

465.1 

12-29-57 

3.0 

465.0 

1-02-58 

3.0 

465.0 

1-08-68 

3.1 

464.9 

1-15-68 

3.2 

464.8 

1-22-68 

3.3 

464.7 

1-29-68 

3.4 

464.6 

2-05-68 

3.3 

464.7 

2-12-68 

3.5 

464.5 

2-19-68 

3.5 

464.5 

2-25-68 

3.6 

464.4 

3-04-68 

3.7 

464.3 

3-11-68 

3.3 

464.7 

3-18-58 

3.5 

464.5 

3-25-58 

3.6 

464.4 

3-30-68 

3.7 

464.3 

4-06-68 

4.0 

464.0 

4-13-58 

3.8 

464.2 

4-20-68 

3.9 

464.1 

4-27-68 

4.3 

463.7 

5-04-58 

5.2 

462.8 

5-11-58 

5.1 

462.9 

5-18-58 

5.6 

462.4 

See  poge  il3  for  key  to  terms  &  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUMO 

SURFACE 

ELEVATION 

M    FEET 


OATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

ELEVATON 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

OATE 


SANTA  CLAMA-CALLE6UAS  HYDRO  UNIT 


SCSPE  HYDRO  SUaUNIT 

FILLMORE  nYDRO  SUB AREA 


04N/19M-32A02S 
(CONT.t 


«*B.O 


•4N/19H-32J02& 


04N/19M-32M02S 


04N/19H-3300IS 


04N/l9H-330e3b 


•4N/I9«-3300«S 


•«N/2«H-26Ae2S 


e«N/2eM-260ois 


e4N/20M-26L0U 


4*6.6 


447.3 


4T3.2 


474.3 


474.3 


439.7 


53*.  6 


428.9 


94N/20tt-27NeiS 


04N/20a-31P«lS 


94N/29H-33C03S 


94N/29a-36D94S 


527.3 


520.0 


526.0 


401.0 


5-25-60 

6-01-60 
6-13-60 
6-20-60 
6-27-60 
7-03-68 
7-10-68 
7-17-60 
7-24-60 
7-31-60 
8-07-68 
8-14-68 
8-21-68 
8-28-68 
9-04-68 
9-11-68 
9-17-68 
9-24-68 

10-13-67 
2-08-68 
8-08-68 

10-24-67 
2-07-68 
5-10-68 
8-08-68 

10-13-67 
2-08-68 
5-10-60 
8-08-68 

10-13-67 
2-08-68 
5-10-60 
8-08-68 

10-13-67 
2-08-68 
5-10-68 
8-08-68 

10-24-67 
2-14-68 
5-15-68 
8-15-68 

10-24-67 
2-14-68 
5-15-68 
8-15-68 

10-27-67 
U-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-30-60 
4-27-68 
5-30-68 
6-26-68 
7-30-68 
8-28-68 
9-26-68 

10-24-67 
2-14-68 
5-15-68 
8-15-68 

10-26-67 
2-15-68 
5-17-68 
8-15-68 

10-26-67 
2-14-60 
5-15-68 

8-15-68 

10-24-67 
2-14-68 
S-15-68 

8-15-68 


6.1 
6.0 
6.4 
6.6 

6.7 
6.7 
7.1 
7.7 
7.9 
8.1 
8.0 
8.2 
8.5 
8.6 
8.4 
8.9 
9.1 
9.4 

5.8 

5.8 
9.8 

-19.0 
>32.0 
-30.5 
-29.5 


1.616) 

.9 
2.8 

7.0 

FLOW 

FLOM 

.4 

(U 

FLO* 

FLOH 

.3 

(II 

47.1 
42.0 
45.0 
54.2 

(II 

153.1 

(II 

(II 

47,7 
46.1 
43.9 
44.3 
44.2 
43.7 
45.5 
48.0 
49.8 
51.7 
53.4 
55.3 

146.9 
140.5 
144.1 
152.1 

248.0(5) 
226.0(5) 

(II 

(1) 

157.5 

150.6 

149.9 

(II 

16.4 
16.0 
16.7 
22.t 


U-03.C0 


461.9 
462.0 
461.6 
461.4 
4*1.3 
461.3 
4*0.9 
4*0.3 
4*0.1 
459.9 
4*0.0 
459.8 
459.5 
4S9.4 
459.6 
459.1 
458.9 
458.6 

460.8 
460.8 

456.8 

468.3 
432.3 
430.0 
429.0 

471.6 
472.3 
470.4 
46*.  2 


473.9 


474.0 


383.6 
388.7 

38S.7 
376.5 


385.5 


380.3 

381.9 
384.1 
383.7 
383.8 
384.3 
382.5 
380.0 
378.2 
376.3 
374.6 
372.7 

380.4 
386.8 

383.2 

375.2 

272.0 
294.0 


3*8.5 
375.4 

37*. 1 


384.* 
385.0 
384.3 
378.8 


U-«3*C1 
5411 


U-03.00 

PIRU  HYDRO  SUBUNIT 

PIRU  HYDRO  SUBARE* 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5121 


5411 


5121 


5121 


5121 


5121 


04N/18M-19R01!> 


04N/18U-20R01S 


04N/18H-27B01S 


04N/18M-27B02S 


*54.9 


*59.7 


729.9 


713.6 


04N/18W-28C02S 


04N/18M-29K01S 


04N/18M-29P02S 


94N/18W-30e02S 


*76.0 


640.5 


646.1 


627.3 


04N/18M-30K01S    626.1 


04N/18H-31C01S 


607.0 


B4N/I9H-2SC02S 


*10.4 


04N/19M-2SK02S     593.7 


04N/19W-25L04S    581.7 


10-13-67 
2-08-68 
5-09-68 

8-08-68 

10-13-67 
1-31-68 
5-09-68 
8-08-68 

10-13-67 
1-31-68 
5-09-68 
0-08-68 

10-28-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-30-60 
4-27-68 
5-30-68 
6-26-68 
7-30-68 
8-28-68 

10-13-67 
1-31-68 
5-09-68 
8-08-68 

10-13-67 
2-07-68 
5-09-68 
8-08-68 

10-13-67 
2-07-68 
5-09-68 
8-08-68 

10-27-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22>68 
3-30-68 
4-27-68 
5-30-68 
6-26-68 
7-30-60 
8-28-68 
9-27-68 

10-27-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-30-68 
4-27-68 
5-30-60 
6-26-68 
7-30-68 
8-28-68 

10-27-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-30-68 
4-27-68 
5-30-60 
6-26-68 
7-30-68 
8-28-68 
9-26-68 

10-13-67 
2-08-68 
5-09-68 
8-08-68 

10-13-67 
2-08-68 
5-09-68 
8-08-68 

10-27-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-30-68 
4-27-68 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


u-o3.oe 


101.9 
110.5 
119.9(1) 
124.5 

93.9 

107.9 
103.0 
107.9 

90.9 

00.7 

87.9 

117.2 

86.4 
91.3 
78.2 
69.8 
64.2 
60.0 
66.1 
81.2 
91.0 
99.7 
107.0 

113.6 
119.2 
134.6(11 
(1) 

103.5(1) 
105.5(1) 

94.0 
(1) 

05.2 

94.4 
95.5 
99.6 

79.8 
82.7 
85.4 
85.6 
86.6 
88.1 
89.1 
89.7 
91.0 
92.4 
94.7 
98.7 

78.1 
80.9 
82.5 
83.1 
84.8 
86.2 
87.3 
88.0 
89.2 
89.9 
91.6 

58.3 
61.9 
63.5 
65.2 
67.5 
69.0 
69.0 
71.4 
71.7 
73.7 
75.2 
79.4 

79.5 
03.3 
95.0 
95.0 

52.6 
60.0 

68.6 

(1) 

(II 
47.5 
47.8 

(II 
51.4 
54.4 
57.0 


553.0 

544.4 
535.  0 
530.4 

565.8 

551.8 
556.7 
551.8 

631.0 
641.2 
642.0 
612.7 

626.6 
621.7 
634.8 
643.2 
648.8 
653.0 
646.9 
631.6 
622.0 
613.3 
606.0 

562.4 
556.8 
541.4 


537.0 
535.0 

546.5 


560.9 
551.7 
550.6 
546.5 

547.5 
544.6 
541.9 
541.7 
540.7 
539.2 
538.2 
537.6 
536.3 
534.9 
532.6 
528.6 

548.0 
545.2 
543.6 
543.0 
5410 
539.9 
538.8 
538^1 
536.9 
536.2 
534.5 

548.7 
545.1 
543.5 
541.8 
539.5 
538.0 
537.2 
535.6 
535.3 
533.3 
531.8 
527.6 

530.9 
527.1 
514.6 
515.4 

541.1 
533.7 
525.1 


534.2 
533.9 

530.3 
527.3 
524.7 


O-03.D1 
5121 

5121 

5121 

5411 


5121 


5121 


5121 


5411 


5411 


5411 


5121 


5121 


5411 
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TABLE    C-l  (Coot.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

ONOUNO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WtUL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AOENCY 

NUMBCR 

EL£VATION 

DATE 

TO  mjtn 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SUNMCC 

BJEVMTION 

SUPPLYIN* 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

M  FEET 

m    FEET 

SANTA   CLAHA-CALLE8UAS 

HYDRO  UNIT                      U-83.88 

PIRU    HYDRO 

SU80NIT 

U 

•83.08 

PIRU  HYDRO   SUeUNIT                                                        U-83.08 

PtRU   HYORU    SUflARCA 

U-83.D1                                               HUN0RY    VALLEY    HYONO    SUSAHCA                                    U«8)»0> 

•4N/19M-25L04& 

S81.7          S-38-68 

5«.l 

523.6 

5411 

(CONT.> 

1 

1 

6-26-68 
7-30-** 
••2«-68 

(11 
111 
(11 

88N/19M-1XM81S        38C6.5        ll-8*-*7             FLOV                                     11*1 

4-88-**             FLU« 

89N/19M-12M8XS        3*2*. 8        ll-8*-*7                 .*              3*2*.*        1181 

•4N/19M-26R81S 

5*5.8        18-13-67 
2-08-68 
5-10-68 
8-08-68 

46.8 

43. T 
53.8 

(1> 

529.  8 

521.3 
512.8 

9121 

4-8*-**                 .8              1«2*.8 

04N/19*-34004ii 

1 
i 

587.4        18-13-67 
2-08-68 

5-10-68 
8-08-68 

13.5 
13. • 

25.4(11 
(11 

483.^ 
4^3.S 
482.8 

9121 

04N/19M-34K81S 

522.8        18-13-67 
2-08-68 
5-10-68 
8-08-68 

14.3 
18.8 
23.3 
2^.6 

588.5 

583.9 
499.5 
493.2 

5121 

r      •4N/19H-34M82b 

581.2        18-28-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-30-68 
4-27-68 
5-38-68 
*-26-*8 
7-38-«S 
•-28-*8 

(11 
7.1 
T.T 

•  •3 
8.8 

•  .I 
18.1 

(11 
15.3 

(1) 
19.4 

484.1 
493.5 
492.9 
492.4 

492.1 
491.1 

485.9 

481.8 

5411 

•4N/19V-3SL82S 

548.1         18-27-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-22-68 
3-30-68 
4-27-68 
5-30-68 
«-26-68 
T-30-68 
•-28-68 

28.2 
28. T 
24.2 
24.6 
25.6 
25.8 
27. T 
31.8 
32.4 
34.6 
37.8 

519.9 
519.4 
515.9 
915.5 
519.1 
914.2 
51X.4 
589*1 
987. r 
989.9 
982.9 

5411 

•5N/'18M-33602S 

[ 

1 

1 

i 

j 

1066.0         11-01-67 
12-84-67 
1-04-68 
1-29-68 
3-01-68 
6-06-68 
6-24-68 
7-29-68 
•-02-68 
••30-68 

27.7 

26.8 

29.5(1) 

26.4 

27.8 

26.8 

26.8 

27.9 

28.7 

29.5 

1038.3 
1848.8 
1836.5 
1839.6 
1838.2 
1848.8 
1839.2 
1838.1 
1837.3 
1836.5 

5411 

UPPER   PIRU   HYDRO   SUSAREA 

U-83.D2 

•fN/18H-15P81S 

1842.8        18-38-87 

12-84-67 
1-02-68 
1-29-68 

14.3 

13.7 
13.8 
12.6 

18X7.7 
1828.3 
1829.8 

1829.4 

5411 

I 

1 

3-01-68 
7-29-68 
•-02-68 
•-30-68 

14.1 
17.8 
18.3 

18.9 

1827.9 
1825.8 

1823.7 
1623.1 

[                                              HUN«RY    VALLEY    HYDRO 

SUBAREA 

U-03.03 

NM/ISH-ITMIS 

3438.8        18-38-67 

68.6 

3369.4 

5858 

11-86-67 

T3.5 

3356.5 

1101 

1-05-68 

58.6 

3379.4 

5058 

2-07-68 

49.5 

3388.5 

1 

3-07-68 

48.7 

3381.3 

4-03-68 

47.9 

3382.1 

4-08-68 

68.8 

3362.8 

1181 

4-30-68 

46.7 

3383.3 

5858 

7-03-68 

45.9 
45.1 
47.6 
44.3 

3384.1 
33*4.9 
33*2.6 
33^5.7 

MN/18M-22a01S 

3325.0         11-15-67 

5«.8 
58.6 

58.7 
58.8 
58.5 
58.8 
58.8 
58.7 
61.7 
67.6 

3265.2 
3266.4 
3266.3 
3266.2 
326*. 9 
32*6.1 
3266.2 
326*. 3 
3263.3 
3297.4 

5058 

1  ••M/19H-12L01S 

3780.8         11-06-67 

FLO* 

1181 

' 

4-08-68 

FLOW 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMeER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

Fl  FVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    CLARA-CALLEOUAS 

MYORO   UNIT                        0-03. «{ 

UPPER    SANTA 

CLARA   R 

HYOMO    SUBUNIT                       U 

-•3.E0 

UPPER    SANTA   CLARA   R 

HYOHO    SUBUNIT                     U 

-03. to 

EASTERN   HIORO   SUBAREA 

0-03. El 

EASTERN   HYOHO    SUBAREA 

U-03.E1 

e4N/15l*-llB0lS 

1690.0 

1-02-68 

52.2 

1637.8 

UOl 

03N/15M-05002S 

1467.0 

10-29-67 

13.9 

1453.1 

1101 

3-05-68 

53.4 

1636.6 

3-25-68 

19.7 

1447.3 

3-26-68 
5-07-68 

49.6 
50.2 

1640.4 
1639.8 

03N/15H-0SH01S 

1525.0 

10-29-67 

13.1 

1511. 9 

1101 

7-10-68 

(2) 

3-25-68 

15.7 

1509.3 

9-24-68 

52.6 

1637.4 

e3N/15M-06A01S 

1447.0 

10-29-67 

8.8 

1438.2 

1101 

04N/15M-11B02S 

1703.0 

10-25-67 

52.7 

1650.3 

UOl 

3-^5-68 

12.4 

1434.6 

3-26-68 

57,2 

1645.8 

e3N/16M-01N0IS 

1310.5 

U-13-67 

72.5 

1238.0 

1101 

04N/15H-11F01S 

1651.0 

10-24-67 

40.7 

1610.3 

UOl 

3-26-68 

72.2 

1238.3 

1-02-68 
3-05-68 

41.0 
41.5 

1610.0 
1609.5 

03N/16H-82J01S 

1318.0 

11-13-67 
3-26-68 

85.1 
90.9 

1232.9 
1227.1 

1101 

3-25-68 

41.0 

1610.0 

04N/15W-11F04S 

1655.0 

10-24-67 

38.1 

1616.9 

UOl 

e3N/16M-03H02S 

1300.0 

10-28-67 
3-26-68 

94.9 
89.6 

1205.1 
1210.4 

1101 

04N/15W-UN01S 

1609.0 

3-25-68 
10-24-67 

37.9 
(1) 

1617.1 

UOl 

03N/16M-03R01S 

1325.0 

10-28-67 

(3) 

1101 

3-25-68 

46.8 

1562.2 

03N/16M-04A02b 

1273.0 

10-28-67 

<4) 

UOl 

04N/15M-11N03S 

1621.0 

10-24-67 
3-25-68 

51.3 
48.1 

1569.7 
1572.9 

UOl 

03N/16M-11A01S 

1388.0 

U-13-67 

59.1 

1328.9 

1101 

3-26-68 

65.7 

1322.3 

04N/15K-13P01S 

1573.0 

10-24-67 
1-02-68 

U.Z 

11.9 

1561.8 

1561.1 

UOl 

03N/16H-11A02S 

1400.0 

3-26-68 

(21 

UOl 

3-05-68 
3-26-68 

12.8 
12.0 

1560.2 
1561.0 

03N/16M-U002S 

1377.0 

10-28-67 

34.8 

1342.2 

UOl 

5-07-68 

61.4 

1511.6 

3-26-68 

17.1 

1359.9 

9-24-68 

17.3 

1555.7 

03N/16«-UH02^ 

1430.0 

U-13-67 
3-26-68 

149.7 
160.3 

1280.3 
1269.7 

UOl 

04N/15K-13P03S 

1573.0 

3-25-68 

9.3 

1563.7 

UOl 

O4N/15M-13O01S 

1590.0 

10-24-67 

8.4 

1581.6 

UOl 

03N/16«-12A03b 

1400.0 

U-13-67 
3-25-68 

9.9 
6.1 

1390.1 
1393.9 

UOl 

3-25-68 

5.8 

1584.2 

04N/15M-13a02S 

1592.0 

10-24-67 

U.l 

1580.9 

UOl 

03N/16M-13A01S 

1600.0 

U-13-67 
3-26-68 

91.3 
(1> 

1508.7 

UOl 

3-25-68 

7.8 

1584.2 

04N/15W-14J01S 

1558.0 

10-24-67 

9.2 

1548.8 

UOl 

04N/UH-17E01S 

1690.8 

10-24-67 
3-25-68 

34.7 
33.5 

1655.3 
1656.5 

UOl 

04N/15M-14R01S 

1554.0 

3-25-68 
10-24-67 

7.9 
(1) 

1550.1 

UOl 

04N/14H-17E02S 

1690.0 

10-24-67 

(9> 

UOl 

3-25-68 

U.Z 

1542.8 

04N/14«-I7M01S 

1725.0 

10-24-67 
3-25-68 

(1> 
(1> 

UOl 

04N/15M-15A01S 

1600.0 

10-24-67 
3-25-68 

81.1 
(1) 

1518.9 

UOl 

04N/14M-18F0lb 

1632.0 

10-24-67 

15.9(6) 

1616.1 

UOl 

04N/15M-15601S 

lS7S.t 

10-24-67 

56.8 

1518.2 

UOl 

3-25-68 

14.7 

1617.3 

3-25-68 

52.9 

1522.1 

04N/14H-18H01S 

1675.0 

10-24-67 
3-25-68 

16.9 
17.5 

1658.1 
1657.5 

UOl 

04N/15H-15G02b 

1573.8 

10-25-67 

52.0 

1521.0 

UOl 

04N/1SM-15L01S 

1535.0 

3-25-68 

64.6 

1478.4 

UOl 

04N/14li-31E01S 

2075.0 

U-13-67 

FLOW 

UOl 

3-25-68 

4.1 

2070.9 

04N/15»l-15N02S 

1505.0 

10-24-67 
3-25-68 

65.6 
56.8 

1439.4 
1448.2 

UOl 

04N/14H-31E02S 

2076.0 

3-25-68 

68.3 

2007.7 

UOl 

04N/15M-16N01S 

1377.0 

10-25-67 

84.3 

1292.7 

UOl 

04N/15»-OIA02S 

1851.0 

10-25-67 
3-26-68 

42.7 
51.8 

1808.3 
1799.2 

UOl 

3-26-68 

83.0 

1294.0 

04N/15W-19001S 

1275.0 

10-24-67 

101.6 

1173.4 

UOl 

04N/15M-01B02S 

1825.0 

10-25-67 

43.9 

1781. I 

UOl 

1-02-68 

102.7 

1172.3 

3-26-68 

48.9 

1776.1 

3-05-68 
3-25-68 

104.0 
93.6 

U71.0 
U81.4 

04N/15H-01C02S 

1825.0 

10-25-67 

(9) 

UOl 

5-07-68 
9-24-68 

93.3 

88.8 

1181.7 
U86.2 

04N/15X-01C03S 

1825.0 

10-25-67 

189.5(1) 

1635.5 

UOl 

3-26-68 

181.5 

1643.5 

04N/15H-20001S 

1318.0 

10-25-67 
3-26-68 

116.3 
90.2 

1201.7 
1227.8 

UOl 

04N/15a-01E01S 

1775.0 

10-25-67 

(9) 

UOl 

3-26-68 

19) 

04N/15H-20F01S 

1348.8 

1-02-6* 
2-06-68 

0«Y 
89.6 

1258.4 

UOl 

04N/15M-02J01S 

1730.0 

10-25-67 

41.4 

1688.6 

UOl 

3-26-68 

82.0 

1266.0 

3-26-68 

44.7 

1685.3 

5-0  7-68 
9-24-68 

80.2 
(3) 

1267.8 

•4N/15M-82J82S 

173S.0 

10-25-67 

41.9 

1693.1 

UOl 

3-26-68 

38.4 

1696.6 

04N/15H-20R01S 

1385.0 

10-25-67 
3-26-68 

62.9 
50.2 

1322.1 
1334.8 

UOl 

04N/1SM-05B01S 

1482.0 

10-26-67 

18.4 

1463.6 

UOl 

3-27-68 

20.4 

1461.6 

04N/1SM-20R02S 

1387.5 

10-25-67 
3-26-68 

47.5 

36.1 

1340.0 
1351.4 

UOl 

04N/15X-05C01S 

1437.0 

10-26-67 

10.4 

1426.6 

UOl 

3-27-68 

10.7 

1426.3 

04N/1SM-21A01S 

1460.5 

10-24-67 
3-25-68 

55.2 

38.7 

1405.3 
1421.8 

UOl 

e4N/lSH-06F01S 

1374.0 

10-26-67 

8.8 

1365.2 

UOl 

3-27-68 

9.6 

1364.4 

C4N/15W-21601S 

1441.0 

10-24-67 
3-25-68 

37.1 
22.3 

1403.9 
1418.7 

UOl 

04N/15t(-06H01b 

1420.0 

10-26-67 

4.8 

1415.2 

UOl 

3-27-68 

6.5 

1413.5 

04N/15H-21J01S 

1431.0 

10-24-67 
3-25-68 

19.9 
11.5 

14U.1 

1419.5 

UOl 

04N/15a-06K01b 

1396.0 

10-26-67 

3.2 

1392.8 

UOl 

3-27-68 

2.2 

1393.8 

04N/15W-21J02S 

1440.0 

10-24-67 
3-25-68 

25.2 

11.6 

1414.8 
1428.4 

UOl 

04N/15M-06P02S 

1353.0 

10-26-67 

20.5 

1332.5 

UOl 

2-13-68 

(0) 

C4N/15W-21M01S 

1390.0 

10-25-67 

29.7 

1360.3 

UOl 

3-27-68 

(1) 

3-26-68 

(1) 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA   CLARA-CALLEOUAS 

HYDRO   UNIT                      U-83.00 

UPPER    SANTA 

CLARA   R 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

••3.E0 

UPPER    SANTA    CLARA    R 

HYDRO    SU8UNIT                       U 

-03. EO 

EASTERN    HTORO    SUBAREA 

U-03.E1                                               EASTERN   HYDRO    SUBAREA 

u-03.ei 

e4N/15W-21M04b 

13»3.0 

3-26-68 

12.0 

1381.0 

1101 

e4N/l5M-36H01S 

2075.0 

11-13-67 
3-25-68 

36.5 

40.3 

2038.5 
2034.7 

1101 

04N/15K-21O02S 

1414.0 

10-24-67 

24.8 

1389.2 

1101 

04N/16W-01B01S 

1377.0 

10-26-67 

65.1 

1311.9 

1101 

3-25-68 

6.5 

1407.5 

3-27-68 

64.2 

1312.8 

04N/15«-22E04:> 

1446.0 

10-24-67 

(9) 

1101 

04N/16K-OIK01S 

1333.0 

10-26-67 
3-27-68 

70.3 
70.1 

1262.7 
1262.9 

1101 

04N/15K-22F02S 

1457.0 

10-24-67 

17.5 

1439.5 

1101 

1-02-68 

17.0 

1440.0 

04N/16M-01P03S 

1329.0 

10-25-67 

76.5 

1252.5 

1101 

2-06-68 

9.1 

1447.9 

3-27-68 

82.0 

1247.0 

3-05-68 

11.1 

1445.9 

3-26-6b 

7.6 

1449.4 

e«N/16H-01O01S 

1330.0 

10-25-67 

93.1(1) 

1236.9 

1101 

5-07-68 

8.8 

1448.2 

3-27-68 

81.5 

1248.5 

7-10-68 

12.0 

1445.0 

9-24-68 

15.9 

1441.1 

e4N/16K-02M01b 

1330.0 

10-25-67 
3-26-68 

83.4 
85.0 

1246.6 
1245.0 

1101 

04N/15H-22L01S 

1464.0 

10-24-67 

(1) 

1101 

3-25-68 

(U 

04N/16X-04H01S 

1218.4 

10-15-67 
12-15-67 

37.4 
35.4 

1181.0 
1183.0 

1101 

04N/15M-23B02S 

1530.0 

10-24-67 
3-25-68 

1.3 

(1) 

1528.7 

1101 

1-15-68 
6-11-68 

32.4 
(0) 

1186.0 

04N/15«-23B03S 

1550. 0 

10-24-67 
3-25-68 

25.1 
23.9 

1524.9 
1526.1 

1101 

04N/16W-06A01S 

1063.0 

ll-OJ-67 
3-28-68 

(1) 
(1) 

1101 

04N/15W-23C01& 

1515.0 

10-24-67 
3-25-68 

(2) 
(2) 

1101 

04N/16H-06J04S 

1043.4 

11-01-67 
3-28-68 

6.1 
(11 

1037.3 

1101 

04N/15*-23E01b 

1515.0 

10-24-67 

U.Z 

1503.8 

1101 

04N/16M-07001S 

1027.0 

10-15-67 

26.2 

1000.8 

1101 

3-25-68 

10.6 

1504.4 

11-15-67 
12-15-67 

15.2 
14.2 

1011.8 
1012.8 

04N/15W-23F01S 

1528.5 

U-24-67 

11.0 

1517.5 

1101 

1-15-68 

13.2 

1013.8 

3-25-68 

U.3 

1517.2 

2-25-68 
4-25-68 

13.2 
35.2(1) 

1013.8 
991.8 

04N/15M-23F02b 

1553.0 

10-24-67 
3-25-68 

(9) 
(9> 

1101 

04N/16M-09H01S 

1158.0 

5-25-68 
2-13-68 

60.2(1) 
(0) 

966.8 

1101 

04N/15*-23F03S 

1550.0 

10-24-67 

12.5 

1537.5 

1101 

3-25-68 

22.0 

1136.0 

3-25-68 

14.7 

1535.3 

4-25-68 

21.0 

1137.0 

04N/15N-23K03b 

1570.0 

10-24-67 

3.3 

1566.7 

1101 

04N/16M-09H02S 

1155.0 

10-15-67 

36.5 

1118.5 

1101 

3-25-68 

9.2 

1560.8 

11-15-67 
12-15-67 

31.5 
32.5 

1123.5 
1122.5 

e4N/15tl-23001S 

1588.0 

3-25-68 

9.6 

1578.4 

1101 

1-15-68 
2-25-68 

26.5 
24.5 

1128.5 
1130.5 

04N/15W-24C01J> 

1580.0 

10-24-67 

12.9 

1567.1 

1101 

3-25-68 

24.5 

1130.5 

3-25-68 

12.9 

1567.1 

4-25-68 
8-15-68 

23.5 
28.5 

1131.5 
1126.5 

04N/15H-26G01b 

1640.0 

10-24-67 

4.5 

1635.5 

1101 

3-25-68 

14.6 

1625.4 

04N/'16W-12C03S 

1030.2 

10-15-67 
12-15-67 

15.7 
13.7 

1014.5 
1016.5 

1101 

e4N/15H-26K01S 

1678.0 

10-24-67 

16.9 

1661.1 

1101 

1-15-68 

12.7 

1017.5 

3-25-68 

38.1(1) 

1639.9 

2-15-68 

12.7 

1017.5 

04N/15*-26R02b 

1686.0 

10-24-67 
1-02-68 

11.9 
15.3 

1674.1 
1670.7 

1101 

04N/16H-12K01S 

1281.0 

3-27-68 

51.8 

1229.2 

1101 

3-05-68 

17.4 

1668.6 

04N/16W-12K02S 

1280.0 

10-26-67 

63.1 

1216.9 

1101 

3-25-68 

25.4 

1660.6 

3-27-68 

48.4 

1231.6 

5-07-68 

27.5 

1658.5 

7-10-68 

30.7 

1655.3 

04N/16W-12M01S 

1265.0 

10-26-67 

62.3 

1202.7 

1101 

9-23-68 

34.3 

1651.7 

3-26-68 

47.2 

1217.8 

04N/15l*-26R04S 

1715.0 

11-13-67 

37.5 

1677.5 

1101 

04N/16H-12N01S 

1245.0 

10-25-67 

59.7 

1185.3 

1101 

3-25-68 

41.2 

1673.8 

3-26-68 

46.6 

1198.4 

•4N/I5K-31601S 

1506.5 

10-29-67 

2.9 

1503.6 

1101 

04N/16W-12N02S 

1253.0 

10-25-67 

(1) 

1101 

3-25-68 

5.3 

1501.2 

3-26-68 

47.4 

1205.6 

04N/15M-31N02S 

1375.0 

10-29-67 
3-25-68 

33.3 
29.6 

1341.7 
1345.4 

1101 

04N/16M-13001S 

1240.0 

10-25-67 
3-26-68 

62.9 
(2) 

1177.1 

1101 

04N/15W-31P025 

1385.8 

11-02-67 

32.5 

1353.3 

1101 

04N/16M-14E02S 

1179.0 

11-15-67 

96.2 

1082.8 

1101 

1-02-68 

35.9 

1349.9 

12-15-67 

70.2 

1108.8 

3-05-68 

37.8 

1348.0 

1-15-68 

70.2 

1108.8 

3-25-6B 

37.1 

1348.7 

2-25-68 

68.2 

1110.8 

5-07-68 

37.3 

1348.5 

3-25-68 

73.2 

1105.8 

7-10-68 

37.3 

1348.5 

4-25-68 

77.2 

1101.8 

9-23-68 

39.7 

1346.1 

5-25-68 
8-15-68 

77.2 
70.2 

1101.8 
1108.8 

04N/15H-35J02S 

1779.0 

11-13-67 

34.5 

1744.5 

1101 

3-25-68 

40.7 

1738.3 

04N/16W-14H01S 

1223.0 

10-25-67 
3-26-68 

67.6 
(2) 

1155.4 

1101 

04N/15W-35R01S 

1812.5 

11-13-67 

52.3 

1760.2 

1101 

3-25-68 

58.8 

1753.7 

04N/16W-15Q01S 

1152.9 

10-15-67 
11-15-67 

81.0(1) 
70.0 

1071.9 
1082.9 

1101 

04N/15»<-35R02S 

leoo.o 

11-13-67 

44.7 

1755.3 

1101 

12-15-67 

69.0 

1083.9 

3-25-68 

54.2 

1745.8 

1-15-68 
2-25-68 

71.0 
63.0 

1081.9 
1089.9 

04N/lbt<-36COlS 

1776.0 

3-25-68 

36.1 

1739.9 

1101 

3-25-68 
4-25-68 

64.0 
65.0 

1088.9 
1087.9 

04N/15W-36E01S 

1770.0 

3-25-68 

48.3 

1721.7 

1101 

5-25-68 

8-15-68 

66.0 
71.0 

1086.9 
1081.9 

04N/15H-36F01S 

1809.0 

11-13-67 

66.6 

1742.4 

1101 

3-25-68 

72.1 

1736.9 

04N/16W-15003S 

1153.0 

10-15-67 
11-15-67 

89.0(1) 
69.0 

1064.0 
1084.0 

1101 

04N/15M-36F03S 

1821.0 

3-25-68 

60.7 

1760.3 

1101 

12-15-67 

67.0 

1086.0 

1-15-68 

84.0 

1069.0 

See  page  Il3  for  key  to  terms  ft  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

N   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  CLARA-CALLteUAS  HYDRO  UNIT 


UPPER  SANTA  CLARA 

R  HTOHO  SUBUNIT 

U-03.E0 

EASTERN 

HYDRO  SUBAREA 

04N/16lf-15a03b 

1153.0 

2-25-68 

63.0 

1090.0 

fCONT.> 

3-25-68 

64.0 

1089.0 

4-25-68 

78.0(1) 

1075.0 

5-25-68 

62.0 

1091.0 

8-15-68 

70.0 

1083.0 

04N/16M-15R01S 

1155.0 

10-15-67 

63.5 

1091.5 

12-15-67 

62.5 

1092.5 

1-15-68 

58.5 

1096.5 

2-25-68 

55.5 

1099.5 

3-25-68 

53. b 

1101.5 

4-25-68 

52.5 

1102.5 

5-25-68 

54.5 

1100.5 

04N/16W-16001S 

1096.0 

11-15-67 

48.7 

1047.3 

12-15-67 

47.7 

1048.3 

1-15-68 

44.7 

1051.3 

2-25-68 

18.7 

1077.3 

4-25-68 

47.7 

1048.3 

5-25-68 

49.7 

1046.3 

8-15-68 

56.7 

1039.3 

04N/16W-16001S 

1U6.5 

10-15-67 

68.5 

1048.0 

12-15-67 

62.5 

1054.0 

1-15-68 

59.5 

1057.0 

2-25-68 

57.5 

1059.0 

3-25-68 

55.5 

1061.0 

4-25-68 

56.5 

1060.0 

5-25-68 

59.5 

1057.0 

8-15-68 

68.5 

1048.0 

04N/16H-16003S 

1115.8 

10-26-67 

69.0 

1046.8 

1-02-68 

65.5 

1050.3 

3-05-68 

65.2 

1050.6 

3-25-68 

(1> 

5-07-68 

72.1 

1043.7 

7-10-68 

76.1 

1039.7 

9-24-68 

71.1 

1044.7 

04N/16--17A02S 

1091.0 

2-13-68 

(0) 

04N/16M-1TA03S 

1090.0 

10-15-67 

51.7 

1038.3 

11-15-67 

44.7 

1045.3 

12-15-67 

42.7 

1047,3 

1-15-68 

40.7 

1049.3 

2-25-68 

42.7 

1047.3 

3-25-68 

50.7 

1039.3 

4-25-68 

56.7(1) 

1033.3 

5-25-68 

78.7(1) 

1011.3 

04N/16M-17A05S 

1089.0 

10-15-67 

50.7 

1038.3 

11-15-67 

45.7 

1043.3 

12-15-67 

43.7 

1045.3 

1-15-68 

40.7 

1048.3 

2-25-68 

74.7(1) 

1014.3 

4-25-68 

37.7 

1051.3 

5-25-68 

49.7 

1039.3 

8-15-68 

60.7 

1028.3 

04N/16H-18A01S 

1042.7 

11-02-67 

(6) 

e4N/16M-18F04S 

1023.0 

11-15-67 

8.7 

1014.3 

12-15-67 

7.7 

1015.3 

1-15-68 

8.7 

1014*3 

6-11-68 

(0) 

04N/16M-18J02S 

1042.0 

11-01-67 

(5) 

04N/16M-20a02i> 

1091.0 

10-26-67 

48.4 

1042.6 

3-27-68 

41.5 

1049.5 

04N/16H-21H02S 

1133.0 

10-02-67 

84.3 

1048.7 

10-26-67 

87.8 

1045.2 

12-05-67 

78.3 

1054.7 

1-02-68 

74.5 

1058.5 

2-06-68 

71.0 

1062.0 

3-05-68 

70.1 

1062.9 

3-25-68 

73.1 

1059.9 

5-07-68 

77.2 

1055.8 

7-10-68 

81.0 

1052.0 

8-14-68 

81.6 

1051.4 

9-24-68 

(1) 

9-24-68 

78.4 

1054.6 

04N/16H-22A01!> 

US5.0 

10-26-67 
3-27-68 

102.5 
(7) 

1052.5 

04N/16a-22C07:> 

1130.0 

11-15-67 

44.0 

1086.0 

12-15-67 

73.0 

1057.0 

2-25-68 

64.0 

1066.0 

3-25-68 

65.0 

1065.0 

4-25-68 

68.0 

1062.0 

5-25-68 

70.0 

1060.0 

8-15-68 

85.0 

1045.0 

04N/16M-22002S 

U28.0 

10-15-67 

79.3 

1048.7 

U-15-67 

69.3 

1058.7 

12-15-67 

67.3 

1060.7 

U-03.E1 
1101 


1101 


U-03.00 

UPPER  SANTA  CLARA  R  HYDRO  SUBUNIT 
EASTERN  HYDRO  SUBAREA 


u-03.ea 


1101 


1101 


1101 


1101 

1101 


1101 


1101 

1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


04N/16H-22002S 
(CONT.) 


1128.0 


04N/16H-22003S    1138.0 


04N/16M-22M01S    1148.0 


04N/16H-22R08S    1164.8 
04N/16M-23601S    1195.0 

04N/16M-23H01S    1194.0 


04N/16M-24A05S    1260.0 


04N/16M-24B02S    1243.0 


04N/16U-27H05S  1187.2 

04N/16II-27J01S  1188.0 

04N/16M-28A01S  1169.5 

04N/16M-32Q01S  1350.0 


04N/16«-34J01S  1230.6 

04N/16H-34J02S  1231.0 

04N/16M-35B01S  1245.0 

04N/16H-35L01S  1249.0 

04N/I6W-35M02S  1236.5 

04N/16W-36E02S  1295.0 

04N/16M-36M03S  1300.0 

04N/16«-36H04S  1284.0 

04N/16W-36P02S  1315.0 

04N/16M-36001S  1330.0 

04N/16H-36R01S  1350.0 

04N/17H-01A01S  1066.2 


2-25-68 
3-25-68 
4-25-68 
5-25-68 

12-15-67 
1-15-68 
2-25-68 
3-25-68 
4-25-68 

11-15-67 

12-15-67 

1-15-68 

6-11-68 

8-15-68 

10-26-67 

10-25-67 
3-26-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-25-68 
3-25-68 
4-25-68 
5-25-68 

12-15-67 
1-15-68 
2-25-68 
3-25-68 
4-25-68 
5-25-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-25-68 
3-26-68 
6-25-68 

11-15-67 

12-15-67 

1-15-68 

6-11-68 

1-02-68 
3-06-68 
3-25-68 
5-07-68 

10-26-67 
3-27-68 

11-02-67 
1-02-68 
2-13-68 
3-05-68 
3-25-68 
b-07-68 

12-05-67 
3-26-68 

3-26-68 

10-28-67 

10-28-67 
3-26-68 

10-28-67 
3-26-68 

10-28-67 

10-28-67 

10-28-67 
3-26-68 

10-28-67 

10-28-67 
3-26-68 

10-29-67 
3-26-68 

10-09-67 

11-08-67 

12-04-67 

1-09-68 


63.3 
62.3 
63.3 
104.3(1) 

71.3 
76.3 
75.3 
76.3 
75.3 

90.5 
88.5 

86.5 

(0) 

151.5 

96*8 

80.0 
66.7 

76.6 
67.6 
68.6 
65.6 
63.6 
60.6 
65.6 
63.6 

86.1 

86.1 

79*1 

81.1 

89.1(1) 

94.1 

94.5 
91.6 
75.5 
80.5 
76.6 
76.6 
75.6 

122.0 

119.0 

129.0 

(0) 

126.0 
126.0 
129.0 
129.6 

110. 0 
105.5 

66.8 
69.6 
70.6 
71.3 
69.6 
72.2 

(2) 
131.1 

174.1 

DRY 

147*8 
161.3(4) 

202.1 
(1) 

DRV 

DRV 

(1) 
111 

DRY 

107.2 
109.9 

88.3 
89.5 

20.8 
22.4 
14.3 
13.8 


1064.7 
1065.7 
1064.7 
1023*7 

1066*7 
1061*7 
1062.7 
1061.7 
1062.7 

1057.5 
1059.5 
1061.5 

996.5 

1068*0 

1116.0 
1128.3 

1117.4 
1126.4 
1125.4 
1128.4 
1130.4 
1133.4 
1128.4 
U30.4 

1173.9 
1173.9 
llbO.9 
1178.9 
1170.9 
1166.9 


1148. 
1161. 
1167. 
1162. 
1166. 
1166. 


1167.5 

1065.2 
1068.2 
1068.2 


1062.0 
1062.0 
1059.0 
1068.4 

1059.5 
1064.0 

1283.2 
1280. 4 
1279.4 
1278.7 
1280.4 
1277.8 


1099.5 
1066.9 


1101.2 
1087.7 

1034.4 


U-03.E1 
1101 

1101 
1101 


1101 

1101 

1101 


1101 


1101 


1101 

1101 

1101 
1101 

1101 

1101 
1101 

1101 

1101 


1222.8 
1220.1 

1261.7 
1260.5 

1045.4 
1043.8 
1061.9 
1052.4 

6050 

Sec  poge  II3  for  key  to  terms  ft  obbrevictions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUW 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUflFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VHATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA   CLARA-CALUeeUAS 

HTDRO   UNIT                        U-83.0e 

UPPER    SANTA 

CLARA    R 

HTDRO   SU6UNIT                     U« 

>o3.eo 

UPPER    SANTA 

CLAHA   N 

HYDRO   SUeuNIT                     U 

-03. CO 

EASTERN    MrORO    SU6AREA 

U-03.E1                                               EASTERN   HYDRO    SUBARE4 

U-03.E1 

0*N/17I*-01A01S 

1066.2 

2-06-68 

U.l 

1052.1 

5050 

04N/lTH-14eo2S 

958.0 

11-15-67 

18.2 

939.8 

UOl 

(CONT.) 

3-oi-6a 

u.^ 

1051.8 

(CONT.) 

12-15-67 

16.2 

9^1.8 

♦-02-68 

U.4 

1051.8 

2-15-68 

18.2 

939.8 

5-14-68 

16.2(«) 

1050.0 

4-15-68 

15.2 

9^2.8 

6-06-68 

17. 1(*) 

1049.1 

7-09-68 

18.3(4) 

1047.9 

04N/17M-15N01S 

996.0 

10-28-67 

FLO* 

1101 

7-31-68 

19.8(4) 

1046.4 

3-26-68 

FLOH 

9-19-68 

22.3(4) 

1043.9 

9-17-68 

FLUM 

0»N/17»-01C01S 

1060.0 

11-01-67 
3-28-68 

(It 
(1) 

1101 

0^N/17«-21C02S 

1010.0 

10-28-67 
3-25-68 

15*8 
23.5 

995.0 
986.5 

UOl 

04N/17H-01J01S 

1056.0 

10-09-67 

19.2(4) 

1036.8 

5050 

0^N/17H-22E01S 

897.6 

10-15-67 

13.0(11 

88^.6 

UOl 

11-08-67 

19.6(4) 

1036.4 

12-15-67 

1.0 

896.6 

12-0^-67 

14.8 

1041.2 

1-1 5-68 

.0 

897.6 

1-09-68 

14.3 

1041.7 

2-15-68 

3.0 

89^.  6 

2-06-68 

U.3 

1041.7 

5-15-68 

5.0 

892.6 

3-01-68 

U.5 

1041.5 

♦-02-68 

(1) 

0^N/17M-22e02S 

900.0 

10-15-67 

7.0 

893*0 

UOl 

5-14-68 

16.0(4) 

1040.0 

11-15-67 

5.0 

895.0 

6-06-68 

17.8(4) 

1038.2 

12-15-67 

3.0 

897.0 

7-09-68 

20.7(4) 

1035.3 

1-15-68 

2.0 

898.0 

7-31-68 

21.2(4) 

1034.8 

2-15-68 

5.0 

895.0 

9-19-68 

24.8(4) 

1031.2 

5-15-68 

4.0 

896.0 

04N/17M-02M01S 

1200.0 

10-28-67 

(21 

UOl 

0^N/17li-22E03S 

899.9 

10-15-67 
11-15-67 

9.0 
5.0 

890.9 
89^,9 

UOl 

04N/17H-12B02S 

1043.0 

10-09-67 

21.6 

1021.4 

5050 

12-15-67 

4.0 

895.9 

11-08-67 

18.4 

1024.6 

1-15-68 

4.0 

895.9 

12-04-67 

15.2 

1027.8 

2-15-68 

22.0(1) 

877.9 

1-09-68 

14.4 

1028.6 

5-15-68 

21.0 

878.9 

2-06-68 

13.7 

1029.3 

3-01-68 

14.5 

1028.5 

0^N/17M-23O01S 

9^9.7 

10-15-67 

18.0 

931.7 

UOl 

'♦-02-68 

15.9(4) 

1027.1 

11-15-67 

18.0 

931.7 

5-14-68 

16.9 

1026.1 

12-15-67 

17.0 

932.7 

6-06-68 

20.9(4) 

1022.1 

2-15-68 

17.0 

932.7 

7-09-68 

23.2(4) 

1019.8 

4-15-68 

31.0(1) 

918.7 

7-31-68 

26.8(4) 

1016.2 

5-15-68 

28.0 

921.7 

9-19-68 

28.3 

1014.7 

04N/17M-28e01S 

865.8 

10-02-67 

15.0 

850.8 

UOl 

04N/17K-12B03S 

1028.5 

1-15-68 

12.5 

1016.0 

UOl 

11-02-67 

15.0 

850.8 

2-15-68 

12.5 

1016.0 

12-05-67 
1-02-68 

15.2 
15.9 

850.6 
8^9.9 

0*N/17W-12e01i 

1020.6 

11-01-67 

21.7 

998.9 

UOl 

2-06-68 

14.9 

850.9 

3-28-68 

21.3 

999.3 

3-05-68 
3-25-68 

14.8 
15.6 

851.0 
850.2 

0*N/17M-12P01S 

991.9 

10-15-67 

15.0 

976.9 

UOl 

5-02-68 

15.1 

850.7 

11-15-67 

11.0 

980.9 

7-10-68 

14.2 

851.6 

12-15-67 

10.0 

981.9 

8-14-68 

15.4 

850. ♦ 

1-15-68 

11.0 

980.9 

9-23-68 

15.2 

050.6 

2-15-68 

12.0 

979.9 

♦-15-68 

11.0 

960.9 

0^N/17M-28L01S 

969.8 

10-28-67 

-.1 

969.9 

UOl 

5-15-68 

15.0 

976.9 

3-26-68 

1.2 

968.6 

04N/17M-12R01S 

1012.0 

12-15-67 

19.0 

993.0 

UOl 

0^N/17H-28L02S 

971.5 

10-28-67 

.9 

970.6 

UOl 

2-25-68 

19.0 

993.0 

3-26-68 

2.4 

969.1 

5-25-68 

21.0 

991.0 

05N/1^H-29P01S 

2265.0 

10-25-67 

♦  6.5 

2218*5 

UOl 

0«N/17H-13C01S 

988.0 

10-15-67 
11-15-67 

12.6 
9.6 

975.4 
978.4 

UOl 

3-26-68 

♦5.5 

2219.5 

12-15-67 

9.6 

978.4 

eSN/UH-30ROlS 

2190.0 

10-25-67 

3^7. 5(5) 

18^2.5 

UOl 

1-15-68 

9.6 

978.4 

3-26-68 

351.5(5) 

1838.5 

2-25-68 

12.6 

975.4 

♦-25-68 

10.6 

977.4 

e5M/l^M-30R02S 

2040.0 

10-25-67 

73.5 

1966.5 

UOl 

5-25-68 

12.6 

975.4 

3-26-68 

80.1 

1959.9 

04N/I7M-13C02S 

983.8 

10-09-67 

13.5 

970.3 

5050 

OSN/MW-31C02S 

1953.0 

10-25-67 

56.7 

1896.3 

UOl 

11-02-67 

13.2 

970.6 

UOl 

1-02-68 

58.2 

189^.8 

ll-U-67 

13.2 

970.6 

5050 

3-05-68 

59.5 

1893.S 

U-27-67 

12.5 

971.3 

3-26-68 

6^.5 

1088.5 

1-02-68 

13.8 

970.0 

UOl 

5-07-68 

62.8 

1890.2 

1-08-68 

12.8 

971.0 

5050 

7-10-68 

6^.6 

loao.^ 

2-01-68 

13.1 

970.7 

9-24-68 

58.6 

189^.« 

3-01-68 

13.2 

970.6 

3-05-68 

14.2 

969.6 

UOl 

05N/1^»«-31F0^S 

1950.0 

10-25-67 

♦  9.9 

1900.1 

UOl 

3-25-68 

16.4 

967.4 

3-26-68 

62.1 

1887.9 

3-27-68 

13.4 

970.4 

5050 

5-07-68 

16.0 

967.8 

UOl 

05N/UW-31L01S 

1920.0 

10-25-67 

♦9.6 

1870.^ 

UOl 

5-10-68 

14.8 

969.0 

5050 

3-26-68 

(9» 

5-U-6e 

14.7 

969.1 

6-07-68 

15.5 

968.3 

05N/15K-21(301S 

1628.0 

10-26-67 

(2) 

UOl 

7-09-68 

15.7 

968.1 

3-27-68 

38.7 

1589.3 

7-10-68 

15.5 

968.3 

UOl 

7-26-68 

15.9 

967.9 

5050 

05N/15M-28F01S 

1600.0 

10-26-67 

23.6 

1576. ♦ 

UOl 

9-10-68 

16.6 

967.2 

3-27-68 

(3) 

9-23-68 

16.3 

967.5 

UOl 

05N/15M-2B601S 

1625.0 

10-26-67 

33.5 

1591.5 

UOl 

©♦N/17K-13E01S 

985.0 

10-28-67 
3-26-68 

23.0 
24.1 

962.0 
960.9 

UOl 

3-27-68 

62.6 

1562.^ 

0SN/15M-32R02S 

1492.0 

10-26-67 

9.* 

1482.4 

UOl 

0«N/17M-13J01S 

1038.0 

11-15-67 
1-15-68 

89.0 
89.0 

949.0 
949.0 

UOl 

3-27-68 

11.2 

1480.8 

5-25-68 

58.0 

980.0 

05N/15W-33002S 

1552.0 

10-26-67 
1-02-68 

18.5 
17.8 

1533.5 
153^.2 

UOl 

04N/17X-U001S 

961.9 

2-13-68 
5-15-68 

(0) 
12) 

UOl 

3-05-68 
3-25-68 
5-07-68 

17.0 
30.5 
36.0 

1535.0 
1521.5 
1516.0 

0«N/17H-UO02S 

9SB.0 

10-15-67 

SI. 211) 

906.8 

UOl 

7-10-68 

38.0 

15U.0 

. 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA   CLARA-CALUeUAS 

HYDRO   UNIT                        U-03.00 

UPPER    SANTA 

CLARA    R 

HYDRO    SUHUNIT                      U- 

•03. EO 

UPPER    SANTA 

CLARA    R 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-03. EO 

EASTERN   HYDRO    SUBAREA 

U-03.E1                                               EASTERN   HYDRO    SUbARE4 

U-03.E1 

05N/1S«-33002S 

1SS2.0 

9-2*-68 

35. 6 

1516.4 

1101 

05N/17H-24B01S 

U72.5 

1-08-68 

(1) 

5050 

(CONT.) 

(CONT.) 

2-01-68 
3-14-68 

33.3 
36.9 

1139.2 
1135.6 

05N/15t(-33E01S 

1529.0 

10-26-67 
3-27-68 

(91 

(9) 

UOl 

3-27-68 
3-28-68 
4-26-68 

38.1(4) 

(1) 
37.8 

1134.4 
1134.7 

UOl 

5050 

05N/15W-33E03S 

1531.0 

10-26-67 
3-27-68 

(91 
(9) 

1101 

5-13-68 
6-07-68 
6-29-68 

40.2 
40.2 
57.8(6) 

1132.3 
1132.3 
1114.7 

05N/lb«-33E0«S 

1513.0 

10-26-67 
3-27-68 

11.0 
15.7 

1502.0 
1497.3 

UOl 

9-16-68 

62.5 

1110. 0 

05N/17W-24H01S 

1170.0 

10-26-67 

34.6 

1135.4 

UOl 

0SN/15W-33E05S 

1528.0 

10-26-67 
3-27-68 

13.6 
21.4 

1514.4 
1506.6 

UOl 

3-27-68 

(3) 

05N/17W-25B01S 

1145.0 

10-06-67 

26.7(2) 

1118.3 

5050 

0SN/15M-33E06S 

1*95.0 

10-26-67 

25.2 

1469.8 

UOl 

11-14-67 

28.2(2) 

1116.8 

3-27-68 

28.7 

1466.3 

11-27-67 
1-08-68 

26.8(2) 
25.7 

1118.2 
1119.3 

05N/15W-33K0XS 

1610.0 

10-26-67 

89.4 

1520.6 

UOl 

2-01-68 

26.6 

1118.4 

3-27-68 

88. 1 

1521.9 

3-01-68 
3-27-68 

25.7 
27.7 

1119.3 
1117.3 

05N/16M-19E01S 

1167.0 

10-06-67 
ll-U-67 

29.9 
(7) 

1137.1 

5050 

5-10-68 
6-07-68 

28.9 
30.2(2) 

1116.1 
1114.8 

11-27-67 

39.0(6) 

1128.0 

7-09-68 

32.0(2) 

1113.0 

1-08-68 

35.5 

1131.5 

7-29-68 

31.9(2) 

1113.1 

2-01-68 

36.9 

1130.1 

9-10-68 

37.5(2) 

1107.5 

3-01-68 

(3> 

3-27-68 

(3) 

05N/17H-25B02S 

1140.0 

10-06-67 
11-14-67 

(1) 
(1) 

5050 

0SN/16H-19E02S 

1160.0 

10-06-67 

22.3 

1137.7 

5050 

11-27-67 

(1) 

ll-U-67 

26.1 

1133.9 

1-08-68 

20.7 

1119.3 

11-27-67 

23.8 

1136.2 

2-01-68 

22.0 

1118.0 

1-08-68 

19.8 

1140.2 

3-01-68 

22.9(2) 

1117.1 

2-01-68 

23.8 

1136.2 

4-05-68 

22.7 

1117.3 

3-01-68 

26.3 

1133.7 

5-10-68 

(1) 

3-27-68 

27.0 

1133.0 

6-07-68 
7-09-68 

(I) 
(1) 

05N/16W-19M01b 

1158.0 

10-26-67 

10-26-67 

3-27-68 

25.2 
25.2 
27.4 

1132.8 
1132.8 
1130.6 

UOl 

7-29-68 
9-10-68 

(1) 
(1) 

05N/17W-25604S 

1136.0 

10-06-67 

16. 

>4(2) 

1119.6 

5050 

05N/16W-34P01S 

1233.0 

10-25-67 

18.2 

1214.8 

UOl 

11-14-67 

18 

1(2) 

1117.9 

3-26-68 

14.0 

1219.0 

11-27-67 
1-08-68 

16. 
15 

2(2) 
3(2) 

1119.8 
1120.7 

05N/16K-34P02S 

1235.0 

10-25-67 

18.8 

1216.2 

UOl 

2-01-68 

16 

1119.6 

1-02-68 

18.2 

1216.8 

3-01-68 

17 

,6(2) 

1118.4 

3-05-68 

16.6 

1218.4 

4-05-68 

17 

1118.9 

3-25-68 

17.6 

1217.4 

5-13-68 

19 

.0(2) 

1117,0 

5-07-68 

18.8 

1216.2 

6-07-68 

20 

.1(2) 

1115.9 

7-10-68 

20.0 

1215.0 

7-09-68 

22 

iO(2) 

1114.0 

9-2*-68 

22.3 

1212.7 

7-29-68 
9-10-68 

24 
27 

.1(2) 
.8(2) 

1111,9 
1108.2 

05N/16M-36B02S 

1474.0 

10-26-67 

22.6 

1451.4 

UOl 

3-27-68 

22.9 

1451.1 

O5N/17K-25e05S 

1134.0 

10-06-67 
U-14-67 

13 

14 

.1(2) 
,7(2) 

1120.9 
1119.3 

5050 

0SN/17W-12O01S 

1285.0 

10-06-67 

31.6 

1253.4 

5050 

11-27-67 

12 

.6(2) 

1121.4 

ll-l*-67 

30.8 

1254.2 

1-08-68 

12 

.2(2) 

1121.8 

U-27-67 

30.5 

1254.5 

2-01-68 

13 

1120.8 

1-08-68 

31.1 

1253.9 

3-01-68 

14 

.3(2) 

1119.7 

2-05-68 

26.5 

1258.5 

4-05-68 

13. 

1120.1 

3-07-68 

31.6 

1253.4 

5-13-68 

15 

.8(2) 

1118,2 

3-27-68 

30.8 

1254.2 

6-07-68 

16 

.8(2) 

1117.2 

5-10-68 

31.4 

1253.6 

7-09-68 

18 

7(2) 

1115.3 

6-07-68 

31.8 

1253.2 

7-29-68 

21 

,1(2) 

1112.9 

7-10-68 

31.9 

1253.1 

9-10-68 

24 

.4(2) 

1109.6 

8-01-68 

32.0 

1253.0 

9-16-68 

31.9 

1253.1 

0SN/17W-25B08S 

1150.0 

10-26-67 
3-27-68 

29 
29 

1121.0 
1120.5 

UOl 

0SN/17M-12D02S 

1300.0 

10-06-67 

37.9 

1262.1 

5050. 

11-27-67 

37.9 

1262.1 

05N/17W-25601S 

1136.0 

10-26-67 

(2) 

UOl 

1-08-68 

38.4 

1261.6 

3-27-68 

(2) 

2-05-68 

38.7 

1261.3 

3-07-68 

39.6 

1260.4 

05N/17W-25603S 

1129.5 

10-26-67 

16.2 

1113.3 

UOl 

3-27-68 

39.1 

1260.9 

1-02-68 

18.1 

1111.4 

5-10-68 

38.9 

1261.1 

3-05-68 

19.6 

1109.9 

6-07-68 

39.1 

1260.9 

3-25-68 

20.3 

1109.2 

7-10-68 

39.2 

1260.8 

5-07-68 

17.0 

1112,5 

8-01-68 

39.3 

1260.7 

7-10-68 

20.0 

1109.5 

9-16-68 

39.3 

1260.7 

9-24-68 

27.3 

1102.2 

05N/t7H-12K01S 

1200.0 

10-06-67 

(1) 

5050 

05N/17W-25604S 

1135.0 

10-06-67 

20.5(4) 

1114.5 

5050 

11-14-67 

-42.8 

1242.8 

10-26-67 

18.0 

1117.0 

UOl 

11-27-67 

(1) 

11-14-67 

22.5(4) 

1112.5 

5050 

1-08-68 

(1) 

11-27-67 

20.2(4) 

1114.8 

1-26-68 

-33.8 

1233.8 

1-08-68 

18,7 

1116.3 

2-05-68 

-35.9 

1235.9 

2-01-68 

19.7 

1115,3 

3-07-68 

(11 

3-01-68 

20.5 

1114.5 

3-27-68 

(1) 

3-27-68 

20.7 

1114.3 

UOl 

5-10-68 

(11 

3-27-68 

20.1 

1114.9 

5050 

6-07-68 

(1) 

5-10-68 

21.6(4) 

1113.4 

7-08-68 

(1) 

6-07-68 

22.5 

1112.5 

8-01-68 

-25.3 

1225.3 

7-09-68 

24.2 

1110.8 

9-16-68 

-24.5 

1224.5 

7-29-68 
9-1 ••68 

26.0(4) 
29.4 

1109.0 
1105.6 

0SN/17M-24B01S 

1172.5 

10-06-67 

32.4 

1140.1 

5050 

11-01-67 

34.4 

1138.1 

UOX 

0SN/17H-2SN02S 

1235.0 

10-28-67 

(6) 

UOl 

11-14-67 

(11 

5050 

11-27-67 

33.2 

1139.3 

05N/17t(-36A03S 

1109.0 

10-09-67 

12.4 

1096.6 

5050 

See  poge  ll3  for  key  to  terms  S  abbrevictions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

DATE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATK3N 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA   CLARA-CALLE6UAS   HYDRO   UNIT                        U-03.00 

UPPER   SANTA 

CLARA    R 

MYOrtO    SUBUNIT                     U 

-03. EO 

UPPEH    SANTA    CLARA    R 

HYDRO    SUBUNIT                     U-03.E0 

EASTERN   HfORO    SUBAHEA 

U-03.E1 

SIERRA   PELONA   HYDRO 

SUBAREA 

u-e3.E4 

05N/17*-36*03s 

1109.0 

11-01-67 

15.2 

1093.8 

1101 

ICONT.) 

11-08-67 

12-04-67 

1-09-68 

13.9 
10.9 
10.9 

1095.1 
1098.1 
1098.1 

05N/14M-13C01S 

2825.0 

11-02-67 
4-16-68 

70.2 
69.3 

27S4.8 

2755.7 

1101 

2-06-68 

11.9 

1097.1 

05N/14H-14A0IS 

2825.0 

11-02-67 

37.8 

2787.2 

1101 

3-01-68 

12.0 

1097.0 

4-16-68 

36.5 

2788.5 

4-02-68 

11.1 

1097.9 

5-14-68 

11.6 

1097.4 

0SN/14W-14A02S 

2820.0 

4-16-68 

28.2 

2791.8 

UOl 

6-06-68 

11.7 

1097.3 

7-09-68 
7-31-68 

13.9 
(9) 

1095.1 

05N/14W-14A03S 

2850.0 

4-16-68 

(4> 

UOl 

9-17-68 

(9) 

05N/14W-14F02S 

2705.0 

11-02-67 
4-16-68 

26.« 

2B.4 

2678.1 
2676.6 

UOl 

05N/17II-36G02S 

1092.0 

10-06-67 

16.6 

1075.4 

5050 

11-14-67 

16.8 

1075.2 

05N/14K-22J01S 

2575.0 

11-02-67 

95.6 

2479.4 

UOl 

11-27-67 

15.2 

1076.8 

3-28-68 

(9) 

1-09-68 

15.0 

1077.0 

2-14-68 

14.7 

1077.3 

e5N/14ti-23E01S 

2570.0 

11-02-67 

82.7 

2487.3 

U81 

3-01-68 

15.2 

1076.8 

3-28-68 

114.2(4) 

2455.8 

4-02-68 

15.2 

1076.8 

5-10-68 

15.5 

1076.5 

05N/14W-23N01S 

2550.0 

3-28-68 

(9) 

U«l 

6-06-68 

15.4 

1076.6 

7-09-68 

16.3 

1075.7 

05N/14H-23N02S 

2525.0 

11-02-67 

54.0 

2471.0 

UOl 

7-31-68 

17.7 

1074.3 

3-28-68 

54.9 

2470.1 

9-19-68 

22.1 

1069.9 

e5N/14H-24C01S 

2666.7 

11-02-67 

137.4(11 

2529.3 

1101 

05N/17M-36603S 

1090.0 

11-01-67 
3-28-68 

5.5 
12.6 

1084.5 
1077.4 

1101 

05N/14W-25001S 

2659.0 

3-28-68 
11-02-67 

136.5 
27.8 

2530.2 
2631.2 

UOl 

05N/17H-36G04S 

1090.0 

10-06-67 
11-14-67 

9.5 
9.7 

1080.5 
1080.3 

5050 

3-28-68 

25.2 

2633.8 

11-27-67 

7.9 

1082.1 

05N/14K-25003S 

2659.0 

3-28-68 

25.0 

2634.0 

UOl 

1-08-68 

7.4 

1082.6 

'2-01-68 

7.6 

1082.4 

05N/14W-26002S 

2500.0 

11-02-67 

38.3 

2461.7 

U81 

3-01-68 

7.7 

1082.3 

3-28-68 

40.6 

2459.4 

3-27-68 

7.5 

1082.5 

5-10-68 

7.8 

1082.2 

05N/14W-26E01S 

2483.0 

11-02-67 

30.3 

2452.7 

UOl 

6-07-68 

8.3 

1081.7 

3-28-68 

34.6 

2448.4 

7-09-68 

8.8 

1081.2 

7-26-68 

8.8 

1081.2 

05N/14X-26E02S 

2490.0 

11-02-67 

(1) 

UOl 

9-10-68 

13.4 

1076.6 

3-28-68 

31.9 

2458.1 

, 

05N/17H-36H03S 

1109.0 

10-09-67 
11-08-67 
12-04-67 

23.4 
23.8 
21.8 

1085.6 
1085.2 
1087.2 

5050 

05N/14M-26E03S 

2480.0 

11-02-67 
3-28-68 

23.3 
23.4 

2456.7 
2456.6 

UOl 

1-09-68 

22.3 

1086.7 

05N/14H-26601S 

2565.0 

11-02-67 

3.5 

2561.5 

Utl 

1 

2-06-68 

22.0 

1087.0 

1 

3-01-68 

22.3 

1086.7 

05N/14I(-27H01S 

2500.5 

11-02-67 

40.0 

2460.5 

UOl 

4-02-68 

22.4(4) 

1086.6 

3-28-68 

38.5 

2462.0 

5-14-68 

22.5(4) 

1086.5 

, 

6-06-68 

22.4 

1086.6 

0SN/14U-27J01S 

2461.0 

11-02-67 

(91 

UOl 

1 

7-09-68 

24.9(4) 

1084.1 

1 

7-31-68 

25.4(4) 

1083.6 

0SN/14M-27K01S 

2478.0 

11-02-67 

25.3 

2452.7 

UOl 

9-19-68 

29.9(4) 

1079.1 

3-28-68 

21.2 

2456.8 

05N/17H-36H04S 

1086.2 

11-01-67 

7.5 

1078.7 

1101 

3-28-68 

(1) 

ACTON   HYDRO    SUBAREA 

U-03.E5 

0SN/17H-36H0SS 

1099.6 

11-01-67 

(1> 

UOl 

3-28-68 

(1) 

03N/15H-01A01S 

1282.0 

4-09-68 

14.2 

1267.8 

UOl 

05N/17H-36J01S 

1088.2 

11-01-67 
3-28-68 

8.0 
(1) 

1080.2 

1101 

04N/12H-02E02S 

3520.0 

11-02-67 
4-08-68 

153.2 
153.6 

3366.8 
3366.4 

UOl 

05N/17B-36J02S 

1088.1 

10-09-67 
11-08-67 
12-04-67 
1-09-68 
2-06-68 
3-01-68 
4-02-68 
5-14-68 
6-06-68 
7-09-68 
7-31-68 
9-19-68 

9.6(4) 
12.1(4) 

5.7 

7.7(4) 

7.5(4) 

7.8 

(1) 

6.4(4) 

6.6 

8.6(4) 
10.0(4) 
14.7(4) 

1078.5 
1076.0 
1082.4 
1080.4 
1080.6 
1080.3 

1081.7 
1081.5 
1079.5 
1078.1 
1073.4 

5050 

04N/12W-11G01S 

3735.0 

11-02-67 
4-16-68 

58.7 
59.4 

3676.3 
3675.6 

UOl 

06N/17«-22A01^ 

1640.0 

11-14-67 
11-27-67 
1-08-68 
2-05-68 
3-07-68 
4-05-68 
5-10-68 
6-07-68 
7-10-68 
8-01-68 
9-10-68 

22.2 

19.7 
10.9 
11.0 
10.1 
8.8 
9.8 
11.7 
15.6 
17.9 
22.9 

1617.8 
1620.3 
1629.1 
1629.0 
1629.9 
1631.2 
16J0.2 
1628.3 
1624.4 
1622.1 
1617.1 

5050 

0BN/ieK-28801S 

3215.0 

11-15-67 
1-05-68 
2-07-68 
3-07-68 
4-30-68 
5-29-68 
7-03-68 
8-05-68 
9-12-6B 

70.9 
63.8 
63.8 
63.3 
63.3 
64.0 
65.7 
64.3 
65.1 

3144.1 
3151.2 
3151.2 
3151.7 
3151.7 
3151.0 
3149.3 
3150.7 
3149.9 

5050 

See  poge  Ii3  for  key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    CLARA-CALLE6UAS 

HYDRO   UNIT                        U-03.0C 

CALLeeUAS-CONCJO   HYURO    SU8UNIT 

U 

•03.F0 

CALLE6UAS-C0NEJ0   HYDRO   SUBUNIT 

U 

-03.Fe 

WEST    LAS   POSAS    HYDRO 

SUBAREA 

U-03.Fl                                               CAST    LAS   POSAS   HYDRO 

SUBAREA 

U-03.F2 

02N/20t»-16C01S 

291.6 

11-14-67 

217.4 

74.2 

5121 

02N/21M-11J01S 

385.8 

11-07-67 

359.9 

25.9 

5121 

2-28-68 

196.9 

94.7 

2-21-68 

339.1 

46.7 

5-14-68 

210.4 

81.2 

5-U-68 

(1> 

8-13-68 

229.0 

62.6 

8-13-68 

356.4 

29.4 

03N/19*-30E03S 

860.0 

5-14-68 

(7) 

5121 

02N/21M-12F01S 

404.6 

U-07-67 
2-21-68 

308.1 
310.4 

96.5 
94.2 

5121 

8-13-68 

(7) 

5-14-68 

325.8(2) 

78.8 

e3N/19W-30P01S 

761.2 

11-14-67 

61.8 

699.4 

5121 

e-13-68 

352.2(2) 

52.4 

2-28-68 

60.8 

700.4 

5-14-68 

61.3 

699.9 

02N/21ri-t5A01S 

308.5 

11-07-67 

329.5 

-21.0 

5121 

5-14-68 

61.3 

699.9 

2-21-68 

324.2 

-15.7 

8-13-68 

61.9 

699.3 

5-14-68 

339.5 

-31.0 

8-13-68 

358.1 

-49.6 

03N/19K-33P03S 

731.5 

11-14-67 
2-26-68 

306.7 
293.0 

424.8 
438.5 

5121 

02N/2l«-lSM03b 

263.0 

n-07-67 

268.7 

-5.7 

5121 

2-29-68 

304.0(11 

427.5 

2-21-68 

268.1 

-5.1 

5-14-68 

293.8 

437.7 

5-14-68 

(1) 

5-14-68 

293.8 

437.7 

8-13-68 

287.6 

-24.6 

8-13-68 

<1> 

02N/21H-16J01S 

259.4 

11-07-67 

(9) 

5121 

2-21-68 

84.5 

174.9 

ARROYO    SANTA    ROSA    HYURO    SUBAREA 

U-03.F3 

5-14-68 

81.5 

177.9 

8-13-68 

82.5 

176.9 

02N/19W-20L01S 

304.5 

5-15-68 

(2) 

5121 

02N/21H-20003S 

112.1 

12-13-67 
2-26-68 

113. «(1) 
111.4(5) 

-1.3 
.7 

5121 

8-14-68 

(2) 

5-16-68 

114.4(4) 

-2.3 

02N/19W-20N01S 

305.5 

12-12-67 
3-01-68 
5-15-68 

(51 

173.9 

(11 

131.6 

5121 

EAST    LAS   HOSAS   HYDRO 

SUBAREA 

U-03.F2 

8-14-68 

206.9 

98.6 

02N/19M-21C02S 

489.6 

12-12-67 

140.8 

348.8 

5121 

02N/19t(-03A05S 

579.6 

11-17-67 

2.2 

577.4 

5121 

3-01-68 

140.5 

349.1 

2-29-68 

1.2 

578.4 

5-15-68 

136.6 

353.0 

5-14-68 

.9 

578.7 

8-14-68 

139.0 

350.6 

8-13-68 

.8 

578.8 

02N/20M-22H01S 

281.6 

12-12-67 

219.1 

62.5 

5121 

02N/19K-04KeiS 

526.7 

11-17-67 

144.6 

382.1 

5121 

3-01-68 

213.4 

68.2 

2-29-68 

137.6 

389.1 

5-15-68 

213.2 

68.4 

5-14-68 

134.1 

392.6 

6-14-68 

214.7 

66.9 

8-13-68 

131.2 

395.5 

02N/20W-23R01S 

234.6 

12-12-67 

95.8 

138.8 

5121 

02N/I9t(-05M01S 

477.6 

U-14-67 
2-28-68 

272.3 
251.7 

205.3 
225.9 

5121 

3-01-68 
5-15-68 

88.0 
(1) 

146.6 

5-14-68 

250.4 

227.2 

8-14-68 

92.5 

142.1 

8-13-68 

249.5 

228.1 

02N/20W-25L01S 

235.2 

12-12-67 

(9) 

5121 

02N/19K-06E01S 

615.0 

11-14-67 

(1) 

5121 

3-01-68 

53.7 

181.5 

2-28-68 

356.1 

258.9 

5-15-68 

54.4 

180.8 

5-14-6B 

368.1 

246.9 

8-14-68 

60.8 

174.4 

8-13-68 

(D 

02N/20U-26B03S 

205.5 

12-12-67 

68.8 

136.7 

5121 

02N/19ri-06N03S 

442.8 

11-14-67 

88.8 

354.0 

5121 

3-01-68 

60.5 

145.0 

2-28-68 

87.0 

355.8 

5-15-68 

57.1 

148.4 

5-14-68 

89.0 

353.8 

8-14-68 

60.0 

145.5 

8-13-68 

90.5 

352.3 

02N/19M-07A03S 

457.0 

2-28-68 

110.6 

346.4 

5121 

CONEJO    VALLEY    HYDRO 

SUBAREA 

U-03.F4 

5-14-68 

112.8 

344.2 

8-13-68 

101.2 

355.8 

01N/19U-07K08S 

653.1 

12-13-67 

9.6 

643.5 

5121 

02N/19M-08603S 

491.4 

11-14-67 
2-28-68 
5-14-68 

(1) 
(3) 
(31 

5121 

3-14-68 
8-30-68 

12.1 
(5) 

641.0 

8-13-68 

(1) 

01N/19H-07K16S 

634.6 

12-13-67 
3-06-68 

(4i 
(41 

5121 

02N/20M-OiaolS 

451.7 

11-14-67 
2-28-68 

96.0 
(9) 

355.7 

5121. 

8-15-68 

(4i 

5-14-68 

92.8 

358.9 

01N/19W-18B06S 

711.1 

12-13-67 

4.0 

707.1 

5121 

8-13-68 

93.9 

357.8 

3-06-68 
5-21-68 

3.9 
44.3 

707,2 
666.8 

02N/20i(-06a01S 

557.1 

11-07-67 
2-28-68 

156.7 
151.0 

400.4 
406.1 

5121 

8-15-68 

(6) 

5-14-68 

152.0 

405.1 

01N/20M-03J01S 

762.9 

12-13-67 

61.1 

701.8 

5121 

8-13-68 

152.3 

404.8 

3-06-68 
5-21-68 

60.4 
(1) 

702.5 

o2N/20KroeHois 

429.9 

11-14-67 
2-28-68 

423.9 
(9) 

6.0 

5121 

8-15-68 

(1) 

5-14-68 

(7> 

02N/19M-33C02S 

778.4 

12-13-67 

52.7 

725.7 

5121 

8-14-68 

464.3(1) 

-34.4 

3-14-68 

50.7 

727.7 

02N/20H-10601S 

415. 1 

11-14-67 

(3) 

5121 

2-29-68 

292.6(5) 

122.5 

riERRA    REJADA    VALLEY 

HYDR    SUBAREA 

O-03.F5 

5-14-68 

(1) 

8-14-68 

310.0 

105.1 

02N/19X-10H01S 

618.6 

12-11-67 

218.8 

399.8 

5121 

02N/20M-12602S 

420.0 

11-14-67 
2-28-68 
5-14-68 
8-13-68 

92.6 
87.4 
88.0 
85.1 

327.4 
332.6 
332.0 
334.9 

5121 

02N/19W-11J02S 

717.2 

3-01-68 
5-15-68 
8-14-68 

5-15-68 

218.0 
(9) 
(9) 

(7) 

400.6 

5121 

02N/20M-12JelS 

428.7 

11-14-67 
2-28-68 

239.5 
218.0 

189.2 
210.7 

5121 

8-14-68 

(3> 

5-14-68 

217.0 

211.7 

02N/19W-14D01S 

618.4 

12-11-67 

230.0 

388.4 

5121 

•-13-68 

215.8 

212.9 

3-01-68 
5-15-68 

223.7 
(9) 

394.7 

See  poge  ll3  for  key  to  terms  &  abbreviations 


-ISI- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 

WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SANTA   CLARA-CALLE6UAS 

HYDRO   UNIT                        0-03.00 

CALLE6UAS-C0NEJ0   HYURO    ^UBUNIT                             U-03.F0 
TIERHA    REJADA    VALLEY    HYOR    SUBAHEA 

U-03.FS 

e2N/19«-U001^ 
(CONT.) 

618.4            8-14-68                  (61 

5121 

02N/19*-»»P01S 

677.4         12-12-67              36.3                   641.1 
3-01-68              31.8                   64S.6 
5-15-68                 (1) 
8-14-68                 (91 

5121 

e2N/19M-15J02S 

627.7        12-12-67           236.5                  391.2 
3-01-68           220.8                   407.7 
5-15-68                (1) 
8-14-68                 (1» 

5121 

SIMI    VALLtV   HYDRO   SUBARCA 

U-03.F7 

02N/17l(-09E01S        1027.0           5-15-68                13) 

8-U-68                (3» 

5121 

D2N/irM-09N05S         1047.8           5-15-68              1ft.*                 1031.0 

8-14-68             19.4                1028.4 

5121 

e2N/18M-01M01S 

993.6          5-15-68           278.3<2>           715.3 
8-14-68                 (4) 

5121 

•2N/1B«-07F04S 

753.4         12-11-67             67.0                  666.4 
3-01-68              64.1                   689.3 
5-15-68              64.0                   689.4 
8-14-68              64.7                   688.7 

5121 

02N/iaH-e8C02S 

746.4           5-15-68                 (5) 
8-14-68                 (5) 

5121 

02N/18W-09M01S 

770.7          5-15-68             78.5                  692.2 
8-14-68             78.2                  692.5 

5121 

02N/18M-13C01S 

939.2          2-29-68                (5) 
8-14-68                (5) 

5121 

02N/iaH-14C03S 

883.2           5-15-68             64.4                  818.8 
8-14-68              66.9                   816.3 

5121 

02N/18M-15602S 

868.6           5-15-68              94.2                   774.4 
8-14-68             93.7                  774.9 

5121 

THOUSAND   OAKS   HTORO   SUBAREA 

U-03.F8 

I1N/19M-01K01S 

1244.2           3-14-68              36.3                 1207.9 
5-16-68                 (1) 

5121 

01N/19M-02C01S 

890.5        12-14-67             27.3                  863.2 
3-14-68              24.9                   865.6 
3-14-68              24.9                   865.6 
8-30-68                 (7) 

5121 

eiN/19M-02L01S 

945.2        12-14-67             75.3                  869.9 
3-14-68              76.4                   868.8 
8-30-68              76.9                   868.3 

5121 

0lN/19«-09H02b 

764.0         12-13-67           255.2                  508.8 
3-14-68                «7> 
8-30-68                17) 

5121 

01N/19«-lig01S 

902.6         12-14-67              38.5                   864.1 
3-14-68              39.4                   863.2 
8-30-68             40.5                  862.1 

5121 

01N/19M-13B01S 

996.1            3-14-68              57.6                   938.5 
5-15-68              49.9                   946.2 

5121 

01N/19H-14K04b 

907.9         12-20-67              49.1                   858.8 
3-14-68              48.3                   859.6 

5121 

01N/19«-15A02b 

816.5        12-14-67             49.9                  766.6 
3-14-68              47.1                   769.4 

5121 

01N/19»-15E01b 

902.6        12-13-67             21.0                  881.6 
3-06-68              24.8                   877.8 
5-21-68              25.0                   877.6 
5-21-68              25.0                   877.6 
8-15-68             26.7                  875.9 

5121 

02N/18H-31K01S 

1148.5         12-14-67                 (9) 
3-14-68                 (5) 
3-14-68                 «5) 

5121 

02N/19a-35J01S 

1001.4         12-14-67              94.4                   907.0 
3-14-68             96.1                  905.3 
3-14-68             96.1                  905.3 

5121 

See  page  ii3  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATUN 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

DATE 


GROUNO 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


MALISU  HYOKO  UNIT 


T0PAN6A  HYDRO  SUBUNIT 

T0PAN6*  CANYON  HYDRO  SUdAREA 


U-04.A0 


U-04.A1 


U-04.0e 

MALIbU  CREEK  HYDRO  SUBUNIT 

MALiaU  CREEK  HYOHO  SUBAREA 


U-04.B0 


U-04>B1 


01S/16M-18L02S 

921.0 

11-14-67 
4-16-68 

71.0 
65.9 

850.0 
855.1 

UOl 

01S/17K-29E01S 

80.0 

U-15-67 
4-17-68 

10.8 

68.8 
69.2 

UOl 

01S/16M-29001S 

60.0 

11-14-67 
4-16-68 

11.4 
7.3 

48.6 
52.7 

1101 

01S/17H-29N01S 

59.4 

11-15-67 
4-17-68 

31.0 

29.1 

28.4 
30.3 

UOl 

01S/16M-29002S 

60.0 

11-14-67 
4-16-68 

8.6 
3.4 

51.4 
56.6 

net 

01S/17W-29N02S 

63.8 

11-15-67 
4-17-68 

25.6 
24.2 

38.2 
39.6 

UOl 

01S/16H-32601!> 

17.5 

11-14-67 
4-16-68 

14.6(1) 
10.4«1) 

2.7 
7.1 

1101 

01S/17H-29P01S 

35.0 

11-15-67 
4-17-6* 

25.4 
24.9 

9.6 
10.1 

UOl 

01S/16W-32eo2S 

16.0 

11-14-67 
4-16-68 

11.4<2) 
7.4(2) 

4.6 

8.6 

1101 

01S/17H-32F01S 

19.7 

11-15-67 
4-17-68 

16.2 
15.7 

3.5 

4.0 

UOl 

PIEDRA   GOHDA   CANYON 

HYDRO    SUBAREA 

U-04.A4 

01S/17M-32F02S 

21.9 

U-15-67 
4-17-68 

17.6 
17.0 

4.3 

4.9 

UOl 

01S/17W-36001S 
01S/17M-36H02S 

01S/I7--26E01S 

825.0         11-14-67           366.7 
4-16-66           365.8 

250.0         11-14-67             37.7 
4-16-68              36.4 

LAS   FL0RE5   CANYON  HYDRO   SUBAREA 

325.0        11-14-67             FLOK 
4-16-68              FLOM 

458.3 
459.2 

212.3 

213.6 

1101 
UOl 

U-04.A5 
UOl 

01S/17W-32F03S 
01S/17W-32601S 
01S/17M-32L04S 
01S/17K-32L05S 

16.3 
12.5 
16.0 
15.0 

11-15-67 
4-17-68 

11-14-67 
4-17-68 

11-15-67 
4-17-68 

11-14-67 

11-15-67 

4-17-68 

13.3 
12.7 

10.7 
9.9 

13.0 
12.2 

15.0 
14.3 
14.5 

3.0 
3.6 

1.8 
2.6 

3.0 
3.8 

.0 
.7 
.5 

UOl 
UOl 
UOl 
UOl 

LAS    VIRGENES   CANYON   HYDRO   SUBAREA 

O-04.B2 

01N/17W-30P02S 

703.0 

11-15-67 
4-16-68 

34.4 
31.5 

668.6 
671.5 

UOl 

01N/17M-31C01S 

703.0 

11-15-67 
4-16-68 

35.7 
31.8 

667.3 
671.2 

UOl 

01N/18M-24J01S 

1119.4 

11-15-67 
4-16-68 

143.8 
140.9 

975.6 
978.5 

UOl 

01N/18ti-24J02S 

1106.4 
LINDERO 

11-15-67 
4-1^-68 

CANYON    HYDRO 

135.2 
132.0 

SUBAREA 

971.2 
974.4 

UOl 
O-04.B3 

01N/18M-10001S 

1340.0 

5-16-68 

191 

5121 

01N/18M-17B01S 

1350.0 

5-16-68 

(5) 

5121 

01N/18W-17F01S 

1065.8 

3-14-68 
5-16-68 

(9) 
(9) 

5121 

01N/18M-17H01S 

1400.0 
RUSSELL 

5-16-68 
VALLEY    HYDRO 

104.0 
SUBAREA 

1296.0 

5121 
U-04.B5 

01N/19H-24M01S 

904.7 

12-13-67 
3-06-68 
5-21-68 
8-15-68 

36.1 
35.5 

34.7 
36.4 

868.6 
869.2 
870.0 
866.3 

5121 

SHERHOOO 

HYDRO    SUBAREA 

U-04.B6 

01N/19M-19L02S 

1082.0 

12-20-67 
3-06-68 
5-21-68 
5-21-68 
8-15-68 

47.5 

51.3 

(7) 

(9) 

(9) 

1034.5 
1030.7 

5121 

01N/19M-28A01S 

963.3 

12-13-67 
3-06-68 
5-21-68 
8-15-68 

3.7 

3.6 

4.7 
16.0 

959.6 
959.7 
958.6 
947.3 

5121 

01N/19M-30A01S 

998.2 

12-13-67 
3-06-68 
5-21-68 
8-15-68 

2.9 
2.0 
(11 
(11 

995.3 
996.2 

5121 

01N/20H-24H02S 

1126.0 

12-20-67 
3-06-68 
5-21-68 
8-15-68 

(1> 

(1) 

50.1 

51.4 

1075.9 
1074.6 

5121 

01N/2e«-25E02S 

1203.4 

12-20-67 
3-06-68 
5-21-68 

66.4 

70.7 
89.7 

1137.0 
1132.7 
1113.7 

5121 

See  page  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotiont 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

EL£VATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


MALIBU  CREEK  HTORO  bUBUNIT 

SHERWOOD  HYDRO  SUBAREA 

01N/20i-25E02b    1203. ♦    8-15-68 


MALiaU  MTURO  UNIT 

U-O^.BO 


(9) 


U-0^.86 
5121 


U-04.00 

POINT  DUNE  HYDRO  SUUUNIT 

RAMEMA  CANYON  HYDRO  SUBARE* 


01S/18W-32POlb 
01S/18H-32P02S 
01S/18W-3^H01S 
02S/18W-05B01S 
02S/18W-0SC01S 
02S/18W-05C02S 
02S/18M-OSC03S 
02S/18M-05CO^S 
02S/18h-0SC0SS 
02S/18H-05E01S 

01S/18M-31N01S 
02S/18W-06eolS 
02S/18M-06E02S 
02S/iew-06H01S 
02S/18W-06M02S 


120.0 
135.0 
125.0 
100.0 
125.0 
100.0 
100.0 
100.0 
125.0 
200.0 


U-1^-67 
4. 16-68 

ll-l^-67 
♦-16-6S 

ll-l^-67 
♦-16-68 

ll-M-67 
♦-16-68 

ll-U-67 
♦-16-68 

ll-U-67 
♦-16-68 

ll-U-67 
♦-16-68 

ll-U-67 
♦-16-68 

ll-U-67 
♦-16-68 

11-1^-67 
♦-16-68 


25.1 
15.6 

20.7 
18.3 

♦  5.0 
♦5.1 

20.3 
15.9 

36.3 

28.7 

5.6 
♦  .7 

DRY 
7.^ 

2^.8 
10.5 

23.7 
12*2 

68.5 
67.6 


U-04.C0 


9^.9 
10^.^ 

1U.3 
116.7 

80.0 
79.9 

79.7 
8^.1 

88.7 
96.3 

95.3 


92.6 

75.2 
89.5 

101.3 
112.8 

131.5 
132. ♦ 


ZUMA  CANYON  HYDRO  SUBAREA 


90.0 
66.6 
66.0 
5^.0 
♦5.0 


11-15-67 
♦-17-68 

11-15-67 
♦-17-68 

11-15-67 
♦-17-68 

11-15-67 
♦-17-68 

11-15-67 
♦-17-68 


5^.3 
♦♦.2 

3^.2 
32.0 

38.0 
36.0 

27.9 
31.0 

22. 7(4I 
2^.1<^> 


TRANCAS  CANYON  HYDRO  SUBAREA 


01S/19M-29P01S 

275.0 

11-15-67 
♦-17-68 

9.9 
7.^ 

91S/19M-29001S 

690.0 

11-15-67 
♦-17-68 

25^.2 

253.9 

01S/19W-35P01S 

25.0 

11-15-67 
♦-17-68 

21.8 
13.3 

01S/19M-35002S 

23.0 

11-15-67 
♦-17-68 

15.9 
8.7 

35.7 
♦5.8 

32.4 

34.6 

28.0 
30.0 

26.1 
23.0 

22.3 

20.9 


265.1 
267.6 

♦  35.8 
♦36.1 

3*2 

11.7 

7.1 
U.3 


U-0^.C5 
1101 
1101 
1101 
1101 
1101 
UOl 
1101 
UOl 
UOl 
UOl 

U-0^.C6 
UOl 
UOl 
UOl 
UOl 
UOl 

O-0^.C7 
UOl 
UOl 
UOl 
UOl 


See  page  113  for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GRCXJND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

STATE    WELL 

SURfACC 

SURFACE 

DATE 

TO    VMTER 

NUMBOt 

ELEVATION 

SURFACE 

IM   FEET 

IN    FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    W€LL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


MALiaU  HYURO  UNIT 

CANARILLO  HYDRO  SUBUNIT  U-04.00 

NICHOLAS  CANYON  HYURO  SUBAREA  U-04.03 

etS/19H-30Pel&    225.0    U-14-6T      3.3       221.7    1101 

4ol6-68      «•«       220.6 


U-04.00 


ARROYO  SEUUIT  HYDRO  SUBAREA 


U-04.04 


01S/20M-25e01S  54.0        11-14-67  22.5(4)  31.5        1101 

4-16-68  10.0  44.0 


Sm  page  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 

GROUND 
SURFACE 

DATE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 
SUPPLY- 

STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

TO    ¥(ATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATIOM 

IN   FEET 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN    OABRIEL    HIVEH 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTAL    PL 

3F    LA    CO 

HYDRO    SUUUNIT                     U-05.AO 

COASTAL   PL    OF    LA    CO   HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. A8 

NEST    C0AS1 

HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2                                               MEST    COAST    HYDRO    SUBAREA 

U^05,A2 

02S/14M-27M01S           155.0          9-30-6* 

225.3(6) 

-78.3 

5061 

02S/I»«(-l9K02b 

57.0 

10-17-67 
11-06-67 

92.5 

93.0 

-35.5 

•36.0 

5050 
1101 

(CONT.I 

4-09-68 

88.0(2) 

-31.0 

5050 

02S/14K-27P02S           162.0         11-06-67 

245.5 

-B3.5 

1101 

4-15-68 

91.3<2) 

-34.3 

1101 

4-10-68 

238.2 

-76,2 

5-06-68 

90.4(2) 

-33.4 

8-05-68 

91.2 

-34.2 

02S/14M-28EO1S           108.0         10-02-67 

194.2(11 

-86.2 

5061 

9-03-68 

90.9 

-33.9 

10-02-67 
11-02-67 

194.2(11 
197.2(11 

-86.2 
-89.2 

•2S/1*«-19K03!> 

57.0 

10-17-67 

93.3 

-36.3 

5050 

12-01-67 

190.2(11 

-82.2 

11-06-67 

98.3 

-41.3 

1101 

1-02-68 

173.2(5) 

-65.2 

4-09-68 

102.3(5) 

-45.3 

5050 

2-05-6a 

175.7(5) 

-67.7 

4-15-68 

103.5(4) 

-46.5 

1101 

2-05-68 

187.2(1) 

-79.2 

5-06-68 

97.1 

-40.1 

3-04-68 

182.2(5) 

-74.2 

8-05-68 

97.2 

-40.2 

3-04-68 

195.2(11 

-87.2 

9-03-68 

94.5 

-37.5 

4-02-68 
4-02-68 

174.6 
174.1(5) 

-66.6 
-66.1 

5050 
5061 

I2S/1AW-19M02S 

30.0 

11-06-67 

51.6 

-21.6 

1101 

4-02-68 

194.2(11 

-86.2 

4-15-68 

51.6 

-21.6 

5-02-68 
5-02-68 

184.2(51 
195.2(1) 

-76.2 
-87.2 

02S/MW-19M03S 

30.0 

11-06-67 

DRY 

1101 

6-03-68 

185.2(5) 

-77,2 

4-15-68 

39.7 

-9.7 

6-03-68 
7-01-68 

197.2(1) 
187.2(5) 

-89.2 
-79.2 

02S/UM-19P01S 

37.0 

11-06-67 

DRY 

1101 

7-01-68 

198.2(1) 

-90.2 

4-15-68 

DRY 

7-31-68 
7-31-68 

185.2(5) 
198.2(1) 

-77,2 
-90,2 

•2S/l*«-19P02b 

34.0 

11-06-67 

DRY 

U81 

9-04-68 

181.2(5) 

-73,2 

4-15-68 

DRY 

9-04-68 

194.2(1) 

-86.2 

02S/14M-19P03S 

34.0 

11-06-67 

DRY 

1181 

02S/14H-28F01S           116.0         10-02-67 

215.5(1) 

-99.5 

5061 

4-15-68 

DRY 

10-23-67 
11-02-67 

175.8 
221.5(1) 

-59.8 
-105.5 

5050 

5061 

02S/JA«-l9O01b 

48.9 

10il7-67 

85.9 

-37.0 

50S0 

12-01-67 

217.5(1) 

-101.5 

11-06-67 

86.3 

-37.4 

1101 

1-02-68 

207.5(1) 

-91.5 

4-09-68 

116.2 

-67.3 

5050 

2-05-68 

177.1(5) 

•61,1 

4-15-68 

•5.9 

-37.0 

1101 

2-05-68 
3-04-68 

216.5(1) 
182.5(5) 

-100.5 
-66,5 

•2S/14H-22N06S 

159.2 

10-02-67 

151.4(5) 

7.8 

5061 

3-04-68 

222.5(1) 

-106.5 

10-17-67 

151.0 

8.2 

5050 

4-02-68 

182.1 

-66,1 

5050 

11-02-67 

146.4(5) 

12.8 

5061 

4-02-68 

181.5(5) 

-65,5 

5061 

12-01-67 

150.9(5) 

8.3 

4-02-68 

220.5(1) 

-104,5 

12-29-67 

151.9(5) 

7.3 

5-03-68 

181.5(5) 

-65.5 

2-01-68 

151.9(5) 

7.3 

5-03-68 

222.5(1) 

-106.5 

3-01-68 

151.9(5) 

7.3 

6-03-68 

186.5(5) 

-70.5 

4-02-68 

156.6 

2.6 

5050 

6-03-68 

227.5(1) 

-111.5 

4-02-68 

152.5(6) 

6.7 

5061 

7-01-68 

227.5(1) 

-111,5 

5-02-68 

151.9(5) 

7.3 

7-01-68 

188.5(5) 

-72,5 

5-31-68 

150.9(5) 

8.3 

8-01-68 

224.1(1) 

-108,1 

6-30-68 

149.9(5) 

9.3 

8-01-68 

171.5(5) 

-55,5 

7-31-68 

149.5(5) 

9.7 

9-04-68 

223.1(1) 

-107,1 

9-03-68 

149.9(5) 

9.3 

9-04-68 

184.5(5) 

-68,5 

02S/l*«-22N0aS 

157.9 

10-02-67 

211.5(5) 

-53.6 

5061 

02S/14H-28L01S           124.0         10-02-67 

178.9(5) 

-54,9 

5061 

10-17-67 

209.1 

-51.2 

5050 

10-17-67 

184.0 

-60,0 

5050 

11-02-67 

209.0(6) 

-51.1 

5061 

11-02-67 

183.9(5) 

-59,9 

5061 

12-01-67 

212.0(6) 

-54.1 

12-01-67 

178.9(5) 

-54.9 

12-29-67 

210.5(5) 

-52.6 

1-02-68 

174.9(5) 

-50.9 

2-01-68 

210.5(5) 

-52.6 

2-02-68 

175.9(5) 

-51.9 

3-01-68 

209.5(5) 

-51.6 

3-01-68 

181.9 

-57.9 

4-01-68 

207.4 

-49.5 

5050 

4-01-68 

184.7 

-60.7 

5050 

4-01-68 

207.1(6) 

-49.2 

5061 

4-01-68 

184.7(6) 

-60.7 

5061 

5-02-68 

209.5(5) 

-51.6 

5-02-68 

181.9(5) 

-57.9 

5-31-68 

208.5(5) 

-50.6 

5-31-68 

181.9(5) 

-57.9 

6-30-68 

209.1(5) 

-51.2 

7-07-68 

181.9(6) 

-57,9 

7-31-68 

209.1(5) 

-51.2 

7-31-6B 

183.9(5) 

-59.9 

9-03-68 

209.5(5) 

-51.6 

9-03-68 

184.5(5) 

-60.5 

9-30-68 

208.5(5) 

-50.6 

02S/14M-28H01S           100.0         10-02-67 

157.9(5) 

-57.9 

5061 

02S/14K-22N09S 

151.0 

10-02-67 

191.6(5) 

-40.6 

5061 

10-17-67 

166.9 

-66.9 

5050 

10-17-67 

190.2 

-39.2 

5050 

11-02-67 

250.9(1) 

-150.9 

5061 

11-02-67 

190.1(6) 

-39.1 

5061 

12-01-67 

260.9(1) 

-160.9 

12-01-67 

193.1(5) 

-42.1 

1-02-68 

258.9(1) 

-158.9 

12-29-67 

190.1(5) 

-39.1 

2-05-68 

156.9(5) 

-56.9 

2-01-68 

191.6(5) 

-40.6 

2-05-68 

256.9(1) 

-156.9 

3-01-68 

191.6(5) 

-40.6 

3-05-68 

255.4(1) 

-155.4 

4-01-68 

187.7 

-36.7 

5050 

3-05-68 

163.9(5) 

-63.9 

4-01-68 

188.8(6) 

-37.8 

5061 

4-01-68 

161.6 

-61,6 

5050 

5-02-68 

191.1(5) 

-40.1 

4-02-68 

161.2(5) 

-61,2 

5061 

5-31-68 

190.6(5) 

-39.6 

4-02-68 

250.9(1) 

-150,9 

6-30-68 

191.2(5) 

-40.2 

5-02-68 

161.9(5) 

-61,9 

7-31-68 

191.2(5) 

-40.2 

5-02-68 

246.9(1) 

-146,* 

9-03-68 

192.6(5) 

-41.6 

6-05-68 

163.5(5) 

-63,5 

9-30-68 

191.6(5) 

-40.6 

6-05-68 
7-08-68 

251.9(1) 
163.9(5) 

-151.9 
-63.9 

02S/UK-27MOIS 

155. 0 

10-05-67 

244.7(6) 

-89.7 

50*1 

7-08-68 

252.9(1) 

-152.9 

10-05-67 

244.7(6) 

-89.7 

7-31-68 

163.9(5) 

-63.9 

11-02-67 

227.7(6) 

-72.7 

7-31-68 

249.9(1) 

-149.9 

12-04-67 

226.7(6) 

-71.7 

9-05-68 

164.9(5) 

-64.9 

1-03-68 

225.7(6) 

-78.7 

9-05-68 

240.9(1) 

-140.9 

2-02-68 

227.2(6) 

-72.2 

3-01-68 

226.7(6) 

-71.7 

82S/14M-28Me2S             95.0        10-02-67 

166.8(1) 

-71.8 

5061 

4-03-68 

225.4 

-70.4 

5050 

10-23-67 

151. 8 

•56,8 

5050 

4-03-68 

226.7(6) 

-71.7 

5061 

11-02-67 

171.8(1) 

-76,8 

5061 

5-02-68 

227.3(6) 

-72.3 

12-01-67 

163.8(1) 

-68,8 

6-03-68 

226.7(6) 

-71.7 

1-02-68 

160.8(1) 

-65,8 

6-30-66 

226.3(6) 

-71.3 

2-05-68 

162.3(1) 

-67,3 

7-31-68 

222.7(6) 

-67.7 

2-05-68 

147.8(5) 

-52.8 

9-03-68 

223.7(6) 

-68.7 

3-05-68 

149.8(5) 

•54,8 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    (WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

m    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A   SAN   6ABRI£L    RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTAL   PL   Of   LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. AO 

COASTAL   PL 

OF    LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. AO 

MEST    C0AS1    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2                                               VEST    COAST    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2 

02S/l4«-28HeZS             9S.0 

3-05-68 

167.811) 

-72.8 

5061            02S/14II-34C01S 

142.0 

4-03-68 

222.9 

-80.9 

5050 

(CONT.) 

4-02-68 
4-02-68 

151.9 
151.5(5) 

-56.9 
-56.5 

5050 
5061 

(CONT.) 

4-02-68 

169.8(1) 

-74.8 

02S/14M-34C02S 

147.0 

10-05-67 

237.3 

-90.3 

5050 

5-02-68 

169.4(1) 

-74.4 

10-05-67 

229,4(6) 

-82.4 

5061 

5-02-68 

152.8(5) 

-57.8 

11-02-67 

246.6(6) 

-99.6 

6-03-68 

172.8(1) 

-77.8 

12-04-67 

236.1(6) 

-89.1 

6-03-68 

154.8(5) 

-59.8 

1-03-68 

229.1(6) 

-82.1 

7-01-68 

172.6(1) 

-77.8 

2-02-68 

231.1(6) 

-84.1 

7-01-68 

154.8(5) 

-59.8 

3-01-68 

231.1(6) 

-84.1 

7-31-68 

153.8(5) 

-58.8 

4-03-68 

229.1 

-62.1 

5050 

7-31-68 

173.8(1) 

-78.8 

4-03-68 

231.1(6) 

-64.1 

5061 

9-04-68 

156.8(5) 

-61.8 

5-02-68 

236.1(6) 

-89.1 

9-04-68 

173.8(1) 

-78.8 

5-31-68 
7-01-68 

241.7(6) 
243.7(6) 

-94.7 
-96.7 

02S/14M-29H01S              90.0 

10-02-67 

207.7(1) 

-117.7 

5061 

7-31-68 

245.1(6) 

-98.1 

10-17-67 

146.1 

-56.1 

5050 

9-03-68 

243.1(6) 

-96.1 

11-02-67 

146.7(5) 

-56.7 

5061 

9-30-68 

238.7(6) 

-91.7 

12-01-67 

145.7(5) 

-55.7 

1-02-68 

141.7(5) 

-51.7 

02S/14H-34F01S 

152.0 

10-19-67 

236.7(5) 

-84.7 

5050 

2-05-68 

144.7(5) 

-54.7 

4-04-68 

233.2(51 

•81.2 

3-01-68 

146.7(5) 

-56.7 

4-01-68 

146.2 

-56.2 

5050 

02S/14H-34L02S 

137.0 

10-19-67 

241.5(4) 

-104.5 

5050 

4-01-68 

146.9(6) 

-56.9 

5061 

4-04-68 

204.0(5) 

-67.0 

5-02-68 

147.7(5) 

-57.7 

5-31-68 

147.7(5) 

-57.7 

02S/15»i-34F01S 

60.8 

10-26-67 

58.5 

2.3 

1101 

6-30-68 

147.7(5) 

-57.7 

Xl-07-67 

63.3 

-2.5 

7-31-68 

147.7(5) 

-57.7 

4-15-68 

62.1 

-1.3 

9-03-68 

149.3(5) 

-59.3 

03S/13H-18602S 

131.2 

10-18-67 

206.8 

-75.6 

5050 

02S/14H-32C02S          102.0 

10-02-67 
10-17-67 

142.4(5) 
149.6 

-40.4 

-47.6 

5061 
5050 

4-04-68 

204.9 

-73.7 

11-02-67 

168.4(1) 

-66.4 

5061 

03S/13W-19A01S 

109.6 

10-18-67 

153.5 

-43.9 

5050 

, 

11-02-67 

144.9(5) 

-42.9 

4-01-68 

150.1 

-40.5 

12-04-67 

169.4(1) 

-67.4 

12-04-67 

143.4(51 

-41.4 

03S/13W-19A03S 

121.0 

10-19-67 

173.2 

-52.2 

5050 

1-02-68 

168.4(1) 

-66.4 

4-01-68 

170.0 

•49.0 

1-02-68 

141.4(5) 

-39.4 

2-05-68 

141.4(5) 

-39.4 

e3S/13ti-19D0lS 

70.0 

11-10-67 

110.5 

-40.5 

1101 

2-05-68 

166.4(1) 

-66.4 

4-15-68 

109.4 

-39.4 

3-04-68 

139.4(5) 

-37.4 

3-04-68 

167.4(1) 

-65.4 

03S/13M-19002S 

81.0 

11-10-67 

117.4 

-36.4 

1101 

4-01-68 

146.3 

-44.3 

5050 

4-15-68 

116.4 

-35.4 

4-02-68 

145.8(5) 

-43.8 

5061 

4-02-68 

170.4(1) 

-68.4 

03S/13M-19J03S 

72.3 

11-13-67 

114.0 

-41.7 

1101 

5-02-68 

149.4(5) 

-47.4 

4-16-68 

112.9 

•40.6 

5-02-68 

172.4(1) 

-70.4 

4-16-68 

112.9 

-40.6 

6-05-68 

175.0(11 

-73.0 

6-05-68 

150.4(5) 

-48.4 

03S/13M-19N01S 

46.6 

10-18-67 

85.4 

-36.6 

5050 

6-30-68 

151.4(5) 

-49.4 

4-04-68 

84.1 

-37.5 

6-30-68 

178.4(1) 

-76.4 

7-31-68 

148.0(5) 

-46.0 

03S/13H-19a03S 

48.0 

10-18-67 

93.9 

-45.9 

5050 

7-31-68 

176.4(1) 

-74.4 

4-04-68 

86.7 

-40.7 

9-03-68 

150.4(5) 

-48.4 

9-03-68 

175.4(1) 

-73.4 

03S/13W-20C01S 

104.2 

10-19-67 
4-01-68 

149.2 
146.7 

-45.0 
-42.5 

5050 

02S/14K-32F01S              99.0 

10-02-67 

160.7(1) 

-61.7 

5061 

10-02-67 

160.7(1) 

-61.7 

03S/13M-29A02S 

67.0 

10-18-67 

111.2 

-44.2 

5050 

11-02-67 

166.7(1) 

-67.7 

4-01-68 

110.1 

•43.1 

U-02-67 

145.7(5) 

-46.7 

12-04-67 

167.7(1) 

-68.7 

03S/13H-29A03S 

70.7 

11-13-67 

(71 

1101 

12-04-67 

139.7(5) 

-40.7 

4-16-68 

(71 

1-02-68 

167.2(1) 

-68.2 

4-17-68 

(6) 

1-02-68 

144.7(5) 

-45.7 

2-05-68 

143.7(5) 

-44.7 

03S/13H-29C01S 

57.8 

11-13-67 

98.5(8) 

-40.7 

1101 

2-05-68 

163.7(1) 

-64.7 

4-16-68 

96.8(8) 

-39.0 

3-04-6B 

143.7(5) 

-44. T 

3-04-68 

165.7(1) 

-66.7 

03S/I3H-29O06S 

49.0 

10-25-67 

118.0 

-69.0 

5050 

4-02-68 

145.5 

-46.5 

5050 

4-01-68 

116.7(1) 

-67.7 

4-02-68 

146.3(5) 

-47.3 

5061 

4-02-68 

164.7(1) 

-65.7 

03S/13M-29007S 

49.0 

10-25-67 

121.5 

-72.5 

5050 

5-02-68 

145.2(5) 

-46.2 

4-01-68 

127.6 

-78.8 

5-02-68 

162.7(1) 

-63.7 

6-05-68 

147.7(5) 

-48.7 

03S/13M-29eo3S 

44.0 

10-18-67 

64.1 

-20.1 

5050 

6-05-68 

169.7(1) 

-70.7 

4-01-68 

63.9 

-19.9 

6-30-68 

146.7(5) 

-47.7 

6-30-68 

174.7(1) 

-75.7 

03S/13H-29N02S 

38.0 

10-18-67 

112.2 

-74.2 

5050 

8-01-68 

150.3(5) 

-51.3 

4-01-68 

110.7 

-72.7 

8-01-68 

167.7(1) 

-68.7 

9-03-68 

172.3(1) 

-73.3 

e3S/13M-30H02S 

41.2 

11-06-67 

77.7 

-36.5 

1101 

9-03-68 

148.7(5) 

-49.7 

4-16-68 
4-16-68 

77.3 
77.3 

-36.1 
•36.1 

e2S/14M-32F02S             96.0 

10-02-67 

139.4(5) 

-43.4 

5061 

10-17-67 

142.6 

-46.6 

5050 

03S/13M-30J01S 

36.2 

10-24-67 

106.4 

-72.2 

5050 

11-02-67 

142.4(5) 

-46.4 

5061 

4-01-68 

105.8 

-69.6 

12-04-67 

140.4(5) 

-44.4 

1-02-68 

140.4(5) 

-44.4 

03S/13H-30J05S 

35.0 

10-18-67 

75.8 

-40.6 

5050 

2-05-68 

141.4(6) 

-45.4 

4-01-68 

71.3 

-36.3 

3-01-68 

139.4(6) 

-43.4 

4-01-68 

140.4 

-44.4 

5050 

03S/13ti-30KOlS 

39.5 

10-18-67 

76.1 

-36.6 

5090 

4-01-68 

140.2(6) 

-44.2 

5061 

4-04-68 

80.8 

•61.3 

5-02-68 

141.4(6) 

-45.4 

5-31-68 

142.4(6) 

-46.4 

03S/13M-30a07S 

30.5 

11-06-67 

66.1 

•37.6 

1101 

6-30-68 

140.0(6) 

-44.0 

4-15-68 

67.1 

-36.6 

7-31-68 

140.4(6) 

-44.4 

9-03-68 

141.0(6) 

-45.0 

03S/13M-3ia07S 

26.0 

10-18-67 
4-01-68 

76.4 
75.2 

•50.4 
-49.2 

5050 

02S/14M-34C01S           142.0 

10-19-67 

229.6 

-87.6 

5050 

4-16-68 

73.7 

-47.7 

1101 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


t  A  SAN  GABRIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
WEST  COASI  HYDRO  SUBAREA 


03S/13M' 

(CONT.) 

03S/I3* 
03S/13tl 
03S/13K' 
03S/13M' 
e3S/13i< 
e3S/13tl' 


■31B0Tb 
•31C02i 
■31H01S 
■31K01S 
•31K02S 
■31H01S 
•32C01S 


03S/UX-32E02S 
03S/13W-32F02S 
03S/l3»-35A05b 
03S/UW-02O01S 


26.0 
27.0 
26.0 
20.0 
15.0 
35.0 
34.9 

25.0 

46.0 

27.3 

136.0 


03S/14W-03M01S 


91.0 


03S/14«-03K01S 


76.0 


4-16-68 


10-18-67 
4-04-68 

10-19-67 
4-01-68 

10-19-67 
4-04-68 

10-19-67 

4-04-68 

10-18-67 
4-04-68 

10-23-67 

11-13-67 

4-02-68 

4-16-68 

10-23-67 
4-02-68 

10-23-67 
4-02-68 

11-08-67 
4-15-68 

10r04-67 

10-17-67 

11-02-67 

12-04-67 

1-02-68 

2-02-68 

3-01-68 

4-02-68 

4-02-68 

5-02-68 

5-31-68 

7-01-6B 

8-01-68 

9-03-68 

9-30-68 

10-05-67 

10-17-67 

11-02-67 

11-02-67 

12-04-67 

12-04-67 

1-02-68 

1-02-68 

2-02-68 

2-02-68 

3-01-68 

3-01-68 

4-02-68 

4-02-68 

4-02-68 

5-02-68 

5-02-68 

6-05-68 

6-05-68 

7-01-68 

7-01-68 

8-02-68 

8-02-68 

9-03-68 

9-30-68 

10-12-67 

10-15-67 

10-28-67 

10-28-67 

11-07-67 

11-14-67 

11-14-67 

12-07-67 

12-21-67 

12-21-67 

1-07-68 

1-07-68 

1-07-68 

2-28-68 

2-28-68 

2-30-68 

3-21-68 

3-28-68 

3-28-68 

4-03-68 

4-15-68 

4-21-68 

4-28-68 

5-14-68 


73.7 


U-05.A0 


•4T.7 


96.9 
89.3 

100.5 
99.0 

22.4 
24.3 

19.1(1) 
16.7 

114.5(1) 
117.1(1) 

70.9 
70.1 
70.5 
70.3 

75.0 
74.5 

115.2 
114.9 

61.8 
60.0 

257.4(5) 

220.9 

226.9(6) 

218.4(5) 

216.4(5) 

214.4(5) 

214.4(5) 

209.9 

210.3(6) 

214.9(5) 

252.4(5) 

253.0(5) 

253.4(5) 

228.0(5) 

217.1(6) 

318.3(1) 

199.5 

289.3(1) 

191.3(5) 

277.3(1) 

181.3(5) 

270.3(1) 

177.3(5) 

263.3(1) 

174.3(5) 

178.3(5) 

269.3(1) 

173.9 

174.0(5) 

260.3(1) 

177*3(5) 

262.3(1) 

209.3(5) 

299.3(1) 

302.3(1) 

204.3(5) 

220.9(5) 

321.3(1) 

188.3(5) 

177.3(6) 

144.0 

145.9(5) 

250.0(1) 

150.0(5) 

147.9(5) 

249.0(1) 

148.0(5) 

149.9(5) 

251.0(1) 

148.0(5) 

144.9(5) 

145.0(5) 

251.0(1) 

259.0(1) 

140.0(5) 

141.5 

141.9(5) 

143.0(5) 

255.0(1) 

139.3 

143.9(5) 

140.0(5) 

257.0(1) 

145.0(5) 


-69. 

-62. 

-74. 

-73 

-2. 

-4, 

»3 

-4. 

1 

-1 

7 

-79. 

-82 

-36 
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-105.0 

12-04-67 

113.3(5) 

-52.3 

11-15-67 

230.0(5) 

-103.0 

1101 

1-02-68 

112.3(5) 

-51.3 

12-14-67 

300.0(1) 

-173.0 

5061 

2-02-68 

110.3(5) 

-49.3 

12-14-67 

228.0(5) 

-181.0 

3-01-68 

110.3(5) 

-49.3 

12-15-67 

227.0(5) 

-100.0 

1101 

4-01-68 

110. 0 

-49.0 

5050 

1^21-6B 

223.0(5) 

-96.0 

4-01-68 

110.0(6) 

-49.0 

5061 

1-28-68 

227.0(5) 

-100.0 

5061 

5-02-68 

110.3(5) 

-49.3 

1-28-68 

298.0(1) 

-171.0 

5-31-68 

113.3(5) 

-52.3 

2-15-68 

223.0(5) 

-96.0 

1101 

6-30-68 

110.9(5) 

-49.9 

2-28-68 

221.0(5) 

-94.0 

5061 

8-01-68 

112.3(5) 

-51.3 

2-28-68 

293.0(1) 

-166.0 

9-03-68 

113.9(5) 

-52.9 

3-07^68 

225.0(5) 

-98.0 

1101 

9-30-68 

110.3(5) 

-49.3 

3-21-68 
3-21-68 

224.0(5) 
297.0(1) 

•97.0 
•170.0 

5061 

03S/14H-10602&             62.0        10-03-67 

224.6(1) 

-162.6 

5061 

3-27-68 

224.5 

•97.5 

5050 

10-03-67 

144.6(5) 

-82.6 

4-07-68 

224.0(5) 

•97.0 

1101 

10-23-67 

(1) 

5050 

4-28-68 

227.0(5) 

-100.0 

5061 

11-02-67 

227.6(1) 

-165.6 

5061 

4-28-68 

299.0(1) 

-172.0 

12-04-67 

137.6(5) 

-75.6 

5-07-68 

222.0(5) 

-95.0 

1101 

1-02-68 

135.6(5) 

-73.6 

5-21-68 

216.0(5) 

-89.0 

5061 

2-02-68 

132.6(5) 

-70.6 

5-21-68 

295.0(1) 

-168.0 

3-01-68 

131.6(5) 

-69.6 

6-01-68 

216.5(5) 

•89.5 

1181 

4-01-68 

131.5(6) 

-69.5 

6-28-68 

213.0(5) 

•86.0 

5061 

4-02-68 

132.4 

-70.4 

5050 

6-28-68 

295.0(1) 

-168.0 

5-02-68 

134.1(5) 

-72.1 

5061 

7-15-68 

219.0(5) 

-92.0 

1101 

6-05-68 

235.6(1) 

-173.6 

7-28-68 

222.0(5) 

-95.0 

5061 

.6-30-68 

221.6(1) 

•159.6 

7-28-66 

296.0(1) 

-169.0 

6-30-68 

(5) 

8-07-68 

219.0(5) 

-92.0 

1101 

8-01-68 

234.6(1) 

-172.6 

8-28-68 

219.0(5) 

-92.0 

5061 

8-01-68 

(5) 

8-28-68 

293.0(1) 

-166.8 

9-03-68 

247.6(1) 

•ias.6 

9-21-68 

215.0(5) 

-88.0 

1101 

9-03-68 

(5) 

9-21-68 

216.0(5) 

-89.0 

5061 

9-30-68 

223.6(1) 

-161.6 

9-21-68 

295.0(1) 

-168.0 

9-30-68 

137.6(5) 

-75.6 

03S/14W-13J03S             83.0         10-07-67 

175.7(5) 

-92.7 

5058 

03S/14W-11D01S           116.0         10-03-67 

161.1 

-45.1 

1101 

10-15-67 

176.7(5) 

-93.7 

1101 

10-17-67 

(9) 

5050 

10-28-67 

243.7(1) 

-160.7 

5061 

10-31-67 

163.0 

-47.0 

10-28-67 

178.7(5) 

-95.7 

11-04-67 

161.0 

•45.0 

1101 

11-14-67 

245.7(1) 

-162.7 

12-02-67 

161.1 

-45.1 

11-14-67 

180.7(5) 

•97.7 

1-03-68 

160.8 

-44.8 

11-15-67 

181.5 

-98.5 

1181 

2-03-68 

160.2 

-44.2 

12-21-67 

178.7(5) 

-95.7 

3-02-68 

160.0 

-44.0 

12-21-67 

237.7(1) 

-154.7 

5061 

4-01-68 

159.9 

-43.9 

12-21-67 

178.7(5) 

•95.7 

4-04-68 

160.8 

-44.8 

5050 

1-07-68 

173.7(5) 

•90.7 

1101 

5-06-68 

159.8 

-43.8 

1101 

1-28-66 

172.7(5) 

•89.7 

5061 

6-03-68 

159.7 

-43.7 

1-28-68 

236.7(1) 

-153.7 

7-02-68 

169.5 

-43.5 

2-15-68 

171.7(5) 

-88.7 

1101 

e-05-68 

159.3 

-43.3 

2-28-68 

170*7(5) 

-87.7 

5061 

9-03-68 

159.2 

-43.2 

2-28-68 

236.7(1) 

-153.7 

3-15-68 

172.7(5) 

•89.7 

HOI 

03S/14M-11602S           150.0        10-21-67 

256.2 

-106.2 

1101 

3-28-68 

166.8 

-83.8 

5050 

10-21-67 

358.8(1) 

-208.8 

5061 

3-26-68 

170.7(5) 

-87.7 

5061 

10-21-67 

255.8(5) 

-105.8 

3-28-68 

237.7(1) 

-154.7 

11-14-67 

344.8(1) 

-194.8 

4-14-68 

252.7(1) 

-169.7 

11-14-67 

254.8(5) 

-104.8 

4-21-68 

167.7(5) 

•84.7 

1101 

11-15-67 

255.2 

-105.2 

1101 

4-28-68 

165.7(5) 

-82.7 

5061 

12-15-67 

250.9(5) 

-100.9 

5-07-68 

164.7(5) 

•81.7 

1101 

12-21-67 

343.8(1) 

-193.8 

5061 

5-21-68 

163.7(5) 

-80.7 

5061 

12-21-67 

251.8(5) 

-101.8 

5-21-68 

255.7<1> 

-172.7 

1-15-68 

249.9(5) 

-99.9 

1101 

6-01-68 

163.7(5) 

-80.7 

1101 

1-28-68 

249.8(5) 

-99.8 

5061 

6-28-68 

(9) 

5061 

1-28-68 

342.8(1) 

-192.8 

7-15-68 

163.7(5) 

-80.7 

1101 

2-21-68 

247.9(5) 

-97.9 

1101 

7-28-68 

(9) 

5061 

2-28-68 

247.8(5) 

-97.8 

5061 

••07^6S 

164.5 

-81.5 

1181 

2-28-68 

345.8(1) 

•195.8 

S^07^68 

163.7(5) 

-80.7 

5061 

3-21-68 

241.9(5) 

-91.9 

1101 

9-21-68 

164.7(5) 

-81.7 

1101 

3-28-66 

247.1 

-97.1 

5050 

9-21-68 

164.7(5) 

-81.7 

5061 

3-28-68 

246.8(5) 

-96.8 

5061 

9-2 1^68 

(9) 

3-28-68 

330.8(1) 

-180.8 

4-15-68 

249.9(5) 

-99.9 

1101 

03S/14W-13J04S              82.0         10-07-67 

169.9 

-87.9 

5050 

4-28-68 

248.8(5) 

-98.8 

5061 

10-28-67 

236.5(1) 

-154.5 

5061 

4-28-68 

328.8(1) 

-178.8 

10-28-67 

180.5(5) 

-98.5 

5-07-68 

246.9(5) 

•96.9 

1101 

11-14-67 

246.5(1) 

-164.5 

5-28-68 

244.8(5) 

-94.8 

5061 

11-14-67 

185.5(5) 

-103.5 

5-28-68 

327.8(1) 

-177.8 

12-21-67 

243.5(1) 

-161.5 

6-01-68 

243.9(5) 

-93.9 

1101 

12-21-67 

182.5(5) 

-100.5 

6-28-68 

245.8(5) 

-95.8 

5061 

1-28-68 

174.5(5) 

-92.5 

6-28-68 

324.8(1) 

-174.8 

1-28-68 

244.5(1) 

-162.5 

7-07-68 

239.9(5) 

-89.9 

1101 

2-26-68 

171.5(5) 

-89.5 

7-28-68 

245.8(5) 

-95.8 

5061 

2-28-68 

244.5(1) 

-162.5 

7-28-68 

327.8(1) 

-177.8 

3-28-68 

169.9 

-87.9 

5050 

8-21-68 

245.8(5) 

-95.8 

3-28-68 

177,5(5) 

-95.5 

5061 

8-23-68 

151.7 

-1.7 

1101 

3-28-68 

248.5(1) 

-166.5 

8-28-68 

329.8(1) 

-179.8 

5061 

4-78-68 

168.5(5) 

-86.5 

9-03-68 

153.1 

-3.1 

1101 

4-28-68 

(9) 

9-07-68 

243.9(5) 

•93.9 

5-21-68 

165.5(5) 

•83.5 

9-28-68 

245.8(5) 

•95.8 

5061 

b-21-68 

256.5(1) 

-174.5 

9-28-68 

327.8(1) 

-177.8 

6-28-68 

7-28-68 

(9) 
(9) 

03S/l4a-llJ02S            160.0         10-17-67 

250.2 

-90.2 

5050 

8-07-68 

166.5(5) 

-84.5 

4-04-68 

245.5 

-85.5 

9-21-68 

165.5(51 

-83.5 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUieER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

M   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURnCE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NU«e£R 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  GABKiet  RIVER  HYDRO  UNIT 


COASTAL   PL   OF    LA   CO   HYDRO   SUtiUNIT 


u-as.Ao 


03S/1«M-I3J«4S 
(CONT.) 

03S/1««-14A01S 


az.o 


S4.0 


03S/14H-l«O01S 


St.O 


•3S/14M-15801S 
03S/14D-15K01S 

03S/1««-17F02S 

•3S/14M-176*2S 


52. t 


50.0 


90.0 


S7.0 


HYDRO   SUSAREA 

U-05.A2 

9-2X>68 

19) 

5061 

03S/1^»(- 

(CONT.) 

176025 

10-07-67 

129.7(5) 

-♦5.7 

5050 

ie-lS-67 

129.7(5) 

-♦5.7 

1101 

10-21-67 

1^9.2(1) 

-65.2 

5061 

10-21-67 

13^.7(5) 

-50.7 

•3S/1^H- 

1S801S 

U-Ol-67 

13^.7(5) 

-50.7 

1101 

12-15-67 

13^.7(5) 

-50.7 

12-21-67 

152.7(1) 

-68.7 

5061 

1-15-68 

136.7(5) 

-52.7 

1101 

03S/1^«- 

18CelS 

1-21-68 

165.7(5) 

-81.7 

5061 

1-21-68 

153.7(1) 

-69.7 

2-U-68 

13^.7(5) 

-50.7 

2-l*-68 

151.7(1) 

-67.7 

03S/M»I- 

18H01S 

2-15-68 

13^.7(5) 

-50.7 

1101 

3-07-68 

135.7(5) 

-51.7 

3-28-68 

136.7(5) 

-52.7 

5050 

03S/1^«- 

18K01S 

3-28-68 

136.7(5) 

-52.7 

5061 

3-28-68 

152.7(1) 

-68.7 

♦-21-68 

136.7(5) 

-52.7 

1101 

♦-28-68 

152.7(1) 

-68.7 

5061 

♦-28-68 

129.7(5) 

-♦5.7 

5-01-68 

129.7(5) 

-♦5.7 

1101 

5-28-68 

127.7(5) 

-♦3.7 

5061 

5-28-68 

U2.7(ll 

-58.7 

6-01-68 

137.7(5) 

-53.7 

1101 

6-28-68 

125.7(5) 

-♦1.7 

5061 

6-28-68 

139.7(1) 

-55.7 

OSS/l^W- 

18N0^S 

7-01-68 

125.7(5) 

-♦1.7 

1101 

7-28-68 

127.7(5) 

-♦3.7 

5061 

7-28-68 

U1.7(l) 

-57.7 

8-01-68 

130.1 

-♦6.1 

1101 

8-28-68 

(9) 

5061 

9-15-68 

127.7(5) 

-♦3.7 

1101 

9-28-68 

(9) 

5061 

10-07-67 

13^.8 

-8^.8 

5050 

10-15-67 

129.0(5) 

-79.0 

1101 

10-21-67 

239.7(1) 

-189.7 

5061 

10-21-67 

135.7(5) 

-85.7 

11-07-67 

133.0(5) 

-83.0 

1101 

11-07-67 

(9) 

5061 

11-07-67 

133.7(5) 

-83.7 

12-21-67 

130.0(5) 

-80.0 

1101 

12-28-67 

236.7(1) 

-186.7 

5061 

12-28-67 

131.7(5) 

-81.7 

1-15-68 

125.0(5) 

-75.0 

1101 

1-21-68 

225.2(1) 

-175.2 

5061 

1-21-68 

129.7(5) 

-79.7 

2-15-68 

127.0(5) 

-77.0 

1101 

03S/UM- 

-18N05S 

2-21-68 

125.7(5) 

-75.7 

5061 

2-21-68 

230.7(1) 

-180.7 

3-07-68 

128.8 

-78.8 

1101 

3-28-68 

201.7(1) 

-151.7 

5061 

3-28-68 

130.7(5) 

-80.7 

♦-01-68 

132.8 

-82.8 

1101 

♦-02-68 

137.8 

-87.8 

5050 

♦-28-68 

132.7(5) 

-82.7 

5061 

♦•28-68 

201.7(1) 

-151.7 

5-01-68 

132.0(5) 

-82.0 

1101 

5-28-68 

123.7(5) 

-73.7 

5061 

5-28-68 

199.7(1) 

-1^9.7 

6-01-68 

123.0(5) 

-73.0 

1101 

6-28-68 

12^.7(5) 

-7^.7 

5061 

6-28-68 

202.7(1) 

-152.7 

7-21-68 

12^.0(5) 

-7^.0 

1101 

7-28-68 

125.7(5) 

-75.7 

5061 

7-28-68 

198.7(1) 

-M8.7 

8-15-68 

12^.0(5) 

-7^.0 

1101 

8-28-68 

125.7(5) 

-75.7 

5061 

8-28-68 

19^.7(1) 

-1^^.7 

9-15-68 

123.0(5) 

-73.0 

1101 

9-28-68 

123.7(5) 

-73.7 

5061 

9-28-68 

190.7(1) 

-l^0.7 

11-06-67 

106.1 

-5^.1 

1101 

♦-10-68 

103.8 

-51.8 

OSS/l^M 

-19K015 

10-17-67 

(9) 

5050 

10-31-67 

37.5 

12.5 

♦-01-M 

37.6 

12.^ 

03S/l^»i 

-20J02b 

11-06-67 

118.2 

-28.2 

1101 

2-H-68 

117.1 

-27.1 

03S/UW 

-20P01S 

♦-10-68 

116.8 

-26.8 

10-25-67 

139.0 

-52.0 

5050 

03S/M« 

-21B01S 

10-30-67 

208.1(1) 

-121.1 

5061 

10-30-67 

135.1 

•♦8.1 

•3S/1«« 

-21802S 

11-30-67 

135.1 

-♦•.1 

12-30-67 

135.1 

-♦•.1 

1-30-68 

13^.1 

-♦7.1 

2-29-68 

13^.1 

-♦7.1 

3-29-68 

13^.1 

-♦7.1 

♦-0^-68 

132.3 

-♦5.3 

5050 

5-03-68 

15^.1 

-67.1 

5061 

5-29-68 

15^.1 

-67.1 

U-05.00 


COASTAL  PL  Of  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 


87.0 


93.7 


102.0 


96.0 


93.0 


U-05.A0 


110.0 


112.0 


72.3 


65.0 
73.S 


63.0 


64.0 


HYDRO    SUB/ 

kREA 

U-05.A2 

6-30-68 

15A.I 

-67.1 

5061 

7-30-68 

22^.1(1) 

-137.1 

7-30-68 

13^.1 

-♦7.1 

9-01-68 

22^.1(1) 

-137.1 

9-01-68 

13^.1 

-♦7.1 

10-18-67 

10^.6 

-10.9 

5050 

3-11-68 

102.9 

-9.2 

1101 

4-01-68 

105.2 

-11.5 

5050 

10-18-67 

107.2 

-5.2 

5050 

11-15-67 

107.2 

-5.2 

1101 

♦-01-68 

111.0 

-9.0 

5050 

11-06-67 

115.3 

-19.3 

1101 

♦-10-68 

(6) 

10-18-67 

96.3 

-3.3 

5050 

10-25-67 

97.0 

-♦.0 

1101 

11-22-67 

95.9 

-2.9 

12-27-67 

96.1 

-3.1 

1-2^-68 

95. ♦ 

-2.^ 

2-28-68 

95.7 

-2.7 

3-27-68 

99.3 

-6.3 

♦-01-68 

100.5 

-7.5 

5050 

8-28-68 

97.0 

-♦.0 

1101 

9-25-68 

99. ♦ 

-6.^ 

10-03-67 

127. ♦(I) 

-17.^ 

5061 

10-03-67 

108.3 

1.7 

10-18-67 

116.2 

-6.2 

5050 

11-02-67 

108.2 

1.8 

5061 

12-01-67 

128.5(1) 

-18.5 

12-01-67 

107.8 

2.2 

1-02-68 

108.5 

1.5 

2-02-68 

107.3 

2.7 

3-0^-68 

107.8 

2.2 

♦-01-68 

121.8 

-11.8 

5050 

♦-C1-68 

lU.l 

-♦.1 

5061 

5-01-68 

lU.l 

-♦.1 

6-03-68 

113.9 

-3.9 

6-03-68 

132.6(1) 

-22.6 

7-02-68 

108.3 

1.7 

8-05-68 

109.3 

.7 

8-05-68 

129.1(1) 

-19.1 

9-09-68 

109.6 

.♦ 

9-09-68 

129.7(1) 

-19.7 

9-30-68 

115.0 

-5.0 

9-30-68 

^♦.♦(l) 

-2^.^ 

10-03-67 

110.2(7) 

1.8 

5061 

10-18-67 

109.9 

2.1 

5050 

11-02-67 

128.5(1) 

-16.5 

5061 

11-02-67 

109.6 

2.^ 

12-01-67 

U3.3(l) 

-31.3 

12-01-67 

U3.3(l) 

-31.3 

1-02-68 

136.7(1) 

-2^.7 

1-02-68 

109.9 

2.1 

2-02-68 

108.7 

3.3 

2-02-68 

U5.3(l) 

-33.3 

3-0^-68 

109.2 

2.8 

3-0^-6e 

U7.1(l> 

-35.1 

♦-01-68 

115.8 

-3.8 

5050 

♦-01-68 

115.8 

-3.8 

5061 

♦-01-68 

U3.0(l) 

-31.0 

5-01-68 

115.8 

-3.8 

5-01-68 

153.2(1) 

-41.2 

6-03-68 

115.5 

-3.5 

6-03-68 

126.0(1) 

-14.0 

7-02-68 

109.6 

2.^ 

7-02-68 

138.9(1) 

-26.9 

8-05-68 

110.6 

1.^ 

8-05-68 

123.7(1) 

-11.7 

9-09-68 

111.2 

.8 

9-09-68 

160.5(1) 

-♦8.5 

9-30-68 

116. ♦ 

-♦.♦ 

9-30-68 

129.1(1) 

-17.1 

11-06-67 

71.5 

.8 

1101 

♦-12-68 

71.5(8) 

•^ 

9-17-68 

(6) 

10-17-67 

(6) 

5050 

10-18-67 

85. ♦ 

-11.6 

5050 

♦-01-68 

81.2 

-7.^ 

1-16-68 

(0) 

5010 

10-03-67 

112.2 

-♦8.2 

1101 

10-19-67 

11^.3 

-50.3 

5050 

11-06-67 

lU.l 

-50.1 

1101 

l2-0^-67 

112.7 

-♦8.7 

1-03-68 

109.9 

•♦5.9 

2-05-68 

111.1 

-♦7;i 

3-0^-68 

111.^ 

-♦7.^ 

♦-01-68 

111.1 

•47.1 

♦-03-68 

108.4 

•44.4 

5050 

See  poge  113  for  key  to  letms  &  obbreviotions 


-168- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A   SAN   GABRIEL   RIVER 

HYDRO   UNIT                      U«85.8t 

COASTAL    PL    OF    LA   CO    HYDRO   SUBUNIT                     U 

-05. AO 

COASTAL   PL    OF    LA    CO   HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. AO 

WEST    C0AS1    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2                                               MEST    COAST    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2 

03S/M»-21B02S             64.0           5-06-68 

108.1 

-44.1 

1101 

03S/14M-22A02S             50.0        12-21-67 

114.0(51 

-64.0 

5061 

(CONT.I                                                 6-03-68 

108.8 

-44.8 

1101 

ICONT.)                                                 1-15-68 

106.4(5) 

-56.4 

1101 

7-02-68 

109.0 

-45.0 

1-28-68 

111.0(5) 

-61.0 

5061 

e-05-68 

109.0 

-45.0 

1-28-68 

214.0(1) 

-164.0 

9-03-68 

109.5 

-45.5 

2-21-68 

105.4(5) 

-55.4 

1101 

2-28-68 

114.0(5) 

-64.0 

5061 

03S/14K-21M01S              62.0         10-15-67 

108.0 

-46.0 

1101 

2-28-68 

223.0(1) 

-173.0 

10-17-67 

107.0 

-45.0 

5050 

3-15-68 

105.4(5) 

-55.4 

1101 

10-28-67 

194.011) 

-132.0 

5061 

3-28-68 

109.3 

-59.3 

5050 

10-28-67 

110.0(5) 

-48.0 

3-28-68 

110.0(5) 

-60.0 

5061 

U-07-67 

106.4(5) 

-44.4 

1101 

3-28-68 

230.0(1) 

-180.0 

11-07-67 

106.4 

-44.4 

4-«7-6« 

102.4(5) 

-52.4 

1101 

11-07-67 

107.0(5) 

-45.0 

5061 

4-28«68 

111.0(5) 

-61,0 

5061 

11-14-67 

189.0(1) 

-127.0 

4-28-68 

237.0(1) 

-187.0 

12-07-67 

192.0(1) 

-130.0 

5-07-68 

102.4(5) 

-52.4 

1101 

12-07-67 

108.0(5) 

-46.0 

5-28-68 

109.0(5) 

-59.0 

5061 

12-15-67 

109.0 

-47.0 

1101 

5-28-68 

240.0(1) 

-190.0 

1-15-68 

109.4(5) 

-47.4 

6-01-68 

103.4(5) 

-53.4 

1101 

1-28-68 

103.0(5) 

-41.0 

5061 

6-28-68 

113.0(5) 

-63.0 

5061 

1-28-68 

186.0(1) 

-124.0 

6-28-68 

247.0(1) 

-197.0 

2-15-68 

104.4(5) 

-42,4 

1101 

7-15-68 

104*4(5) 

-54,4 

1101 

2-28-68 

105.0(5) 

-43.0 

5061 

7-28-68 

105.0(5) 

-55.0 

5061 

2-28-68 

186.0(1) 

-124.0 

7-28-68 

239.0(1) 

-189.0 

3-15-68 

104.4(5) 

-42.4 

1101 

8-01-68 

99.4(5) 

-49.4 

1101 

3-28-68 

105.0(5) 

-43.0 

5050 

8-21-68 

104.7 

-54.7 

3-28-68 

105.0(5) 

-43.0 

5061 

8-21-68 

108.0(5) 

-58.0 

5061 

3-28-68 

188.0(1) 

-126.0 

8-28-68 

255.0(1) 

-205.0 

4-14-68 

104.4 

-42.4 

1101 

9-21-68 

104.4(5) 

-54.4 

1101 

4-14-68 

189.0(1) 

-127.0 

5061 

9-28-68 

110.0(5) 

-60.0 

5061 

4-15-68 

104.4(5) 

-42.4 

1101 

9-28-68 

250.0(1) 

-200.0 

4-28-68 

103.0(5) 

-41.0 

5061 

5-07-68 

100.4(5) 

-38.4 

1101 

03S/14W-22K01S             50.0        10-01-67 

124.0(5) 

-74.0 

1101 

5-28-68 

102.0(5) 

-40.0 

5061 

10-02-67 

133.5(1) 

-83.5 

5061 

5-28-68 

192.0(1) 

-130.0 

10-02-67 

124.5(5) 

-74.5 

6-01-68 

101.4(5) 

-39.4 

1101 

10-17-67 

99.1(4) 

-49.1 

5050 

6-28-68 

103.0(5) 

-41.0 

5061 

10-30-67 

129.5(1) 

-79.5 

5061 

6-28-68 

189.0(1) 

-127.0 

10-30-67 

120.5(5) 

-70.5 

7-15-68 

102.4(5) 

-40.4 

1101 

U-27-67 

122.0(5) 

-72.0 

1101 

7-28-68 

101.0(5) 

-39.0 

5061 

11-27-67 

131.5(1) 

-81.5 

5061 

7-28-68 

187.0(1) 

-125.0 

11-27-67 

122.5(5) 

-72,5 

e-15-68 

100.4(5) 

-38.4 

1101 

1-02-68 

119.0(5) 

-69,0 

1101 

8-28-68 

103.0(5) 

-41.0 

5061 

1-02-68 

130.5(1) 

-80.5 

5061 

8-28-68 

187.0(1) 

-125.0 

1-02-68 

119.5(5) 

-69.5 

9-15-68 

104.4(5) 

-42.4 

1101 

1-29-68 

108.5(5) 

-58.5 

9-28-68 

105.0(5) 

-43.0 

5061 

1-29-68 

119.5(5) 

-69.5 

9-28-68 

184.0(1) 

-122.0 

2-26-68 

111.0(5) 

-61.0 

1101 

2-26-68 

111.5(5) 

-61.5 

5061 

03S/14«-21R02S              52.0         10-17-67 

95.6 

-43.6 

5050 

2-26-68 

122.5(1) 

-72.5 

4-01-68 

92.6 

-40.6 

4-01-68 

95.9 

•45.9 

5050 

4-01-68 

112.5(5) 

-62,5 

5061 

03S/14M-22A01S              48.0         10-07-67 

105.0(5) 

-57.0 

1101 

4-01-68 

123.5(1) 

-73.5 

10-19-67 

101.4 

-53.4 

5050 

4-29-68 

102.0(5) 

-52.0 

1101 

10-21-67 

236.0(1) 

-188.0 

5061 

4-29-68 

102.5(5) 

-52.5 

5061 

10-21-67 

107.0(5) 

-59.0 

4-29-68 

124.5(1) 

-74.5 

11-07-67 

106.0(5) 

-58.0 

1101 

6-03-68 

99.0(5) 

-49.0 

1101 

11-07-67 

108.0(5) 

-60.0 

5061 

6-03-68 

124.5(1) 

-74.5 

5061 

11-14-67 

240.0(1) 

-192.0 

6-03-68 

99.5(5) 

-49,5 

12-07-67 

106.0(5) 

-58.0 

1101 

7-01-68 

122.5(1) 

-72,5 

12-21-67 

236.0(1) 

-188.0 

5061 

7-01-68 

103.5(5) 

-53,5 

12-21-67 

106.0(5) 

-58.0 

7-29-68 

100.0(5) 

-50,0 

1101 

1-15-68 

103.0(5) 

-55.0 

1101 

7-29-68 

100.5(5) 

-50tS 

5061 

1-28-68 

104.0(5) 

-56.0 

5061 

7-29-68 

122.5(1) 

-72,5 

1-28-68 

227.0(1) 

-179.0 

9-03-68 

99.0(5) 

-49.0 

1101 

2-21-68 

103.0(5) 

-55.0 

1101 

9-03-68 

124.5(1) 

-74.5 

5061 

2-28-68 

108.0(5) 

-60.0 

5061 

9-03-68 

99.5(5) 

-49.5 

2-28-68 

236.0(1) 

-188.0 

9-30-68 

103.0(5) 

-53.0 

1101 

3-07-68 

107.0(5) 

-59.0 

1101 

9-30-68 

103.5(1) 

-53.5 

5061 

3-28-68 

102.4 

-54.4 

5050 

9-30-68 

121.5(5> 

-71.5 

3-28-68 

104.0(5) 

-56.0 

5061 

3-28-68 

238.0(1) 

-190.0 

03S/14W-22L01S              51.0         10-19-67 

98.2 

-47.2 

5050 

4-07-68 

101.0(5) 

-53.0 

1101 

10-21-67 

102.0(5) 

-51.0 

1101 

4-28-68 

106.0(5) 

-58.0 

5061 

10-28-67 

129.2(1) 

-78.2 

5061 

4-28-68 

242.0(1) 

-194.0 

10-28-67 

102.2(5) 

-51.2 

5-07-68 

100.0(5) 

-52.0 

1101 

11-07-67 

99.0(5) 

-48.0 

1101 

5-28-68 

105.0(5) 

-57.0 

5061 

11-07-67 

98.2(5) 

-47.2 

5061 

5-28-68 

235.0(1) 

-187.0 

11-14-67 

124.2(1) 

-73.2 

6-01-68 

104.0(5) 

-56.0 

1101 

12-21-67 

100.0(5) 

-49.0 

1101 

6-28-68 

103.0(5) 

-55.0 

5061 

12-21-67 

122.2(1) 

-71,2 

5061 

6-28-68 

234.0(1) 

-186.0 

12-21-67 

99.2(5) 

-48,2 

7-07-68 

100.0(5) 

-52.0 

1101 

1-15-68 

100.0(5) 

-49.0 

1101 

7-28-68 

110.0(5) 

-62.0 

5061 

1-28-68 

96.2(5) 

-45.2 

5061 

7-28-68 

210.0(1) 

-162.0 

1-28-68 

119.2(1) 

-68.2 

8-21-68 

101.0 

-53.0 

1101 

2-07-68 

100.0(5) 

-49.0 

1101 

8-21-68 

103.5(5) 

-55.5 

5061 

2-28-68 

98.2(5) 

-47.2 

5061 

8-2B-68 

220.0(1) 

-172.0 

2-28-68 

122.2(1) 

-71.2 

9-21-68 

100.0(5) 

-52.0 

1101 

3-15-68 

97.0(5) 

-46.0 

1101 

9-28-68 

102.0(5) 

-54.0 

5061 

3-28-68 

123.2(1) 

-72.2 

5061 

9-28-68 

208.0(1) 

-160.0 

3-28-68 

99.2(5) 

-48.2 

4-03-68 

96.2 

-45.2 

5050 

03S/14W-22A02S             SO.O         10-15-67 

109.4(5) 

-59.4 

1101 

4-07-68 

99.0(5) 

-48.0 

1101 

10-19-67 

111.4 

-61.4 

5050 

4-28-68 

95.2(5) 

-44.2 

5061 

10-21-67 

202.0(1) 

-152.0 

5061 

4-28-68 

122.2(1) 

-71.2 

10-21-67 

115.0(5) 

-65.0 

5-01-68 

96.0(5) 

-45.0 

1101 

11-07-67 

109.4(5) 

-59.4 

1101 

5-28-68 

95.2(5) 

-44.2 

5061 

U-07-67 

115.0(5) 

-65.0 

5061 

5-28-68 

121.2(1) 

-70.2 

11-14-67 

205.0(1) 

-155.0 

6-01-68 

96.0(5) 

-45.0 

1101 

12-15-67 

108.4(5) 

-58.4 

1101 

6-28-68 

94.2(5) 

-43.2 

5061 

12-21-67 

210.0(1) 

-160.0 

5061 

6-28-68 

120.2(1) 

-69.2 

See  page  113  for  key  to  terms  ft  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WAILN 
SURFACE 

AGENCY 
SUPPLY- 

STATE   WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
M   FEET 

DATE 

TO    VMTER 
SURACE 

IN   FEET 

nrvATCN 

IN  FEET 

ING 
DATA 

NMMER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

•1  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN   SABMIEL   RIVER   HYDRO   UNIT                        U-OS.OO 

COASTAL   PL    OF    LA   CO   HYDRO    SUUUNIT                     U 

-05. AO 

COASTAL    PL 

OF   LA   CO 

HYDRO   SVBUNIT                     U-05.A0 

riEST    COASI    HTORO    SuSAREA 

U-05.A2 

■EST    COAST    HYDRO    SOSAREA 

U-05.A2 

03S/I«a-22L«1S            Sl.t          7-21-68 

95.0 (b> 

-66.0 

1101     1      03S/16M-2SK06S 

36.0 

10-17-67 

(1> 

5050 

(COMT.)                                                 7-28-M 

96.2<S) 

-63.2 

6-01-68 

66.7 

-32.7 

7-2e-6« 

120.2(1) 

-69.2 

S- 15-68 

96.0(S> 

-65.0 

1101 

03S/16H-25K06S 

30.0 

11-08-67 

66.6 

-36.6 

1101 

8-28-68 

95.2(S) 

-66.2 

5061 

6-15-68 

65.3 

-35.3 

8-28-68 

122.2(1) 

-71.2 

9-15-6* 

96.0(5) 

-65.0 

1101 

03S/16II-2SL01S 

36.0 

10-17-67 

25.2 

8.8 

5050 

9-2ao68 

96.2(5) 

-65.2 

5061 

6-01-68 

26.7 

9.3 

9-28-6* 

121.2(11 

-70.2 

03S/16M-25N02S 

39.2 

10-17-67 

76.2 

-35.0 

5050 

03S/l«M-22O«lS             65.8        10-02-67 

156.9(1) 

-111.9 

5061 

6-01-68 

72.3 

-33.1 

10-02-67 

98.9(b) 

-53.9 

10-17-67 

91.2 

-66.2 

5050 

e3S/16H-25f>06S 

25.0 

10-00-67 

19) 

M«l 

10-30-67 

96.5(b) 

-69.5 

1101 

10-19-67 

100.2 

-75.2 

5050 

10-30-67 

151.9(1) 

-106.9 

5061 

1-07-68 

106.5 

-79.5 

1101 

10-30-67 

93.9(5) 

-«8.9 

1-23-68 

(0) 

11-27-67 

96.5(5) 

-51.5 

1101 

1-28-68 

103.0(5) 

-78.0 

5061 

U-27-67 

153.9(1) 

-108.9 

5061 

1-28-68 

125.0(1) 

-100.0 

11 -27-67 

95.9(5) 

-50.9 

2-15-68 

103.0(51 

-78.0 

1101 

1-02-68 

87.5(5) 

-62.5 

1101 

2-28-68 

101.0(51 

-76.0 

5061 

1-02-68 

166.9(1) 

-99.9 

5061 

2-28-68 

123.0(1) 

-98.0 

1-02-68 

86.9(5) 

-61.9 

3-15-68 

101.0(5) 

-76.0 

1101 

1-29-68 

100.9(5) 

-55.9 

3-21-68 

102.0(51 

-77.0 

5061 

1-29-68 

158.9(5) 

-113.9 

3-21-68 

122.0(1) 

-97.0 

2-26-68 

102.5(5) 

-57.5 

1101 

3-28-68 

102.0(5) 

-77.0 

5050 

2-26-68 

101.9(5) 

-56.9 

5061 

♦-07-68 

106.0(5) 

-79.0 

1101 

2-26-68 

158.9(1) 

-113.9 

6-28-68 

102.0(5) 

-77.0 

5061 

6-01-68 

88.5 

-63.5 

5050 

6-28-68 

129.0(1) 

-106.0 

6-01-68 

101.9(5) 

-56.9 

5061 

5-07-68 

100.0(5) 

-75.0 

1101 

6-01-68 

159.9(1) 

-116.9 

5-07-68 

126.0(1) 

-101.0 

5061 

6-29-68 

107.5(5) 

-62.5 

1101 

5-07-68 

100.0(5) 

-75.0 

6-29-68 

106.9(5) 

-61.9 

5061 

6-28-68 

101.0(5) 

-76.0 

6-29-68 

163.9(1) 

-98.9 

6-28-68 

122.0(1) 

-97.0 

6-03-68 

106.5(5) 

-61.5 

1101 

7-15-68 

101.0(5) 

-76.0 

1101 

6-03-68 

105.9(5) 

-60.9 

5061 

7-28-68 

101.0(5) 

-76.0 

5061 

6-03-68 

138.9(1) 

-93.9 

7-28-68 

126.0(1) 

-101.0 

7-01-68 

106.9(5) 

-59.9 

8-15-68 

101.0(5) 

-76.0 

1101 

7-01-68 

139.9(1) 

-96.9 

8-28-68 

102.0(5) 

-77.0 

5061 

7-29-68 

106.515) 

-59.5 

1101 

8-28-68 

125.0(1) 

-100.0 

7-29-68 

103.9(5) 

-58.9 

5061 

9-21-68 

100.015) 

-75.0 

1101 

7-29-68 

137.9(1) 

-92.9 

9-28-68 

126.0(1) 

-99.0 

5061 

9-03-68 

109.5(5) 

-66.5 

1101 

9-28-68 

100.0(51 

-75.0 

9-03-68 

108.9(5) 

-63.9 

5061 

9-03-68 

138.9(1) 

-93.9 

03S/16II-25Q02S 

20.6 

11-08-67 

6.6 

16.2 

1101 

9-30-68 

107.5(5) 

-62.5 

1101 

6-15-68 

6.6 

16.0 

9-30-68 

106.9(1) 

-61.9 

5061 

9-30-68 

161.9(5) 

-96.9 

03S/16M-27C01S 

65.0 

10-18-67 
6*^01-68 

Sl.T 

79.8 

-36.7 
-36.8 

S858 

83S/16a-22R02S            52.0        10-02-67 

136.5(1) 

-86.5 

5061 

10-02-67 

110.5(5) 

-58.5 

03S/16K-27805S 

56.3 

10-17-67 

89.0 

-32.7 

5050 

10-17-67 

87.9 

-35.9 

5050 

6-01-68 

86.5 

-30.2 

10-30-67 

106.0(5) 

-56.0 

1101 

10-30-67 

132.5(1) 

-80.5 

5061 

03S/16H-29003S 

88.0 

10-26-67 

97.1 

-9.1 

5050 

10-30-67 

106.5(5) 

-56.5 

11-16-67 

97.6 

-9.6 

1101 

11-27-67 

105.0(5) 

-53.0 

1101 

6-01-68 

96.8 

-6.8 

5050 

11-27-67 

131.5(1) 

-79.5 

5061 

11-27-67 

105.5(5) 

-53.5 

t3S/I6ll-29F81S 

77.3 

10-26-67 

92.8 

-15.5 

5050 

1-02-68 

102.0(5) 

-50.0 

1181 

10-30-67 

90.0(5) 

-12.7 

1101 

1-02-68 

128.5(1) 

-76.5 

5061 

11-28-67 

106.0(1) 

-28.7 

1-02-68 

102.5(5) 

-50.5 

12-30-67 

90.0(5) 

-12.7 

1-29-68 

106.5(5) 

-52.5 

1-31-68 

105.0(1) 

-27.7 

1-29-68 

130.5(5) 

-78.5 

2-29-68 

91.0(5) 

-13.7 

2-26-68 

101.0(5) 

-69.0 

1101 

3-28-68 

90.6 

-13.3 

5050 

2-26-68 

101.5(5) 

-69.5 

5061 

6-30-68 

90.0(5) 

-12.7 

1101 

2-26-68 

127.5(1) 

-75.5 

5-31-68 

108.0(1) 

-30.7 

6-01-68 

85.8 

-33.8 

5050 

6-28-68 

91.0(5) 

-13.7 

6-01-68 

136.5(1) 

-86.5 

5061 

7-31-68 

108.0(1) 

-38.7 

6-01-68 

110.5(5) 

-58.5 

8-30-68 

91.0(5) 

-13.7 

6-29-68 

100.0(5) 

-68.0 

1101 

9-30-68 

108.0(1) 

-38.7 

6-29-68 

132.5(1) 

-80.5 

5061 

6-29-68 

100.5(5) 

-68.5 

•3S/16M-29J01S 

95.0 

10-26-67 

111.3 

-16.3 

5050 

6-03-68 

101.0(5) 

-69.0 

1101 

10-30-67 

109.6 

-16.6 

1101 

6-03-68 

101.5(5) 

-69.5 

5061 

2-29-68 

102.7(5) 

-7.7 

6-03-68 

131.5(1) 

-79.5 

6-02-68 

107.8 

-12.8 

5050 

7-01-68 

130.5(1) 

-78.5 

6-30-68 

100.7(5) 

-5.7 

1101 

7-01-68 

100.5(5) 

-68.5 

5-31-68 

121.7(1) 

-26.7 

7-29-68 

100.0(5) 

-68.0 

1101 

6-28-68 

102.7(5) 

-7.7 

7-29-68 

130.5(1) 

-78.5 

5061 

7-31-68 

122.7(1) 

-27.7 

7-29-68 

100.5(5) 

-68.5 

8-30-68 

100.7(5) 

-5.7 

9-02-68 

97.0(5) 

-65.0 

1101 

9-30-68 

123.7(1) 

-28.7 

9-03-68 

97.5(5) 

-65.5 

5061 

9-03-68 

126.5(1) 

-72.5 

03S/16M-29M81S 

116.2 

10-26-67 

122.9 

-•.7 

5050 

9-30-68 

100.0(5) 

-68.0 

1101 

12-05-67 

(0) 

1101 

9-30-68 

127.5(5) 

-75.5 

5061 

1-15-68 

121.5 

-7.3 

9-30-68 

100.5(1) 

-68.5 

1-15-68 
6-02-68 

121.5 
120.1 

-7.3 
-5.9 

5050 

03S/16M-23R82S             69.9        11-08-67 

85.3 

-35.6 

1101 

6-26-68 

(•> 

1101 

6-15-68 

(6) 

6-29-68 

83.8 

-33.9 

03S/16M-29N01S 

112.8 

10-26-67 
10-30-67 

120.6 
120.0(5) 

-7.6 
-7.2 

5050 

1101 

03S/16«-2«F0SS              55.0         11-08-67 

92.1 

-37.1 

1101 

11-28-67 

120.0(5) 

-7.2 

4-15-68 

90.7 

-35.7 

12-30-67 
1-31-68 

120.0(5) 
120.0(5) 

-7.2 
-7.2 

03S/16a-2SF83!>             38.7        10-17-67 

TS.3 

-36.6 

5050 

2-29-68 

120.0(5) 

-7.2 

11-08-67 

76.9 

-36.2 

1101 

6-02-68 

117.6 

-6.8 

5050 

6-01-68 

73.8 

-35.1 

5050 

6-30-68 

120.0(5) 

-7.2 

1101 

6-15-68 

73.7 

•3S.8 

1101 

5-31-68 
6-28-68 

120.0(5) 
120.0(5) 

-7.2 
-7.2 

See  page  II3  for  key  to  terms  S  obbraviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

DATE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 
SUPPLY- 

STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
»t  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L   A 

SAN  6AURICL   RIVER 

HYDRO  UNIT               u-ts.eo 

COASTAL    PL 

OF   LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. *0 

COASTAL    PL 

OF   LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U-05.Ae 

MEST    C0AS1    HYDRO    SUBAREA 

U-85.A2 

•EST    COAST    HYDRO    SUBAREA 

U-85.A2 

03S/I*M-29N01S 

112.8 

7-31-68 

90.0(5) 

22.8 

1101 

03S/14H-3ie02S 

96.9 

1-31-68 

85.4 

11.5 

1181 

ICOMT.) 

8-30-68 

90.0(5) 

22.8 

(CONT.) 

2-28-68 

85*3 

11.6 

9-30-68 

90.0(5) 

22.8 

3-27-68 

7-30-68 

86*1 

86.5 

18.8 
10.4 

•3S/UM-3t081S 

lS4.t 

10-03-67 

149.3 

4.7 

1101 

8-28-68 

86.3 

18*6 

10-18-67 

(5) 

5050 

9-26-68 

96.6 

•1 

11-06-67 

150.8 

3.2 

1181 

12-05-67 

148.3 

»*7 

03S/14H-31L03S 

169.0 

10-19-67 

154.5(6) 

14.5 

5050 

1-02-68 

148.0 

«•• 

10-25-67 

158.4 

10.6 

1101 

2-05-68 

147.8 

*•> 

11-29-67 

159.4 

9.6 

3-04-68 

147.3 

••T 

12-27-67 

159.2 

9.8 

4-01-68 

148.6 

S.« 

1-31-68 

158.6 

10.4 

4-09-68 

150.2 

3.8 

5050 

2-28-68 

158*3 

18.7 

5-06-68 

149.0 

5.0 

U81 

3-27-68 

157.4 

11.6 

6-05-68 

154.6 

-.« 

4-03-68 

157.5 

11.5 

5050 

7-08-68 

148.3 

S.T 

4-03-68 

(91 

•-0S-68 

147.6 

**« 

7-24-68 

158.0 

11.8 

1181 

9-03-68 

148.5 

9.S 

8-28-68 
9-26-68 

157.6 
168*4 

11*4 
.6 

•3S/14H-30002S 

116.7 

11-15-67 

116.5 

.2 

1101 

U-15-67 

116.9 

-.2 

5858 

83S/14H-31L04S 

161.0 

11-07-67 

152.2 

•*• 

1101 

4-02-68 

116.5 

.2 

2-B«-6B 

150.8 

18.2 

t3S/14«-30E01S 

156.5 

11-14-67 

151.5 

S.t 

1101 

03S/14M-32A01S 

94.9 

11-28-67 
12-30-67 

169.3(5) 
112.3(5) 

-74.4 
-17.4 

1181 

03S/14M-30F02S 

180.0 

11-14-67 

181.6 

-1.6 

1101 

1-31-68 
2-29-68 

173.3(4) 
112.3(5) 

-78.4 
-17.4 

03S/UW-30G01S 

126.0 

10-26-67 

128.3 

-2.3 

5050 

4-02-68 

104.3 

•9.4 

5050 

11-14-67 

129.3 

-3.3 

1101 

4-30-68 

112.3(5) 

-17.4 

1101 

4-01-68 

128.6 

-2.6 

5050 

5-31-68 
6-28-68 

169.3(1) 
112.3(5) 

-74.4 
-17.4 

03S/14M-30H02S 

124.8 

10-25-67 

133.3 

-7.3 

1101 

7-31-68 

169.3(1) 

-74.4 

10-26-67 

134.2 

-•.2 

5050 

8-30-68 

110.3(5) 

•15.4 

11-15-67 

133.2 

•T.2 

1181 

9-30-68 

167.3(1) 

-72.4 

12-27-67 

133.2 

-7.2 

1-24-68 

131.1 

-5.1 

83S/14W-32P02S 

90.0 

10-03-67 

95.4 

-5.4 

1101 

1-24-68 

131.1 

-5.1 

10-18-67 

94.7 

-4.7 

5050 

2-29-68 

131.0 

-5.0 

11-06-67 

94.8 

-4.8 

1181 

2-29-68 

131.0 

-5.0 

12-05-67 

93.1 

-3.1 

3-27-68 

131.5 

-5.5 

1-02-68 

93.6 

-3.6 

3-27-68 

131.5 

-S.5 

1-02-68 

93.6 

-3.6 

4-01-68 

131.8 

-S.t 

5050 

2-05-68 

93.3 

•3*3 

8-28-68 

132.2 

-6.2 

1101 

2-05-68 

93.3 

-3*3 

9-25-68 

133.5 

-T,5 

3-04-68 
3-04-68 

92.8 
92.8 

-2.8 

-2.8 

03S/14M-30M02S 

175.6 

10-18-67 

170.5 

5.1 

5050 

4-01-68 

92.9 

-2.9 

10-25-67 

170.1 

5.5 

1101 

4-01-68 

92.9 

-2.9 

11-22-67 

169.7 

5.9 

4-01-68 

(7) 

5058 

12-26-67 

169.0 

••« 

5-06-68 

93.6 

-3.6 

1101 

1-24-68 

169.4 

••2 

5-06-68 

93*6 

-3.6 

2-28-68 

168.9 

6.7 

6-06-68 

93.7 

-3.7 

3-27-68 

169.5 

6.1 

7-08-68 

93.7 

-3.7 

4-02-68 

170.6 

5.0 

5050 

8-05-68 

93.8 

-3.8 

8-28-68 

169.6 

6.0 

1101 

9-03-68 

94.0 

-4.8 

9-25-68 

174.8 

.8 

03S/14W-33E01S 

120.0 

10-18-67 

136*7 

-16.7 

5050 

03S/MM-30M03S 

226.0 

10-18-67           218.1 

7.9 

5050 

10-25-67           217.7 

8.3 

1101 

•3S/14K-33L01S 

90.0 

10-18-67 

105.8 

-15.8 

5059 

11-22-67           217.6 

8.4 

4-01-68 

102.6 

-12.6 

12-27-67           217.5 

••ft 

1-24-68           217.0 

••• 

03S/14N-33P02S 

84.0 

10-18-67 

(5) 

S8M 

2-28-68           216.5 

9.S 

10-25-67 

(6) 

3-27-68           217.2 

•.8 

4-02-68           217.7 

8.3 

5050 

03S/14M-34Be2S 

65.0 

10-17-67 

94.8 

-29.8 

5050 

8-28-68           216.3 

9.7 

1101 

4-01-68 

92.0 

-27.0 

9-25-68           221.8 

4.2 

03S/14M-34N04S 

70.0 

10-18-67 

96.1 

-26.1 

5050 

03S/14a-30N01& 

182.1 

10-19-67 
11-14-67 

75.5 
75.8 

6.6 
6.3 

5050 
1101 

4-01-68 

92.8 

-22.8 

4-02-68 

74.3 

7.8 

5050 

03S/14M-35B03S 

46.0 

10-17-67 
4-01-68 

77.3 
75.5 

-31.3 
-29.5 

5050 

03S/14M-31A03S 

92.3 

11-08-67 

94.7 

-2.4 

1101 

4-01-68 

92.7 

-.4 

5050 

03S/15W-01L01S 

115.0 

10-03-67 

120.2 

-5.2 

5050 

4-12-68 

95.0 

-2.7 

1101 

4-01-68 

128.8 

-13.8 

03S/1«M-31A0«S 

92.0 

10-18-67 

95.2 

•3.2 

5050 

03S/15W-02P01S 

75.0 

11-07-67 

74.8 

.2 

1181 

11-07-67 

95.6 

-3.6 

1101 

4-12-68 

74.3 

.7 

11-08-67 

95.4 

-3.4 

2-09-68 

93.7 

-1.7 

03S/15II-02P02S 

77.5 

11-87-67 

75.4 

2.1 

1101 

4-01-68 

92.9 

-.9 

5858 

4-12-68 

74.8 

2.7 

4-12-68 

94.8 

-2.8 

1101 

03S/15M-03A01S 

71.5 

11-87-67 

67.5 

4.0 

1101 

03S/14M-31AOSS 

125.0 

10-18-67            118.3 
4-10-68            US. 3 

6.7 
6.7 

5050 

11-15-67 
4-12-68 

67.6 
66.6 

3*9 
4*9 

e3S/14M-31A06b 

93.0 

4-01-68 

94. 1 

-i.l 

5050 

03S/15M-03B01S 

71.3 

10-18-67 
4-81-68 

67.5 

66*9 

3.8 
4.4 

5050 

e3S/14H-31A07S 

105.0 

10-18-67 

(6) 

5050 

e3S/15M-83802S 

77.6 

10-18-67 

72*8 

5.6 

5058 

03S/UK-31001S 

117.8 

10-19-67            109.4 

•  .4 

5050 

11-07-67 

72.1 

5.5 

1101 

11-15-67            109.6 

8.2 

1101 

4-01-68 

71.4 

6.2 

5050 

12-26-67            109.1 

8.7 

4-12-68 

71*3 

6*3 

1101 

4-02-68 

(9) 

5050 

4-03-68            10*. 7 

••1 

03S/I5M-03B03S 

77.7 

11-07-67 

OHf 

1101 

4-12-68 

OHY 

03S/UW-31E02S 

96.9 

10-25-67 

86.9 

19.0 

1101 

11-29-67 

86.2 

10.7 

03$/15»<-03H01S 

66.8 

11-07-67 

OMV 

1101 

12-27-67 

85.9 

11.0 

4-12-68 

60.8 

6.0 

See  poge  ||3  for  key  to  lenrw  a  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VWTER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

COASTAL    PL    OF    LA   CO    HYDRO    SU80N1T 
WEST    COASI    HYDRO    SUBARE.A 


L    A    SAN   GAURIEL    HIVER    HYDRO    UNIT 
U-05.A0 


03S/15H-03H02S 

03S/lS«<-UM05b 

03S/15H-11N06S 

03S/15K-11M07S 
03S/I5M-I1M12S 
03S/15H-11M15S 

03S/1SM-11001S 

03S/15K-12801S 
03S/15M-12601S 

03S/1SM-12602S 
03S/1SM-12H02S 

03S/15«-12H03S 

03S/15H-13A04S 

03S/15K-13H02S 

03S/15M-13H03S 

03S/15W-13M04S 
03S/ISW-13H05!> 
03S/lbM-13H06S 
03S/15K-13H07S 
03S/15H*13P01b 


03S/15M-13R02S 

03S/1SM-13R03S 
03S/15M-13R06S 


56.1 

30.0 
31.0 

39,2 
61.6 
77.3 

106.2 

109.3 
112.6 

107.6 
126.2 

129.9 

122.1 

104.3 

103.0 

103.8 
103.8 
103.8 
103.8 
112.0 


153,2 

133.9 
149.0 


10-18-67 

10-26-67 

11-15-67 

♦-01-68 

♦-12-68 

10-18-67 

U-15-67 

1-12-68 

♦-01-68 

10-18-67 

11-15-67 

1-12-68 

♦-01-68 

1-12-68 

1-16-68 

10-18-67 

10-25-67 

11-15-67 

1-12-68 

♦•01-68 

10-18-67 

11-15-67 

♦-01-68 

10-18-67 
♦-01-68 

10-18-67 

10-25-67 

♦-01-68 

10-18-67 

♦-01-68 

10-18-67 

11-15-67 

♦-01-68 

10-18-67 

11-15-67 

♦-01-68 

10-26-67 
3-01-68 
♦-01-68 

10-23-67 
3-01-68 
♦-01-68 

10-23-67 
3-01-68 
♦-01-68 

11-15-67 
l-2^-68 

U-15-67 
1-2^-68 

11-15-67 
2-U-68 

11-15-67 
2-1^-68 

10-25-67 

10-26-67 

11-15-67 

12-06-67 

1-2^-68 

2-28-68 

3-27-68 

♦-01-68 

8-28-68 

9-25-68 

10-23-67 

3-01-68 
♦-01-68 

10-26-67 
♦-01-68 

10-23-67 
3-01-68 
♦-01-68 
♦•2^-68 
5-29-68 
6-26-68 
7-10-68 


52.5 
53.5 
53. ♦ 
51.5 
50. ♦ 

26.7 
26.6 
26.2 
26.5 

30.3 
30.3 
30. ♦ 
30.5 

37.0 

59.3 

(5) 
75.6 
75.7 
75.0 
76.1 

103.1 
103.1 
10^.0 

108.3 
115.8 

(9) 
113.5 
113.4 

107.6 
107.9 

132.3 
131. ♦ 
133.4 

13^.7 
136.0 
135.6 

76.9(7) 
(7) 
125.9 

31.9(7) 
(7) 
109.5 

31.117) 
(7) 
108.0 

101.8 
101.5 

99.7 
101.3 

100.8 
100.1 

100.9 
100.2 

106. ♦ 
106.6 
106.0 
105.6 
105.2 
105.0 
106.6 
107.5 
10^.7 
107.6 

92.1(7) 
(7) 
157.5 

2^.3(7) 
137.9 

U9.8 
(7» 
156.3 
150.8 
151.9 
U5.5 
M9.^ 


5 

6 

♦  . 

6 

♦  < 

7 

6. 

6 

7. 

7 

3. 

3 

3. 

♦ 

3. 

8 

3. 

5 

1 

7 

7 

1 

6 

1 

5 

2. 

2 

2. 

3 

li 

7 

!• 

6 

2. 

3 

1. 

2 

3 

1 

3. 

1 

2, 

2 

1 

0 

-6. 

5 

—  < 

9 

•< 

8 

—  < 

2 

— « 

3 

-6. 

1 

-5. 

2 

-7. 

2 

-♦. 

6 

-6 

1 

-5. 

7 

♦  5 

2 

-3 

8 

72 

♦ 

-5 

2 

71 

9 

-5 

0 

2 

0 

2 

3 

♦ 

•  1 

2 

5 

3 

•  0 

3 

.7 

2 

•  9 

3 

>6 

5 

.6 

S 

.♦ 

6 

>0 

6 

.♦ 

6 

.8 

7 

.0 

5 

>♦ 

♦ 

.5 

7 

.3 

♦ 

•  ♦ 

61 

.1 

-♦ 

>3 

109 

.6 

-♦ 

•  0 

- 

.8 

-7 

•  3 

-I 

.8 

-2 

.9 

3 

.5 

- 

.♦ 

O-05.A2 

5050 
1101 

5050 
1101 

5050 
1101 

5050 

5050 
1101 

5050 

1101 

1101 

5050 

1101 

5050 

5050 
1101 
5050 

5050 
5050 


5050 


5050 
1101 
5050 

5050 
1101 
5050 

5050 
5061 
5050 

5050 
5061 
5050 

5050 
5061 
5050 

1101 


1101 
1101 
1101 


1101 
5050 
1101 


50S0 
1101 


5050 
5061 
5050 

5050 


5050 
5061 
5050 
1101 


U-05.U0 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
MEST  COAST  HYDRO  SUBAREA 


U-05.A0 


03S/15W-13H06S 
(CONT.) 


03S/15W-13R07S 
03S/15W-13R08S 


U9.0 

155.7 
155.7 


03S/15M-13R09S 
03S/15W-UJ01S 

03S/15W-2^K01S 

03S/15M-2^MelS 


155.7 
15^.9 

123.3 

93.0 


03S/15W-2^N01S 


120.6 


03S/15X-2^P01S 


119.9 


03S/15l«l-2^P02S 

03S/15X-25B01S 
03S/15W-25B02S 

03S/15W-25B03S 
03S/15M-25C03S 


162.9 

182.7 
126.5 

161. ♦ 
112.9 


03S/1SM-25C0^S 


03S/15W-25C05S 


03S/15U-2S001S 


136.8 


103.8 


82.7 


7-31-68 
8-28-68 
9-26-68 

11-15-67 

10-25-67 

10-26-67 

11-15-67 

12-27-67 

l-2^-68 

2-28-66 

3-27-68 

4-01-68 

7-30-68 

9-25-68 

10-02-67 
11-15-67 

10-27-67 

11-06-67 

4-01-68 

10-18-67 

11-14-67 

4-02-68 

10-18-67 

10-25-67 

11-29-67 

12-27-67 

1-31-68 

2-28-68 

3-27-68 

♦-02-68 

7-30-68 

6-28-68 

9-26-66 

10-25-67 
11-29-67 
12-27-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-27-68 
X-30-68 
8-28-68 
9-30-68 

10-18-67 

10-25-67 

11-29-67 

12-27-67 

1-31-68 

2-28-68 

3-27-68 

♦-02-68 

7-30-68 

6-28-66 

9-26-66 

10-18-67 

ll-l^-67 

4-02-68 

11-14-67 

11-14-67 
♦-02-66 

11-1^-67 

10-25-67 
11-29-67 
12-28-67 
1-31-68 
2-28-68 
3-27-68 
7-30-68 
6-28-68 
9-26-68 

10-18-67 

ll-l^-67 

12-01-67 

2-13-68 

♦-02-66 

ll-M-67 
3-U-68 
4-02-68 

10-04-67 

10-19-67 

11-14-67 

4-09-66 


146.3 
146.1 
151. S 

151.3 

151.8 
151.7 
151.6 
151.3 
150.6 
151.2 
158.5 
159.2 
153.2 
158.5 

152.0 
152. 0 

150.9 
151.3 
151.4 

165.2 
119.7 
114.2 

•3.4 

86.2 
83.5 
83.9 
63.1 
82.8 
83. ♦ 
83.9 
83.1 
82.5 
86.7 

113.1 
110.6 
110.5 
110.2 
110.3 
110. 5 
110. ♦ 
109.9 
1U.2 

109.8 

112. ♦ 
109.3 
109.1 
109.1 
108. ♦ 
109.1 
109.1 
108.3 
108.2 
113.1 

IS^.O 
15^.1 
153. ♦ 

173.6 

119.6 
119.6 

152.2 

105.2 
103.6 
103. ♦ 
103.1 
102.7 
103.5 
102. ♦ 
102. ♦ 
106.2 

127.5 
127.5 
125.0 
125.6 
127.3(3) 

97. ♦ 
93.6 
97.1 

77.6 

(5) 

76.1 

77.6 


2.7 

2.9 

-2.5 

♦  .♦ 

3.9 
4.0 
4.1 

♦  .♦ 

♦  .9 

♦  .5 
-2.8 
-3.5 

2.5 
-2.8 

3.7 
3.7 

♦  .0 
3.6 
3.5 

-♦1.9 
3.6 
9.t 

9.6 
6.8 
9.5 
9.1 
9.9 

10.2 
9.6 
9.1 
9.9 

10.5 
6.3 

7.5 
10.0 
10«1 
1«*4 
10.3 
10.1 
10.2 
10.7 

6.4 

10.1 
7.5 
10.6 
10.8 
10.8 
11.5 
10.8 
10.8 
11.6 
11.7 
6.8 

8.9 
8.8 
9.5 

9.1 

6.9 
6.7 

9>2 

7.7 

9.3 

9.S 

9.8 

10.2 

9.4 

lO.S 

lO.S 

6.7 

9.3 

9.3 

11.8 

11.2 

9.5 

6.^ 

10.2 

6.7 

♦  .9 

♦  .6 

♦  .9 


O-05.A2 
1101 

1101 

1101 
5050 
1101 


5050 
1101 

1101 


5050 
1101 
5050 

5050 
1101 
5050 

5050 
1101 


5050 
1101 


1101 


5050 
1101 


5050 
1101 


5050 
1101 
5050 

1101 

1101 
5050 

1101 

1101 


5050 
1101 


5050 

1101 

5050 

1101 
5050 
1101 

5050 


See  page  ll3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROONO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


L   A   SAN   GABRIEL   RIVER   HYDRO  UNIT 


COASTAL   PL   OF   LA   CO   HYDRO   SUUUNIT 
MEST    COASI    HYDRO    S08AREA 


03S/I5M-25002S 


03S/15K-25F01S 


03S/15M-25F04S 


03S/15M-25603b 


03S/15H-2SG04S 


03S/15W-25G06S 
03S/15K-25G07S 
03S/15W-25G08S 
03S/15M-25G09S 


22.6  11-1«-«T  19.2 

3-14-68  19.3 

♦-04-68  19.2 

106.0        10-2S-67  96.2 

11-29-67  95.2 

12-27-67  94.8 

1-31-68  94.5 

2-28-68  93.9 

3-27-68  96.2 

7-30-68  94.3 

a-ea-68  93.7 

9-26-68  100.8 

99.0         10-2S-67  89.2 

11-29-67  88.0 

12-27-67  88.0 

1-31-68  87.4 

2-28-68  87.0 

3-27-68  89.2 

7-30-68  87.4 

8-28-68  86.8 

9-26-68  93.0 

90.0         10-25-67  82.3 

11-29-67  82.2 

12-27-67  81.8 

1-31-68  81.0 

2-28-68  81.0 

3-27-68  82.3 

7-30-68  81.0 

8-28-68  81.2 

9-26-68  86.0 

90.2        10-25-67  81. S 

11-29-67  81.0 

12-27-67  81.0 

1-31-68  80.0 

2-28-68  79.6 

3-27-68  81.2 

7-J0-68  80.1 

a-28-68  80.0 

9-26-68  84.7 

115.3  11-15-67  106.2 

145.4  11-15-67  136.6 

73.7  11-15-67  64.6 


03S/15M-25610S 
03S/15W-25H03S 

03S/15M-25KQ3S 


03S/lb«-25K07S 
03S/15W-25K14S 


03S/15M-25L01S 
03S/15H-2SL02S 

03S/15H-25M01S 


86.0 

10-18-67 

76.3 

10-19-67 

(b» 

10-25-67 

76.5 

11-29-67 

76.2 

12-27-67 

75.9 

1-31-68 

76.2 

2-28-68 

74.8 

3-27-68 

76.4 

4-04-68 

79.7 

7-30-68 

75.5 

8-28-6B 

75.0 

9-26-68 

80.2 

146.5 

11-14-67 

138.1 

209.1 

11-15-67 

200.7 

4-02-68 

200.6 

90.0 

10-25-67 

79.9 

11-29-67 

79.9 

12-27-67 

79.5 

1-31-68 

78.9 

2-28-68 

78.5 

3-27-68 

79.2 

7-30-68 

79.1 

8-28-68 

78.6 

9-26-68 

84.4 

135.4 

11-14-67 

126.8 

71.0 

10-25-67 

60.9 

11-29-67 

61.6 

12-27-67 

61.2 

1-31-68 

60.7 

2-28-68 

60.3 

3-27-68 

61.5 

7-30-68 

60.4 

8-28-68 

60.1 

9-26-68 

66.3 

73.4 

11-07-67 

63.0 

94.4 

11-14-67 

85.7 

2-08-68 

85.6 

4-02-68 

85.8 

23.9 

10-19-67 

(5) 

11-14-67 

22.4 

U-05.A0 


3.4 
3.3 
3.4 

«.a 

10. • 
11.2 
11*S 
12.1 

*.« 
11.7 
12.3 

S.2 

9.8 
U.O 
11.0 
11.6 
12.0 

9.8 
11.6 
12.2 

6.0 

7.7 
7.8 
8.2 
9.8 
9.8 
7.7 
9.8 
8.8 
6.8 

8.7 

9.2 

9.2 

18.2 

18.6 

9.8 

18.1 

18.2 

S.5 

9.1 
8.8 

9.1 

9.7 

9.5 
9.8 

18.1 
9.8 

11.2 
9.6 
6.3 

10.5 

11.0 
S.B 

8.4 

8.4 
8.5 

10.1 
18.1 
18.S 
11.1 
ll.S 
10.8 
18.9 
11.4 
S.« 

8.6 

18.1 

9.4 

9.8 

18.3 

18.7 

9.S 

18.8 

18.9 

6.7 

18.4 

8.7 
8.8 

8.6 


1.5 


U-05.A2 

1101 
1101 
5050 

1101 


1101 


1101 


1101 


1101 
1101 
1101 
5050 
1101 


5050 
1101 


1101 

1101 
5050 

1101 


1101 
1101 


1101 
1101 

5050 

5050 
1101 


GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN   FEET 

IN  FEET 

IN    FEET 

NIT                        U-05.00 

COASTAL    PL 

OF    LA    CO 

HYDRO   SUBUNIT                    U-05.A0 

NEST    COASI    HYDRO   SUBAREA 

U-05.A2 

03S/15M-25M01S 

23.9 

3-11-68 

20.1 

3.8 

1101 

(CONT.) 

4-08-68 

(5> 

5050 

03S/1SM-25P01S 

73.0 

10-18-67 

15* 

5050 

10-25-67 

69.1 

j«9 

1101 

10-26-67 

69.4 

3*6 

5050 

11-03-67 

69.1 

3*9 

1101 

12-27-67 

68.9 

4*  1 

1-24-68 

69.0 

4*0 

2-28-68 

68.5 

4*S 

3-27-68 

68.9 

4*  t 

4-03-68 

69.2 

3*w 

5050 

8-28-68 

68.8 

4*2 

1101 

9-25-68 

68.8 

4*2 

03S/15W-25P02S 

14.0 

10-18-67 
4-09-68 

«5) 
(5> 

S8S8 

6-13-68 

U.O 

3.0 

03S/15M-25003S 

72.5 

10-18-67 

61.7 

10.8 

5050 

10-25-67 

61.5 

11.0 

1101 

11-03-67 

64.2 

B.3 

12-27-67 

62.7 

9.8 

1-24-68 

64.1 

8.4 

2-28-58 

62.1 

10.4 

3-27-68 

62.8 

9.7 

4-03-58 

63.0 

9.5 

5050 

8-28-58 

61.3 

11.2 

1101 

9-25-68 

67.2 

5.3 

e3S/lSM-25R01S 

137.8 

10-25-67 

127.6 

10.2 

1101 

11-03-67 

129.6 

8.2 

12-27-67 

128.4 

9.4 

1-24-68 

127.9 

9.9 

2-28-68 

127.2 

10.6 

3-27-68 

128.0 

9.8 

8-28-68 

126.5 

11.3 

9-25-68 

134.9 

2.9 

03S/15W-25R02S 

178.0 

10-18-57 

169.4 

8.6 

5050 

10-25-57 

169.1 

6.9 

1101 

11-03-67 

170.2 

7.8 

12-27-67 

169.2 

8.8 

1-24-68 

168.7 

9.3 

2-28-68 

167.9 

10^1 

3-27-68 

168.9 

9.1 

4-03-68 

169.3 

8.7 

5050 

8-28-68 

167.7 

10.3 

UOl 

9-25-68 

174.1 

3i9 

03S/15W-2SR04S 

70.6 

10-19-67 

61.9 

8.7 

5050 

10-25-67 

59.8 

10.8 

UOl 

11-29-67 

60.7 

9.9 

12-27-67 

59.9 

10.7 

1-31-68 

59.1 

11.5 

2-28-68 

58.4 

12.2 

3-27-58 

58.8 

11.8 

4-03-68 

58.8 

11.8 

5050 

7-30-68 

56.9 

13.7 

UOl 

8-28-58 

56.3 

14.3 

9-26-68 

66.2 

4.4 

03S/15W-36A02S 

64.2 

10-19-67 

55.7 

6.5 

5050 

10-25-67 

55.6 

8.6 

UOl 

11-29-67 

55.5 

8.7 

12-27-57 

55.2 

9.0 

1-31-58 

54.7 

9.5 

2-28-68 

54.3 

9.9 

3-27-68 

55.0 

9.2 

4-02-68 

54.8 

9.4 

5050 

7-30-68 

54.0 

10.2 

UOl 

8-28-58 

53.9 

10.3 

9-26-68 

61.8 

2.4 

03S/15H-36H03S 

58.2 

10-25-67 

49.9 

8.3 

UOl 

11-29-67 

49.6 

8.6 

12-27-67 

49.3 

8.9 

1-31-68 

48.8 

9.4 

2-28-58 

48.5 

9.7 

3-27-68 

49.2 

9.0 

7-30-58 

48.4 

9.8 

8-28-68 

48.4 

9.8 

9-26-68 

55.6 

2.6 

04S/12M-30R01S 

15.6 

10-19-67 

96.0 

•80.4 

5050 

11-14-67 

95.8 

-80.2 

UOl 

4-01-68 

94.5 

-78.9 

5050 

04S/12M-31C01S 

26.1 

11-14-67 

50.8 

•24.7 

UOl 

04S/12W-31M01S 

36.3 

11-16-67 

61.3 

•25.0 

UOl 

04S/12II-32601S 

38.0 

10-07-67 

43.6 

-5.6 

4206 

10-19-67 

43.7 

-5.7 

5050 

10-27-67 

43.7 

-5.7 

4206 

11-22-67 

44.5 

-6.5 

12-08-67 

43.6 

-5.6 

12-29-67 

43.7 

-5.7 

See  poge  ||3  for  key  to  terms  d  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROIMn 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

STATE    *€LL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

DATE 

TO    WATER 

NUMBER 

ELEVATION 

SURFACE 

IN    FEET 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

L 

A    SAN    6ABKIEL    HIVE>i 

HTORO    m 

COASTAL   PL 

Of    LA   CO 

HTORO   SUBUNII                      U 

-05. *8 

MEST    C0AS1    HYORO    SUBAREA 

u-es.A2 

04S/12M-32601S 

3a. • 

1-19-68 

44.7 

-6.7 

4206 

(CONT.) 

2-09-68 

43.8 

-5.8 

3-22-68 

43.6 

-5.6 

A-01-68 

43.7 

-5.7 

5050 

♦-11-68 

44.0 

-6.0 

4206 

5-24-68 

43.9 

-5.9 

6-14-68 

44.0 

-6.0 

7-26-68 

44.0 

-6.0 

8-16-68 

43.9 

-5.9 

9-27-68 

44.2 

-6.2 

04S/13M-e2PtlS 

38.7 

10-17-67 

73.6 

-34.9 

5050 

11-15-67 

73.3 

-34.6 

1101 

4-02-68 

74.7 

-36.0 

5050 

4-16o6« 

73.4 

-34,7 

1101 

04S/13M-02P03S 

43.0 

10-17-67 

73.8 

-30.8 

5050 

4-02-68 

74.7 

-31.7 

04S/13«-e«M01S 

15.0 

10-17-67 

(1) 

5050 

10-30-67 

74.4 

-59.4 

11-13-67 

ID 

1101 

4-02-68 

76.4 

-61.4 

50S0 

4-16-68 

73.3 

-58.3 

1101 

04S/13H-05L01S 

13.8 

10-17-67 

92.3 

-78.5 

5050 

11-17-67 

92.318) 

-78.5 

1101 

12-05-67 

91.6(8) 

-77.8 

1-03-68 

92.0(8) 

-78.2 

2-05-68 

91.6(8) 

-77.8 

3-05-68 

90.3(8) 

-76.5 

4-01-68 

90.5(8) 

-76.7 

4-03-68 

91.4 

-77.6 

S058 

5-06-68 

91.5 

-77.7 

1101 

6-06-68 

92.7 

-78.9 

7-08-68 

94.7 

-80.9 

8-05-68 

88.1 

-74.3 

9-03-68 

94.2 

-80.4 

04S/13M-06M1S 

22.0 

10-17-67 

52.6 

-30.6 

5050 

4-03-68 

51.2 

-29.2 

•4S/I3M-07H81S 

28.3 

10-03-67 

91.4(8) 

-71.1 

1101 

10-18-67 

(7) 

5050 

10-30-67 

92.1 

-71.8 

12-05-67 

(9) 

1101 

1-03-68 

92.2(8) 

-71.9 

2-05-68 

92.1(8) 

-71.8 

2-05-68 

92.1(8) 

-71.8 

3-04-68 

91.0(8) 

-70.7 

3-04-68 

91.0(8) 

-70.7 

4-01-68 

91.0(8) 

-70.7 

4-01-68 

91.0(8) 

-70.7 

4-09-68 

90.4 

-70.1 

5050 

5-06-68 

91.8(8) 

-71.5 

1101 

5-06-68 

91.8(8) 

-71.5 

6-06-68 

(5) 

6-10-68 

93.0(8) 

-72.7 

7-08-68 

94.7(8) 

-74.A 

8-05-68 

94.2(8) 

-73.9 

9-03-68 

94.8(8) 

-74.5 

•«S/lJM-07Lel!> 

38.0 

10-31-67 

101.411) 

-71.4 

5050 

4-03-68 

100.0 

-70.0 

O*S/13l«-0e602S 

8.9 

11-14-67 

50.8 

-41.9 

1101 

1-08-68 

51.5 

-42.6 

4-22-68 

52.0 

-43.1 

0«S/13M-OeRtlS 

12.1 

11-14-67 

23.1 

-U.O 

1101 

4-22-68 

22.7 

-10.6 

04S/13H-09AelS 

23.8 

10-10-67 
12-08-67 
12-08-67 

(9) 
(71 
(7) 

5061 

0«S/13M-09e02S 

16.0 

10-23-67 

79.1 

-63.1 

5050 

4-03-68 

78.5 

-62.5 

•«S/13k'-09H01S 

23.0 

10-10-67 

162.2(1) 

-139.2 

5061 

11-03-67 

172.2(1) 

-149.2 

12-08-67 

172.2(1) 

-149.2 

12-08-67 

172.2(1) 

-149.2 

STATE    VKELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
•I   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HTORO  SUBUNIT 
MEST  COAST  HTORO  SUBAREA 


U-05.A0 


04S/13tt-10A0lS  33.0 

04S/13H-10B02S  30.0 

04S/13M-10E02S  25.0 

04S/13H-10E03b  26.0 


10-23-67 
4-02-68 

10-23-67 
4-02-68 

10-23-67 
4-03-68 

10-10-67 
lt-10-67 


69.5 
70.0 

.1 
64.2 

74.1 
73.5 

238.1(1) 
238. 1(1) 


-36.5 
•37.0 

29.9 
•34.2 

-49.1 
-48.5 

-212.1 
•212.1 


04S/13M-10E03S 
(CONT.) 


26.0 


«4S/13«-10F02S 


27.0 


04S/13M-10H01S 


31.9 


5050 
5050 
5050 


5050 
5061 


e4S/13M-10J08S 

04S/13M-10Je9S 
04S/13H-10L01S 
t4S/13«-llD01S 
04S/13M-11E02S 
04S/13M-11K01S 
04S/13W-11K03S 

04S/13M-11R01S 
04S/13M-14A06S 


30.0 

30.0 
28.0 
35.0 
31.0 
34.6 
34.0 

32.5 
5.0 


04S/13M-14H02S 


33.0 


04S/13M-14H05S 


33.0 


11-03-67 

12-08-67 

12-08-67 

12-08-67 

12-08-67 

4-03-68 

4-25-68 

4-25-68 

5-06-68 

5-06-68 

6-06-68 

7-06-68 

8-06-68 

9-06-68 

10-03-67 
11-02-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-02-68 
6-03-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-03-68 

10-07-67 

10-27-67 

11-22-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-22-68 

4-11-68 

5-24-68 

6-14-68 

7-26-68 

8-16-68 

9-27-68 

10-23-67 

11-15-67 

4-01-68 

4-16-68 

11-15-67 
4-16-68 

11-15-67 
4-16-68 

10-23-67 
4-02-68 

10-23-67 
4-01-68 

11-15-67 
4-16-68 

10-23-67 

11-15-67 

4-03-68 

4-29-68 

11-15-67 
4-29-68 

10-05-67 
11-07-67 
12-06-67 
1-05-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-07-68 
6-03-68 
7-09-68 
7-09-68 
9-04-68 

10-05-67 
11-07-67 
12-06-67 
2-06-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-07-68 
6-03-68 
7-09-68 
7-09-68 
9-04-68 

10-05-67 
11-07-67 


238.1(1) 
242.1(1) 
242.1(1) 
242.1(1) 
242.1(1) 
234.9(1) 
236.1(1) 
236.1(1) 
98.1(5) 
98.1 

(7) 

(7) 

(7) 

(7) 

125.8 
123.8 
123.8 
125.8 
123.8 
123.8 
123.8 
125.8 
130.8 
133.8 
124.8 
130.8 

65.3 
65.2 
65.2 
65.3 
65.5 
65.7 
65.7 
65.5 
65.8 
65.9 
66.0 
66.0 
66.1 
66.1 

80.4 
80.4 
82.3 
80.2 

ORT 
DRY 

16.2 
16.2 

69.2 

69.7 


67. 
68< 


««.0 

68.4 

68.3 

66.6(8) 

67.3 

66.5(8) 

ONY 
DRY 

31.1 
31.4 
31.5 
31.9 
32.1 
32.3 
32.4 
32.6 

DRY 

DRY 

ORY 

DRY 

ORY 
ORY 
DRY 
ORY 
ORY 
ONY 
OKY 
OKY 
DRY 
ORY 
ORY 

0«V 
ONY 


-212.1 
-216.1 
-216.1 
-216.1 
-216.1 
-208.9 
-210.1 
-210.1 
-72.1 
-72.1 


-98.8 

-96.8 

-96.8 

-98.8 

-96.8 

•96.8 

-96.8 

-98.8 

-103.8 

-106.8 

•97.8 

-103.8 

-33.4 

-33.3 
-33.3 
-33.4 
-33.6 
-33.8 
-33.8 
-33.6 
-33.9 
-34.0 
•34.1 
-34.1 
•34.2 
-34.2 

-50.4 
-50.4 
-52.3 
-50.2 


11.8 
lit* 


-34. 
-34, 


-33. 

•33. 


U-0S.A2 
5061 


5050 
5061 


-36.3 
-37.0 


-34.3 

-32.6 
-33.3 
•32.5 


•26.1 
•26.4 
-26.S 

-26.9 
-27.1 
•27.3 

•27.4 
•27.6 


5061 


4206 


5050 
1101 
5050 
1101 

1101 


1101 
5050 
5050 
1101 


5050 
1101 
5050 
1101 

1101 


1101 


1181 


1101 


See  page  ll3  for  key  to  term*  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO    \f»ATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUkfOER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
m   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN   6ABN1EL    RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-85.00 

COASTAL    PL 

OF    LA   CO 

HYOHO    SUBUNIT                     U 

-OS.AO 

COASTAL   PL 

OF   LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. AO 

WEST    COASl    HYDRO    SUBARCA 

U^05.A2 

MCST    COAST    HYDRO    SUBAREA 

U-0S.A2 

04S/13M-14H05b 

33.8 

12-06-67 

DRY 

1101 

04S/13tl-19J02S 

44.3 

4-04-68 

107.1 

-62.8 

5050 

(CONT.) 

1-05-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-07-68 
6-03-68 

DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 

(CONT.) 

5-06-68 
6-06-68 
7-08-68 
8-09-68 
9-03-6* 

107.4 
109.2 
110*3 
109.2 
111*5 

-63.1 
-64.9 
-66.0 
-64.9 
-67.2 

7-09-68 

DRY 

04S/13M-19J06S 

40.0 

10-17-67 

(1> 

5050 

7-09-68 

DRY 

10-31-67 

102.4 

•62*4 

8-06-68 

DRY 

4-09-68 

101*2 

•61*2 

9-04-68 

DRY 

84S/13M-20KelS 

37.0 

10^19^67 

108*2 

•71.2 

S050 

04S/13M-14J05S 

41.0 

11-07-67 
4-29-68 

DRY 
DRY 

1101 

4^84-M 

107.3 

•70*3 

04S/13M-20R01S 

46.7 

10-19-67 

116*4 

•69.7 

5050 

04S/13M-14L01S 

2«.6 

18-16-67 
10-30-67 

63.7 

-35.  0 

-34,1 

5050 
5010 

4-04-68 

115.2 

-68.5 

11-27-67 

63.7 

-34.1 

04S/13W-21A01S 

16.0 

11-14-67 

37.4 

•21.4 

1101 

12-26-67 

63.8 

-34.2 

4-22-68 

40.6 

•24.6 

1-22-68 

63.8 

-34.2 

2-19-68 

63.9 

-34.3 

04S/13M-21H02S 

35.0 

10-31-67 

125.3 

-90.3 

5061 

3-25-68 

63.8 

-34.2 

11-30-67 

127.6 

-92*6 

4-01-68 

64.9 

-35.3 

5050 

12-29^67 

128.6 

•93.6 

4-22-68 

64.0 

-34.4 

5010 

1^31-68 

128*1 

-93*1 

5-20-68 

64.1 

-34.5 

2-29-68 

124*6 

-89.6 

6-24-68 

64.3 

-34.7 

3-29-68 

124.6 

-89.6 

7-22-68 

64.2 

-34.6 

4-30-68 

126.2 

-91.2 

8-19-68 

64.1 

-34.5 

5-31-68 

128.1 

-93.1 

9-23-68 

64.7 

-35.1 

7-01>68 
8-01-68 

134.3 
132.7 

•99.3 

•97.7 

04S/13M-14Q08b 

25.9 

11-15-67 

21.6 

4.3 

1101 

8-30-68 

130*2 

-95.2 

.  4-23-68 

19.1 

6.8 

9-30-68 

127*4 

-92.4 

04S/13M-15C01S 

24.0 

10-19-67 

127.5(4) 

-103.5 

5050 

04S/13K-21H03S 

35.0 

11-14-67 

126*8(81 

•91.8 

1101 

4-02-68 

130.0 

-106.0 

4-22-6a 

124*0 

-89.0 

04S/13H-15O01S 

21.0 

10-19-67 

(6) 

5050 

04S/13K-21H05S 

21.0 

10^31^67 
ll-30^67 

113*3 
114*3 

-92*3 
-93*3 

5061 

04S/13W-1SN01S 

20.8 

10-30-67 

164.8 

-144.8 

5061 

12-29-67 

115*7 

-94*7 

11-30-67 

164.8 

-144.8 

1-31-68 

114*8 

-93*8 

12-29-67 

165.8 

-145.8 

2-29-68 

113*1 

-92*1 

1-31-68 

165.8 

-145. S 

3-29-68 

113.5 

-92*5 

2-29-68 

164.8 

-144.8 

4-30-68 

115.0 

-94.0 

4-01-68 

165.8 

-145.8 

5-3 1^68 

115.5 

•94*5 

4-30-68 

166.8 

-146.8 

7-01-68 

122.8 

-101*8 

5-24-68 

169.8 

-149.8 

8-01-68 

121.3 

-100*3 

7-01-68 

171.8 

-151.8 

8-30-68 

118.5 

-97*S 

8-05-68 

152.8 

-132.8 

9-30-68 

115.5 

-94*5 

8-30-68 

151.8 

-131.8 

9-27-68 

149.8 

-129.8 

04S/13M-21H06S 

20.0 

10-31-67 
11-30-67 

112.2 
113.3 

•92*2 

-93.3 

5061 

04S/13M-15e01S 

22.0 

10-24-67 

65*6 

-43.6 

5050 

12-29-67 

114.5 

-94.5 

11-14-67 

56.3 

•34.3 

1101 

1-31-68 

113.8 

-93.8 

4-03-68 

66.2 

-44.2 

S8S0 

2-29-68 

111.4 

-91.4 

4-16-68 

57.0 

-35.0 

1101 

3-29-68 
4-30-68 

111.7 
113.3 

•91.7 
-93.3 

e4S/13M-15Q05S 

25.0 

11-14-67 

T8.5 

-45.5 

noi 

5-31-68 

U4.7 

-94.7 

4-16-68 

70.5 

-45.5 

7-01-68 
8-01-68 

120.6 
119.0 

-100.6 
-99.0 

04S/13M-15R03S 

20.0 

10-24-67 

58.7 

-38.7 

5050 

8-30-68 

119.2 

-99.2 

4-03-68 

59. • 

-39.8 

9-30-68 

114.6 

•94*6 

04S/13M-16F02S 

16.3 

11-14-67 

43.7 

-27.4 

1101 

04S/13W-21J02S 

34.0 

10-31-67 

125.9 

-91.9 

5061 

4-22-68 

44.4 

-28.1 

11-30-67 
12-29-67 

122.6 
117.5 

-88.6 
•83.5 

04S/13«-17001S 

27.0 

10-03-67 

105.4 

-78.4 

5050 

1-31-68 

U6.3 

•82.3 

10-24-67 

119.4(1) 

-92.4 

2-29-68 

123*9 

-89.9 

4-02-68 

108.4 

-81.4 

3-29-68 
4-30-68 

126.4 
127.2 

•92.4 

•93.2 

04S/13H-19B01S 

40.0 

lO-lT-67 

102.8 

-62.8 

5050 

5-31-68 

129.4 

•95.4 

4-03-68 

103.3 

-63.3 

7-01-68 
8-01-68 

136.4 
122.7 

-102.4 
-88.7 

04S/13H-19B02S 

39.5 

10-02-67 

103.4(5) 

-63.9 

5061 

8-30-68 

120.3 

-86*3 
-88.7 

10-17-67 

103.4(5) 

-63.9 

5050 

9-30-68 

114.7 

11-01-67 

103.4(5) 

-63.9 

5061 

12-01-67 

103.4(5) 

•63.9 

e4S/13M-21N81S 

31.0 

10-02-67 

153.5(11 

-122.5 

9061 

1-02-68 

103.4(5) 

-63.9 

10-02-67 

125.5(5) 

-94.5 

2-01-68 

103.4(5) 

•63.9 

11-01-67 

151.5(1) 

-120.5 

3-04-68 

103.4(5) 

-63.9 

11-01-67 

124.5(5) 

-93.5 

4_01.68 

103.4(5) 

-63.9 

12-07-67 

154.5(1) 

-123.5 

4-03-68 

101.4 

-61.9 

5050 

12-07-67 

126.5(5) 

-95.5 

5-01-68 

101.4(5) 

-61.9 

5061 

1-05-68 

155.5(1) 

-124.5 

6-03-6U 

103.4(5) 

-63.9 

1-05-68 

127.5(51 

-96.5 

7-01-68 

103.4(5) 

-63.9 

2-05-68 

126.5(51 

-95.5 

8-01-68 

103.4(5) 

-63.9 

2-05-68 

155.5(11 

-124.5 

9-03-68 

103.4(5) 

•63.9 

2-05-68 
2-05-68 

126.5(51 
155.5(1) 

-95.5 

-124.5 

04S/13H-19001S 

44.0 

18-17-67 
4-03-68 

101.9 
102.5 

-57.9 
-58.5 

5050 

4-25-68 
4-25-68 
4-25-68 

127.5(5) 
156.5(1) 
156.5(1) 

-96.5 

-125.5 
-125.5 

04S/13«-19J02i> 

44.3 

10-03-67 
10-17-67 

108.3 
108.8 

-64.0 
-64.5 

1101 
5050 

6-07-68 
6-07-68 

161.5(1) 
128.5(5) 

-130.5 
-97.5 

11-06-67 

108.4 

•64.1 

1101 

7-07-68 

(71 

12-05-67 

108.3 

•64.0 

8-07-68 

I7> 

1-03-68 

108.4 

-44.1 

9-07-68 

I7> 

2-05-68 

108.3 

•64.0 

3-04-68 

107.3 

•63.0 

04S/13M-22C03S 

29.0 

11-14-67 

(3) 

1101 

4-01-68 

107.6 

-63.3 

4-22-68 

(3) 



See  page  113  for  key  to  1«nns  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMeER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  SABHIEL  NIV£R  HYDRO  UNIT 


COASTAL  PL  OF  L*  CO  HYDRO  SUBONIT 


U-05.A0 


04S/13M-22C05S 
04S/13H-22E01S 


04S/13M-22F0U 


0«S/13M-22F02S 
04S/13H-22F03S 
e«S/13M-22G01S 
04S/13M-22GOSS 

04S/13M-22K02S 
0«S/13«-22K05S 

0*S/13W-22K1*S 
0*S/13«-22K15S 
04S/13W-22K16S 
04S/13M-22K19S 
04S/13M-22K20S 
e4S/13«-22K21S 
0«S/13M-22K30S 
04S/13M-22P01S 


0*S/13M-22Q03S 


e4S/13l'-22004& 


T  COAS 

HYDRO  SUSAREA 

U-05.A2 

18.2 

11-14-67 

56.8 

-38.6 

1101 

4-22-68 

57.6 

-39.4 

20.0 

10-31-67 

112.7 

-92.7 

5061 

11-30-67 

113.2 

-93.2 

12-29-67 

114.6 

-94.6 

1-31-68 

113.9 

-93.9 

2-29-68 

111.6 

-91.6 

3-29-68 

112.2 

-92.2 

4-30-68 

113.4 

-93.4 

5-31-68 

115.5 

-95.5 

7-01-68 

120.8 

-108.8 

8-01-68 

119.9 

-99.9 

8-30-68 

118.0 

-98.0 

9-30-68 

114.6 

-94.6 

20.0 

10-31-67 

112.5 

-92.5 

5061 

11-30-67 

114.8 

-94.8 

12-29-67 

115.0 

-95.0 

1-31-68 

114.1 

-94.1 

2-29-68 

111.1 

-91.1 

3-29-68 

112.1 

-92.1 

4-30-68 

113.4 

-93.4 

5-31-68 

116.2 

-96.2 

7-01-68 

121.3 

-101.3 

8-01-68 

119.9 

-99,9 

8-30-68 

116.9 

-96.9 

9-30-68 

114.8 

-94.8 

21.9 

10-24-67 

121.7 

-99.8 

5050 

4-03-68 

121. 7<1) 

-99.8 

21.1 

11-13-67 

51.8 

-30.7 

1101 

4-23-68 

52.1 

-31. • 

28.0 

11-14-67 

66.7 

-38.7 

1101 

4-22-68 

67.2 

-39.2 

18.7 

11-14-67 

59.9 

-41.2 

1101 

11-15-67 

60.0 

-41.3 

3-05-68 

61.3 

-42.6 

4-22-68 

60.3(8) 

-41.6 

17.7 

U-14-67 

4-22-68 

DRY 
DRY 

1101 

19.7 

10-19-67 

114.8 

-95.1 

5050 

11-14-67 

115.5(8) 

-95.8 

1101 

4-02-68 

111.8 

-92.1 

5050 

4-22-68 

114.3(8) 

-94.6 

1101 

17.1 

11-14-67 

35.2 

-18.1 

1101 

4-23-68 

38.2 

-21.1 

17.3 

11-14-67 

55.4 

-38.1 

1101 

4-23-68 

56.3 

-39.0 

17.0 

11-14-67 

30.2 

-13.2 

1101 

4-23-68 

30.0 

•13.0 

16.3 

11-14-67 

37.2 

-20.9 

1101 

4-23-68 

41.3 

-25.  0 

IS.S 

11-14-67 
4-23-68 

DRY 
DRY 

11*1 

16.0 

11-14-67 

42.5 

-26.5 

1101 

4-23-68 

45.6 

-29.6 

16.0 

11-14-67 

60.4 

-44.4 

1101 

4-23-68 

60.9 

-44.9 

16.0 

10-01-67 

110.5 

-94.5 

5061 

10-24-67 

110.7 

-94.7 

5050 

11-01-67 

108.0 

-92.0 

5061 

12-01-67 

110.0 

-94.0 

1-01-68 

110.1 

-94.1 

2-01-68 

110.3 

-94.3 

3-01-68 

109.0 

-93.0 

4-01-68 

107.0 

-91.0 

4-04-68 

108.4 

•92.4 

5050 

5-01-68 

110.0 

-94.0 

5061 

6-01-68 

112.0 

•96.0 

7-01-68 

118. 0 

-102.0 

8-01-68 

114.9 

-98.9 

9-01-68 

111.5 

-95.5 

IS. 3 

10-18-67 

110.6 

-95.3 

5050 

11-15-67 

109.1 

-93.8 

1101 

1-03-68 

108.6 

-93.3 

4-01-68 

107.0 

•91.7 

5050 

IS.S 

10-18-67 

110.2 

•94.7 

5050 

11-15-67 

109.4 

•93.9 

1101 

1-03-68 

108.0 

-92.5 

4-01-68 

107.2 

•91.7 

5050 

U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUdUNIT 
MEST  COAST  HYDRO  SUBAREA 


04S/13M-22005S 


04S/13M-22R04S 


04S/13M-23A02S 


04S/13M-23e02S 


15.9 


18.0 


35.7 


24.5 


04S/13H-23602S 


23.2 


04S/13M-23H04S 


04S/13W-23N03S 


e4S/13H-23N04S 


35.6 


17.4 


17.5 


10-18-67 

11-15-67 

1-04-68 

4-01-68 

10-24-67 

11-14-67 

4-04-68 

4-22-68 

10-23-67 

11-16-67 

12-20-67 

4-01-68 


10- 
10- 
10- 
10- 
10- 
10- 
lo- 
ll- 
11- 
11- 
11- 
12- 
12- 
12- 
12' 
!■ 
1< 
1- 
1- 
1< 
1- 
2- 
2< 
2< 
2< 
3- 
3' 
3- 
3- 
4> 
4> 
4' 
4- 
4< 
4' 
5' 
5' 
5' 
5' 
6' 
6' 
6' 
6' 
7' 
7' 
7' 
1' 
7' 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 


02-67 
09-67 
16-67 
16-67 
■23-67 
30-67 
■30-67 
■06-67 
•13-67 
20-67 
•27-67 

■  04-67 
•11-67 
•18-67 
■26-67 
•  02-68 

■  08-68 
■15-68 
■22-68 
■22-68 
■29-68 
■05-68 
>12-68 

■  19-68 
■26-68 
■04-68 
■11-68 
■18-68 
■25-68 
■01-68 
■01-68 
■08-68 
■)6-68 
•22-68 
•29-68 
•06-68 
•13-68 
•20-68 
•27-68 
•03-68 
•10-68 
■17-68 
-24-68 
•01-68 
-08-68 
-15-68 
•22-68 
-29-68 
-05-68 
-12-68 
-19-68 
■26-68 
■02-68 
-09-68 
•16-68 
-23-68 
-30-68 


10-30-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-19-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-20-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-19-68 
9-23-68 

11-07-67 
4-29-68 
6-03-68 

10-23-67 

11-14-67 

3-11-68 

4-01-68 

10-23-67 

11-14-67 

3-1 1-M 


53.4 

58.5 
58.2 
58.1 

57.0 
57.8 
57.9 
58.4 

69.9 
69.8 
65.6 
70.5 

118.5 
119.1 
119.9 
120.5 
119.7 
117.8 
117.2 
118.4 
119.5 
119.7 
119.1 
118.9 
118.6 
119.3 
120.0 
119.2 
119.0 
119.1 
120.1 
119.5 
119.1 
119.4 
118.6 
114.6 
115.9 
117.5 
9.9 
9.8 
114.4 
117.0 
117.6 
116.2 
117.9 
118.9 
119.1 
120.0 
120.9 
120.6 
121.7 
121.4 
122.4 
124.6 
125.5 
125.8 
124.6 
124.8 
124.5 
124.4 
124.9 
125.1 
124.1 
123.2 
121.1 
120.3 
120.7 
120.2 
120.3 

118.0 
119.9 
120.8 
120.3 
115.3 
115.1 
119.6 
121.4 
126.2 
125.2 
124.9 
121.0 

DMY 
DAY 
DRY 

111. 3 
112.3 
109.8 
108.9 

55.3 
55.3 

56. 4 


U-05.A0 


-37.5 
-42.6 
-42.3 
-42.2 

-39.0 
-39.8 
-39.9 
-40.4 

-34.2 
-34.1 
-29.9 
-34.8 

-94.0 
-94.6 
-95.4 
-96.0 
-95.2 
-93.3 
-92.7 
-93.9 
-95.0 
-95.2 
-94.6 
-94.4 
-94.1 
-94.8 
-95.5 
-94.7 
-94.5 
-94.6 
-95.6 
-95.0 
-94.6 
-94.9 
-94.1 
-90.1 
-91.4 
-93.0 
14.6 
14.7 
-89.9 
-92.5 
-93.1 
-91.7 
-93.4 
-94.4 
-94.6 
-95.5 
-96.4 
-96.1 
-97.2 
•96.9 
-97.9 
-100.1 
-101.0 
-101.3 
-100.1 
-100.3 
-100.0 
-99.9 
-100.4 
-100.6 
-99.6 
-98.7 
-96.6 
-95.8 
-96.2 
-95.7 
-95.8 

-94.8 

-96.7 

-97.6 

-97.1 

-92.1 

-91.9 

-96.4 

-98.2 

•103.0 

-102.0 

-101.7 

•97. • 


•93.9 
>94.9 
•92.4 
•91.5 


U-05.A2 

5050 
1101 

5050 

5050 
1101 
5050 
1101 

5050 
1101 

5050 

4206 


5050 
4206 
1101 
4206 


1101 
4206 


5050 
4206 


5010 


1101 


5050 
1101 

5050 


•37.8  5050 
•37.8  1101 
•38.9 


See  poge  II3  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROONO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


COASTAL   PL   OF   LA   CO   HYDRO   SOUUMT 
MEST    COASI    HYDRO    SUBAHEA 


L   A   SAN   GABRIEL    HIVER    HYDRO   UNIT 
U-e5«A0 


0AS/13H-23N04S 
(CONT.) 

0AS/13M-23N0S& 
•4S/13H-23Q02S 
04S/13M-24N04!> 
0*S/13W-25F01S 

0«S/13M-26A02S 

04S/13H-26A03S 
0«S/13i<-26A04S 

0*S/13W-26F05S 

04S/13M-26F06S 
0*S/13t(-26F07S 

04S/13H-26P02S 


IT. 5 
17. ♦ 
19.3 
19.0 
13.1 

32.0 
32.3 

31. a 

12.5 

12.9 
12.8 

10.3 


0«S/13W-26R01S 
04S/13M-26R02S 

04S/13M-26R03S 

04S/13W-27E01S 

0*S/13W-27E02S 

0«S/13M-27H01b 


27.3 
28.0 

27. « 

39.2 

39.0 
1«.0 


0«S/13«-27K02S 


0*S/13»-27K03S 


9.0 


13.8 


A-01-68 


11-14-67 
3-11-68 

11-15-67 
♦-23-68 

11-15-67 
A-23-68 

10-19-67 

11-14-67 

12-21-67 

4-01-68 

10-19-67 

11-14-67 

4-01-68 

11-14-67 

10-19-67 
11-14-67 

4-01-68 

10-20-67 

10-23-67 

11-14-67 

4-01-68 

10-20-67 
n-14-67 

10-19-67 

10-20-67 

11-14-67 

4-01-68 

10-07-67 

10-23-67 

10-27-67 

11-22-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-22-68 

4-01-68 

4-11-68 

5-24-68 

6-14-68 

7-26-68 

8-16-68 

9-27-68 

11-14-67 

10-19-67 
U-14-67 

4-01-68 

10-19-67 

11-14-67 

4-01-68 

10-23-67 

11-15-67 

4-02-68 

10-23-67 

11-15-67 

4-02-68 

10-07-67 

10-23-67 

10-27-67 

11-22-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-22-68 

4-01-68 

4-11-68 

5-24-68 

6-14-68 

7-26-68 

8-16-68 

9-27-68 

10-18-67 

11-15-67 

4-01-68 

10-18-67 
11-15-67 


56.0 

59.5 
59.2 

DRY 
DRY 

DRY 
DRY 

45.6 
46.6 
45.7 
46.3(6) 

128.0 
127.8 
129.3 

68.3 

67.1 
67.3 
68.2 

109.1 
108.1 
108.2 
104.8 

55.5 
56.8 

49.6 
49.5 
48.5 
50.3 

46.2 
46.0 
46.1 
46.6 
46.7 
46.5 
47.0 
47.5 
46.7 
47.6 
47.7 
48.0 
47.8 
48.2 
48.2 
48.3 

64.9 

123.7 
123.4 
119.4 

63.2 

62.5 
64.5 

130.3 
130.3 
127.4 

91.6 
93.5 
91.7 

53.9 
53.6 
53.5 
54.0 
54.2 
54.2 
54.6 
54.6 
54.7 
54.5 
54.9 
55.2 
54.8 
55.6 
55.7 
55.2 

103.2 

102.5 

99.6 

65.6 
66.3 


U-05.A2 

-38.5 

5050 

04S/13M-27K03S 
(CONT.) 

-42.1 

1101 

04S/13W-27N01S 

U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
WEST  COAST  HYDRO  SUBAREA 


32. 

33. 

32. 

33. 

96. 

95 

97 

36. 

35. 

35. 

36 

96. 

95. 

95. 

92. 

42. 

43. 

36. 

36 

35 

37 

35 

35. 

35. 

36 

36. 

36. 

36. 

37 

36 

37. 

37. 

37. 

37. 

37, 

37 

38 

37 

95 

95 

91 

35 

35 

37 

91 

91 

as 

52 

54 

■52 

•39 

39 

39 

•40 

•40 

40 

•40 

•40 

•40 

•40 

•40 

•41 

•40 

•41 

•41 

•41 

•94 

•93 

•90 

•51 

•52 

1101 


not 


5050 
1101 

5050 

5050 
1101 
5050 

1101 

5050 
1101 
5050 

1101 
5050 
1101 
5050 

1101 


5050 
1101 

5050 

4206 
5050 
4206 


5050 
4206 


1101 

5050 
1101 
5050 

5050 
1101 
5050 

5050 
1101 
5050 

5050 
1101 
5050 

4206 
5050 
4206 


13. a 


5050 
4206 


5050 
1101 
5050 

5050 
1101 


04S/13H-27N03S 


04S/13W-27M04S 


04S/13H-27N01S 
04S/13K-27P02S 

04S/13W-27P03S 

e4S/13W-27P04S 
04S/13li-27001S 

04S/13M-28N01S 


3-04-6a 
4-01-6a 


65.9 
65.5 


U-05.A0 


-52.1 
-51.7 


U-05.A2 

1101 
5050 


30.4         10-04-67 

125.6(5) 

-95.2 

5061 

11-01-67 

123.6(51 

-93.2 

12-01-67 

(91 

2-05-68 

(7) 

3-05-68 

127.0(5) 

-96.6 

3-05-68 

142.1(1) 

-111.7 

3-29-68 

124.9(5) 

-94.5 

3-29-68 

134.1(1) 

-103.7 

5-01-68 

126.0(5) 

-95.6 

5-01-68 

136.4(1) 

-106.0 

6-03-68 

128.0(5) 

-97.6 

6-03-68 

137.5(1) 

-107.1 

7-01-68 

131.8(5) 

-101.4 

7-01-68 

143.3(1) 

-112.9 

8-01-68 

129.5(5) 

-99.1 

8-01-68 

(9) 

9-01-68 

(1) 

9-01-68 

(51 

31.2         10-04-67 

133.4(1) 

-102.2 

5061 

10-04-67 

125.8(5) 

-94.6 

11-01-67 

135.2(1) 

-104.0 

11-01-67 

125.5(5) 

-94.3 

12-01-67 

142.5(1) 

-111.3 

12-01-67 

129.1(5) 

-97.9 

1-03-68 

143.8(1) 

-112.6 

1-03-68 

127.9(5) 

-96.7 

2-05-68 

127.6(5) 

-96.4 

2-05-68 

146.3(1) 

-115.1 

3-05-68 

129.5(5) 

-98.3 

3-05-68 

149.1(1) 

-ii7;9 

3-29-68 

129.5(5) 

-98.3 

3-29-68 

153.0(1) 

-121.8 

5-01-68 

126.5(5) 

-95.3 

5-01-68 

155.3(1) 

-124.1 

6-03-68 

131.1(5) 

-99.9 

6-03-68 

155.3(1) 

-124.1 

7-01-68 

138.0(5) 

-106.8 

7-01-68 

155.3(1) 

-124.1 

8-01-68 

124.1(5) 

-92.9 

8-01-68 

(9) 

9-01-68 

120.9(5) 

-89.7 

9-01-68 

(1) 

32.7        10-05-67 

164.7(1) 

-132.0 

5061 

10-05-67 

132.3(5) 

-99.6 

11-01-67 

131.9(5) 

-99.2 

11-01-67 

163.5(1) 

-130.8 

12-01-67 

(9) 

2-05-68 

124.0(5) 

-91.3 

2-05-68 

159.0(1) 

-126.3 

3-05-68 

124.5(5) 

-91.8 

3-05-68 

162.4(1) 

-129.7 

3-29-68 

124.5(5) 

-91.8 

5-01-68 

123.7(5) 

-91.0 

5-01-68 

161.3(1) 

-128.6 

6-03-68 

124.6(5) 

-91.9 

6-03-68 

164.8(1) 

-132.1 

7-01-68 

164.8(1) 

-132.1 

7-01-68 

129.0(5) 

-96.3 

8-01-68 

126.6(5) 

-93.9 

8-01-68 

163.7(1) 

-131.0 

9-01-68 

125.7(5) 

-93.0 

9-01-68 

158.4(1) 

-125.7 

30.0           2-05-6S 

(7) 

5061 

3-05-68 

I7» 

3-29-68 

(7) 

10.8        10-18-67 

103.2 

-92.4 

5050 

11-16-67 

103.1 

-92.3 

1101 

2-02-68 

102.6 

-91.8 

4-01-68 

100.2 

-89.4 

5050 

10.5         10-18-67 

66.6 

-56.1 

5050 

11-16-67 

66.8 

-56.3 

1101 

2-02-68 

66.1 

-55.6 

4-01-68 

66.3 

-55.8 

5050 

10.7         11-16-67 

61.1 

•50.4 

1101 

2-02-68 

42.3 

-31.6 

9.2         11-14-67 

54.3 

-45.1 

1101 

11-15-67 

50.7 

-41.5 

3-04-68 

55.9 

-46.7 

4-23-68 

56.1(8) 

-46.9 

45.7         10-04-67 

96.6 

-50.9 

1101 

10-19-67 

97.0 

-51.3 

5050 

11-07-67 

96.6 

-50.9 

1101 

12-06-67 

96.6 

-50.9 

1-03-68 

96.8 

-51.1 

2-06-68 

96.7 

-51.0 

3-05-68 

96.7 

-51.0 

4-02-68 

97.2 

-51.5 

5050 

See  poge  113  for  key  to  terms  S  abbreviotior>s 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 

GAOUM) 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

ACENCY 
SUPPLY- 

STATE 

WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 

NUMeCR 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

IN   FEET 

FIFVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN    6ABKIEL    HIVER 

HYDRO   UNIT 

u-o5.oa 

COASTAL    PL 

9F    LA    CO 

HVOHO    SUBUNIT                     U 

'05. AO 

COASTAL   PL 

OF   L< 

CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05.A8 

MEST    COAS 

HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2 

MEST    COAST    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2 

04S/13M-28N01S 

45.7 

5-06-68 

96.7 

-51.0 

1101 

04S/13W- 

30603S 

26. 

0 

9-30-68 

91.9(5) 

-65.9 

5061 

(CONT.) 

6-05-68 
7-09-68 

98.3 
97.1 

-52.6 
-51.4 

1101 

(CONT.) 

7-09-68 

97.1 

-51.4 

04S/13W. 

30K01S 

36. 

0 

10-17-67 

101.7 

-65.7 

5058 

8-06-68 

97.2 

-51.5 

10-31-67 

100.4 

•64.4 

5061 

9-04-68 

97.4 

-51.7 

11-30-67 
12-31-67 

101.4(5) 
120.4(1) 

•65.4 
-84.4 

f4S/13H-2eN02S 

4S.t 

10-19-67 

75.5 

-30.5 

5050 

1-31-68 

100.4(5) 

-64.4 

11-07-67 

96.7 

-51.7 

1101 

2-29-68 

100.5(5) 

-64.5 

4-02-68 

95.6 

-50.6 

5050 

3-31-68 

99.4(5) 

-63.4 

4-17-68 

96.7 

-51.7 

1101 

4-03-68 

101.4 

-65.4 

5050 

4-17-68 

96.7 

-51.7 

4-30-68 
5-31-68 

100.4(5) 
100.4(5) 

-64.4 
-64.4 

5061 

04S/13M-28N04S 

37.0 

10-19-67 

120.4 

-83.4 

1101 

6-30-68 

127.4(1) 

-91.4 

10-19-67 

117.9 

-80.9 

5050 

7-31-68 

101.4(5) 

-65.4 

11-16-67 

119.8 

-82.8 

1101 

8-31-68 

129.4(5) 

-93.4 

4-02-68 

115.6 

-78.6 

5050 

9-30-68 

101.4(5) 

•65.4 

04S/13H-28N05S 

37.3 

10-19-67 

100.0 

-62.7 

1101 

04S/13W- 

•30P01S 

19. 

6 

10-25-67 

(6) 

S058 

04S/13H-28N06S 

37.7 

18-19-67 
10-19-67 

97.5 
97.9 

-59.8 

-60.2 

1101 
5050 

04S/13M- 

■30P03S 

19. 

3 

10-25-67 

16) 

5050 

04S/13K- 

■3ie02S 

19. 

0 

10-17-67 

83.9 

-64.9 

5050 

04S/13M-28N05S 

37,3 

11-16-67 

100.4 

-63.1 

1101 

10-31-67 
11-30-67 

86.7 
86.1 

-67.7 
•67.1 

5061 

04S/13lt-28N06S 

37.7 

11-16-67 

96.8 

-59.1 

1101 

12-31-67 

83.2 

•64.2 

4-02-68 

96.5 

-58.8 

5050 

1-31-68 
2-29-68 

82.9 
82.0 

-63  i  9 

•63.8 

04S/13M-28O01S 

26.1 

11-14-67 

69.1(8) 

-43.0 

1101 

3-31-68 

80.8 

-61.8 

4-17-68 

69.0 

-42.9 

4-03-68 
4-30-68 

86.1 
81.9 

-67.1 
-62.9 

5050 
5061 

04S/13H-29Ee3S 

41.0 

18-17-67 
4-02-68 

101.8 
92.6 

-60.0 
•51.6 

5050 

5-31-68 
6-30-68 
7-31-68 

81.5 
84.5 

82.7 

-62.5 
-65.S 

-63.7 

04S/13H-29HeiS 

40.3 

10-16-67 
11-16-67 

124.1 
125.1 

-83.8 
-84.8 

1101 

8-31-68 
9-30-68 

81.9 
81.2 

-62^9 
-62.2 

04S/13«-29H*2S 

48.6 

18-16-67 

111.6 

-71.0 

1101 

04S/13M-31E04S 

22 

.0 

10-04-67 

87.3 

-65.3 

1200 

10-17-67 

110.1 

-69.5 

5050 

10-17-67 

87.5 

•65.5 

5050 

11-16-67 

111.9 

-71.3 

UOl 

10-31-67 

90.6 

•68.6 

5861 

4-02-68 

109.0 

•68.4 

5050 

11-02-67 
U-15-67 

86.4 
87.4 

•64.4 
-65.4 

1288 

1101 

e4S/13H-29He3S 

48.2 

18-17-67 

114.5 

•74.3 

5050 

12-06-67 

86.9 

-64.9 

1200 

12-21-67 

114.8 

-74.6 

1101 

12-31-67 

87.1 

•65.1 

5061 

4-02-68 

112.3 

-72.1 

5050 

1-04-68 
1-31-68 

86.9 
86.7 

-64.9 
•64.7 

1200 
5061 

04S/13--30A05S 

35.0 

10-17-67 

105.5 

-70.5 

5050 

2-29-68 

85.8 

-63.8 

11-01-67 

107.5 

-72.5 

5061 

3-0S-68 

85.7 

•63.7 

1200 

11-30-67 

103.5 

-68.5 

3-31-68 

85.6 

-63.6 

5061 

12-31-67 

103.5 

-68.5 

4-03-68 

86.8 

•64.8 

5050 

2-06-68 

103.5 

-68.5 

4-05-68 

85.4 

•63.4 

1200 

2-29-68 

102.5 

-67.5 

4-30-68 

85.6 

•63.6 

5061 

4-02-68 

110.4 

-75.4 

5050 

5-03-68 

85.7 

•63.7 

1208 

5-03-68 

102.5 

-67.5 

5061 

5-31-68 

85.0 

•63.0 

5061 

5-31-68 

103.5 

-68.5 

6-07-68 

87.4 

-65.4 

1208 

7-09-68 

103.5 

-68.5 

6-30-68 

88.1 

-66.1 

5061 

8-01-68 

102.5 

-67.5 

7-03-68 

88.5 

-66.5 

1200 

9-03-68 

102.5 

-67.5 

7-31-68 
8-02-68 

86.0 
87.2 

-64.0 
-65.2 

5061 
1200 

04S/13M-30e01S 

37.0 

10-04-67 

102.2 

-65.2 

1200 

8-31-68 

85.4 

-63.4 

5061 

10-17-67 

105.6 

-68.6 

5050 

9-04-68 

90.1 

•6<;i 

1200 

10-31-67 

101.5 

•64.5 

5061 

9-30-68 

•4.6 

-62.6 

5061 

11-02-67 

102.9 

-65.9 

UOl 

11-30-67 

102.5(5) 

-65.5 

5061 

04S/13H- 

-31J01S 

21 

.6 

10-17-67 

88.8 

-67.2 

5050 

12-06-67 

101.8 

-64.8 

1200 

U-16-67 

92.0 

-70.4 

UOl 

12-31-67 

115.5(1) 

-78.5 

5061 

2-05-68 

87.5 

-65.9 

1-04-68 

102.1 

-65.1 

1200 

4-02-68 

86.7 

-65.1 

5050 

1-31-68 

102.5(5) 

-65.5 

5061 

2-29-68 

102.5(5) 

-65.5 

04S/13M-31J02S 

21 

.4 

11-16-67 

88.9 

-67.5 

UOl 

3-05-68 

101.8 

-64.8 

1200 

2-05-68 

86.8 

•64.6 

3-31-68 

101.5(5) 

-64.5 

5061 

4-03-68 

99.9 

-62.9 

5050 

04S/13H-31J03S 

21 

.4 

10-17-67 

58.2 

•36.8 

5050 

4-05-68 

100.4 

-63.4 

1200 

11-16-67 

57.9 

-36.5 

UOl 

4-30-68 

100.5(5) 

-63.5 

5061 

2-05-68 

57.4 

•36.8 

5-03-68 

100.7 

-63.7 

1200 

4-10-68 

34,7 

-13.3 

5050 

5-31-68 

116.511) 

-79.5 

5061 

6-07-68 

<1) 

1200 

04S/13W 

-3iNeis 

43 

.4 

10-17-67 

107.9 

-64.5 

5050 

6-30-68 

104.5(51 

-67.5 

5061 

11-16-67 

109.0 

-65.6 

UOl 

7-03-68 

(1) 

1200 

4-02-68 

185.6 

-62.2 

5058 

7-31-68 

102.5(5) 

-65.5 

5061 

8-02-68 

102.5 

•65.5 

1200 

04S/13M 

.31P01S 

44 

.7 

10-01-67 

151.0 

-106.3 

5061 

8-31-68 

119.5(5) 

-82.5 

5061 

11-01-67 

151.0 

-106.3 

9-04-68 

(1) 

1200 

11-07-67 

151.0(1) 

-106.3 

UOl 

9-30-68 

102.5(5) 

-65.5 

5061 

12-01-67 
1-01-68 

151.0 
150.0 

-106.3 
-105.3 

5061 

04S/13M-30603S 

26.0 

10-17-67 

91.3 

-65.3 

5050 

2-01-68 

150.0 

-105.3 

10-31-67 

89.9 

-63.9 

5061 

3-01-68 

168.0 

-123.3 

11-30-67 

91.9(5) 

-65.9 

4-01-68 

145.0(1) 

-100.3 

5050 

12-31-67 

106.9(1) 

-88.9 

4-01-68 

145.0 

-100.3 

5061 

1-31-68 

91.9(5) 

-65.9 

4^15^68 

145.8(1) 

-108.3 

UOl 

2-29-68 

91.9(5) 

-65.9 

5-01-68 

141.8 

-96.3 

5061 

3-31-68 

90.9(5) 

-64.9 

6-01-68 

140.0 

-95.3 

4-03-68 

88.9 

-62.9 

5050 

7-01-68 

143.0 

•98.3 

4-30-68 

89.9(5) 

-63.9 

5061 

8-01-68 

143.8 

•98.3 

5-31-68 

89.9(5) 

-63.9 

9-01-68 

151. C 

-186.3 

6-30-68 

93.9(5) 

-67.9 

7-31-68 

91.9(5) 

-65.9 

04S/13M 

'34A01S 

6 

.8 

10-18-67 

100.8 

-94.0 

5050 

8-31-68 

96.9(5) 

-70.9 

11-15-67 

100.5 

-93.7 

UOl 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    \«LL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AOCNCV 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
IN  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L   A   SAN   6ABRIEL   RIVER   HYDRO   UNIT                      U-8S.88 

COASTAL    PL 

OF   LA   CO   HYDRO   SUBUNIT                    U-OS.AO 

COASTAL  PI 

or   LA   CO  HYDRO   SUBUNIT 

U-OS.AO 

aST    C0AS1    HYORO    SUBAREA 

U-05.A2 

HEST    COAST    HYORO    SUBAREA 

U-05.A2 

0*S/13«-3«A01S 

8.8 

12-29-67 

101.8 

•95.0 

1101 

04S/14M-01F02S 

51.8 

4-04-68 

124.8 

-73.8 

5050 

ICONT.) 

4-01-68 

100.7 

-93.9 

5050 

(CONT.) 

5-01-68 
6-01-68 

120.2 
120.0 

•69.2 

•69.0 

04S/13i<-34A02S 

8.7 

10-18-67 

49.8 

-43.1 

5050 

7-01-68 

120.7 

•69.7 

11-15-67 

48.8 

-42.1 

1101 

8-01-68 

120.4 

•69.4 

1-02-68 

50.7 

-44.0 

4-01-68 

50.9 

-44.2 

5050 

04S/14W-01F03S 

50.8 

10-01-67 
10-17-67 

122.4 
123.6 

•71.6 
-72.8 

5061 
5058 

04S/13H-34A03S 

6.9 

10-18-67 

54.6 

-47.7 

5050 

11-01-67 

123.5 

-72.7 

5061 

11-15-67 

54.3 

-47.4 

1101 

12-01-67 

122.2 

-71.4 

12-29-67 

54.6 

-47.7 

1-03-68 

120.8 

-70.0 

4-01-68 

55.1 

-48.2 

5050 

2-01-68 
3-01-68 

120.6 
121.2 

-69.8 
-70.4 

8AS/13M-34A04S 

8.3 

10-30-67 

50.0 

-41.7 

1101 

4-01-68 

121.4 

-70.6 

11-15-67 

52.2 

•43.9 

4-04-68 
5-01-68 

122.2 
121.2 

-71.4 
-70.4 

5050 
5061 

04S/13W-34C02S 

10.9 

ll'14-67 

51.4 

•40.5 

1101 

6-01-68 

121.0 

-70.2 

11-16-67 

51.4 

-40.5 

8-01-68 

123.0 

-72.2 

2-02-68 

51.8 

-40.9 

4-17-68 

51.6 

-40.7 

04S/14M-01P81S 

46.0 

10-17-67 
11-13-67 

116.3 
116.5(81 

-70.3 
-70.5 

5058 

UOl 

0«S/13H-34M01S 

3.4 

10-18-67 

82.5 

-79.1 

5050 

4-04-68 

(6) 

5050 

11-15-67 

83.0 

-79.6 

1101 

4-15-68 

114.8(8) 

•68.8 

UOl 

12-27-67 

83.0 

-79.6 

4-02-68 

79.8 

-76.4 

5050 

04S/14H-03Le2S 

74.0 

10-31-67 
10-31-67 

106.3 
106.0(21 

-32.3 
-32.0 

5050 
5061 

04S/13H-34M02S 

3.6 

10-18-67 

46.5 

-42.9 

5050 

11-30-67 

104.7(2) 

-30.7 

11-15-67 

47.2 

-43.6 

UOl 

12-29-67 

104.0(2) 

-30.8 

2-02-68 

51.5 

•47.9 

1-31-68 

103.5(2) 

-29.5 

4-02-68 

48.0 

•44.4 

5050 

3-05-68 
3-29-68 

101.0(2) 
103.2(2) 

-27.0 
-29.2 

e4S/13M-34M03S 

4.6 

11-15-67 

58.3 

-53.7 

UOl 

4-16-68 

103.2(2) 

-29.2 

5050 

12-27-67 

58.2 

-53.6 

4-30-68 

102.8(2) 

-28.8 

5061 

* 

5-29-68 

103.1(2) 

-29.1 

04S/13M-35B01S 

9.4 

10-07-67 

47.4 

-38.0 

4206 

6-27-68 

104.5(2) 

-30.5 

10-27-67 

47.0 

-37.6 

7-31-68 

105.0(2) 

-31.0 

U-22-67 

46.9 

-37.5 

8-30-68 

106.5(2) 

-32.5 

12-08-67 

47.3 

-37.9 

9-27-68 

105.3(2) 

-31.3 

i- 

12-29-67 

47.4 

•38.0 

1-19-68 

47.5 

•38.1 

•4S/14H-03L03S 

76.0 

10-31-67 

107.7 

-31.7 

5058 

2-09-68 

50.1 

-40.7 

10-31-67 

107.2(2) 

-31.2 

5061 

3-22-68 

47.7 

-38.3 

11-30-67 

107.2(2) 

-31.2 

4-11-68 

48.3 

-38.9 

12-29-67 

105.8(2) 

-29.8 

5-24-68 

48.6 

•39.2 

1-31-68 

104.9(2) 

-28.9 

6-14-68 

48.6 

•39.2 

3-05-68 

101.5(2) 

-25.5 

8-16-68 

48.5 

•39.1 

3-29-68 

103.3(2) 

-27.3 

9-27-68 

48.7 

-39.3 

4-16-68 
4-30-68 

103.3(2) 
103.4(2) 

-27.3 
-27.4 

5050 
5061 

04S/13M-35B02S 

6.7 

10-19-67 

100.8 

•94.1 

5050 

5-29-68 

104.1(2) 

-28.1 

11-14-67 

100.8 

•94.1 

UOl 

6-27-68 

105.5(2) 

-29.5 

4-01-68 

98.1 

•91.4 

5050 

7-31-68 
8-30-68 

105.8(2) 
108.0(2) 

-29.8 
•32.8 

04S/13M-35B03S 

6.7 

10-19-67 
11-14-67 

48.2 
48.5 

-41.5 
•41.8 

5050 
UOl 

9-27-68 

106.7(2) 

-30.7 

4-01-68 

49.6 

•42.9 

5050 

04S/14M-03L05S 

75.0 

10-31-67 

(7) 

5050 

04S/13M-35804S 

6.7 

18-19-67 

44.2 

•37.5 

5050 

84S/14W-e5F01S 

92.8 

10-19-67 

95.4 

-».♦ 

5858 

11-14-67 

44.5 

-37.8 

UOl 

11-03-67 

95.2 

-3.2 

1181 

4-01-68 

45.7 

-39.0 

S050 

1-22-68 
1-22-68 

93.7 
93.7 

-1.7 
-1.7 

04S/13H-3SF015 

9.8 

10-23-67 

43.8 

•34.8 

5050 

3-12-68 

93.1 

-1.1 

4-01-68 

37.312) 

-28.3 

3-12-68 
4-03-68 

93.1 
93.5 

-1.1 
-1.5 

5050 

86S/13M-35J01S 

22.7 

11-14-67 

62.2 

-39.5 

UOl 

3-05-68 

62.1 

-39.4 

04S/14H-05N05S 

146.5 

10-25-67 
11-29-67 

135.7 
134.8 

10.8 
11.7 

UOl 

04S/13lf39Je2S 

22.7 

10-19-67 

55.6 

-32.9 

5850 

12-27-67 

134.2 

12.3 

11-14-67 

56.0 

•33.3 

UOl 

1-31-68 

133.5 

13.0 

3-05-68 

58.3 

•35.6 

2-29-68 

133.4 

13.1 

4-01-68 

58.2 

•35.5 

5050 

3-27-68 
7-38-68 

134.9 
134.6 

11.6 
11.9 

t4S/13M-35M04S 

10.1 

10-18-67 

52.7 

•42.6 

5050 

8-28-68 

134.6 

ll.« 

11-14-67 

53.9 

•43.8 

UOl 

9-26-68 

142.7 

3.8 

3-06-68 

62.5 

•52.4 

4-02-68 

54.4 

•44.3 

5050 

04S/14«-0SMe6S 

145.7 

10-25-67 
11-30-67 

145.3 
143.8 

•4 

1.9 

U81 

04S/13H-3SM05S 

18.1 

10-18-67 

50.2 

•40.1 

5050 

12-27-67 

143.5 

2*2 

11-14-67 

50.3 

•40.2 

UOl 

1-31-68 

143.3 

2.4 

3-06-68 

58.5 

-48.4 

2-29-68 

142.9 

2.8 

4-02-68 

50.4 

-40.3 

5050 

3-27-68 
7-30-68 

143.2 
143.7 

2.5 
2.8 

84S/13M-35M06S 

10.1 

11-14-67 

47.7 

-37.6 

1181 

8-28-68 

144.8 

1.7 

3-06-68 

57.4 

•47,3 

9-26-68 

148.3 

-2.6 

04S/13M-3SM07S 

9.6 

11-14-67 

43.4 

•33.8 

UOl 

e4S/14«-068e2S 

174.8 

11-13-67 

163.1 

11.7 

1181 

3-06-68 

49.8 

-40.2 

2-08-68 

1*1.5 

13.3 

e4S/13M-36e81b 

18.3 

10-19-67 

(9) 

5050 

e4S/i4H-06«e5s 

163.0 

10-19-67 

147.8 

15.2 

5050 

4-01-68 

(9) 

10-25-67 
11-29-67 

151.6 
150.7 

11.4 
12.3 

UOl 

04S/MM-01F02S 

51. 0 

10-01-67 

122.4 

-71.4 

5061 

12-29-67 

150.3 

12.7 

10-17-67 

123.0 

-72.0 

5050 

1-31-68 

149.5 

13.5 

11-01-67 

122.8 

•71.8 

5061 

2-28-68 

149.4 

13.6 

12-01-67 

120.8 

•69.8 

3-27-68 

150.4 

12.6 

1-03-68 

121.0 

•78.8 

4-83-68 

151.1 

11.9 

5050 

2-01-68 

121.2 

-70.2 

7-38-68 

158.6 

12.4 

UOl 

3-01-68 

120.8 

•69.8 

8-28-68 

150.3 

12.7 

4-01-68 

120.4 

-69.4 

9-26-68 

162.6 

.4 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATK3N 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN   6ABRIEL   HIVEft    HYDRO   UN|T                        U<>05.0» 

COASTAL   PL 

OF    LA    CC 

HTORO    SUBUNIT                      U-OS.AO 

COASTAL    PL 

Of    LA    CO 

HYDRO    SUBUNIT 

li-05.A0 

WEST    COASI    HYDRO    SUBAREA 

U-0S.A2 

MEST    COAST    HYDRO   SuBAREA 

U-05.A2 

04S/14«-07PeiS 

47.0 

11-13-67 

39,1 

7.9 

1101 

0*S/UK-06M01S 

181.0 

10-04-67 
10-19-67 

172.7 
172.4 

8.3 
8.6 

1101 
5050 

(CONT.) 

4-03-68 

40.1 

6,9 

11-13-67 

171.9 

9,1 

1101 

04S/14W-07P02S 

73.7 

11-16-67 

69.2 

4,5 

1101 

12-20-67 

171.2 

9.8 

3-21-68 

171.4 

9.6 

e4S/14M-07P03S 

73.6 

10-23-67 

65.2 

8.4 

5050 

4-03-68 

171.7 

9.3 

5050 

11-17-67 
4-03-68 

64.5 
64.8 

9.1 
8,8 

1101 
5050 

04S/14W-06J04S 

161.0 

10-25-67 

149.4 

11.6 

1101 

11-29-67 

148.3 

12.7 

e4S/14M-e8B01S 

97.0 

10-05-67 

96,6 

.4 

1101 

12-27-67 

147.7 

13.3 

11-14-67 

95.7 

lO 

1-31-68 

147.2 

13.8 

1-22-68 

94.4 

2.6 

2-29-68 

146.7 

14.3 

3-22-68 

93.8 

3.2 

3-27-68 

148.8 

12.2 

7-30-68 

148.0 

13.0 

•4S/14H-08002S 

124.4 

10-19-67 

111.7 

12.7 

5050 

8-28-68 

147.6 

13.4 

10-27-67 

114.2 

10.2 

1101 

9-26-68 

158.6 

2.4 

11-24-67 
12-28-67 

113.4 
112.9 

11.0 

0«S/14M-06J06S 

139.4 

10-25-67 

128.2 

11.2 

HOI 

1-25-68 

112.5 

u.v 

11-29-67 

127,2 

12.2 

2-29-68 

112.0 

12.4 

12-29-67 

126.9 

12.5 

3-28-68 

113.0 

1U4 

1-31-68 

126.2 

13.2 

4-03-68 

111.0 

13.4 

5050 

2-29-68 

125.7 

13.7 

7-25-68 

113.3 

11.1 

1101 

3-27-68 

127.6 

11.8 

8-29-68 

113,1 

11.3 

7-24-68 

127.3 

12.1 

9-26-68 

117.3 

7.1 

8-28-68 

126.6 

12.8 

9-26-68 

136.7 

2.7 

04S/14M-e8006S 

147.9 

10-27-67 
11-24-67 

137.3 
136.4 

10.6 
11.5 

1101 

0*S/l»i<-06J07S 

139.4 

10-27-67 

139.1 

.3 

1101 

12-28-67 

136.3 

11.* 

11-24-67 

138.3 

1.1 

1-25-68 

135.9 

12.8 

12-29-67 

137.9 

1,5 

2-29-68 

135.5 

12,4 

1-31-68 

137.3 

2.1 

3-28-68 

136.1 

11.8 

2-29-68 

136.8 

2.6 

7-25-68 

137.1 

10.« 

3-27-68 

137.3 

2.1 

8-29-68 

136.8 

11.1 

7-24-68 

138.2 

1.2 

9-27-68 

139.8 

8.1 

8-29-68 

138.4 

1.0 

9-26-68 

142.4 

-3.0 

04S/14W-Oe011S 

138.2 

10-26-67 
11-30-67 

127.8 
126.6 

10.4 
11.6 

1101 

04S/l«ri-06J09S 

161.8 

10-25-67 

150.5 

11.3 

1101 

12-28-67 

126.9 

11.3 

11-29-67 

149.5 

12.3 

1-25-68 

126.6 

11.6 

12-27-67 

148.8 

13.0 

2-29-68 

126.1 

12.1 

1-31-68 

148.1 

13.7 

3-28-68 

127.0 

11.2 

2-29-68 

148.0 

13.8 

7-31-68 

127.5 

U.7 

3-27-68 

149.9 

11.9 

8-29-68 

127.0 

11.2 

7-30-68 

149.2 

12.6 

9-27-68 

130,7 

7.5 

8-28-68 

148.9 

12.9 

9-26-68 

159.1 

2.7 

«4S/14W-08012S 

139.7 

10-26-67 
li-30-67 

139.2 
138.0 

.5 

1.7 

1101 

04S/MH-06L01S 

71.3 

10-19-67 

62.8 

8.5 

5050 

12-28-67 

137.6 

2.1 

11-13-67 

62.8 

8.5 

1101 

1-25-68 

137.7 

2.0 

11-15-67 

62.8 

8.5 

5050 

2-29-68 

137.3 

2.4 

2-08-68 

61.1 

10.2 

1101 

3-28-68 

137.6 

2.1 

4-03-68 

62.4 

8.9 

S050 

7-31-68 
8-29-68 

138.5 
138.5 

1.2 
1.2 

0«S/1«*-07C03S 

62.2 

10-19-67 
11-15-67 

57.6 
55.8 

4.6 
6.4 

5050 
1101 

9-27-68 

140.8 

-l.l 

4-05-68 

57.1 

5.1 

5050 

04S/14U-0SO13S 

149.6 

10-26-67 
11-30-67 

139,3 
137.8 

10.3 

u.s 

1101 

0«S/1«M-07001S 

13.8 

10-19-67 

13.3 

.5 

5050 

12-28-67 

137,8 

11.8 

11-15-67 

13.6 

.2 

1101 

1-25-68 

137.4 

12.2 

4-03-68 

13.3 

.5 

5050 

2-29-68 
3-28-68 

137.0 
137.8 

12.6 
U.S 

0*S/1«*-07F01S 

65.0 

10-23-67 

58.2 

6.8 

5050 

7-31-68 

138.7 

ie.« 

10-27-67 

58.0 

7.0 

1101 

8-29-68 

138.4 

11*2 

11-13-67 

57.6 

7.4 

9-27-68 

141.6 

•.• 

12-28-67 

57.1 

7.9 

1-26-68 

57.6 

7.2 

04S/14H-08014S 

146.6 

10-26-67 

134.7 

11.9 

1101 

2-29-68 

56.4 

8.6 

11-30-67 

133,4 

13.2 

3-29-68 

56.9 

8.1 

12-28-67 

133,2 

13.4 

4-03-68 

57.5 

7.5 

5050 

1-25-68 

132,8 

13.S 

7-30-68 

57.1 

7.9 

1101 

2-29-68 

132.3 

14.3 

8-29-68 

57.2 

7.8 

3-28-68 

133.2 

13.4 

9-25-68 

59.3 

5.7 

7-31-68 
8-29-68 

134.3 
134.0 

12.3 
12.6 

e«S/14M-07J07S 

143.0 

3-19-68 

141.6 

1.4 

1101 

9-27-68 

137.3 

9.3 

e«S/l«M-07J08!> 

143.0 

10-27-67 

133.0 

10.0 

1101 

04S/14M-08015S 

146.4 

10-27-67 

145.2 

1.2 

1101 

11-17-67 

132.4 

10.6 

11-24-67 

144.3 

2.1 

12-28-67 

131.8 

11.2 

12-28-67 

144.2 

2.2 

1-25-68 

131.5 

11.5 

1-25-68 

143.8 

2,6 

2-29-68 

131.0 

12.0 

2-29-68 

143.4 

3.0 

3-29-68 

131.5 

11.5 

3-28-68 

143.4 

3.0 

8-29-68 

132.2 

10.8 

7-25-68 

144.8 

1.6 

9-25-68 

133.7 

9.3 

8-29-68 
9-27-68 

144.7 
149.5 

1.7 
-3.1 

04S/14M-07K02S 

87.0 

10-23-67 

80.1 

6.9 

5050 

10-27-67 

79.5 

7.5 

1101 

04S/14H-08016S 

137.0 

10-26-67 

126.3 

lO.T 

1101 

11-17-67 

79.2 

7.8 

11-30-67 

125.0 

12.0 

12-28-67 

78.6 

8.4 

12-28-67 

125.0 

12.0 

1-26-68 

78.3 

8.7 

1-25-68 

124.8 

12,2 

2-29-68 

77.9 

9.1 

2-29-68 

124.1 

12.9 

3-29-68 

78.4 

8.6 

3-28-68 

124.9 

12.1 

4-03-68 

79.3 

7.7 

5050 

7-31-68 

125.6 

11.4 

7-30-68 

78.7 

8.3 

1101 

8-29-68 

125.2 

11.6 

8-29-68 

78.7 

8.3 

9-27-68 

130.3 

6.7 

9-25-68 

80.9 

6.1 

04S/14M-08017S 

138.1 

10-26-67 

137,6 

.S 

1101 

0*S/U*-07P01S 

47.0 

10-23-67 

39.1 

7.9 

5050 

11-30-67 

136.4 

1.7 

See  page  II3  for  key  to  terms  ft  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATKDN 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WCLL 
NUMKR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


COASTAL    PL    OF    LA    CO    HYOi^O    SUUUNIT 
MEST    COASI    HYURO    SUBARE* 


L    A    SAN   6ABRIEL    HIVER   HYDRO   UNIT 
U-OS*AO 


0*S/1««-08017S 
(CONT.) 


0*S/l*M-0eE03S 


lat.i 


135.7 


04S/14M-OBEO«S 


142. « 


0*S/HM>08E0SS 


1*7.3 


o*s/i4M-oaEiss 


1«3.3 


04S/14M-08E16S 


142.3 


04S/14M-08E17S 


143.0 


04S/14H-0eE18S 


ISO.O 


04S/14a-08E19S 


1S4.3 


04S/14W-08E20S 


154.6 


12-27-67 

136.1 

1-25-68 

135.9 

2-29-68 

135.4 

3-28-68 

135.6 

7-31-68 

136.6 

8-29-68 

136.7 

9-27-68 

141.6 

10-19-67 

122.2 

10-27-67 

124.9 

11-09-67 

124.4 

12-28-67 

123.7 

1-26-68 

123.4 

2-29-68 

122.9 

3-28-68 

123.5 

4-03-68 

120.7 

7-30-68 

124.6 

8-29-68 

124.5 

9-25-68 

126.4 

10-2«-67 

132.6 

11-30-67 

134.3 

12-28-67 

130.6 

1-25-68 

131.1 

2-29-68 

129.7 

3-28-68 

130.3 

7-31-68 

131.8 

8-29-68 

131.5 

9-27-68 

134.4 

10-26-67 

136.6 

U-30-67 

135.5 

12-28-67 

135.1 

1-25-68 

134.8 

2-29-68 

134.6 

3-28-68 

135.5 

7-29-68 

136.1 

$-29-68 

136.1 

9-27-68 

139.0 

10-26-67 

132.1 

11-30-67 

130.3 

12-28-67 

131.0 

1-25-68 

130.7 

2-29-68 

130.1 

3-28-68 

133.0 

7-31-68 

131.9 

f-29-68 

131.5 

9-27-68 

134.9 

10-26-67 

131.7 

11-30-67 

130.0 

12-28-67 

129.8 

1-25-68 

129.4 

2-29-68 

128.9 

3-28-68 

129.6 

7-31-68 

131.3 

8-29-68 

131.0 

9-27-68 

133.9 

10-26-67 

143.5 

U-30-67 

142.4 

12-28-67 

142.1 

1-25-68 

142.0 

2-29-68 

141.6 

3-28-68 

141.6 

7-31-68 

142.9 

9-27-68 

148.3 

10-26-67 

139.8 

11-30-67 

138.5 

12-28-67 

138.4 

1-25-68 

138.1 

2-29-68 

137.6 

3-28-68 

138.2 

7-31-68 

139.3 

8-29-68 

139.0 

9-27-68 

141.5 

10-26-67 

143.8 

11-30-67 

142.1 

12-28-67 

142.6 

1-25-68 

142.4 

2-29-68 

141.9 

3-28-68 

142.5 

7-31-68 

143.5 

8-29-68 

143.2 

9-27-68 

145.9 

10-26-67 

156.0 

11-30-67 

154.8 

12-28-67 

154.5 

1-25-68 

154.1 

2-29-68 

153.6 

3-28-68 

153.7 

7-31-68 

155.3 

8-29-68 

155.3 

9-27-68 

160.0 

2.0 
2.2 
2.7 
2.S 
1.5 
1.4 
-3.5 

13.5 
10.8 
11.3 
12.0 
12.3 
12.8 
12.2 
15.0 
11.1 
U.2 
9.3 

9.8 

8.1 
11.8 
11.3 
12.7 
12.1 
10.6 
10.9 

8.0 

10.7 
11.8 
12.2 
12.5 
12.7 
11.8 
11.2 
11.2 
8.3 

11.2 
13.0 
12.3 
12.6 
13.2 
10.3 
11.4 
11.8 
8.4 

10.6 
12.3 
12.5 
12.9 
13.4 
12.7 
11.0 
11.3 
8.4 

-.5 

.6 

.9 

1.0 

1.4 

1.4 

.1 

-5.3 

10.2 
11.5 
11.6 
11.9 
12.4 
11.8 
10.7 
11.0 
8.5 

10.5 
12.2 
11.7 
11.9 
12.4 
11.8 
10.8 
11.1 
•  .« 

-1.4 

-.2 

•  1 

.5 

1.0 

.9 

-.7 

-.7 

-5.4 


U-05.A2 
1101 


U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
MEST  COAST  HYOAO  SUBAREA 


5050 
1101 


5050 
1101 


1101 


1101 


04S/14H-08F01S 


04S/14M-08F04S 


04S/14H-08F05S 


e4S/14M-08F06S 


110.0 


113.9 


113.9 


113.9 


04S/14M-08G01S 


97.0 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


04S/14H-08M03S 


139.0 


e4S/14H-08M04S     138.8 


04S/14H-08M06S 


144.3 


e4S/14M-08N07S 


152.5 


04S/14M-08M11S     144.3 


04S/14M-08M12S     137.1 


10-19-67 

112.9 

11-24-67 

111.4 

1-25-68 

112.5 

4-03-68 

110.9 

10-17-67 

118.0 

11-24-67 

117.5 

12-26-67 

115.6 

1-22-68 

116.1 

2-20-68 

115.5 

10-17-67 

117.1 

11-24-67 

115.9 

12-26-67 

116.5 

1-22-68 

116.3 

2-20-68 

116.9 

3-15-68 

116.4 

10-27-67 

116.6 

11-24-67 

116.5 

12-28-67 

115.4 

1-25-68 

114.9 

2-29-68 

114.8 

3-29-68 

114.5 

7-30-68 

114.9 

8-29-68 

115.9 

9-25-68 

118.6 

10-19-67 

103.0 

10-27-67 

102.6 

U-07-67 

102.6 

12-28-67 

101.5 

1-26-68 

101.0 

2-29-68 

100.4 

3-29-68 

100.4 

4-03-68 

100.9 

7-30-68 

101.5 

8-29-68 

101.8 

9-25-68 

103.9 

10-26-67 

128.7 

11-30-67 

127.9 

12-28-67 

127.3 

1-25-68 

126.9 

2-29-68 

126.6 

3-28-68 

126.7 

7-31-68 

126.8 

8-29-68 

127.6 

9-12-68 

127.3 

10-26-67 

139.6 

11-30-67 

138.6 

12-28-67 

138.5 

1-25-68 

138.3 

7-31-68 

139.3 

10-26-67 

134.1 

11-30-67 

133.7 

12-28-67 

132.9 

1-25-68 

132.6 

1-25-68 

132.6 

2-29-68 

132.0 

2-29-68 

132.0 

3-28-68 

132.7 

3-28-68 

132.7 

7-31-68 

133.5 

8-29-68 

133.0 

9-27-68 

136.0 

10-26-67 

141.9 

11-30-67 

141.7 

12-28-67 

141.0 

1-25-68 

141.5 

2-29-68 

140.7 

3-28-68 

142.6 

7-31-68 

141.7 

8-29-68 

141.3 

9-27-68 

146.1 

10-26-67 

134.5 

11-30-67 

133.4 

12-28-67 

133.2 

1-25-68 

132.9 

2-29-68 

132.5 

3-28-68 

132.9 

7-31-68 

133.7 

8-29-68 

133.5 

9-27-68 

135.0 

10-26-67 

139.0 

11-30-67 

137.7 

12-28-67 

137.4 

2-29-68 

136.5 

3-28-68 

136.7 

7-31-68 

138.1 

8-29-68 

138.0 

9-27-68 

142.4 

U-05.A0 


U-05.A2 


-2.5 

5050 

-1.4 

1101 

-2.5 

-.9 

5050 

-4.1 

1101 

-3.6 

-1.7 

-2.2 

-1.6 

-3.2 

1101 

-2.0 

-2.6 

-2.4 

-3.0 

-2.5 

-2.7 

1101 

-2.6 

-1.5 

-1.0 

-.9 

-.6 

-1.0 

-2.0 

-4.7 

-6.0 

5050 

-5.6 

1101 

-5.6 

-4.5 

-4.0 

-3.4 

-3.4 

-3.9 

5050 

-4.5 

1101 

-4.8 

-6.9 

10.3 

1101 

11.1 

11.7 

12.1 

12.4 

12.3 

12.2 

11*4 

11.7 

-.8 

1101 

.2 

•3 

.5 

-.5 

10.2 

1101 

10.6 

11.4 

11.7 

11.7 

12.3 

12.3 

11.6 

11.6 

10.8 

11*3 

8.3 

10.6 

1101 

10.8 

11.5 

11.0 

U.8 

9.9 

10.8 

11.2 

6.4 

0.8 

1101 

10.9 

11.1 

11.4 

11.8 

11.4 

10.6 

10.8 

9.3 

-1.9 

1101 

-.6 

••3 

.6 

«4 

-1.0 

-.9 

-5.3 

See  poge  113  for  key  to  terms  8k  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HTORO  SUBUNIT 
tfEST  COASI  HYDRO  SUBAREA 


L  A  SAN  GABRIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 
U-OS.AO 


e«S/l«M-08Mi3S 


137.0 


•4S/1«M-08N03S 


158.0 


•4S/14M-08N04S 


160.0 


04S/14M-08NeSS 


140.0 


04S/14M-08P01S 
04S/14M-08P02S 

04S/14M-09a01!> 
e4S/14«-10D02S 
04S/14M-10J01S 


lOB.O 

108.0 

106.0 

107.0 

93.0 


04S/14M-10K01S 
e4S/14«-l|F0IS 


lOS.O 
68.0 


10-26-67 
11-30-67 
12-28-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-28-68 
7-31-68 
•-29-68 
9-27-68 

10-26-67 
11-30-67 
12-28-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-28-68 
7-25-68 
8-29-68 
9-27-68 

10-27-67 
11-24-67 
12-28-67 
1-25-68 
3-28-68 
7-25-68 
8-29-68 
9-27-68 

10-23-67 

10-27-67 

11-24-67 

12-28-67 

1-25-68 

2-29-68 

3-28-68 

4-04-68 

7-25-68 

8-29-68 

9-27-68 

11-14-67 

12-20-67 

3-21-68 

10-23-67 

11-14-67 

1-02-68 

3-13-68 

4-04-68 

10-19-67 
4-08-68 

10-19-67 
4-08-68 

10-01-67 

10-17-67 

11-01-67 

12-01-67 

1-01-68 

2-01-68 

3-01-68 

4-01-68 

4-08-68 

5-01-68 

6-01-68 

7-01-68 

B-01-68 

9-01-68 

10-19-67 
4-08-68 

10-08-67 

10-22-67 

10-29-67 

11-18-67 

11-28-67 

12-10-67 

12-24-67 

12-29-67 

1-07-68 

1-14-68 

1-21-68 

2-06-68 

2-11-68 

2-18-68 

2-25-68 

3-03-68 

3-10-68 

3-17-68 

3-31-68 

3-31-68 

4-19-68 

4-28-68 


125.5 

124.4 
124.0 
123.6 
123.1 
124.0 
124.4 
124.1 
128.6 

146.1 
145.1 
144.8 
144.3 
143.6 
144.9 
144.6 
144.3 
152.2 

161.7 
160.9 
160.8 
160.4 
160.1 
161.3 
161.4 
165.4 

125.4 
124.9 
124.1 
123.6 
123.4 
122.8 
124.3 
124.5 
124.4 
124.0 
133.9 

116.6 
114.8 
114.0 

112.7 
112.4 
111.3 
110.5 
111.0 

125.5 
133.3 

133.3 
153.2 

122.0(6) 

121.3(2) 

122.0(6) 

122.0 

122.0 

122.0 

122.0 

122.0 

119.9 

122.0 

122.0 

122.0 

122.0 

122.0 

137. 1 
136.1 

107.8(5) 

102.8(5) 

107.8(5) 

99.8(5) 

98.6(5) 

99.8(5) 

97.8(5) 

99.8(5) 

100.8(5) 

99.8(5) 

95.8(5) 

105.8(5) 

95.8(5) 

97.8(5) 

99.8(5) 

98.8(5) 

103.8(5) 

101.8(5) 

100.8(5) 

100.8(5) 

103.8(5) 

103.8(5) 


11 

.5 

12 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

8 

U 

12 

13 

13, 

14 

13 

13 

13. 

S. 

-I, 

— « 

•i 

-< 

«i 

-1. 

-1 

-5 

14 

IS 

15. 

16 

16. 

17. 

15 

15 

15. 

16. 

6. 

-B. 

-6. 

-6. 

-4 

-4 

-3 

-2 

-3 

19 

27 

26 

46 

>2 

29 

0 

28 

3 

29 

0 

29 

29 

29 

29 

29 

26 

29 

29 

29 

■29 

29 

'32 

■31 

■39 

■34 

■39 

'31 

■30 

■31 

•29 

■31 

■32 

■31 

■27 

■37 

■27 

'29 

■31 

■30 

.8 

■35 

.8 

■33 

•  8 

■32 

.8 

'32 

.8 

'35 

.8 

•35 

.8 

U-05.A2 


1101 


0-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYORU  SUBUNIT 
MEST  COAST  HYDRO  SUBAREA 


1101 


1101 


5050 
1101 


5050 
1101 


1101 


5050 
1101 


5050 
5050 

5050 


5061 
5050 
5061 


5050 
5061 


5050 
5050 
5061 


5050 
5061 


04S/14M-11F01S 
(CONT.) 


68.0 


04S/14M-11L81S 
04S/14M-12002S 
04S/14W-16F01i> 
04S/14M-16L02S 
04S/14M-16L04S 


69.8 
IB.t 
Sl.t 
BO.O 

76.5 


04S/14W-16a01S 
04S/14M-17001S 


77.0 
156.4 


04S/14M-17D02S 


156.4 


04S/14M-170e4S 
04S/14M-170a5S 

04S/14H-170e6S 
e4S/14H-17010S 


129.2 
129.3 

129.1 
146.0 


5-27-68 
6-02-68 
6-16-68 
6-23-68 
7-14-68 
7-21-68 
8-05-68 
8-25-68 
9-15-68 
9-29-68 

10-17-67 
4-OS-M 

11-13-67 
4-1S-6B 

10-24-67 
4-02-68 

10-19-67 
4-08-68 

10-01-67 

10-01-67 

10-19-67 

11-01-67 

U-01-67 

12-01-67 

12-01-67 

1-01-68 

1-01-68 

2-01-68 

2-01-68 

3-01-68 

3-01-68 

4-01-68 

4-01-68 

4-08-68 

5-01-68 

5-01-68 

6-01-68 

6-01-68 

7-01-68 

7-01-6B 

8-01-68 

8-01-68 

9-01^68 

9-01-68 

10-19-67 
4-09-68 

10-23-67 

10-26-67 

11-30-67 

12-28-67 

1-25-68 

2-29-68 

3-28-68 

4-04-68 

7-25-68 

8-29-68 

9-27-68 

10-23-67 

10-26-67 

11-30-67 

12-28-67 

1-25-68 

2-29-68 

3-28-68 

4-04-68 

7-25-68 

8-29-68 

9-27-68 

11-13-67 
1-19-68 

10-23-67 

11-13-67 

11-15-67 

1-19-68 

4-04-68 

11-13-67 
1-19-68 

10-26-67 
U-30-67 
12-28-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-28-68 
7-25-68 
8-29-68 
9-27-4B 


103 
99 

101 
98 
99 
99 

101 
99 
99 
95 

106 
103 

62 
61 

92 

89 

101 
102 

184 
93 
91 

184 
96 

184 
93 

184 
93 
90 

184 
89 

179 

174 
89 
88 

173 
89 

174 
89 
91 

164 
90 

154 
90 

155 

91 
90 

153 
155 
155 
155 
154 
154 
154 
152 
155 
155 
160 

136 
138 
138 
137 
137 
137 
138 
136 
138 
138 
148 

134 
133 

117 
119 
119 
117 
116 

119 
lid 

130 
129 
129 
128 
128 
130 
129 
129 
139 


U-OS.AO 


8(5) 
8(5) 
8(5) 
8(5) 

8 
8 

8(5) 
8(5) 

8 
8 

3(2) 
6 

1 
3 

3 
4 

5 
4 

0(1) 
0(5) 
9(5) 
0(1) 
0(5) 
0(1) 
0(5) 
0(1) 
0(5) 
0(5) 
0(1) 
0(5) 
0(1) 
0(1) 
0(5) 
9(5) 
0(1) 
0(5) 
0(1) 
0(5) 
0(5) 
0(1) 
0(5) 
0(1) 
0(5) 
0(1) 

5 
2 

6 
7 

2 
0 
6 
2 

4 
1 

5 
6 
6 

5 
9 
4 
9 
6 
0 
8 
6 
• 
6 
3 

6 

S 

0 
0 
0 

8 


-35 

-31 

-33 

-30 

-31 

-31 

-33 

-31 

-31 

-27 

•36 

-33 

-44 

-43 

-U 

-8 

-21 

-22 

107 

-16 

-15 

107 

-19 

107 

-16 

107 

-16 

-13 

107 

-12 

102 

-97 

-12 

-12 

-96 

-12 

-97 

-12 

-14 

-87 

-13 

-77 

-13 

-78 

•14 

-13 

2 

1 

1. 

1 

2 

2. 

4 

. 

-4. 

19. 

17. 

18 

IB 

18. 

19. 

17. 

19 

17 

17 

8. 

-5 

-4 

12. 

10. 

10 

11. 

12. 

9. 

11. 

IS. 

16. 

16. 

17. 

17. 

16. 

16. 

16. 

6. 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


U-05.A2 
5061 


5050 
1101 
S050 
5050 

5061 

5050 
5061 


5050 

5061 


5050 


5050 
1101 


50S0 
1101 


5050 
1101 


5050 
1101 


1101 


SU50 
1101 
5050 
1101 
5050 

1101 


1101 


See  poge  II3  for  key  to  terms  a  obbreviotions 


-U2- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SURFACE 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN   OABRIEL    RIVER 

HYDRO   UNIT                      U-8&.80 

COASTAL    PL    OF    LA   CO 

HYDRO    SU8UNIT                     U-OS.AO 

COASTAL   PL 

OF    LA    CO 

HYDRO   SUBUNIT                    U 

-•5.A0 

MEST    C0AS1 

HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2                                            MCST   C0AS1 

HYDRO   SUBAREA 

U-e5.A2 

04S/14H-17Ne2S 

97.0 

3-28-6B 

80.8 

16.2 

1101 

•♦S/14M-17E03S 

137.2 

10-26-67 

11-30-67 

12-28-67 

1-25-68 

137.8 
136.7 
136.3 
135.9 

-.6 
•  5 
*« 

U3 

1101 

(CONT.) 

7-31-68 
8-29-68 
9-27-68 

81.0 
80.4 
92.0 

16.0 

16.6 

S.O 

3-13-68 

135.6 

1.6 

•4S/14H-17N82S 

88.0 

10-27-67 
U-29-67 

89.3 

88.7 

-1.3 

•.7 

1181 

0*S/l*a-17E04S 

137.5 

10-26-67 
11-30-67 
12-28-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-28-68 
7-31-68 
8-29-68 

121.4 
120.7 
120.3 
120.0 
119.2 
121.3 
121.0 
121.0 

16.1 

16.8 
17.2 
17.5 
18.3 
16.2 
16.5 
16.5 

1101 

12-28-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-28-68 
7-25-68 
8-29-68 
9-27-68 

88.4 

87.9 
87.7 
87.6 
89.1 
89.0 
93.6 

•.4 

.1 

.3 

.4 

-I. I 

•1.8 

-».6 

9-27-68 

125.8 

11.7 

04S/14W-17N03S 

95.0 

10-26-67 
11-30-67 

83.2 
82.5 

11.8 
12.5 

1101 

04S/14K-17E05S 

137.4 

10-26-67 
11-30-67 
12-28-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-28-68 
7-31-68 
S-29-68 

131.6 
131.4 
131.0 
130.6 
130.3 
130.2 
130.4 
130.9 

5.8 

6.0 
6.4 
*•• 

T.l 
7.2 
7.8 
«.S 

1101 

12-28-67 
1-25-68 

2-29-68 
3-28-68 

7-31-68 
8-29-68 
9-27-68 

82.2 

•  1.9 
82.8 

81.9 
85.6 
85.2 

94.1 

12.8 

13.1 

13.0 

13.1 

9.4 

9.B 

•  9 

9-27-68 

132.3 

S*l 

t4S/14«-17P01S 

75.0 

11-14-67 
12-20-67 

78.3 
77.2 

•3.3 
•2.2 

1101 

04S/14»(-17E06S 

U2.0 

10-26-67 
11-30-67 

95.6 
95.0 

16.4 
17.8 

1101 

3-20-68 

76.3 

•1.3 

12-28-67 

94.5 

17.5 

04S/14H-17P02S 

74.0 

10-23-67 

(7» 

MM 

1-25-68 

94.4 

17.6 

10-26-67 

(4) 

2-29-68 

93.6 

18.4 

4-08-68 

73*8 

•2 

3.-28-68 

95.7 

16.3 

7-31-68 

95.6 

16.4 

04S/14M-18A01S 

147.9 

11-09-67 

154. • 

-♦.9 

1181 

••29-68 

95.1 

16.9 

9-27-68 

106.6 

S.4 

•4S/14M-18A02S 

147.7 

11-09-67 

135.6 

12.1 

1181 

•4S/14M-17Ee7S 

IIS.O 

10-26-67 
11-30-67 

115.3 
114.3 

-.3 

.7 

1101 

04S/14W-18A03S 

147.7 

11-09-67 

133.7 

14.0 

1101 

12-28-67 

114.3 

.7 

04S/14W-18B01S 

87.0 

10-23-67 

77.8 

18.0 

5050 

1-25-68 

113.4 

1.6 

11-10-67 

77.3 

9.7 

1101 

2-29-68 

112.9 

2.1 

4-04-68 

77.0 

18.0 

5050 

3-28-68 

113.1 

1.9 

7-31-68 

114.7 

.3 

04S/14H-18FeiS 

14.0 

10-23-67 

11.1 

2.9 

5050 

8-29-68 

114.6 

.4 

10-27-67 

12.1 

1.9 

1101 

9-27-68 

120.3 

-5.3 

11-10-67 
12-28-67 

11.6 
14.3 

2.2 
•.3 

e*S/l*K-17F0lS 

180.5 

11-17-67 
3-14-68 

184.8 
184.3 

-4.3 
-3.8 

1101 

1-26-68 
2-29-68 
3-29-68 

12.2 
12.1 
12.0 

i;s 

1.9 

2.0 

0«S/1«M-17F02S 

180.5 

10-23-67 

179.0 

1.5 

5050 

4-04-68 

13.1 

.9 

5058 

10-27-67 

181.3 

-.8 

1101     • 

7-30-68 

10.7 

3.3 

1101 

11-17-67 

180.7 

-.2 

8-29-68 

10.1 

3.9 

12-28-67 

180.2 

.3 

9-25-68 

10.9 

3.1 

1-26-68 

179.6 

•9 

2-29-68 

179.2 

1.3 

04S/14M-18H01S 

147.3 

11-13-67 

147.9 

-.6 

1101 

3-28-68 

179.6 

.9 

2-09-68 

146.2 

1.1 

4-04-68 

177.2 

3.3 

5050 

7-30-68 

180.6 

-.1 

1101 

04S/14H-18H02S 

147.2 

10-23-67 

132.2 

15.0 

5050 

8-29-68 

180.7 

-.2 

10-27-67 

134.9 

12.3 

1101 

9-25-68 

185.4 

-4.9 

11-13-67 
12-28-67 

134.1 
133.8 

13.1 
13.4 

8*S/14«(-17H01S 

96.0 

10-24-67 

102.7 

-6.7 

5050 

1-26-68 

133.3 

13.9 

10-30-67 

99.6(5) 

-3.6 

1101 

2-29-68 

132.4 

14.8 

11-28-67 

99.6(51 

-3.6 

3-28-68 

134.0 

13.2 

11-28-67 

95.0 

1.0 

4-04-68 

131.8 

15.4 

5050 

12-30-67 

98.6(5) 

-2.6 

7-30-68 

133.7 

13.5 

1101 

1-31-68 

100.6(5) 

-4.6 

8-29-68 

133.3 

13.9 

2-29-68 

98.6(5) 

-2.6 

9-25-68 

142.5 

4.7 

4-02-68 

100.1 

-4.1 

5050 

4-30-68 

98.6(5) 

-2.6 

1101 

04S/14H-1SH03S 

146.6 

11-13-67 

133.6 

13.8 

1181 

5-31-68 

98.6(5) 

-2.6 

2-09-68 

132.6 

14.8 

6-28-68 

99.6(5) 

-3.6 

7-31-68 

98.6(5) 

-2.6 

04S/14M-18H04S 

132.0 

11-13-67 

130.7 

1.3 

1101 

8-31-68 

99.6(5) 

-3.6 

9-30-68 

102.6(5) 

-6.6 

04S/I4H-18H05S 

132.0 

11-13-67 

118.7 

13.3 

1101 

e4S/14a-17H02b 

92.0 

10-24-67 
10-30-67 

102.6 
98.5(5) 

-10.6 
•6.5 

5050 
1101 

04S/14M-18H06S 

132.0 

11-13-67 

119.1 

12.9 

1101 

11-28-67 

112.5(1) 

-28.5 

04S/14M-18J01S 

133.0 

10-23-67 

122.0 

11.8 

5850 

11-28-67 

91.0 

1.0 

11-17-67 

121.6 

11.4 

1101 

4-02-68 

99.8 

-7.8 

5850 

4-09-68 

122.7 

10.3 

5050 

0«S/14M-17N01S 

115.0 

10-26-67 

99.7 

15.3 

1101 

04S/14M-18J02S 

133.0 

10-23-67 

137.1 

•4.1 

S0S8 

11-30-67 

99.1 

15.9 

11-14-67 

136.6 

-3.6 

1101 

12-28-67 

98.6 

16.4 

4-09-68 

134.8 

•1.8 

5050 

1-25-68 

98.4 

16.6 

2-29-68 

97.5 

17.5 

e4S/14H-18K01S 

73.8 

10-23-67 

70.4 

2.6 

5050 

3-28-68 

99.4 

15.6 

11-17-67 

65.9 

7.1 

1101 

7-31-68 

99.1 

15.9 

4-04-68 

70.4 

2.6 

5050 

8-29-68 

98.5 

16.5 

9-27-68 

110.0 

».8 

t4S/14M-18P01S 

47.S 

11-14-67 
4-04-68 

42.9 
43.9 

4.6 
3.6 

1101 
5050 

04S/14M-17M02S 

97.8 

10-26-67 

80.3 

16.7 

1181 

11-30-67 

79.6 

17.4 

e4S/14M-18O01S 

100.0 

10-18-67 

89.2 

18.8 

1181 

12-28-67 

79.2 

17.8 

11-17-67 

89.1 

16.9 

1-25-68 

79.5 

17.5 

3-15-68 

88.9 

11.1 

2-29-68 

78.5 

18.5 

4-09-68 

90.6 

9.4 

5050 

See  page  II3  for  key  to  temtt  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUM8ER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


L    A    SAN   fiABKUL   RIVER   HYDRO   UNIT 


COASTAL  PL  or  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
MEST  COAST  HYDRO  SUBAREA 


U-05.AO 


0«S/14M-1S002S 
MS/l«H-iefl03S 

04S/14M-20002S 

0«S/I*H-20De3S 

04S/14M-20D0SS 
04S/14M-20006S 

04S/14M-20007S 


101. 0 
103.0 

11«.S 
116. « 

116. 5 

125.0 

120.0 


04S/14M-20D08S 


145.0 


04S/14H-20E01S 


157.0 


04S/14i<-20E02S 


199.0 


e4S/14M-20G02S 

•4S/14H-20G03S 

04S/14M-2IF01S 

04S/14M-21601S 
04S/14M-21H03S 


90.9 

90.1 

72. 0 

73.0 
73.0 


10-18-67 

11-17-67 

3-13-68 

10-18-67 

10-23-67 

11-17-67 

3-15-68 

4-09-68 

10-23-67 

11-14-67 

4-09-68 

10-23-67 

11-14-67 

4-09-68 

11-14-67 

10-23-67 
4-09-68 

10-26-67 
11-30-67 
12-28-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-28-68 
7-31-68 
8-29-68 
9-27-68 

10-23-67 

10-26-67 

11-30-67 

12-26-67 

1-25-68 

2-29-68 

3-28-68 

4-09-68 

7-31-68 

8-29-68 

9-27-68 

10-26-67 
11-22-67 
12-28-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-28-68 
7-31-68 
8-29-68 
9-27-68 

10-26-67 
11-30-67 
12-28-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-28-68 
7-31-68 
8-29-68 
9-27-68 

10-23-67 
4-09-68 

10-23-67 
4-09-68 

10-23-67 
4-09-68 

4-09-68 

10-03-67 

10-09-67 

10-16-67 

10-23-67 

10-23-67 

10-30-67 

11-06-67 

11-27-67 

12-05-67 

12-11-67 

12-18-67 

12-26-67 

1-02-68 

1-08-68 

1-16-68 

1-24-68 

1-29-68 

2-13-68 

2-19-68 

2-26-68 

3-04-68 


97.6 
97.9 
96.7 

97.6 
96.0 
97.4 
95.4 
95.7 

123.4 
120.3 
122.0 

106.7 
108.0 
106.9 

113.9 

114.3 
113.4 

123.3 
122.5 
122.7 
122.2 
121.7 
121.9 
123.0 
122.9 
127.7 

136.3 
136.0 
135.2 
134.9 
134.5 
133.9 
134.4 
135.0 
137.3 
136.8 
143.0 

161.1 
156.3 
156.8 
157.8 
158.0 
158.0 
158.5 
158.8 
159.0 

191.6 
190.9 
190.7 
190.4 
190.0 
190.2 
192.6 
192.1 
200.6 

85.4 
84.1 

87.7 
85.8 

86.4 
82.3 

90.8 

92.4 
92.6 
92.5 
92.1 
92.3 
92.0 
91.9 
91.2 
91.1 
90.8 
90.7 
90.6 
90.6 
90.1 
90.5 
90.3 
90.4 
90.2 
90.1 
90.0 
89.9 


3. 

4 

3. 

1 

4, 

3 

5. 

4 

7, 

0 

5. 

6 

7, 

6 

7. 

3 

-6. 

9 

-3. 

8 

-5. 

5 

9. 

7 

8. 

4 

9. 

5 

2. 

6 

10. 

7 

11. 

6 

-3, 

3 

-2, 

5 

-2 

7 

-2. 

2 

-I. 

7 

-1. 

9 

-3 

0 

-2. 

9 

-7. 

7 

8 

7 

9, 

0 

9. 

8 

10 

>1 

10. 

5 

11. 

1 

10. 

6 

10. 

0 

7. 

7 

8. 

>2 

2. 

0 

-4. 

1 

. 

7 

. 

•  2 

— 

■  8 

-1 

>0 

-1 

>0 

-1 

.5 

-1 

.8 

-2 

>0 

7 

.4 

8 

>1 

8 

>3 

8 

>6 

9 

•  0 

8 

>8 

6 

>4 

6 

.9 

-I 

i6 

5 

.5 

6 

.8 

2 

>4 

4 

>3 

14 

•  4 

10 

.3 

■17 

■  8 

19 

>4 

19 

>6 

19 

.5 

•19 

.1 

•19 

.3 

■19 

.0 

•18 

.9 

•18 

.2 

•18 

.1 

■17 

.8 

■17 

.7 

■17 

.6 

■17 

.6 

■17 

•  1 

■17 

.5 

■17 

.3 

■17 

•  4 

■17 

.2 

■17 

•  1 

•17 

.0 

■16 

.9 

U-05.A2 


1101 


1101 
5050 
1101 

5050 

5050 
1101 
5050 

5050 
1101 
5050 

1101 

5050 

1101 


5050 
1101 


5050 
1101 


1101 


1101 


5050 

5050 

5050 

5050 
1101 


5050 
UOl 


See  poge  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 


GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SURFACE 
m   FEET 

IN    FEET 

DATA 

NIT                        U-05.00 

COASTAL    PL 

OF    LA    CO   HYDRO    SUBUNIT 

U-05.A0 

MEST    coast    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2 

04S/14M-21H03S 

73.0 

3-11-68 

89.8 

-16.8 

1101 

(CONT.) 

3-18-68 

89.6 

•16.6 

3-25-68 

89.5 

-16.5 

4-01-68 

89.6 

-16.6 

4-09-68 

89.5 

-16.5 

5050 

5-06-68 

89.4 

-16.4 

1101 

6-06-68 

90.6 

-17.6 

7-08-68 

90.3 

-17.3 

8-05-68 

90.5 

-17.5 

9-03-68 

90.4 

-17.4 

04S/14M-21L02S 

70.9 

10-23-67 

85.2 

-14.3 

5050 

4-09-68 

82.6 

-11.7 

04S/14H-21N01S 

101.3 

10-19-67 

118.3 

-17,0 

5050 

4-09-66 

115.5 

-14.2 

04S/14M-22001S 

82.0 

10-03-67 

106.0 

-24.0 

UOl 

10-19-67 

105.9 

-23.9 

5050 

11-06-67 

105.4 

-23.4 

1101 

12-05-67 

105.0 

•23.0 

1-02-68 

104.6 

-22.6 

2-05-68 

104.0 

-22.0 

3-04-68 

103.4 

-21.4 

4-01-68 

103.1 

-21.1 

4-05-68 

103.0 

-21.0 

5050 

5-06-68 

102.9 

•20.9 

UOl 

6-05-68 

103.2 

•21.2 

7-08-68 

104.0 

-22.0 

8-05-68 

104.0 

-22.0 

9-03-68 

105.4 

•23.4 

04S/14K-22N01S 

79.0 

10-17-67 
4-05-68 

102.7 
(5) 

-23.7 

5050 

04S/14H-22P03S 

81.6 

10-17-67 

(6) 

5050 

04S/14H-22001S 

75.0 

10-17-67 

107.8 

•32.8 

5050 

4-05-68 

105.5 

-30.5 

04S/14W-23N02S 

113.1 

10-30-67 

168.5 

-55.4 

5061 

10-31-67 

161.4 

-48.3 

5050 

11-30-67 

168.5 

-55.4 

5061 

12-30-67 

168.5 

-55.4 

1-30-68 

168.5 

-55.4 

2-29-68 

168.5 

-55.4 

3-29-68 

168.5 

•55.4 

4-09-68 

159.5 

-46.4 

5050 

5-03-68 

168.5 

-55.4 

5061 

5-29-68 

168.5 

-55.4 

6-30-68 

167.5 

-54.4 

7-30-68 

167.5 

-54.4 

9-01-68 

167.5 

-54.4 

04S/14W-24A01S 

58.0 

10-19-67 

116.7 

-58.7 

5050 

4-09-68 

117.0 

-59.0 

04S/14W-24E01S 

66.0 

10-19-67 

117.6 

-51.6 

5U50 

4-03-68 

123.7 

-57.7 

4-15-68 

116.3 

-50.3 

UOl 

•4S/14U-2Sa01S 

65.0 

10-17-67 

(5) 

5050 

04S/14M-2S602S 


04S/14H-25604S 


66.7 


70.3 


04S/14W-27B01S 
e4S/14M-27N01S 
04S/14M-28G01S 


81.0 
200.0 
168.0 


10-17-67 
4-02-68 

10-03-67 

10-17-67 

11-06-67 

12-05-67 

1-02-68 

2-05-68 

3-05-68 

4-01-68 

4-09-68 

5-06-68 

6-06-68 

6-10-68 

7-08-68 

8-05-68 

9-08-68 

11-13-67 
4-15-68 

10-19-67 
4-04-68 

10-03-67 

10-23-67 

11-06-67 

12-05-67 

1-02-68 

2-05-68 

3-04-68 

4-01-68 

4-09-68 

5-06-68 


125.4 
(3) 

121.3 
121.7 
121.3 
121.4 
121.3 
121.3 
121.3 
121.1 
121.3 
121.1 
(7) 
120.9 
120.9 
120.9 
121.6 

117.6(8) 
113.9(8) 

232.6 
231.0 

183.7(8) 

184.0 

182.9(8) 

182.5(8) 

181.8(8) 

181.718) 

181.7(8) 

181.6(8) 

181.2 

180.8(8) 


-58.7         5050 


•51.0 
-51.4 
-51.0 
-51.1 
-51.0 
-51.0 
-51.0 
-50.8 
-51.0 
-50.8 

-50.6 
-50.6 
-50.6 
-51.3 

-36.6 
-32.9 

-32.6 
-31.0 

-15.7 
-16.0 
-14.9 
-14.5 
-13.8 
-13.7 
-13.7 
-13.6 
-13.2 
-12.8 


UOl 
5050 
UOl 


5050 
UOl 


UOl 
5050 


UOl 
5050 
UOl 


5050 
UOl 


-184- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

IN  FEET 

IN    FEET 

L 

A    SAN   6ABHIEL    RIVEH 

HYDRO  UNIT                     U-OS.OO 

COASTAL    PL 

OF    LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                      U 

-05. AO 

COASTAL  PL 

OF   LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. AO 

WEST    COAS 

HYDRO    SU8AREA 

U-05.A2                                               MEST    COAST    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A2 

8^S/MK-28C01S 

168.0 

6-06-68 

181.0 

-13.0 

1101 

05S/13M-02601S 

3.2 

♦-23-68 

17.518) 

-U.3 

UOl 

(CONT.) 

7-08-68 
7-08-68 

182.0(8) 
182.0(8) 

•u.o 
•u.o 

(CONT.) 

8-05-68 

182.5(8) 

-U.5 

OSS/13W-02J03S 

U.T 

10-19-67 

66.6 

-51.9 

5050 

9-03-68 

181.6(8) 

-13.6 

11-16-67 
12-06-67 

71«^ 
68.3 

-56.7 
-53.6 

UOl 

O^S/MW-ZBJOIS 

IS^.O 

10-19-67 
♦-0^-68 

209.6 
207.0 

-25.6 
•23.0 

5050 

♦-01-68 

72.1 

-57. ♦ 

5050 

05S/13W-02J06S 

15.0 

♦•22^68 

63.^(2I 

-♦8.^ 

UOl 

t^S/UW-3^K01S 

288.0 

10-19-67 

♦2.^ 

237.6 

5050 

♦-0^-68 

♦  1.1 

238.9 

05S/13M-02K02S 

22.7 

11^28^67 
♦•17-68 

♦  7.9 
♦5.6 

-25.2 
-22.9 

UOl 

0^S/M«-35005S 

166.9 

11-13-67 

217.3 

-50. ♦ 

1101 

♦-15-68 

215.3 

-♦8.^ 

0SS/13W-02K03S 

22.7 

11-28-67 
♦-17-68 

68.3 
66.9 

-♦5.6 

-♦♦.2 

UOl 

0^S/M«-35E01S 

200.0 

10-19-67 

252.8 

-52.8 

5050 

♦-09-68 

250.2 

-50.2 

05S/13H^02K05S 

22.7 

11-2B^67 
♦-17-68 

66.9 
67. ♦ 

•♦♦.2 

-♦♦.7 

UOl 

0^S/UM-35E02S 

185.3 

10-23-67 

237.^(3) 

-52.1 

5050 

10-30-67 

315.1(1) 

-129.8 

5061 

05S/13H^03C01S 

•11.8 

11-15-67 

35.5 

-♦7.3 

UOl 

10-30-67 

238.1 

-52.8 

11-30-67 

238.1 

-52.8 

05S/13M-03C03S 

-8.9 

11-15-67 

♦  0.0 

•♦8.9 

UOl 

12-30-67 

238.1 

-52.8 

1-30-68 

237.1 

-51.8 

0SS/13M-03C0^S 

-8.2 

11-15-67 

♦  1*5 

-♦9.7 

UOl 

2-29-68 

237.1 

-51.8 

3-29-68 

237.1 

-51.8 

0SS/13M-03C05S 

-5.9 

11-15-67 

♦6.8 

•52*7 

1181 

♦-09-68 

233.3 

-♦8.0 

5050 

5-03-68 

231.1 

-♦5.8 

5061 

05S/13W-03C08S 

-5.6 

10-18-67 

♦3.0 

-♦8.6 

5050 

5-29-68 

231.1 

-♦5.8 

♦-02-68 

♦5.9 

-51.5 

6-30-68 

232.1 

•♦6.8 

7-30-68 

297.1(1) 

-111.8 

05S/13H-03006S 

-7.5 

♦-2^-68 

♦  7.9 

-55.  ♦ 

UOl 

7-30-68 

237.1 

-51.8 

9-01-68 

323.1(1) 

-137.8 

05S/13M-03007S 

•5.6 

11-15-67 

35.5 

-♦1.1 

UOl 

9-01-68 

2^0.1 

-5^.8 

1-02-68 

3^.8 

•♦O.^ 

O^S/1^M-3SE06S 

178.« 

10-19-67 

231.6 

-53.2 

5050 

05S/13M-03E01S 

-5.9 

11-15-67 

35.9 

-♦1.8 

UOl 

♦-0^-68 

231.5 

-53.1 

11-28-67 

31.5 

-37.  ♦ 

0^S/Mi«-35F02S 

200.0 

10-19-67 

233.0(3) 

-33.0 

5050 

05S/13W-03F01S 

-10.7 

11-15-67 

3^.1 

•♦♦.8 

UOl 

♦-©♦-68 

2^8. O(^) 

-♦8.0 

11-28-67 
♦•2^-68 

22.3 
39.9 

-33.0 
-50.6 

0^S/1^«-35J01S 

173.0 

10-19-67 

(5) 

5050 

♦-09-68 

232.1 

-59.1 

05S/13W-03L01S 

-11.6 

10-18-67 
♦-10-68 

22. ♦ 

27.3 

-10.8 
-15.7 

5050 

0^S/UI'-36602S 

♦8.5 

10-23-67 

101.3 

•60.8 

5050 

11-16-67 

lO^.^ 

-63.9 

1101 

05S/13W-03P16S 

-10.0 

11-15-67 

37.1 

-♦7.1 

UOl 

2-06-68 

101. ♦ 

-60.9 

11-28-67 

13.0 

-23.0 

♦-09-68 

99.5 

-59.0 

5050 

♦-23-68 

♦0.0 

-50.0 

0^S/H»(-36603S 

♦  0.6 

10-23-67 

101.2 

•60.6 

5050 

05S/13W-03P1TS 

16.0 

10-23-67 

5^.5 

-38.5 

5050 

11-16-67 

102.9 

•62.3 

1101 

11-15-67 

51. ♦ 

-35. ♦ 

UOl 

2-06-68 

100.7 

•60.1 

2-07-68 

♦8.^ 

-32.  ♦ 

♦-09-68 

99.3 

-58.7 

5050 

♦-02-68 

59.1 

•♦3.1 

5050 

0^S/H«-3660^S 

♦  1.0 

10-23-67 

101.1 

-60.1 

5050 

05S/13t(-03P18S 

15.7 

11-15-67 

52.8 

-37.1 

UOl 

11-16-67 

102.6 

•61.6 

UOl 

2-07-68 

5^.7 

-39.0 

2-06-68 

101.2 

-60.2 

♦-09-68 

99.1 

-58.1 

5050 

05S/13H-03P19S 

15.3 

10-23-67 
11-15-67 

50.2 
51. ♦ 

-3^.9 
-36.1 

5050 
UOl 

0^S/UH-36H01S 

♦♦.0 

10-17-67 

105.9 

-61.9 

5050 

2-07-68 

50.5 

-35.2 

♦-©♦-6e 

103.9 

-59.9 

♦•02-68 

55.2 

-39.9 

5050 

0^S/1^«-36J01S 

♦  7.0 

10-17-67 

110.7 

-63.7 

5050 

05S/13H-e3Q02S 

.6 

11-28-67 

♦  .5 

•3.9 

UOl 

4-04.68 

108.8 

-61.8 

♦-17-68 

4.5 

•3.9 

0^S/UN-36H01S 

232.2 

10-19-67 

293.  ♦ 

-61.2 

5050 

05S/13W-0^E01S 

-.6 

10-18-67 

32.7 

-33.3 

5050 

11-13-67 

292. B 

-60.6 

1101 

10-23-67 

32.7 

-33.3 

UOl 

♦-09-68 

(3) 

5050 

11-16-67 

32.7 

-33.3 

♦-15-68 

291.1 

-58.9 

UOl 

♦-02-68 

35.9 

-36.5 

5050 

05S/12W-03F01S 

8.0 

11-10-67 

♦9.7 

-♦1.7 

UOl 

OSS/13M-O^E02S 

-.2 

10-18-67 
10-23-67 

30.5 
30.3 

-30.7 
-30.5 

5050 
UOl 

05S/UK-03F02S 

8.0 

11-10-67 

6.9 

1.1 

UOl 

11-16-67 
♦-02-68 

30.1 
33.7 

-30*3 

-33.9 

5050 

0SS/12«-03J01S 

5.2 

10-11-67 

♦  3.0 

-37.8 

UOl 

11-10-67 

♦3.1 

-37.9 

0SS/13H-0^N01S 

♦  .• 

11-27-67 
♦-23-68 

27.7 
(7) 

•22.9 

UOl 

0SS/12H-10P01S 

5.0 

10-18-67 

3.^ 

1.6 

5050 

11-07-67 

3.5 

1.5 

UOl 

05S/13W-05C01S 

12.8 

10-23-67 

82.3 

-69.5 

5050 

♦-09-68 

3.5 

1.5 

5050 

U-16-67 

82.3 

-69.5 

UOl 

♦-17-68 

3.^ 

1.6 

UOl 

♦-02-68 

80.3 

-67.5 

5050 

05S/IZW-UG05S 

16.8 

10-11-67 
11-10-67 

29.8 
30.6 

-13.0 
-13.8 

UOl 

05S/13M-05C02S 

12.7 

11-16-67 

3^.7 

-22.0 

UOl 

e5S/13M-06S01S 

15.1 

10-17-67 

8^.9 

-69.8 

5050 

05S/12M-11606S 

16.7 

10-11-67 

♦♦.2 

-27.5 

UOl 

11-16^67 

86.9 

-71.8 

UOl 

11-10-67 

♦♦.3 

-27.6 

♦•02^68 

82.5 

-67. ♦ 

5050 

0SS/13«-01A01S 

35.7 

10-13-67 

66.2 

-30.5 

UOl 

0SS/13W-06B02S 

15.2 

10-17-67 

31.3 

-16.1 

5050 

11-16-67 

66.6 

-30.9 

11-16-67 
♦-02-68 

33.7 
31.1 

-18.5 
-15.9 

UOl 
5050 

0SS/13«-02a01S 

♦  .2 

11-28-67 

38.5(2) 

•3^.3 

UOl 

♦-17-68 

36.6 

-32. ♦ 

•5S/13M-e600lS 

30.8 

10-01-67 
10-03-67 

138.2 
139.0(5) 

-107. ♦ 
-108.2 

5061 
UOl 

0SS/UK-02t)02S 

♦  .2 

11-28-67 

6^.9(1) 

•60.7 

UOl 

U-01-67 

(9) 

5061 

♦-17-68 

55.5 

•51.3 

U-07-67 
12-01-67 

98.0 
125.2 

•67.2 

UOl 
5061 

05S/13H-02G01S 

3.2 

11-28-67 

16.1(8) 

-12.9 

1101 

1-01-68 

12^.2 

-93. ♦ 

See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 


-US- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO    \KATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A   SAN   6ABR1EL    RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-OS.OO 

COASTAL   PL   Of    LA    CO 

HYDRO    SUUUNIT                     U- 

■OS.AO 

COASTAL    PL 

OF    LA   CO   HYDRO    SUBUNIT                     U 

-85. AO 

MEST    C0AS1 

HYDRO    SUBAREA 

U-0S.A2                                               SANTA   MONICA   HYDRO    SUBAREA 

U-05.A3 

•5S/13H-86001S 

30.8 

2-01-68 

125.2 

-96.6 

5061      1    02S/15H-11C07S 

99.0           2-05-68 

151.5 

-52.5 

1101 

ICONT.) 

3-01-68 

119.2 

•88.6 

(CONT.) 

3-06-68 

166.2 

•67.2 

3-05-68 

120.0 

-89.2 

1101 

6-01-68 

156.1 

-55.1 

6-01-68 

121.8 

-91.0 

5-06-68 

155.6 

-56.6 

6-01-68 

119.2(1) 

-88.6 

5050 

6-03-68 

151.6 

-52.6 

6-01-68 

119.2 

-88.6 

5061 

7-02-68 

159.3 

•60.3 

5-01-68 

117.2 

-86.6 

5-07-68 

101.0 

-70.2 

1101 

02S/15M-11E05S 

93.8        10-15-67 

163.3(5) 

-50.3 

1101 

6-01-68 

121.2 

-90.6 

5061 

11-15-67 

161.3(5) 

-68.3 

6-05-68 

101.0(1) 

-70.2 

1101 

12-15-67 

161.3(5) 

•68.3 

7-01-68 

123.2 

-92.6 

5061 

1-15-68 

U0.3(5) 

-67.3 

7-09-68 

130.0(1) 

-99.2 

1101 

2-15-68 

162.3(5) 

•69.3 

8-01-68 

129.2 

-98.6 

5081 

3-15-68 

163.3(5) 

•50.3 

8-06-68 

135.0(1) 

-166.2 

1181 

6-15-68 

162.3(5) 

•69.3 

9-01-68 

137.2 

-106.6 

5061 

5-07-68 

162.3(5) 

•69.3 

9-17-68 

136.8 

-103.2 

1101 

6-01-68 
7-21-68 

165.3(5) 
165.3(5) 

-52.3 
•52.3 

OSS/13M-08P01S 

9.3 

11-15-67 

23.9 

•16.6 

1101 

8-07-68 
9-07-68 

165.3(5) 
165.3(5) 

•52.3 
-52.3 

0SS/13H-09802S 

5.3 

10-23-67 

27.7 

-22.6 

1101 

10-23-67 

29.1 

-23.8 

5050 

02S/15M-11F05S 

91.8        10-15-67 

165.5(5) 

•56.5 

1101 

11-15-67 

27.8 

-22.5 

1101 

11-15-67 

165.5(5) 

•56.5 

6-01-68 

32.6 

-27.3 

5050 

12-15-67 
1-15-68 

163.5(5) 
162.5(5) 

•52.5 

•51.5 

05S/13K-11C03S 

8.7 

11-28-67 

29.2 

-20.5 

1101 

2-15-68 

162.5(5) 

•51.5 

6-23-68 

33.3 

-26.6 

3-15-68 
6-15-68 

161.5(5) 
162.5(5) 

•50.5 

•51.5 

05S/13M-11M1S 

13.6 

11-15-67 

63.0 

-29.6 

1101 

5-07-68 

162.5(5) 

•51.5 

1-06-68 

61.5 

-27.9 

6-01-68 
7-07-68 

162.5(5) 
162.5(5) 

•51.5 
•51.5 

05S/13H-11602S 

U.l 

11-15-67 

83.0 

-68.9 

1101 

8-07-68 

163.5(5) 

•52.5 

2-09-68 

76.3 

-62.2 

9-07-68 

162.5(5) 

-51.5 

0SS/13H-11H02S 

21.6 

11-28-67 

96.2 

•72.8 

1101 

02S/15H-11F08S 

92.5        10-15-67 
11-10-67 

166.0(5) 
167.6 

•53.5 

•55.1 

1101 

05S/13H-11N02S 

12.8 

11-28-67 

13.6 

-.8 

1101 

11-15-67 

166.0(5) 

-53.5 

6-23-68 

15.6 

-2.6 

12-21-67 
l-lb-68 
2-15-68 

166.0(5) 
163.0(5) 
165.0(5) 

-51.5 
-50.5 
-52.5 

SANTA   MONICA   HYOHO    SUBAREA 

U-0S.A3 

3-15-68 

166.0(5) 

-51.5 

6-12-68 

168.2 

•55.7 

6-15-68 

165.0(5) 

-52.5 

01S/1SM-23J01S 

308.3 

11-08-67 
6-10-68 

FLOH 
FLOM 

1101 

5-07-68 
6-01-68 
8-15-68 

165.0(5) 
167.0(5) 
165.0(5) 

-52.5 
-56.5 

-52.5 

81S/15H-2SC015 

225.8 

11-08-67 

185.3 

39.7 

1181 

9-03-68 

152.2 

•59.7 

6-10-68 

185.5 

39.5 

9-07-68 

167.0(5) 

•56.5 

01S/15H-2SK02S 

193.3 

11-08-67 
1-03-68 
6-10-68 

DRY 
DRY 
DRY 

1101 

02S/15M-11J01S 
02S/15M-12B03S 

56.0         11-08-67 
6-12-68 

76.0        11-10-67 

93.8 
(6) 

82.0(6) 

-39.8 

•6.0 

1101 
1101 

01S/1SM-29801S 

353.0 

11-07-67 
6-12-68 

68.2 

68.5 

286.8 
286.5 

1101 

02S/15H-12J02S 

6-12-68 
67.0        10-19-67 

83.3(6) 
70.1 

-7.3 

•3.1 

5050 

01S/15M-30MelS 

326.0 

11-07-67 
6-12-68 

61.9 
56.3 

262.1 
269.7 

1101 

02S/15M-16002S 

6-03-68 
28.3        10-18-67 

71.6 
(9) 

•6.6 

5050 

•lS/lS«-32AelS 

266.0 

11-07-67 
6-12-68 

69.6(2) 
(6) 

196.6 

1101 

10-31-67 

11-07-67 

1-03-68 

29.0 

(2) 

28.5 

-.7 
-.2 

1101 

01S/1SH-32A02S 

260.0 

11-07-67 

63.9(2) 

176.1 

1101 

6-09-68 

30.8 

-2.5 

5050 

6-12-68 

(6) 

6-15-68 

28.6(6) 

-.1 

1101 

01S/16M-36K01S 

265.0 

11-16-67 

99.8 

165.2 

1101 

02S/15H-15F01S 

36.0         10-03-67 

29.0 

5.0 

1101 

6-16-68 

100.1 

166.9 

11-07-67 
12-06-67 

29.1 
28.9 

6.9 
9.1 

02S/16M-8TN01S 

S7.0 

11-10-67 

76.7 

-19.7 

1101 

1-03-68 

28.7 

S*3 

6-12-68 

77.0 

-20.0 

2-05-68 
3-06-68 

28.7 
28.8 

9.3 
9.2 

t2S/16H-07Pe2S 

S6.S 

11-18-67 

M.9 

-16.6 

1101 

6-01-68 

28.6 

9.6 

6-12-68 

69.5 

-15.0 

5-06-68 
6-03-68 

28.8 
28.6 

9.2 

9*6 

02S/16H-19C01S 

68.7 

11-06-67 
6-15-68 

82.6 
78.9 

-61.9 
-38.2 

1181 

7-02-68 

28.7 

9.3 

9-03-68 

82.3 

-61.6 

02S/15«-22A05S 

21.8        10-13-67 
12-12-67 

19.6 
13.0 

1.6 

8.0 

1101 
6612 

02S/14M-19C02S 

68.5 

11-06-67 

89.8 

•61.3 

1161 

1-03-68 

19.1 

1*9 

1101 

6-09-68 

96.5 

•66.8 

5858 

6-02-68 

(6) 

5050 

6- 15-68 

87.2 

-38.7 

1101 

6-15-68 

19.0 

2.0 

1101 

82S/15M-81PtZS 

•3.7 

10-03-67 

67.2 

16.5 

1101 

82S/15H-22A07S 

15.0         11-07-67 

12.5 

2.5 

1101 

11-10-67 

66.5 

17.2 

12-13-67 

22.2 

•7.2 

12-06-67 

66.5 

17.2 

6-15-68 

16.7 

•  3 

1-03-68 

66.6 

17.3 

2-05-68 

66.3 

17.6 

82S/15M-22B08S 

23.8        10-13-67 

22.2 

.8 

1101 

3-06-68 

66.2 

1T.5 

11-07-67 

22.3 

.7 

. 

6-01-68 

66.2 

17.5 

12-13-67 

20.8 

2.2 

5-06-68 

66.1 

17.6 

1-03-68 

21.6 

1.6 

6-03-68 

66.6 

17.7 

6-03-68 

(6) 

5050 

7-02-68 

65.9 

17.8 

6-15-68 

21.5 

1.5 

llOl 

82S/19a-0SM035 

106.6 

11-07-67 

DRY 

1101 

02S/15M-22B09S 

20.0        10-13-67 
11-07-67 

20.6 

20.7 

••6 
•.7 

1101 

82S/1SM-11C07S 

99.0 

10-03-67 
11-10-67 

155.9 
156.8 

-56.9 
•M.8 

1101 

12-12-67 

16.0 

8.8 

12-06-67 

168.7 

•69.7 

02S/15M-22e03S 

10.0        10-17-67 

8.6 

1.8 

5050 

1-03-68 

169.7 

-50.7 

12-01-67 

8.1 

1.9 

1101 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


DATE 


OROUNO 
SURFACE 
TO   VMTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 

WATER 

SURFACE 

SURFACE 

AfGENCV 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

SURFACE 
••   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L    A    SAN   GAbRIEL    RIVER    HYDRO   UNIT 


COASTAL    PL    OF    LA    CO    HYDRO    SUBUNIT 

SANTA   MONICA    HYDRO    SUBAREA 


02S/15M-22E03S 
(CONT.) 

02S/lSH-22eO«S 
02S/1SM-22E05S 

•2S/lS«-22eei!> 

•2S/1SM-22R03S 

•2S/1»H-23A02S 

f2S/15*-23A03S 

e2S/lSM-23C01S 
t2S/15«-23C05S 

02S/15M-236e4S 

t2S/lSM-23J07S 

02S/l5l»-23M05b 
02S/1SM-23N01S 


02S/1SH-23P01S 

•2S/1SII-23003S 
e2S/lSa-23aO«S 

•2S/ISM-23R01S 

•i:S/lS«-26B01S 

02S/1SM-27L01S 

02S/1SM-27L02S 

02S/1SH-28J01S 

02S/15M-28001S 

e2S/15<-2BR01S 

02S/1SM-28R02S 


elS/UM-lONOlS 


•  IS/Ua-UEOU 
01S/UM-17E02S 


10.0 
10.0 
10.0 

10.5 

9.0 

U.7 

17.4 

20.6 
20.0 

15.5 
14.5 
10.0 


4-03-6S 


1B-17-B7 
«-03-Ba 

0-17-67 
2-01-67 
4-03-68 

1-07-67 
4-15-6B 

0-17-67 
4-03-6B 

1-06-67 
4- 15-68 

1-06-67 
4-15-68 

1-07-67 

1-07-67 
4-15-68 
9-03-68 

1-06-67 
4-15-68 

1-06-67 
4T15-68 

1-07-67 


t.a 


U-OS.AO 


2.0 


7.9 
7.7 

B.e 

S.3 

7.9 

7,4 
7.1 

U.9 
10.7 

19.1 
19.1(2) 

19.4 
18.1 

20.9 

21.8 

21.1 

(6) 

16.0 
14.8 

18.3 
16) 

7.4 


2.1 
2.3 

2.0 

1.7 
2.1 


U-0S.A3 
5850 

5050 


5050 

1101 
5050 


3.1 
3.4 

1181 

2.9 

1.7 

5050 

2.4 
2.4 

2.0 
-.7 

-.3 

1.8 
1.1 

-.5 

.7 

3.8 

2.6   1101 


9.3 

10-18-67 

13.114) 

-3.B 

5050 

11-07-67 

11.7(1) 

-2.4 

1101 

4-03-68 

8.9 

5050 

4-15-68 

7.9 

1101 

5-06-68 

9.7 

7-02-68 

12.4(1) 

"3.1 

8-05-68 

14.2(1) 

-4.9 

9-03-68 

11.9 

-2.6 

11.7 

10-18-67 

15.0 

'3.3 

5050 

4-03-68 

14.9 

-3.2 

18.9 

10-18-67 

(6) 

5050 

10.6 

U-07-67 

12.8 

-2.2 

1181 

4-15-68 

12.2 

-1.6 

11.3 

U-07-67 

14.2 

•2.9 

1181 

4-15-68 

13.6 

-2.3 

143.0 

10-18-67 

148.9 

— S.9 

5050 

4-03-68 

146.7 

-3.7 

4.0 

10-17-67 

1.9 

5050 

4-03-68 

1.6 

2.7 

4.0 

10-17-67 

5850 

4-03-68 

1.9 

10.0 

11-07-67 

7.5 

1101 

4-15-68 

7.6 

10.0 

11-07-67 

7.1 

1181 

4-15-68 

7.4 

S.8 

11-07-67 

2.0 

1181 

4-15-68 

2.2 

10.1 

11-07-67 

7.3 

1101 

4-15-68 

7.2 

LLTMOOI 

}   HYDRO    SUBAREA 

U'>05.A4 

2a«.s 

18-03-67 

21.2      . 

2*7.8 

1181 

11-08-67 

21.3 

267.7 

12-04-67 

20.5 

268.5 

1-03-68 

20.3 

268.7 

2-05-68 

20.5 

268.5 

3-04-68 

20.7 

268.3 

4-01-68 

20.4 

268.6 

5-06-68 

20.6 

268.4 

6-03-68 

20.8 

268.2 

7-02-68 

20.9 

268.1 

8-05-68 

21.1 

267.9 

9-03-68 

21.2 

267.8 

288.  8 

11-08-67 

19.4 

260.6 

1101 

4-10-68 

18.9 

261.1 

188.0 

11-03-67 

168.0(5) 

28.0 

1101 

Se«  page  ii3  for  key  to  terms  8k  abbreviations 


U-85.88 

COASTAL  PL  or  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
HOLLYMOOD  HYDRO  SUBAREA 


U-85.A0 


0lS/14M-17Ee2S 
(CONT.) 


01S/14H-17e03S 

0lS/14M-18AeiS 
01S/14M-18H02S 

81S/14H-1SJ81S 
0IS/14M-18J02S 

01S/14H-1BJ84S 

elS/14M-18K01S 
01S/14M-19D04S 

01S/I4M-19O05S 
01S/15M-12N02S 


ISB.O 

IBB.t 

300.0 
198.8 

177.0 
178.8 

182.5 

190.0 
235.0 

230.0 
465.0 


12-12-67 
1-02-68 
4-24-6a 
5-01-68 

1-03-67 
2-12-67 
1-02-68 

1-88-67 
4-ie-6B 

1-03-67 
2-12-67 
1-02-68 

i-oa-*T 

4-18-6B 

1-03-67 
2-12-67 
1-02-68 
4-24-68 
5-01-68 

1-03-67 
2-12-67 
1-02-68 
4-24-68 
5-01-6B 

1-08-67 

1-18-67 
1-02-6* 

4-24>6S 

1-10-67 
2-12-67 
1-02-68 
4-24-68 

1-03-67 
2-12-67 
1-02-68 
4-24-6* 


16*. 8151 
170.8(5) 
178.0(1) 
158.0(6) 

243.5(5) 
240.5(5) 
248.5(5) 

FLOW 
FLOW 

211.0(5) 
207.0(5) 
210.0(5) 

132.0 
128.2 

219.5(5) 
203.5(5) 
210.5(5) 
271.5(1) 
203.5(5) 

237.5(5) 
240.5(5) 
242.5(5) 
290.5(1) 
205.5(5) 

(6> 

(II 

(7) 

186.4(21 

(1> 
231.8(5) 
236.0(5) 
275.0(1) 

65.5(5) 
65.5(5) 
65.5(5) 
66.5(1) 


CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


01S/12H-06H01S     569.2 


01S/12H-33P02S 


255.5 


elS/13M-15H81S    352.3 


01S/13M-15R02S    321.3 


01S/13M-15R03S 


327.4 


10-03-67 
11-08-67 
12-05-67 
1-03-68 
2-06-6* 
3-05-68 
4-09-68 
5-06-68 
6-05-68 
7-08-6* 
8-06-68 
9-04-6* 

10-31-67 
12-31-67 
2-29-6* 
4-30-6* 
6-30-6* 
*-31-** 

10-25-67 
11-29-67 
12-27-67 
1-24-68 
2-28-68 
3-27-6* 
4-24-6* 
5-24-6* 
6-26-6* 
7-24-6* 
8-23-68 
9-25-68 

10-25-67 
11-29-67 
12-27-67 
1-24-68 
2-28-6* 
3-27-6* 
4-24-6* 
5-24-6* 
6-26-6* 
7-24-6* 
8-23-68 
9-25-6* 

10-25-67 


23 
24 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
22 

301 
299 
296 
296 
295 
294 

51 
51 
50 

50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 


33.5 


2*.* 

1*.* 
18.8 
30.0 

-55.5 
•52.5 
-«0.5 


-21.8 
-17.8 
-20.8 

45.8 
48.8 

-41.5 
-25.5 
-32.5 
-93.5 
•25.5 

-55.8 
-58.0 

-60.0 

-10*.* 

-23.0 


4*. 6 


-1.8 
-6.8 

-45.0 

399.5 

399.5 
399.5 
398.5 


545.7 
545.2 
545.9 
545.8 

545.9 
545.8 
545.7 
546.0 
546.0 
545.9 
545.5 
546.3 

-45.5 

-43.5 
-42.5 
-40.5 
-39.5 
-38.5 

301.2 
301.2 

301.5 
301.5 
301.3 
301.2 
301.2 
301.2 
301.0 
300.9 
300.8 
300.8 

2*9.9 
2*8.1 
2*9.9 
2*9.9 
2*9.9 
298.0 
289.9 
2*9.9 
2*9.9 
298.1 
2*9.9 
2*9.* 


293.9    1288 


U-8S.A4 
11*1 

11*1 

ll*t 

1181 

1181 
11*1 

1181 

11*1 
11*1 

11*1 
1101 

U-05.A5 
1101 


1101 


1200 


1288 


-w- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPP(.Y- 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VKATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUkOER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

M  FEET 

IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

L 

A    SAN    GA8KIEL    HIVEO 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTikL  PL 

Of   LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U-05.A0 

COASTAL    PL 

OF    LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U-05.A0 

CENTRAL   HYDRO    SUBARCA 

U-05.A5 

CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.AS 

01S/13M-15R03S 

327.4 

11-29-67 

33.4 

294.0 

1200 

OlS/14M-32LeiS 

91.5 

5-06-68 

37.0 

54.5 

1101 

(CONT.) 

12-27-67 

33.4 

294.0 

(CONT.) 

6-03-68 

37.0 

54.5 

1-24-68 

33.3 

294.1 

7-02-68 

37.0 

54.5 

2-28-68 

33.4 

294.0 

8-05-68 

37.1 

54.4 

3-27-68 

33.3 

294.1 

9-03-68 

37.2 

54.3 

4-24-68 

33.4 

294.0 

5-24-68 

33.4 

294.0 

01S/14M-32M05S 

88.0 

11-03-67 

202.4(5) 

-114.4 

1101 

7-24-68 

33.5 

293.9 

12-12-67 

199.4(5) 

-111.4 

8-28-68 

33.6 

293.8 

1-02-68 

207.4(5) 

-119,4 

9-25-68 

33.7 

293.7 

4-24-68 

189.4(61 

-101.4 

01S/13«-22R01b 

296.3 

10-04-67 

34.5 

261.8 

1101 

01S/14M-32M06S 

90.0 

12-12-67 

172.0(5) 

-82.0 

1101 

11-17-67 

34.2 

262.1 

1-02-68 

172.0(5) 

-82.0 

1-03-68 

33.7 

262.6 

4-24-68 

166.0(5) 

-76.0 

2-06-68 

34.0 

262.3 

3-07-68 

33.9 

262.4 

01S/15W-33C01S 

225.0 

11-10-67 

FLO" 

1101 

4-03-68 

33.9 

262.4 

4-12-68 

FLOW 

5-07-68 

34.2 

262.1 

6-06-68 

34.2 

262.1 

01S/15H-33005S 

160.0 

11-10-67 

37.3 

122.7 

1101 

7-10-68 

34.2 

262.1 

4-12-68 

36.9 

123.1 

9-16-68 

34.2 

262.1 

02S/13M-05601S 

219.0 

11-06-67 

304.8 

-85.8 

1101 

elS/l3M-23N01S 

381. • 

11-06-67 
4-02-68 

24.4 

23.6 

276.6 
277.4 

1101 

4-02-68 

285.5 

-66.5 

02S/13H-10A01S 

214.2 

10-04-67 

293.4 

-79.2 

1101 

•1S/13H-27601S 

282.5 

2-07-68 
7-03-68 

(•> 
<0> 

1200 

11-07-67 

12-06-67 

1-03-68 

292.9 
292.4 
293.4 

-78.7 
-78.2 
-79.2 

01S/13M-27a02S 

268.0 

11-06-67 

52.8 

215.2 

1101 

2-06-68 

291.2 

-77.0 

4-02-68 

57.3 

210.7 

3-05-68 
4-03-68 

290.6 
291.4 

-76.4 
-77.2 

01S/13H-32f01S 

233.0 

11-07-67 

147.8 

85.2 

1101 

5-07-68 

296.4 

-62.2 

4-03-68 

146.7 

86.3 

6-06-68 
7-09-68 

290.9 
288.9 

-76.7 
-74.7 

01S/13M-32J01S 

242.3 

11-07-67 
4-02-68 

73.1 
(7) 

169.2 

1101 

9-04-68 

293.5 

•79. 3 

02S/13H-10A03S 

230.6 

11-07-67 

302.7 

-72.1 

1101 

01S/13M-33A01S 

250.0 

11-06-67 

100.0 

150.0 

1101 

4-02-68 

(9) 

4-02-68 

100.2 

149.8 

4-05-68 

326.2 

-95.6 

elS/13«-3SF01S 

S23.8 

10-25-67 

3.9 

519.9 

1200 

02S/13H-10Ae4S 

226.0 

11-06-67 

300.6 

•74.6 

1101 

11-29-67 

2.5 

521.3 

4-02-68 

300.7 

-14.7 

12-27-67 

2.3 

521.5 

1-24-68 

3.0 

520.8 

02S/13H-10B01S 

224.5 

11-07-67 

318.0 

-93.5 

1101 

2-27-68 

2.5 

521.3 

4-02-68 

319.2 

-94.7 

3-26-68 

2.2 

521.6 

4-24-68 

3.7 

520.1 

02S/13M-10N01S 

206.0 

10-15-67 

282.7(5) 

-76.7 

1101 

5-22-68 

3.3 

520.5 

11*15-67 

281.7(5) 

-75.7 

7-24-68 

4.9 

518.9 

12-21-67 

283.4 

-77.4 

8-23-68 

4.6 

519.2 

1-15-68 

283.7(5) 

-77.7 

9-24-68 

4.1 

519.7 

2-15-68 
3-15-68 

283.7(5) 
278.7(5) 

-77.7 
-72.7 

01S/14M-19J04S 

159.0 

11-03-67 

190.5(5) 

-31.5 

1101 

4-15-68 

277.7(5) 

-71.7 

12-12-67 

191.5(5) 

-32.5 

5-15-68 

282.7(5) 

-76.7 

1-02-68 

188.5(5) 

-29.5 

6-21-68 

289.4 

-83.4 

4-24-68 

187.5(5) 

-28.5 

7-15-68 
8-21-68 

300.7(1) 
302.7(1) 

-94.7 
-96.7 

elS/14H-19R05S 

152.0 

11-03-67 
12-12-67 

170.0(5) 
168.0(5) 

-18.0 
-16.0 

1101 

9-15-68 

302.7(1) 

-96.7 

1-02-68 

171.0(5) 

-19.0 

02S/13W-10P05S 

202.0 

10-01-67 

273.6(5) 

-71.6 

1101 

4-24-68 

152.0(5) 

.0 

11-05-67 
12-03-67 

270.6(5) 
268.6(5) 

-68.6 
-66.6 

01S/14M-20M02S 

145.0 

11-08-67 

151.9 

-6.9 

1101 

1-01-68 

266.6(5) 

-64.6 

4-10-68 

153.3 

-8.3 

2-04-68 
3-03-68 

270.6(5) 
270.6(5) 

-68.6 
-68.6 

•IS/14M-29D02S 

129.7 

10-03-67 

158.4 

-28.7 

1101 

4-01-68 

267.6(5) 

-65.6 

11-08-67 

158.7 

-29.0 

5-03-68 

269.6(5) 

-67.6 

12-04-67 

160.1 

-30.4 

6-02-68 

273.6(5) 

-71.6 

1-03-68 

160.4 

-30.7 

7-01-68 

284.6(5) 

-82.6 

2-05-68 

159.5 

-29.8 

8-04-68 

272.6(5) 

-70.6 

3-04-68 

160.2 

-30.5 

9-02-68 

276.6(51 

-74.6 

4-01-68 

161.0 

-31.3 

5-06-68 

160.3 

-30.6 

02S/13H-10P06S 

200.9 

10-01-67 

281.2(4) 

-60.3 

1101 

6-03-68 

161.2 

-31.5 

11-03-67 

285.2(4) 

-84.3 

7-02-68 

163.3 

-33.6 

12-03-67 

280.2(5) 

-79.3 

8-05-68 

163.3 

-33.6 

1-01-68 

274.2(5) 

-73.3 

9-03-68 

162.6 

-32.9 

2-02-68 
3-03-68 

286.2(5) 
278.2(5) 

-850 
-77.3 

01S/14M-29003S 

127.0 

1-02-68 

(9) 

1101 

4-01-68 
5-03-68 

278.2(5) 
282.2(5) 

-77.3 
-81.3 

tlS/14ri-30601S 

151.2 

11-08-67 

22.1 

129.1 

1101 

6-02-68 

280.2(5) 

-79.3 

4-10-68 

20.3 

130.9 

7-07-68 
8-04-68 

276.2(5) 
291.2(5) 

-75.3 
-900 

01S/14a-32001S 

98.6 

11-08-67 
4-10-68 

74.2 
72.3 

24.4 

26.3 

1101 

9-02-68 

284.2(5) 

-83.3 

02S/13M-10R05S 

199.7 

10-04-67 

207.8 

-a.i 

1101 

01S/14M-32K02S 

91.0 

11-03-67 

119.0(5) 

-28.0 

1101 

11-07-67 

207.9 

-•.2 

12-12-67 

89.0(5) 

2.0 

12-06-67 

207.6 

-t;* 

1-02-68 

100.0(5) 

-9.0 

1-03-68 

207.3 

-T.6 

4-24-68 

85.0(6) 

6.0 

2-06-68 
3-05-68 

207.6 
207.9 

-T.9 
-9*2 

elS/14«-32L01S 

91.5 

10-03-67 

37.7 

53.S 

1101 

4-03-68 

206.3 

•«.« 

11-08-67 

38.0 

53.5 

5-07-68 

207.1 

-7.4 

12-04-67 

37.8 

53.7 

6-03-68 

213.3 

-13.6 

1-03-68 

37.6 

53.9 

7-09-68 

207.4 

-7.T 

2-05-68 

37.4 

54.1 

8-06-68 

207.8 

-••1 

3-04-68 

37.3 

54.2 

9-04-68 

207.7 

-•io 

4-01-68 

37.1 

54.4 

See  page  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


02S/13W-10RO6S  199.7 


02S/13«-ilE03S  208.7 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


I.  A  SAN  OABHICL  RIVER  HYDRO  UNIT 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SOBUNIT 
CENTRAL  HTORO  SUBAREA 


U-05.A0 


4-0«-68    280.4 


02S/13K-11E04S     208.0 


02S/13M-11606S 
02S/13M-11L03S 


199.0 


10-04-67 
11-07-67 
12-06-67 
1-03-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-07-68 
6-06-68 
7-09-68 
9-04-68 

10-01-67 
11-05-67 
12-03-67 
1-01-68 
2-04-68 
3-03-68 
4-07-68 
5-05-68 
6-02-68 
T-07-68 
••04-68 
9-02-68 

11-06-67 
4-08-68 


197.6  10-04-67 
11-07-67 
12-06-67 
1-03-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-07-68 
6-06-68 
7-09-68 
8-05-68 
9-04-68 


02S/13M-11N05S 
02S/13K-11P02S 

02S/13K-11R02S 


200.0 


200.0 


11-06-67 
4-04-68 

11-06-67 

11-06-67 

4-05-68 


189.8  10-01-67 
11-03-67 
12-03-67 
1-01-68 
2-04-68 
3-03-68 
4-01-68 
5-03-68 
6-02-68 
7-01-68 
8-02-68 
9-02-68 


02S/13l»-llR03b 


188.7 


02S/11M-06G02S 


207.0 


02S/n*»-06K01S 
02S/11M-06Q01S 


196.0 


195.1 


10-01-67 
11-05-67 
12-03-67 
1-01-68 
2-04-68 
3-03-68 
4-07-68 
5-05-68 
7-07-68 
8-04-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-23-67 
12-28-67 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-25-68 


268.3 
268.2 
268.0 
266.8 
266.9 
266.6 
266.2 
265.9 
265.9 
265.6 
266.1 

291.0(5) 
291.0(5) 
290.0(5) 
286.0(5) 
288.0(5) 
288.0(5) 
288.0(5) 
290.0(5) 
288.0(5) 
286.0(5) 
290.0(5) 
288.0(5) 

281.1 
281.7 

205.9 
205.8 
205.7 
205.5 
205.4 
205.1 
205.1 
205.0 
205.2 
205.2 
205.4 
205.4 

274.0 
275.8 

280.0 
280.0 
286.2 

262.2(5) 
276.2(5) 
258.2(5) 
255.2(5) 
256.2(5) 
256.2(5) 
262.2(5) 
275.2(5) 
256.2(5) 
264.2(5) 
274.2(5) 
258.2(5) 

266.3(5) 
266.3(5) 
262.3(5) 
256.3(5) 
264.3(5) 
268.3(5) 
267.3(5) 
270.3(5) 
260.3(5) 
270.3(5) 

11.1 
10.0 
9.9 
10.2 
15.8 
13.6 
13.9 
14.0 
U.2 
14.6 

(9) 
(9) 

II.3 
9.5 
9.8 
11.3 
II. T 
11.2 
12.1 
11.6 
11.2 


U-0S.A5 
•80.7    IIOI 


U-OS.OO 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HTORO  SUBAREA 


u>os.«e 


U-05.AS 


-59.6 
-59.5 
•59.3 
-58.1 
•58.2 
-57.9 
-57.5 
-5T«2 
•57.2 
•56.9 
-57.4 

•83.0 
-83.0 
-82.0 
•78.0 
•80.0 
-80.0 
-80.0 
-82.0 
-80.0 
•78.0 
-82.0 
-80.0 

-82.1 
-82.7 

-8.3 
•S.2 

-e.i 

-7.9 
«T.8 
-7.5 
-7.5 
-7.4 
-7.6 
-7.6 
-7.B 
-7.8 

•  74.0 
-75.8 

•80.0 
-80.0 
-86.2 

•72.4 
-86.4 
-68.4 
-65.4 
-66.4 
•66.4 
-72.4 
-85.4 
•66.4 
•74.4 
-84.4 
-68.4 

-77.6 
-77.6 
-73.6 
-67.6 
-75.6 
•  79.6 
-78.6 
-81.6 
-71.6 
•81.6 

195.9 
197.0 
197.1 
196.8 
191.2 
193.4 
193.1 
193.0 
192.8 
192.4 


183.8 
185.6 
185.3 
183.8 
183.4 
183.9 
183.0 
183.5 
183.9 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


02S/IlM-06e01S 
(CONT. I 


195.1 


02S/11M-06R02S    200.5 


02S/11H-07B01S     196.0 


025/1 1M-07B03S 


02S/11W-07B05S 


•2S/11H-07C04S 


1733 


1101 


1101 


02S/11W-07002S 


02S/11»<-07004S 


7-22-6*  I2t7 

8-26-68  U*« 

9>23^68  U.3 

10-23^67  13.8 

11^28-67  (9» 

12-26-67  U** 

1-22-68  12.6 

2^26-68  12.8 

3^25^68  12.5 

4^22^68  13*5 

5-27^68  13.8 

6^25-68  14.0 

7-22-68  !♦.• 

8-23-68  15.7 

8-26^68  15*6 

10^23-67  15.7 

11^27^67  14.0 

12-26-67  13.9 

1-22-66  15*1 

4-22-68  15.8 

5-29-68  15.6 

6-27-68  16.0 

7-22-68  16.6 

8-26^68  17*9 

9^23-68  1«*3 


197.5    10-18-67  17.0 

11-16-67  17.8 

12-15-67  13.0 

1-15-68  14.0 

2-14-68  14.0 

3-19-68  13.0 

4-20-68  16.0 

5-15-68  15.0 

6-15-68  18.015) 

7-16-68  15.0(5) 

8-15-68  21.0(5) 

9-18-68  19.0(5) 

198.0    10-18-67  23.0 

11-16-67  23.0 

12-15-67  23.0 

1-15-6*  23.0 

2-14-68  21.0 

3-19-68  22.0 

4-20-68  22.0 

5-15-68  23.0 

6-15-68  25.0 

7-16-68  23.0 

8-15-68  24.0 

9-18-68  25.0 

188.8    10-23-67  8*0 

11-28-67  7.5 

12-28-67  7.7 

1-22-68  9.7 

2-26-68  9.9 

3-25-68  10.0 
4-22-68  9.0 
5-27-68      8.2 

6-25-68  10.1 

7-22-68  10.1 

8-26-68  12.7 

8-26-68  12.7 

9-23-68  14.5 

9-23-68  14.5 

193.0    10-23-67  21.5 

11-28-67  19.8 

12-26-67  19.1 

1-22-68  20.5 

1-22-68  20.5 

2-26-68  20.5 

3-25-68  20.0 

4-22-68  21.0 

5-27-68  19.9 

6-25-68  20.9 

7-22-68  21.5 

8-26-68  23.9 
9-23-68  (3) 
9-23-68       131 

187.6  10-23-67  7.4 
11-28-67  7.9 
12-26-67      8.0 

1-22-68  10.2 

2-26-68  10.3 
3-25-68  9.6 
3-25-68  9.6 
4-22-68  8.8 
5-27-68       8.0 

6-24-68  10.2 

7-22-68  10.1 
8-26-68      12.9 

9-23-6*  14.6 


1*2.4    1101 

180.7 

1*0** 

186.7    1101 

!**•« 
1*7*9 
1*7.7 
188.0 
187.0 
186*7 
1*6*5 
1*5*7 
1*4** 
1*4*9 


1*0*3 
1*2*0 
1*2*1 
180*9 
1*0*2 
1*0.4 
180*0 
179*4 
178*1 
177.7 

180.5 
180.5 
184.5 
183.5 
183.5 
184.5 
18i;5 
182*5 
179.5 
182.5 
176.5 
178.5 

175.0 
175.0 
175.0 
175.0 
177.0 
176.0 
176.0 
175.0 
173.0 
175.0 
174.0 
173.0 

180*8 
1*1*3 
1*1*1 
179.1 
178.9 
178.8 
179.8 
180.6 
178.7 
178.7 
176.1 
176.1 
174.3 
174.3 

171.5 
173^2 
173^9 
172.5 
172.5 
172.5 
173.0 
172.0 
173.1 
172.1 
171.5 
169.1 


1*0.2 
179^7 
179.6 
177.4 
177.3 
178.0 
17*. 0 
17*** 
1,79.6 
177.4 
177.5 
174.7 
173.2 


1733 


1181 


1181 


1181 


1181 


1181 


See  poge  113  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVKTKM 

M   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    MATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

•I  FEET 


L   A    SAN   «A8RIEL   RIVER   MYORO   UNIT 


COASTAL    PL   OF    LA   CO   HYDRO    SUBUNIT 
CENTRAL   HYDRO    SUBAREA 


02S/1IM-«70«7S 


lB6.t 


•2S/UM-e70MS 


191.1 


02S/n«-07H«lS 


193.1 


t2S/llM-«7J*lS 


1C7.« 


02S/lia-«7MO«S 


IM.I 


02S/llW-i7P01S 


ISA. 5 


02S/Ua-«7P02S 


ItS.O 


11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-22-68 
6-24-68 
7-22-68 
•-23-68 
8-26-68 


10-09-67 

10-23-67 

11-13-67 

11-28-67 

12-11-67 

12-26-67 

1-08-68 

1-22-68 

2-13-68 

2-26-68 

3-02-68 

3-25-68 

♦-08-68 

4-22-68 

5-13-68 

5-27-68 

6-12-68 

6-25-68 

7-09-68 

7-22-68 

e-14-68 

•-26-68 

9-10-68 

9-23-68 

10-16-67 
11-20-67 
12-11-67 
1-15-68 
2-19-68 
3-18-68 
4-15-68 
5-13-68 
6-10-68 
7-08-68 
a-05-68 
9-09-68 

10-30-67 
11-30-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-30-68 
6-30-68 
7-31-68 
•-30-68 
9-30-68 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-25-68 
7-22-68 
•-23-68 
•-26-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
4-22-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 


6.8 
6.9 
9.2 
9.3 
•  .5 
7.7 
6.7 
9.4 
8.9 
13.6 
11.5 


19.7 
20.1 
19.8 
20.3 
18.2 
18.2 
18.3 
18.5 
18.6 
18.2 
20.8 
18.0 
18.3 
18.6 
18.7 
18.9 
18.9 
19.1 
20.3 
20.7 
19.9 
20.4 
18.5 
20.7 

10.5 

9.5 

10.5 

8.5 

8.5 

10.5 

10.5 

8.5 

9.5 

8.5 

10.5 

10.5 

28.7 
25.1 
24.9 
26.1 
24.6 
26.5 
26.4 
26.3 
27.9 
30.7 
31.9 

27.2 
25.5 
24.4 
24.2 
24.3 
24.1 
24.9 
25.4 
25.9 
25.0 
31.1 
29.1 

25.4 
23.8 
22.6 
21.9 
23.1 
(1> 
22.6 
21.4 


U-05.A0 


179.2 
179.1 
176.8 
176.7 
177,5 
17^.3 
179.3 
176.6 
177.1 
172.4 
174.S 


10-23-67 

10.1 

181.0 

11-28-67 

10.5 

1^0.6 

12-26-67 

10.6 

100.5 

1-22-68 

12.8 

17^.3 

2-26-68 

12.9 

178.2 

3-25-68 

12.2 

178.9 

4-22-68 

10.4 

180.7 

5-27-68 

10.9 

180.2 

6-24-68 

12.9 

178.2 

7-22-68 

13.2 

177.9 

•-26-68 

15.7 

175.4 

•-26-68 

15.7 

175.4 

9-23-68 

16.6 

174.5 

9-23-68 

16.6 

174.5 

173.4 
173.0 
173.3 
172.8 
174.9 
174.9 
174.8 
174.6 
174.5 
174.9 
172. 3 
175.1 
174.8 
174.5 
174.4 
174.2 
174.2 
174.0 
172.8 
172.4 
173.2 
172.7 
174.6 
172.4 

176.5 
177,5 
176.5 
176.5 
17^.5 
176.5 
I76.S 
t76.S 
177.5 
17^,5 
176.5 
176.5 

157.3 
160.9 
161.1 
1S9.9 
161.4 
1S9.S 
159.6 
1S«,7 
IM.l 
159.3 
154.1 

157.3 
159.0 
160.1 
160.3 
166.2 
1*«.« 
1M.6 
IM.l 
1M.6 
1M.9 
1S3.6 
155.4 

159.6 
161.2 
162.6 
163.1 
161,9 

162.4 

163.6 


U-05.A5 
1101 


U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


1101 


1101 


02S/llt*-07P02S 
(CONT. I 

e2S/llM-07R01S 


105.0 


103.5 


1101 


1101 


1101 


1733 


See  page  II3  for  key  to  terms  a  obbreviotions 


02S/11M-08N01S 


202.0 


•2S/11M-18B02S 


185.0 


02S/11H-1860SS 


178.0 


02S/11M-18C02S 
02S/11M-18C03S 


181.0 
180.5 


9-23-68 


10-02-67 

10-09-67 

10-16-67 

10-24-67 

10-30-67 

11-06-67 

11-13-67 

11-22-67 

11-27-67 

12-04-67 

12-11-67 

12-20-67 

12-26->67 

1-02-68 

1-08-68 

1-15-68 

1-22-68 

1-29-68 

2-13-66 

2-19-68 

2-26-66 

3-04-6^ 

3-11-6A 

3-18-68 

3-26-68 

4-01-68 

4-01-68 

4-08-68 

4- 16-68 

4-23-68 

5-06-6S 

5-13-68 

5-27-68 

6-03-68 

6-10-68 

6-17-68 

6-25-68 

7-09-60 

7-15-6* 

7-22-6S 

7-30-68 

8-12-68 

8-19-68 

8-29-68 

9-63-68 

9-16-68 

9-23-68 

9-30-6* 

9-30-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
4-22-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-6* 
4-22-68 
6-24-66 
7-22-6« 
8-26-68 
9-23-68 

10-30-67 
11-30-67 
12-29-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
6-30-68 
7-31-68 
8-30-68 
9-30-68 

8-23-68 

10-30-67 
11-30-67 
12-29-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-30-60 
6-30-68 
7-31-68 
8-30-68 


22,6 


21.1 
20,7 
21.3 
20.4 
20.3 
20,1 
20,0 
18.8 
18.8 
18.5 
18.5 
18,5 
16,2 
18.4 
17.9 
17.9 
18.1 
17,3 
17,3 
16,9 
17.3 
18.4 
18.3 
17.8 
17.9 
18.6 
18.6 
19.2 
18,2 
18,1 
18,4 
18,1 
22,4 
20,5 
19.6 
18.9 
19.7 
20.8 
21,1 
21,3 
21,5 
20.1 
20.3 
20.6 
21.3 
21,9 
22,7 
21.0 
21.0 

32,4 

30,8 
30.1 
30.5 
30.0 
33.5 
32.8 
31.6 
32,0 

22.6 
21.1 
20,8 
21,2 

27.1 
29.1 
28.6 
31,2 
31,1 

32,8 
29.2 

27.8 
27.3 
27,4 
27.9 
29.8 
31.0 
32.5 
34.5 
32,8 

«7» 

36,7 

33,7 

32,^ 

32.3 

32.9 

32.9 

34.0 

34.9(51 

36.0(5) 

37.5(5) 

39.4(51 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


U-05.A0 


U-05,A5 
162.2        1733 


162,4 
162,6 
162.2 
163.1 
163.2 
163.4 
163,5 
164.7 
164.7 
165.0 
165,0 
165^0 
165,3 
165.1 
165.6 
165.6 
165.4 
166.2 
166.2 
166.6 
166.2 
165.1 
165;2 
165.7 
165.6 
164.9 
164.9 
164.3 
1650 
165.4 
165,1 
165,4 
161.1 
163^0 
163.9 
164.6 
163.6 
162.7 
162,4 
162,2 
162.0 
163.4 
163.2 
162.9 
162.2 
161,6 
160,8 
162.5 
162.5 

169.6 
171,2 
171.9 
171.5 
172.0 
168.5 
169.2 
170.4 
170.0 

162.4 
163.9 
164.2 
163.8 
157.9 
155.9 
156.4 
153.8 
153.9 

146.0 
148.8 

150.2 
150.7 
150.6 
150.1 
148.2 
147.0 
145.5 
143.5 
145.2 


143.« 

146. • 
147.7 
14^.2 
147.6 
147.6 
146.5 
145.6 
144.5 
143.0 
141.1 


1101 


1733 


1733 


1101 


1101 
1101 


-m- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

ONOUMO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

•UWACE 

SURFACE 

AfOCNCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

M   FEET 

IN    FEET 

L 

A    SAN   6ABK1EL    HIVCR   HYDRO   UNIT                        U-OS.M 

COASTAL   PL 

OF    LA    CO 

HYDRO    SUUUNIT                     (i 

-05. AO 

COASTAL   PL   Of   LA   CO  HYDRO   SUBUNIT                    «>-0S*A8 

CENTRAL    HTORO    SUBAHEA 

U-05.A5                                           CENTRAL   HYDRO   SUBAREA 

U-05.AS 

02S/12H-01J01S           193.8           3-25-68 

14.3 

179.S 

1181 

•2S/UH-18H0l!> 

211.5 

10-23-67 

60.2 

151.3 

1101 

(CONT.)                                                 4-22-68 

15.7 

178.1 

11-27-67 

59.7 

151.8 

5-27-68 

12.9 

180.9 

12-26-67 

58.2 

153.3 

6-24-68 

14.6 

179.2 

1-22-68 

58.2 

153.3 

7-22-68 

15.3 

178.S 

2-26-68 

58.2 

153.3 

8-26-68 

18.1 

175.7 

3-25-68 

58.1 

153.4 

9-23-68 

20.3 

173.5 

4-22-68 

59.1 

152.4 

5-27-68 

60.7 

150.8 

02S/12H-01N8IS          2«7.«        11-06-67 

38.7 

250.3 

1101 

6-24-68 

61.5 

150.0 

4-11-68 

33.0 

264.0 

8-26-68 

62.4 

149.1 

9-23-68 

61.7 

149.8 

02S/12H-01P02S           203.0        10-03-67 

10-24-67 

37.2 
35.9 

165.8 
167.1 

1181 

•2S/11H-19H01S 

170.0 

10-23-67 

36.1 

133.9 

1733 

11-28-67 

35.5 

167.5 

11-27-67 

38.0 

132.0 

12-26-67 

34.1 

168.9 

12-26-67 

38.9 

131.1 

1-22-68 

35.7 

167.3 

1-22-68 

39.4 

130.6 

2-26-68 

35.7 

167.3 

4-22-68 

40.5 

129.5 

3-25-68 

35.4 

167.8 

5-28-68 

41.6 

128.4 

4-22-68 

35.5 

167.S 

6-24-66 

42.5 

127.5 

5-27-68 

35.9 

167.1 

8-26-68 

39.4 

130.6 

6-24-68 

35.7 

167.3 

9-23-68 

36.6 

133.4 

7-22-68 
7-22-68 

36.7 
36.7 

166.3 
186.3 

02S/nH-l9J02S 

166.2 

10-23-67 

37.2 

129.0 

1101 

8-26-68 

(It 

U-27-67 

(31 

9-23-68 

41.9 

161.1 

11-27-67 

40.8 

125.4 

12-26-67 

40.9 

125.3 

02S/12M-01P03S          218.0        10-03-67 

71.0(5) 

147.8 

1181 

12-26-67 

(31 

10-31-67 

71.0(51 

147.0 

1-22-68 

(3) 

11-28-67 

66.0(5) 

152;6 

1-22-68 

41.3 

124.9 

1-02-68 

62.0(51 

156.8 

2-26-68 

42.7 

123.5 

2-27-68 

67.0(5> 

151.0 

3-25-68 

(3) 

4-30-68 

67.0(5) 

151.8 

4-22-68 

41.5 

124.7 

6-04-68 

67.0(5) 

151.0 

5-^7-68 

(3) 

7-02-68 

68.0(5) 

150.0 

6-24-68 

(3) 

7-30-68 

67.0(5) 

151.0 

8-26-68 

(3) 

9-03-68 

69.0(51 

149.0 

8-30-68 

(3) 

9-23-68 

(3) 

02S/12H-01R01S          186.0        10-09-67 

10-23-67 

7.5 
6.2 

178.5 
179.8 

1181 

e2S/UH-29E01S 

ISO.S 

10-31-67 

49.2(5) 

101.3 

1101 

11-13-67 

7.3 

178.7 

11-31-67 

48.2(5) 

102.3 

11-28-67 

5.2 

180.8 

12-31-67 

47.2(5) 

103.3 

12-11-67 

5.6 

188.4 

1-31-68 

61.2(6) 

89.3 

12-26-67 

5.2 

180.8 

2-28-68 

47.2(5) 

103.3 

1-09-68 

7.5 

178.5 

3-31-68 

47.2(5) 

103.3 

1-22-68 

7.7 

178.3 

4-30-68 

46.2(5) 

104.3 

2-13-68 

6.6 

179.4 

5-31-68 

52.2(5) 

98.3 

2-26-68 

7.8 

178.2 

6-10-68 

51.2(5) 

99.3 

3-25-68 

7.0 

179.8 

7-15-68 

54.2(5) 

96.3 

4-08-68 

13.8 

172.2 

8-20-68 

55.2(5) 

95.3 

4-22-68 

8.1 

177.9 

9-20-68 

56.2(5) 

94.3 

5-13-68 
5-27-68 

5.3 
5.3 

188.7 
180.7 

82S/11W-32J04S 

144.0 

11-06-67 

35.3 

108.7 

1101 

6-12-68 

5.9 

188.1 

4-16-68 

34.1 

109.9 

6-24-68 

7-09-68 

7.2 
8.1 

178.8 
177.9 

82S/11M-32M01S 

151.0 

n-06-67 

DRV 

1101 

7-22-68 

7.7 

178.3 

11-06-67 

DRY 

8-14-68 

9.2 

176;8 

4-16-68 

DRY 

8-26-68 
9-10-68 

10.5 
8.1 

175.S 
177.« 

02S/11M-32003S 

153.0 

11-06-67 
4-16-68 

46.1 
45.3 

106.9 
107.7 

1101 

9-23-68 
02S/12W-01R02S          186.6        10-18-67 

12.5 
13.0(5) 

173.5 
173.6 

1181 

02S/11W-33E02S 

148.0 

10-05-67 

32.0 

116.0 

1733 

11-16-67 

10.0(5) 

176.6 

10-26-67 

31.8 

116. 2 

12-15-67 

8.0(51 

178.6 

11-16-67 

33.0 

US.O 

1-15-68 

12.0(5) 

174.6 

12-07-67 

31.8 

U6.2 

2-14-68 

11.0(5) 

175.6 

12-28-67 

31.4 

116.6 

3-19-68 

11.0(5) 

175.6 

1-18-68 

33.7 

114.3 

4-20-68 

12.0(51 

174.6 

2-08-68 

32.1 

115.9 

5-15-68 

11.0(51 

175.6 

2-29-68 

32.2 

115.8 

7-16-68 

11.0(5) 

175.6 

3-21-68 

31.9 

116.1 

8-15-68 

12.0(5) 

174.6 

4-11-68 

33.0 

115.0 

9-18-68 

16.0(5) 

170.6 

5-02-68 

32.7 

115.3 

6-13-68 

33.8 

114.2 

e2S/12H-01Re6S          189.0        10-18-67 

17.6(51 

171.4 

list 

7-04-68 

34.6 

113.4 

11-16-67 

16.6(51 

172.4 

7-25-68 

34.5 

113.5 

12-15-67 

12.6(5) 

176.4 

8-15-68 

34.3 

113.7 

1-15-68 

16.6(5) 

172^4 

9-05-68 

33.7 

114.3 

2-14-68 

14.6(5) 

174.4 

9-26-68 

34.0 

114.0 

3-19-68 
4-20-68 

14.6(5) 
15.6(5) 

174.4 
173.4 

82S/11«-33M01S 

140.3 

11-15-67 

79.5 

60.8 

1101 

5-15-68 

15.6(5) 

173.4 

1-26-68 

78.5(5) 

61.8 

6-15-68 

15.6(5) 

173.4 

3-25-68 

76.5(5) 

63.8 

7-16-68 

16.6(51 

172.6 

5-15-68 

75.5(5) 

64.8 

8-15-68 

18.6(51 

170.4 

7-17-68 

78.5(5) 

61.8 

9-18-68 

21.6(51 

167.4 

9-19-68 

78.5(5) 

61.8 

02S/12M-01R07S           186.3        10-23-67 

1.7 

I**** 

1181 

02S/U«-3SR01!> 

255.0 

11-06-67 

(9) 

1101 

11-28-67 

2.6 

183.7 

11-15-67 

215.0 

40.0 

12-26-67 

2.5 

183.8 

1-29-68 

213.0(5) 

42.0 

1-22-68 

6*4 

179.9 

3-25-68 

198.0(5) 

57.0 

2-26-68 

7«S 

179.3 

5-15-68 

202.0(5) 

53.0 

3-25-68 

4-22-68 

5.J 
3.6 

181.8 
1SZ.7 

•2S/12M-01J01S 

193.8 

10-23-67 

13.2 

180.6 

1101 

5-27-68 

1.3 

18S.8 

11-28-67 

12.5 

181.3 

6-24-68 

6.0 

188.3 

12-26-67 

12.6 

181.2 

7-22-68 

5.4 

188.9 

1-22-68 

15.2 

178.6 

8-26-68 

9.2 

177*1 

2-26-68 

15.4 

178.4 

9-23-68 

10.9 

I7f.6 

See  page  113  for  key  to  terms  &  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 

GROUM) 
SURFACE 
ELEVATION 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   VMTER 
SURRVCE 
IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

AGENCY 
SUPPLY- 
ING 

STATE    VKELL 
NUieER 

GROUND 

SURFATF 

ELEVATION 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

AGENCY 
SUPPLYING 

IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN   eABRIEL    RIVEK 

HYDRO   UNIT                        U-OS.OO 

COASTAL   PL 

Of   LA   CO 

HYDRO    SueUNIT                     U 

-05. A8 

COASTAL    PL 

Of    LA   CO 

HYDRO   SUBUNIT                     U-85.A8 

CENTRAL   HTORO    SuSAREA 

U-85.A! 

CENTRAL   HYDRO    SU8AREA 

U-05.A5 

e2S/12M-01Re9S 

188.4 

10-23-67 

8.9 

179.5 

1181 

82S/12li-06M01S 

224.9 

10-31-67 

253.0 

-28.1 

1101 

11-28-67 

8.8 

179.6 

11-30-67 

251.0 

-26.1 

12-26-67 

8.8 

179.6 

12-31-67 

250.0 

-25.1 

1-19-68 

8.8 

179.6 

1-31-68 

250.0 

-25.1 

2-26-68 

11.2 

177.2 

2-29-68 

248.0 

-23.1 

3-25-68 

18.4 

ITS.O 

3-31-68 

247.0 

-22.1 

4-22-68 

10.7 

177.7 

4-30-68 

247.0 

-22.1 

5-22-68 

8.5 

179.9 

5-31-68 

248.0 

-23.1 

6-24-68 

10.7 

177.7 

6-30-68 

246.0 

-21.1 

7-22-68 

10.8 

177.6 

7-31-68 

245.0 

-20.1 

8-26-68 

13.1 

175.3 

8-31-68 

243.0 

-18.1 

9-23-68 

1*.8 

172.4 

9-38-68 

245.8 

-20.1 

82S/12M-e3CSlS 

246.8 

11-13-67 
4-10-68 

(31 
(31 

1181 

02S/12M-86P81S 

288.4 

18-31-67 

12-31-67 

2-29-68 

265.0 
259.0 

249.0 

-64.6 
-58.6 

-48.6 

1181 

02S/12H-04C01S 

24S.8 

18-31-67 

287.0 

-41.2 

1181 

3-31-68 

252.0 

-51.6 

11-30-67 

284.8 

-38.2 

4-30-68 

252.0 

-51.6 

12-31-67 

282.8 

-36.2 

5-31-68 

252.0 

-51.6 

1-31-68 

280.0 

-34.2 

6-30-68 

252.0 

-51.6 

2-29-68 

278.8 

-32.2 

7-31-68 

258.0 

-57.6 

3-31-68 

278.9 

-32.2 

8-31-68 

258.0 

-57.6 

4-30-68 

278.8 

-32.2 

9-30-68 

261.8 

-60.6 

6-30-68 

274.8 

-28.2 

7-31-68 

273.0 

-2T.2 

e2S/12M-06P02S 

205.2 

10-31-67 

273.8 

-67.8 

1101 

8-31-68 

275.8 

-29.2 

6-17-68 

(8) 

9-30-68 

277.0 

-31.2 

82S/12M-06P03S 

196.0 

10-31-67 

253.0 

-57.8 

1181 

02S/12W-84E02S 

228.8 

10-31-67 

243.0 

-15.0 

1181 

11-30-67 

246.0 

-50.8 

11-30-67 

243.8 

-15.8 

12-31-67 

243.0 

-47.8 

12-31-67 

243.8 

-19.8 

1-31-68 

238.0 

-42.0 

1-31-68 

240.8 

-12.8 

2-29-68 

233.0 

-37.8 

2-29-68 

237.8 

-9.8 

3-31-68 

235.0 

-39.8 

3-31-68 

240.0 

-12.0 

4-30-68 

236.0 

-40.0 

4-30-68 

239.8 

-11.8 

5-31-68 

236.0 

-40.0 

5-31-68 

236.8 

-8.8 

6-30-68 

236.0 

-40.0 

6-30-68 

235.8 

-7.8 

7-31-68 

243.0 

-47.8 

7-31-68 

236.0 

-8.0 

8-31-68 

243.0 

-47.8 

8-31-68 

237.8 

•9.8 

9-38-68 

245.0 

-49.8 

9-30-68 

239.8 

-11.8 

e2S/12W-06P04S 

195.0 

10-31-67 

253.5 

-58.5 

IISI 

02S/12K-04E03^ 

227.6 

10-31-67 

203.8 

24.6 

1101 

U-30-67 

246.5 

-51.5 

11-30-67 

203.8 

24.6 

12-31-67 

243.5 

•48.5 

6-17-68 

(01 

1-31-68 
2-29-68 

238.5 
233.5 

-43.5 

-38.5 

02S/12M-0SA01S 

228.3 

10-31-67 

267.0 

-38.7 

1181 

3-31-68 

235.5 

-40.5 

12-31-67 

263.0 

-34.7 

4«30-68 

236.5 

-41.5 

2-29-68 

259.8 

-38.7 

5-31-68 

236.5 

-41.5 

4-30-68 

258.8 

-29.7 

6-30-68 

236.5 

-41.5 

6-30-68 

255.8 

-26.7 

7-31-68 

244.5 

-49.5 

8-31-68 

258.8 

-29.7 

8-31-68 
9-30-68 

244.5 

246.5 

-49.5 
-51.5 

02S/12«-t5J01S 

203.0 

10-31-67 

235.3 

-32.3 

1101 

12-31-67 

232.3 

-29.3 

02S/12M-07C01S 

188.6 

10-31-67 

215.0 

-26.4 

1101 

2-29-68 

228.3 

-25.3 

12-31-67 

212.0 

•23.6 

4-30-68 

226.3 

-23.3 

4-30-68 

211.0 

-22.4 

6-30-68 

234.3 

-31.3 

8-31-68 

237.3 

-34.3 

02S/12M-e7Ce2S 

185.8 

10-31-67 
12-31-67 

237.0 
232.0 

-51.2 
•46.2 

1101 

02S/12M-OSM01S 

196. S 

10-31-67 
11-30-67 

207.5 
205.5 

-11.8 
-9.8 

1181 

1-31-68 

224.0 

-38.2 

12-31-67 

201.5 

-5.8 

02S/12H-07C03S 

193.0 

10-31-67 

247.9 

-54.9 

1101 

1-29-68 

197.5 

-1.8 

12-31-67 

240.9 

-47.9 

1-31-68 

195.5 

1.8 

3-31-68 

203.5 

-7.0 

02S/12»i-07O0lS 

182.5 

10-31-67 

237.0 

-54.5 

1101 

4-30-68 

205. S 

-9.8 

4-30-68 

231.0 

-48.5 

5-31-68 

206.5 

-18.8 

6-30-68 
•-3 1-68 

233.0 
229.0 

-50.5 
•46.5 

02S/12li-05P01S 

197.5 

18-31-67 

210.0 

-12.5 

1101 

11-30-67 

208.8 

-18.5 

e2S/12M-07601S 

168.0 

10-31-67 

206.2 

-38.2 

1101 

12-31-67 

203.0 

-5.5 

12-31-67 

199.2 

-31.2 

1-31-68 

203.0 

-5.5 

2-29-68 
4-30-68 

193.2 
191.2 

-25.2 
•23.2 

•2S/12M-8SP82S 

1M.8 

10-31-67 

227.2 

-31.2 

1181 

6-30-68 

201.2 

•33.2 

4-30-68 

233.2 

-37.2 

8-30-68 

201.2 

-33.2 

8-31-68 

232.2 

-36.2 

02S/12M-07H01S 

163.3 

10-31-67 

284.5 

-41.2 

1101 

e2s/i2iii-e50ois 

190.0 

10-31-67 

208.5 

-18.5 

1101 

12-31-67 

194.5 

-31.2 

12-31-67 

198.5 

-8.5 

4-30-68 

192.5 

-29.2 

4-30-68 

207.5 

-17.5 

82S/12W-07OO2S 

160.4 

10-31-67 

198.0 

•37.6 

1101 

02S/12M-86J01S 

197.8 

10-31-67 

225.0 

-28.0 

1101 

11-30-67 

188.0 

•27.6 

11-30-67 

224.0 

-27.0 

12-31-67 

184.0 

•23.6 

12-31-67 

218.8 

-21.8 

1-31-68 

182.0 

•21.8 

1-31-68 

214.8 

-17.8 

2-29-68 

180.0 

•19** 

2-29-68 

214.8 

-17.8 

3-31-68 

183.0 

-22.6 

3-31-68 

214.8 

-IT.8 

4-30-68 

184.0 

-23.6 

4-30-68 

228.0 

-31.8 

5-31-68 
6-30-68 

188.0 

190.0 

•27.6 
•29.6 

e2s/UH-e6Kois 

218.0 

11-07-67 

(4> 

1101 

7-31-68 

190.0 

•29.6 

4-04-68 

202.5 

7.5 

8-31-68 
9-30-68 

191.0 
191.0 

-38.6 
-30.6 

02S/12H-t6KS4S 

210.5 

11-07-67 

227.8 

-17.3 

1101 

4-04-68 

224.1 

-13.6 

02S/12M-08801S 

180.8 

10-31-67 
11-30-67 

196.0 
189.0 

-15.2 
-••2 

1101 

02S/12*-06K07S 

210.0 

11-07-67 

111 

1181 

12-31-67 

187.0 

•♦.2 

4-04-68 

202.1 

7.9 

1-31-68 

185.8 

•4.2 

Se«  poge  II3  for  key  to  temis  d  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     *ELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATON 

IN    FEET 


DATE 


GRCXiNO 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 

SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HVOrtO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAHEA 


L  A  SAN  6ABRIEL  HIVER  HTORO  UNIT 
U-OS«*0 


02S/12«-08B01S 
(CONT. I 


180. a 


0ZS/12M-08C01S 


02S/12M-08F01S 


02S/12M-OeK01S 


iT«.e 


161.0 


157.5 


02S/12*-08POIS 


02S/12M-09M01S 


148.4 


160.0 


02S/12M-09M02S 


160.0 


02S/12H-10J01S 


193.1 


02S/12«*10K03S 


02S/12H-10ao2S 


193.0 


187.0 


2-29-68 

181.0 

3-31-68 

181.0 

4-30-68 

183.0 

5-31-68 

185.0 

6-30-68 

184.0 

7-31-68 

184.0 

8-31-68 

188.0 

9-30-68 

189.0 

10-31-67 

206.8 

12-31-67 

198.8 

2-29-68 

194.8 

4-30-68 

197.8 

6-30-68 

199.8 

S-31-68 

204.8 

10-31-67 

192.4 

2-29-68 

180.4 

2-31-68 

184.4 

4-30-68 

185.4 

6-30-68 

187.4 

8-30-68 

190.4 

10-31-67 

163.0 

11-30-67 

157.0 

12-31-67 

155.0 

1-31-68 

155.0 

2-29-68 

153.0 

3-31-68 

153.0 

4-30-68 

153.0 

5-31-68 

152.0 

6-30-68 

154.0 

7-31-68 

153.0 

8-31-68 

156.0 

9-30-68 

162.0 

10-31-67 

165.0 

12-31-67 

161.0 

2-29-68 

153.0 

4-30-68 

156.0 

6-30-68 

159.0 

•-31-68 

164.0 

10-31-67 

146.0 

12-31-67 

143.0 

3-31-68 

139.0 

4-30-68 

141.0 

5-31-68 

141.0 

6-30-68 

139.0 

7-31-68 

141.0 

8-31-68 

141.0 

9-30-68 

147.0 

10-31-67 

139.6 

12-31-67 

134.6 

1-31-68 

132.6 

2-29-68 

133.6 

4-30-68 

133.6 

6-30-68 

137.6 

8-31-68 

137.6 

10-31-67 

89.0 

11-30-67 

85. 0 

12-31-67 

85.0 

1-31-68 

84.0 

2-29-68 

84.0 

3-31-68 

85.0 

4-30-68 

84.0 

5-31-68 

86.0 

6-30-68 

88.0 

7-31-68 

87.0 

8-31-68 

93.0 

9-30-68 

93.0 

10-31-67 

100. 0 

12-31-67 

97.0 

1-31-68 

97.0 

2-29-68 

93.0 

4-30-68 

95.0 

6-30-68 

96.0 

10-02-67 

93.9 

10-09-67 

93.4 

10-16-67 

93.1 

10-23-67 

92.7 

10-30-67 

92.5 

11-06-67 

92.1 

U-13-67 

91.9 

U-20-67 

91.1 

U-27-67 

90.1 

12-04-67 

89.5 

12-11-67 

90.3 

12-18-67 

89.7 

12-26-67 

89.4 

1-01-68 

90.7 

1-08-68 

90.3 

1-15-68 

90.0 

1-22-68 

86.8 

U-0S.A5 

-.2 

1101 

-.2 

-2.2 

-4.2 

-3.2 

-3.2 

-7.2 

-••2 

-32.8 

1101 

-24.8 

-20.8 

•23.« 

-25.8 

-30.8 

-31.4 

1101 

-19.4 

•23.4 

-24.4 

-26.4 

-29.4 

-5.5 

1101 

.5 

2*5 

2.5 

4.S 

4.S 

4.9 

9.5 

3.9 

6.9 

1.9 

-4,5 

-16.6 

1101 

-12.6 

-4,6 

-7.6 

•10,6 

•15.6 

14.0 

1101 

17.0 

21.0 

19.0 

19.0 

21.0 

19.0 

19.0 

13.0 

20.4 

1101 

25.4 

27.4 

26.4 

26.4 

22.4 

22.4 

104.1 

1101 

108.1 

108.1 

109.1 

109.1 

108.1 

109.1 

107.1 

105.1 

106.1 

100.1 

100.1 

93.0 

1101 

96.0 

96.0 

100.0 

98.0 

97.0 

93.1 

1733 

93.6 

93.9 

94.3 

94.5 

94.9 

95.1 

95.9 

96.9 

97.5 

96.7 

97.3 

97.6 

96.3 

96.7 

97.0 

100.2 

u-o5.oe 

COASTAL  PL  or  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTHAL  HYDRO  SUBAREA 


U-89.A0 


02S/12M-loe02S 
(CONT.) 


187.0 


e2S/12H-llR03S 


179.0 


02S/12H-12A01S 


185.0 


02S/12M-12A03S 
02S/12M-12A05S 


185.0 


186.0 


02S/12W-12t02S 


200.0 


02S/12W-l2eoSS 


200.0 


1-29-68 
2-05-68 

2-12-6a 
2-l*>6* 
2-26-68 
3-04-68 
3-11-68 
3-18-68 
3-25-68 
4-01-68 
4-08-68 
4- 15-68 
4^22-6« 
4-22-6« 
4-29-68 
5-06-68 
5-12-68 
5-13-68 
5-28-68 
6-03-68 
6-10-68 
6-17-68 
6-24-68 
6-27-68 
7-01-68 
7-08-68 
7-15-68 
7-22-68 
7-29-68 
8-05-68 
8-12-68 
8-19-68 
8-26-68 
9-02-68 
9-09-68 
9-16-68 
9-23-68 
9-30-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-29-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-23-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-18-67 
11-16-67 
12-15-67 
2-14-68 
3^19^68 
4-20-68 
5-15-68 
6-15-68 
7-16-68 
8-15-68 
9-18-68 

11-06-67 
4-10-68 

10-18-67 
11-16-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-14-68 
3-19-68 
4-20-68 
5-15-68 
6-15-68 
7-16-68 
8-15-68 
9-18-68 

10-21-67 
11-08-67 
12-21-67 
1-02-68 
2-03-68 
3-01-68 
4-05-68 
5-04-68 
6-01-68 
7-21-68 
8-21-68 
9-21-68 

10-22-67 

11-22-67 

12-21-67 

1-06-68 

2-01-68 


86.7 
88.8 
88.8 
88.8 
89.2 
89.6 
89.2 
87.9 
88.9 
89.8 
89.4 
89.4 
•9.9 
89,9 
89.6 
89. T 
90,9 
90,1 
90.9 
90,1 
90,1 
90.7 
91.6 
91,6 
91,1 
91,1 
91.2 
89.7 
89.8 
90,7 
91,4 
93,9 
95,6 
96.6 
97.1 
97.2 
96,8 
96,5 

36,6 
35,0 

<1) 

(1) 

ID 
35.6 

(1) 

ID 
53,114) 

ID 
48,7 

ID 

15,815) 
16.015) 
12,015) 
13,015) 
14.015) 
17,015) 
13,015) 
16,015) 
16,015) 
19,015) 
21.015) 

7.8 
(3) 

18.815) 
18.015) 
15,015) 
16,015) 
15,015) 
16.015) 
18.015) 
16.015) 
19,015) 
18.015) 
22,015) 
22,015) 

50.015) 
56,015) 

15) 
52.015) 
59.015) 
52.015) 
41.815) 
44.015) 
48.015) 
55,015) 
54,0(5) 
43.8(5) 

76.815) 
74.015) 
68,015) 
69,015) 
69,0(5) 


188.3 

«8.4 

•7,8 
f7,4 
87, • 
♦9.1 
«8.l 
97.2 
97,6 
97,6 
97.9 
97.9 
97.4 
97.3 
96.9 
96.9 
96.5 
96,9 
96,9 
96.3 
99.6 
95,6 
99.9 
95,9 
95,8 
97.3 
97.2 
96,3 
95,6 
93,1 
91.4 
98.4 
•9.) 
•9.8 
90,2 
90,5 

142,4 
144,8 


143.4 

125.9 
130,3 


170.8 
169,8 
173.0 
172,0 
171.0 
168.8 
172.8 
169.8 
169.0 
166.0 
164.0 


168.0 
168.8 
171.8 
170.8 
171.8 
170.8 
168.0 
170,0 
167.8 
168.8 
164.0 
164.0 

150.0 
144,0 

148.0 
141.0 
148.0 
159.0 
156,0 
152.0 
145,0 
146,0 
197.0 

124.0 
126.0 
132,0 
131,0 
131,0 


U-09.A5 
1733 


1101 


1101 


177,2    1101 


1101 


1101 


1101 


See  poge  II3  for  key  to  terms  ft  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    ((»ATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 

DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN   6A8RIEL   HIV£R    HYDRO    UNIT                        U-Ob.OO 

COASTAL   PL   OF    LA   CO   HYOHO   SUBUNIT                      U 

-05. AO                                               COASTAL    PL    OF    LA   Cu   HYDRO    SUBUNIT                     I 

-05. AO 

CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A5                                               CENTRAL    HYOKO    SUBAREA 

U-05.A5 

02S/12H-12E05S           200.0           3-02-68 

68.0(5) 

132.0         1101 

02S/12ti-13E01S           177.0        10-02-67 

15.9 

161.1 

UOl 

(COWT.J                                                 ♦-03-68 

70.0(5) 

130.0 

10-02-67 

16.0 

161.0 

1733 

5-03-68 

72.0(5) 

128.0 

10-06-67 

13.1 

163.9 

UOl 

6-02-68 

76.0(5) 

12A.0 

10-09-67 

11.^ 

165.6 

7-17-68 

83.0(5) 

117.0 

10-09-67 

11. ♦ 

165.6 

1733 

8-22-68 

89.0(5) 

111.0 

10-13-67 

16.1 

160.9 

UOl 

9-23-68 

92.0(5) 

108.0 

10-16-67 

19. ♦ 

157.6 

10-16-67 

19. ♦ 

157.6 

1733 

02S/12M-12E06S          2«S.«        19-21-67 

76.0(5) 

129.0         1101 

10-20-67 

13.7 

163.3 

UOl 

11-23-67 

70.0(5) 

135.0 

10-23-67 

15.8 

161.2 

12-19-67 

68.0(5) 

137.0 

10-23-67 

15.8 

161.2 

1733 

1-03-68 

72.0(5) 

133.0 

10-27-67 

19.2 

157.8 

UOl 

2-02-68 

7^.0(5) 

131.0 

10-30-67 

20.7 

156.3 

3-01-68 

75.0(5) 

130.0 

10-30-67 

10.6 

166.2 

1733 

4-01-68 

78.0(5) 

127.0 

11-03-67 

15.1 

161.9 

UOl 

5-02-68 

75.0(5) 

130.0 

11-06-67 

19.3 

157.7 

6-03-68 

76.0(5) 

129.0 

11-06-67 

19.1 

157.9 

1733 

7-21-68 

8^.0(5) 

121.0 

11-10-67 

12. ♦ 

16^.6 

UOl 

Li                                      8-22-68 

79.0(5) 

126.0 

11-13-67 

17.2 

159.8 

9-21-68 

90.0(5) 

115.0 

11-13-67 

17.3 

159.7 

1733 

11-20-67 

11.2 

165.8 

UOl 

02S/12M-12F04!>           177.0        10-23-67 

13.3 

163.7        1101 

11-20-67 

U.l 

165.9 

1733 

11-28-67 

U.5 

162.5 

ll-2^-67 

11. ♦ 

165.6 

UOl 

12-26-67 

13.^ 

163.6 

11-27-67 

15.^ 

161.6 

1-22-68 

U.9 

162.1 

11-27-67 

15.8 

161.2 

1733 

2-26-68 

M.6 

162. ♦ 

12-01-67 

13.3 

163.7 

UOl 

3-25-68 

U.O 

163.0 

12-0^-67 

16.5 

160.5 

♦-22-68 

U.l 

162.9 

12-0^-67 

16.5 

160.5 

1733 

5-27-68 

11.6(3) 

165. ♦ 

12-08-67 

18.1 

158.9 

UOl 

6-25-68 

U.5 

162.5 

12-11-67 

20.2 

156.8 

8-26-68 

20.3 

156.7 

12-11-67 

20.1 

156.9 

1733 

9-23-68 

23.2 

153.8 

12-15-67 

16.3 

160.7 

UOl 

12-18-67 

U.8 

162.2 

1733 

•ZS/l2«-12HtZS           211.1        10-21-67 

83.0(5) 

128.0        1101 

12-19-67 

13.0 

16^.0 

UOl 

11-19-67 

71.0(5) 

1^0.0 

12-26-67 

18.2 

158.8 

12-22-67 

69.0(5) 

1^2.0 

12-26-67 

18.3 

158.7 

1733 

1-01-68 

70.0(5) 

Ml.O 

12-29-67 

20.9 

156.1 

UOl 

2-03-68 

70.0(5) 

Hl.O 

1-01-68 

12.9 

16^.1 

1733 

3-07-68 

71.0(5) 

UO.O 

1-02-68 

12.6 

!&♦.♦ 

UOl 

♦-01-68 

73.0(5) 

138.0 

1-08-68 

18.2 

158.8 

1733 

5-03-68 

72.0(5) 

139. « 

1-12-68 

13.1 

163.9 

UOl 

6-10-68 

7^.0(5) 

137.0 

1-15-68 

15.2 

161.8 

7-21-68 

78.0(5) 

133.0 

1-15-68 

15.1 

161.9 

1733 

8-19-68 

83.0(5) 

128.0 

1-19-68 

18.6 

158. ♦ 

UOl 

9-22-68 

80.0(5) 

131.0 

1-22-68 
1-22-68 

12.5 
12.5 

16^.5 
16^.5 

1733 

e2S/12H-12N01S           173.8        10-18-67 

21.5(5) 

151.5        1101 

1.-26-68 

15.9 

161.1 

UOl 

11-16-67 

18.5(5) 

15^.5 

1-29-68 

17.9 

159.1 

12-15-67 

19.5(5) 

153.5 

1-29-66 

18.0 

159.0 

1733 

1-15-68 

19.5(5) 

153.5 

2-02-68 

13.5 

163.5 

UOl 

2-U-68 

18.5(5) 

15^.5 

2-05-68 

16.8 

160.2 

3-19-68 

27.5(5) 

1^5.5 

2-05-68 

16.8 

160.2 

1733 

♦-20-68 

21.5(5) 

151.5 

2-12-68 

17.3 

159.7 

5-15-68 

21.5(5) 

151.5 

2-13-68 

17.5 

159.5 

UOl 

6-15-68 

21.5(5) 

151.5 

2-19-68 

19. ♦ 

157.6 

7-16-68 

21.5(5) 

151.5 

2-19-68 

19. ♦ 

157.6 

1733 

8-15-68 

26.5(5) 

M6.5 

2-26-68 

20.3 

156.7 

9-18-68 

30.5(5) 

1^2.5 

3-0^-68 

13.0 

16^.0 

UOl 

3-0^-68 

13.0 

16^.0 

1733 

e2S/12M-12R01ii           l«l.t        10-23-67 

28.5 

152.5        1733 

3-11-68 

U.3 

162.7 

UOl 

11-27-67 

26.6 

1S6.^ 

3-11-68 

M.8 

162.2 

1733 

12-26-67 

25.7 

1S5.3 

3-18-68 

13.8 

163.2 

UOl 

1-22-68 

25.9 

155.1 

3-18-68 

13.8 

163.2 

1733 

♦-22-68 

27.3 

153.7 

3-25-68 

19.5 

157.5 

UOl 

6-21-68 

28. ♦ 

152.6 

3-25-68 

19. ♦ 

157.6 

1T33 

6-2*-68 

28.5 

152.5 

♦-01-68 

25.2 

151.8 

7-22-68 

29.5 

151.5 

♦-08-68 

16.2 

160.8 

8-26-68 

36.3 

1^^.7 

♦-15-68 

U.7 

162.3 

9-23-68 

35.3 

1^5.7 

♦-22-68 

20.0 

157.0 

UOl 

♦-22-68 

20.0 

157.0 

1733 

02S/12M-13B02S          177.0        10-23-67 

26.1 

150.9        1101 

♦-29-68 

15.5 

161.5 

11-28-67 

20.0 

157.0 

5-06-68 

22.6 

15^.^ 

12-26-67 

21.6 

155. ♦ 

5-13-68 

16.5 

158.5 

1-22-68 

21.9 

155.1 

5-21-68 

21.8 

155.2 

2-26-68 

23.0 

15^.0 

5-27-68 

12.3 

16^.7 

UOl 

3-25-68 

22.2 

15^.8 

5-28-68 

12.7 

16^.3 

1733 

♦-22-68 

23.7 

153.3 

6-03-68 

20.8 

156.2 

5-27-68 

23.6 

153. ♦ 

6-10-68 

U.7 

162.3 

6-25-68 

25.1 

151.9 

6-17-68 

23.2 

153.8 

7-22-68 

27.2 

U9.8 

6-2^-68 

18.0 

159.0 

UOl 

8-26-68 

35.0 

M2.0 

6-2^-68 

16.6 

160. ♦ 

1733 

8-26-68 

35.0 

M2.0 

7-01-68 

17.1 

159.9 

9-23-68 

32.6 

^♦.4 

7-08-68 
7-15-68 

19.6 
20.5 

157. ♦ 
156.5 

02S/UM-13C01!>           170.0        10-23-67 

16.2 

153.8        1101 

7-22-68 

25.1 

151.9 

11-27-67 

12.6 

157. ♦ 

7-29-68 

30.8 

U6.2 

12-26-67 

1^.1 

155.9 

8-05-68 

3^.7 

U2.3 

1-22-68 

159.9 

10.1 

8-12-68 

34.3 

U2.7 

3-25-68 

15.9 

15^.1 

8-19-68 

37.9 

139.1 

♦-22-68 

17.2 

152.8 

8-26-68 

♦  2.0 

135.0 

UOl 

5-27-68 

9.8 

160.2 

8-26-68 

♦  2.3 

13^.7 

1733 

6-2^-68 

U.9 

155.1 

9-02-68 

♦  5.0 

132.0 

9-23-68 

27.5 

H2.5 

9-09-68 
9-16-68 

♦  3.7 
17.9 

133.3 
159.1 

02S/12M-130e7S           169.0        11-06-67 

ll> 

1101 

9-23-68 

27.6 

U9.^ 

UOl 

11-13-67 

(1> 

9-23-68 

30.9 

U6.1 

1733 

8-20-68 

(7) 

9-30-68 

U.2 

162.8 

See  page  II3  for  key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

IN  FEET 

IN    FEET 

L    A    SAN   OABRIEL    RIVER    HYDRO   UNIT                        U-05.0e 

COASTAL    PL    OF    LA    CO    HYOrtO    SUUUNIT 

L'-05.AO                                               COASTAL   f>L   OF    LA   CO   HYDRO    SU8UNIT 

U-09.A8 

CENTRAL    HYDRO    SUBAHCA 

U-05.A5                                               CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A5 

02S/12*-13feO2S           160.7         11-27-67 

9.9 

159.8        1101 

02S/12M-13M03S          U5.2          6-24-68 

37.f 

1C7.7 

1101 

12-26-67 

12.4 

157.3 

<CONT.>                                                 9-23-68 

46.0 

119.2 

1-22-68 

6.3 

163.4 

3-25-68 

13.6 

156.1 

02S/12H-13M04S          165.4        10-23-67 

18.0 

147.4 

1101 

4-22-68 

15.2 

154.5 

11-27-67 

15.3 

150.1 

5-27-68 

4.7 

165.0 

12-26-67 

17.0 

148.4 

6-24-68 

11.9 

157.8 

1-22-68 

16.7 

148.7 

8-26-68 

37.1 

132.6 

3-25-68 

18.5 

146.9 

9-23-68 

18.4 

151.3 

4-22-68 
5-27-68 

18.0 
18.9 

147.6 
146.5 

02S/12H-13F06S            167.0         10-02-67 

12.1 

154.9        11(1 

6-24-68 

24.9 

140.S 

10-06-67 

9.9 

157.1 

8-26-68 

35.4 

130.0 

10-09-67 

6.6 

160.4 

9-23-68 

34.4 

131.0 

10-13-67 

13.4 

153.6 

10-16-67 

16.9 

150.1 

0ZS/UM-14808S           169.0        10-23-67 

31.4 

137.6 

1101 

10-20-67 

10.2 

156.8 

11-27-67 

30.0 

139.0 

10-23-67 

15.7 

151.3 

12-26-67 

30.1 

138.t 

10-27-67 

18.4 

148.6 

1-29-68 

30.8 

138.2 

10-30-67 

5.9 

161.1 

2-26-68 

(1) 

11-03-67 

13.1 

1S3.9 

3-25-68 

34.4 

134.* 

11-06-67 

16.9 

150.1 

4-23-68 

33.9 

135.1 

U-10-67 

7.3 

159.7 

5-27-68 

(1» 

11-13-67 

13.2 

153.8 

6-10-68 

30.9 

138.1 

11-20-67 

6.8 

160.2 

6-24-68 

35.4 

133.6 

11-24-67 

7.7 

159.3 

7-22-68 

35.5 

133. S 

U-27-67 

10.9 

156.1 

8-26-68 

(7) 

12-01-67 

9.2 

157.8 

8-26-68 

(11 

12-04-67 

11.9 

155.1 

9-23-68 

45.3 

123.7 

12-08-67 

16.3 

150.7 

12-11-67 

17.9 

149.1 

e2S/12«-14EelS          194.7        10-0*>*7 

•2*8 

U2*7 

1101 

12-15-67 

17.5 

169.5 

10-23-67 

80.3 

114.4 

12-19-67 

8.7 

158.3 

11-13-67 

78.9 

115.8 

12-26-67 

13.1 

153.9 

11-27-67 

77.8 

116.9 

12-29-67 

16.6 

150.4 

12-11-67 

76.8 

117*9 

1-02-68 

7.3 

159.7 

12-26-67 

76.4 

118r3 

1-08-68 

14.2 

152.8 

1-22-68 

76,0 

118,7 

1-12-68 

7.7 

159.3 

2-13-68 

77.1 

117.6 

1-15-68 

10.9 

156.1 

2-26-68 

76*6 

118*1 

1-19-68 

15.8 

151.2 

3-11-68 

77.1 

117*6 

1-22-68 

7.1 

159.9 

3-25-68 

76.3 

118*6 

1-26-68 

8.2 

158.8 

4-08-68 

77.0 

117*7 

1-29-68 

13.9 

153.1 

4-22-68 

(6) 

2-02-68 

8.4 

158.6 

2-05-68 

12.3 

154.7 

02S/12K-14J01S           165.0        10-02-67 

8.6 

IM.6 

1101 

2-13-68 

9.9 

157.1 

10-06-67 

9.2 

155.8 

'                                                                      2-19-68 

13.0 

154.0 

10-09-67 

8.6 

156.4 

3-04-68 

7.6 

159.4 

10-13-67 

1.9 

163*1 

3-U-68 

10.1 

156.9 

10-16-67 

6.7 

158.3 

3-18-68 

8.8 

158.2 

10-20-67 

5.7 

159.3 

3-25-68 

15.1 

151.9 

10-23-67 

4.3 

160.7 

4-22-68 

17.5 

149.5 

10-27-67 

9.1 

155*9 

5-27-68 

5.3 

161.7 

10-30-67 

13.4 

ISlU 

6-24-68 

11. 0 

156.0 

11-03-67 

19.7 

145.3 

;                                                                          8-26-68 

34.8 

132.2 

11-06-67 

7.7 

157.3 

'                                                                     9-23-68 

27.9 

139.1 

11-10-67 
11-13-67 

12.3 
12.8 

1S2.T 
152.2 

02S/12M-13L05S           174.0         10-30-67 

40.8 

133.2        1101 

11-20-67 

15.7 

149*3 

11-30-67 

38.2 

135.8 

11-24-67 

2.7 

162*3 

12-24-67 

38.0 

136.0 

11-27-67 

3.2 

161*8 

1-31-68 

37.6 

136.4 

12-01-67 

1.7 

1*3*3 

2-29-68 

38.6 

135.4 

12-04-67 

5.2 

159;8 

3-29-68 

41.6 

132.4 

12-08-67 

2.3 

1*2. T 

4-30-68 

40.6 

133.4 

12-11-67 

6.9 

IM^I 

5-30-68 

40.0 

134.0 

12-15-67 

11.9 

issa 

6-30-68 

40.5 

133.5 

12-19-67 

1.5 

163.5 

7-31-68 

46.0 

128.0 

12-26-67 

8.0 

157.0 

8-30-68 

55.2 

118.8 

12-29-67 

9.1 

ISS.* 

9-30-68 

47.0 

127.0 

1-02-68 
1-08-68 

8.8 
5.0 

i9*;2 

1*0.8 

•2S/12M-13H01S            166.1         10-23-67 

46.4 

119.7        1101 

1-12-68 

7.2 

1S7.8 

11-27-67 

43.9 

122.2 

1-15-68 

2.7 

1*2 ;  3 

12-26-67 

43.2 

122.9 

1-19-68 

7.8 

157.x 

1-22-68 

42.9 

123.2 

1-22-68 

10.9 

156^ 

,                                                                    3-25-68 

44.0 

122.1 

1-26-68 

2.4 

1*2;* 

4-22-68 

45.2 

120.9 

1-29-68 

4.8 

1*1.8 

5-27-68 

45.8 

120.3 

2-02-68 

9.4 

ISS.* 

,                                                                    6-24-68 

47.6 

118.5 

2-05-68 

3.8 

1*1.2 

8-26-68 

55.3 

110.8 

2-13-68 

12.6 

152*6 

9-23-68 

54.0 

112.1 

2-19-68 
3-04-68 

9.4 

17.1 

ISS** 

i67;t 

02S/12W-13M02S           165.1         10-23-67 

42.3 

122.8        1101 

3-11-68 

2.6 

1*2.6 

11-27-67 

38.3 

126.8 

3-18-68 

7.4 

1S7** 

12-26-67 

39.3 

125.8 

3-25-68 

11. « 

153** 

1-22-68 

39.1 

126.0 

4-22-68 

3.6 

1*1*6 

3-25-68 

41.1 

124.0 

5-27-68 

12.1 

152*9 

4-2Z-6B 

40.7 

124.4 

6-24-68 

15.7 

149*3 

5-27-68 

42.4 

122.7 

6-24-68 

45.3 

119.8 

e2S/12M-14J03S           168.1         10-02-67 

8.8 

1S**3 

1101 

8-26-68 

54.8 

110.3 

10-06-67 

12.2 

1S5;9 

9-23-68 

48.7 

116.4 

10-09-67 
10-13-67 

8.8 
4.0 

1S9.3 

1*4*1 

02S/12M-13M03S           165.2        10-23-67 

33.2 

132.0        1101 

10-16-67 

9.5 

158** 

11-27-67 

31.1 

134.1 

10-20-67 

11.4 

156.7 

12-26-67 

31.7 

133.5 

10-23-67 

5.8 

162.3 

1-22-68 

27.3 

137.9 

10-27-67 

11.7 

156.4 

3-25-68 

33.5 

131.7 

10-30-67 

10.7 

157.4 

4-22-68 

33.1 

132.1 

11-03-67 

5.9 

162.2 

5-27-68 

33.6 

131.6 

11-06-67 

11.1 

157.0 

5«e  poge  113  for  key  to  terms  ft  obbreviofions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    «CU. 


6MXM> 
SURFACE 

ELEMTION 
N   FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO   VMTER 

SURFACE 

IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 


GROUND 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


DATE 


GROUND 


TO  WATER 
SURFACE 

M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   GABRIEL   HIVER    HYDRO   UNIT 


COASTAL   PL   OF    LA   CO   HTORO    SueUNIT 
CENTRAL   HTORO   SU8AREA 


•2S/12«-UJf3S 

(CONT.) 


IM.l 


02S/12M-I4K02S 


165. • 


02S/I2a-UPeiS 


isa.i 


11-10-67 

11-13-67 

11-20-67 

11-24-67 

11-27-67 

12-01-67 

12-04-67 

12-08-67 

12-U-67 

12-15-67 

12-19-67 

12-26-67 

12-29-67 

1-02-64 

l-«8<-M 

1-12>M 

1-15-68 

1-19-68 

1-22-68 

1-26-68 

1-29-68 

2-02-68 

2-05-68 

2-13-68 

2-19-68 

3-04-68 

3-11-68 

3-18-68 

3-25-68 

4-22-68 

5-27-68 

6-24-68 

9-23-68 

10-02-67 

10-06-67 

10-09-67 

10-13-67 

10-16-67 

10-20-67 

10-23-67 

10-27-67 

10-30-67 

11-03-67 

11-06-67 

11-10-67 

11-13-6T 

11-20-67 

11-24-67 

11-27-67 

12-01-67 

12-04-67 

12-08-67 

12-11-67 

12-15-67 

12-19-67 

12-26-67 

12-29-67 

1-82-68 

1-88-68 

1-12-68 

1-15-68 

1-19-68 

1-22-68 

1-26-68 

1-29-68 

2-02-68 

2-05-68 

2-13-68 

3-04-68 

3-11-68 

3-18-68 

3-25-68 

4-22-68 

5-27-68 

6-24-68 

8-26-68 

9-23-68 

10-02-67 
10-06-67 
10-09-67 
10-13-67 
10-16-67 
18-20-67 
10-23-67 
10-27-67 
10-30-67 
11-03-67 
11-06-67 
11-10-67 
11-13-67 
11-28-67 
11-24-67 
11-27-67 
12-01-67 
12-04-67 
12-08-67 


12.2 

12.9 

4.7 

3.7 

7.6 

4.5 

8.4 

5.9 

11.1 

18.6 

3.8 

10.4 

12.8 

10.6 

8.8 

9.1 

4.4 

11.8 

18.8 

4.3 

8.8 

18.7 

7.4 

13.9 

12.9 

13.9 

5.3 

7.8 

8.1 

9.8 

12.8 

18.8 

29.2 

16.2 
15.6 
13.7 
14.6 
16.3 
18.8 
13.4 
16.6 
20.3 
18.8 
12.0 
18.4 
18.6 
20.4 
11.2 
11.4 
12.4 
13.1 
13.9 
14.7 
14.9 
14.7 
15.2 
17. S 
17.8 
13.7 
15.2 
16.9 
17.8 
20.2 
18.5 
16.1 
18.2 
19.5 
20.8 
26.1 
15.1 
16.2 
21.1 
12.9 
19.9 
23.3 
43.6 
43.3 

21.8 
21.3 
21.9 
21.7 
20.8 
22.1 
19.5 
20.5 
23.0 
19.3 
18.9 
22.3 
28.4 
24.6 
17.2 
17.5 
17.4 
17.6 
20.5 


U-05.A0 


155.9 
155.2 
163.4 
164.4 
168.5 
163.6 
159.7 
162.2 
157.0 
157.5 
164.3 
157.7 
156.1 
157.5 
159.3 
159.0 
163.7 
157.1 
157.3 
163.8 
159.3 
157.4 
168.7 
154.2 
155.2 
154.2 
162.8 
160.3 
160.0 
159.1 
155.3 
149.3 
138.9 

148.8 
149.4 
151.3 
158.4 
148.7 
147.0 
151.6 
14S.4 
146. T 
147.8 
153.8 
146.6 
146.4 
144.6 
153.8 
153.6 
152.6 
1SI.9 
ISl.l 
1S8.3 
156.1 
158.3 
169.8 
167.5 
167.2 
151.3 
149.8 
148.1 
147.2 
144.8 
146.5 
148.9 
146.8 
145.5 
145.0 
138.9 
149.9 
148.8 
163.9 
IS2.1 
145.1 
141.7 
121.4 
121.7 

136.3 
136.8 
134.2 
136.4 
137.5 
136.8 
138.6 
137.6 
135.1 
138.8 
139.2 
133. 8 
137.7 
133.5 
148.9 
148.6 
148.7 
148.5 
137.6 


U-85.A5 
1101 


U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUSUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUSAREA 


1101 


1101 


02S/12M-14PelS 

(CONT.) 


158.1 


e2S/12V-I4084S 


151.7 


82S/12W-14R86S    162.2 


12-11-67 
12-15-67 
12-19-67 
12-26-67 
12-29-67 
1-02-68 
1-08-68 
1-12-68 
1-15-68 
i-19-68 
1-22-68 
1-26-68 
1-29-68 
2-02-68 
2-05-68 
2-13-68 
2-19-68 
3-04-68 
3-11-68 
3-18-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-24-68 
8-26-68 
9-23-68 


10 

10 

10 

10- 

10- 

10 

10- 

10- 

10 

11 

II 

11- 

11- 

11- 

11 

11 

12 
12 
12- 
12- 

ir- 

12- 
12- 
12- 
1- 
1- 
1- 
1- 
1- 
1- 
1- 
1- 
2- 
2- 
2- 
2- 
3- 
3- 
3- 
3- 
4- 
5- 
6- 
8- 
9- 


02-67 
06-67 
■09-67 
13-67 
16-67 
20-67 
23-67 
27-67 
30-67 
03-67 
06-67 
10-67 
13-67 
20-67 
24-67 
27-67 
01-67 
•04-67 
08-67 
11-67 
15-67 
19-67 
26-67 
29-67 
02-68 
08-68 
12-68 
15-68 
19-68 
22-68 
26-68 
29-68 
02-68 
05-68 
13-68 
19-68 
04-68 
11-68 
18-68 
25-68 
22-68 
27-68 
24-68 
26-68 
23-68 


18-02-67 
10-06-67 
10-09-67 
10-13-67 
10-16-67 
10-20-67 
10-23-67 
10-27-67 
10-30-67 
11-03-67 
11-06-67 
11-10-67 
11-13-67 
11-20-67 
11-24-67 
11-27-67 
12-01-67 
12-04-67 
12-08-67 
12-11-67 
12-15-67 
12-19-67 
12-26-67 
12-29-67 
1-02-68 


20.7 
23.6 
19.6 
18.5 
21.0 
23.2 
18.2 
20.8 
22.4 
22.6 
23.9 
19.6 
19.8 
22.6 
23.9 
22.2 
25.9 
29.8 
22.7 
20.0 
24.3 
19.0 
25.0 
29.3 
47.2 
42.S 

16.1 
19.9 
20.8 
13.8 
13.2 
18.7 
18.9 
20.0 
19.0 
18.2 
17.0 
20.5 
16.3 
22.3 
12.3 
13.0 
13.1 
12.8 
16.5 
15.4 
12.9 
13.1 
15.2 
18.3 
20.4 
13.4 
17.0 
16.8 
17.6 
20.4 
15.5 
14.2 
18.2 
17.6 
20.0 
22.6 
27.6 
14.8 
14.2 
18.5 
14.7 
23.2 
26.1 
53.7 
41.7 

11.2 

15.0 

17.1 

7.3 

9.4 

14.8 

16.0 

16.3 

17.7 

12.9 

13.2 

16.6 

12.7 

15.7 

7.4 

9.6 

9.6 

9.4 

11.5 

11.7 

12.8 

9.5 

11.3 

14.5 

14.7 


U-8S.A8 


137.4 
134.5 
138.5 
139.6 
137.1 
134.9 
139.9 
137.3 
13S.7 
135.5 
134.2 
138.5 
138.3 
13S;5 
134.2 
135.9 
132.2 
128.3 
135*6 
l)«.l 
133.8 
139.1 
133.1 
128.8 
118.9 
115.6 

135.6 
131.8 
138.« 
137.9 
138.S 
133.8 
132.8 
131.7 
132.7 
133*5 
136.T 
131.2 
135.6 
129.6 
139*6 
13«.T 
13«*8 
13**« 
135.2 
136.3 
138.8 
13«** 
136.S 
133.4 
131.3 
138.3 
136.7 
134.9 
134.1 
131*3 
13«*2 
13T*S 
133*5 
136.1 
131.7 
129.1 
126.1 
138.9 
137*S 
133.2 
137.8 
128.S 
12S** 
98.8 
118.8 

151.8 
167*2 
16S*1 
196*9 
152*8 
167.6 
168.2 
16B*« 
144.S 
149.3 
169.8 
165*8 
169*S 
166.S 
154.8 
152.6 
152.8 
152.8 
1M.7 
1M*S 
149.4 
152.7 
158.9 
147.7 
147.5 


U-05.A5 
1101 


1101 


1181 


S8«  poge  113  for  key  to  tsnm  &  obbrsviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATK3N 

IN    FEET 


DATE 


GROUMO 
SURFACE 
TO   VMTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     V»ELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

m  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   SAbHIEL    RIVER   HYDMO   UMIT 


COASTAL    PL    OF    LA   CO   HYDRO    SUBUNIT 
CENTRAL    MTORO    SUBAHEA 


U-05>*0 


»2S/12«-»*R06S 
«CONT.) 


162.2 


02S/12«-15J03S 
02S/12«-15N01S 
02S/12*-15Q01S 


187.0 


157.9 


176.0 


02S/12X-16D01S     l«l.7 


02S/12W-16F02S     163. ♦ 


02S/12M-16H01S 


159. S 


02S/12M-16L01S 


02S/12M-16N01S 


151. • 


1«1.0 


02S/12M-16O01S 


151.0 


i-oa-68 

1-12-68 
1-15-68 
1-19-68 
1-22-68 
1-26-68 
1-29-68 
2-02-68 
2-05-68 
2-13-68 
2-19-68 
3-0*-68 
3-11-68 
3-18-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-24-68 

11-08-67 
♦-15-68 

11-08-67 
«- 15-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
♦-22-68 
5-27-68 
6-25-68 
9-2^-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
♦-22-68 
5-28-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-05-67 

10-26-67 

11-16-67 

12-07-67 

12-27-67 

1-18-68 

2-08-68 

2-29-68 

3-21-68 

♦-11-68 

5-02-68 

6-13-68 

7-25-68 

8-15-68 

9-05-68 

9-23-68 

10-31-67 
11-30-67 
12-31-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-31-68 
♦-30-68 
5-31-68 
6-30-68 
7-31-68 
8-31-68 
9-30-68 

10-31-67 

12-31-67 

2-29-68 

♦-30-68 
8-31-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
♦-22-68 
5-27-68 
6-25-68 

10-31-67 

12-31-67 

2-29-68 

♦-30-68 

6-30-68 


9.5 

12.3 

10.8 
12.8 
15.2 

9.9 
10.1 
U.O 
U.7 
16.8 
17.6 
20.6 

9.2 

9.8 
13.5 
10.5 
18.3 
21. ♦ 

91.8 
7^.5(6) 

86.2 
80. ♦ 

82.8 
79.8 
77.9 
76.8 

(7» 
78.0 
76.3 
76.5 
76.2 

(9) 

162.7 
150.3 
U7.7 
1^6.^ 
151. ♦ 
158.0 
16^.3 
165.7 
159.6 
162.8 

101.2 
102.1 

95.1 

9^.0 

97.1 

98.2 
100.1 
105.1 
107.2 

96.8 

96.7 
lO^.^ 
109.2 
105.6 
105.0 
109.0 

110.0(5) 
100.0(5) 
100.0(5) 
100.0(5) 
99.0(b) 
101.0(5) 
102.0(5) 
10^.0(5) 
106.0(5) 
105.0(b) 
103.0(5) 
111.0(5) 

119.2(5) 
109.2(5) 
110.2(5) 
112.2(5) 
117.2(5) 

109.6 
(•) 

102.2 
101.6 
101.1 
101.9 
103.9 
106.5 

109.5 
106.5 
lO^.S 
109.5 
113.5 


152.7 
1^9.9 
191. ♦ 
1^9. ♦ 
M7.0 
152.3 
152.1 
1^8.2 
150.5 
1^5. ♦ 
1^^.6 
1^1.6 
153.0 
152.6 

i^a.7 

151.7 
1^3.9 
1^0«8 

95.2 
112.5 

71.7 
77.S 

«9*2 
96.2 
96.1 
99.2 

M.« 

99*7 
M.9 
M.8 


19«t 
31.6 
3«.« 
3S.3 
3t.3 
23. T 
17.6 
Ift.t 
2t.l 

ia.9 

♦2.2 

♦  1.3 

♦a. 3 

♦9.^ 
♦6.3 

♦  5.2 

♦  3.3 
38.3 
36.2 
♦6.6 
♦6.7 
39.0 
36.2 
37.8 
38. ♦ 
3^.^ 

♦  9.5 
59.5 
59.5 
59.5 
60.5 
58.5 
57.5 
55.5 
53.5 
56.5 
56.5 

♦a.s 

31. a 
♦  i.a 

♦  0.8 
38.8 
33.8 


U-05.A5 
UOl 


u-as.»a 

COASTAL  PL  Of  LA  CO  HYDRO  SOBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


U-09.At 


UOl 
UOl 
UOl 


1733 


1733 


UOl 
1733 


UOl 


02S/12M-160elS 
(CONT. I 


»2S/12*-17C01S    !♦♦.! 


02S/12X-17D02S     1^6.0 


02S/12X-17M01S     165. 0 
e2S/|2«-17Q81S    138.0 


151.0  8-31-68  UO.ft 


02S/12M-19M01S 
e2S/12H-20E025 
02S/12M-20K02S 


U3.0 


139.0 


133.0 


02S/12M-20K03S 
02S/12M-20H03S 
02S/12H-20R01S 


133.0 


139.0 


131.0 


UOl 


31.6        UOl 


38. 

8 

39. 

6 

39, 

9 

39.1 

37 

»  1 

36 

♦  1 

>5 

♦♦ 

»5 

♦  6 

•  S 

♦  1 

»5 

37 

•  S 

UOl 


02S/12«-21B»SS  151.2 


02S/12M-21602S    151.2 


02S/l2t«-2l«03S  152.5 


10-31-67 

12-31-67 
2-29-68 
♦-30-6S 
6-30-68 
8-31-68 

10-31-67 
12-31-67 
2-29-6« 
♦•30-6* 
6-30-68 
8-31-68 

ii-oa-67 

♦-l»o68 

10-31-67 
11-30-67 
12-31-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-31-68 
♦-30-68 
5-31-68 
6-30-68 
7-31-68 
8-30-68 
9-30-68 

11-07-67 
♦-06-68 

11-06-67 
♦-15-68 

10-31-67 
U-30-67 
12-31-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-31 -68 
♦-30-68 
5-31-68 
7-31-68 
8-30-68 
9-30-68 

11-08-67 
♦-15-68 

11-06-67 
♦-15-68 

10-30-67 
U-2a-67 
1-02-68 
2-26-68 
♦-30-68 
6-03-68 
7-01-68 
9-03-68 

10-31-67 
11-30-67 
12-31-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-31-68 
♦-30-68 
5-31-68 
6-30-68 
7-31-68 
8-30-68 
9-30-68 

10-31-67 
11-30-67 
12-31-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-31-68 
♦-30-68 
5-31-68 
7-31-68 
8-30-68 
9-38-68 

10-31-67 
11-30-67 
12-31-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-31-68 
♦-30-68 


203.9 

M4.9 
U0.9 
M1.9 
U7.9 
U6.9 

157.9 
169.9 
M8.9 
156.9 
158.9 
159*9 


167. 
Ul< 


121.8t5t 
123.0(51 
117.0(5) 
115.0(5) 
115.0(5) 
117.0(5) 
123.0(5) 
121.0(5) 
127.0(5) 
129.0(5) 
130.0(5) 
131.0(5) 

Ul.O 
137.9 

U2.7 
137.6 

12^.2(5I 
127.2(5) 
12^.2(5I 
12^.2(5) 
12^.2(5> 
12^.2(5) 
12^.2(5) 
127.2(5) 
127.2(5) 
127.2(5) 
127.2(5) 

129. ♦ 
122.^ 

151.8 
150.5 

125.7(5) 
129.7(5) 
125.7(5) 
128.7(51 
128.7(51 
127.7151 
129.715) 
138.7(5) 

118. ^(6) 
118.6(6) 
118. 6(6) 
118.6(5) 
118.^(5) 
107.^(5) 
107.^(5) 
107. ♦(5) 
107. ♦(S) 
107.^(5) 
107.^(5) 
109.^(5) 

103.6(5) 
99.6(5) 
96.6(5) 
96.6(5) 
96.6(5) 
96.6(5) 
96.6(5) 
96.6(5) 
99.6(5) 
103.6(5) 
105.6(5) 

162.1(5) 
161.1(5) 
156.1(5) 
155.1(5) 
156.1(5) 
103.1(5) 
105.1(5) 


U-05.A5 
68.5        1181 


-S9.8        1181 

-.8 

3.2 

2.2 
-3.8 
-2.8 


•11.9 

-3.9 

-2.9 
•10.9 
•12.9 
-13.9 

-2*8 

3.6 

17.0 
15.0 
21.0 
23.0 
23.0 
21.0 
1S.8 
17.0 
U.O 

9.0 

8.0 

7** 

2.8 

5a 

-3.7 
1.6 

8.8 
5. 8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
8.8 
S.8 
S.8 
5.8 
5.8 

3.* 

10.6 

-12.0 
-11.5 

5.3 

1.3 
5.3 
2.3 
2.3 
3.3 
1.3 
-7.7 

32.8 
32.8 
32.8 
32.8 
32.8 

♦  3.8 
♦3.8 
♦3.8 

♦  3.8 

♦  3.8 

♦  3.8 

♦  1.8 

♦7.6 
51.6 
56.6 
56.6 
56.6 
56.6 
56.6 
56.6 
51.6 
67.6 
65.6 

-9.6 
-8.6 
-3.6 
-2.6 
-3.6 
69.6 
♦  ?.♦ 


1181 


UOl 


UOl 


UOl 
UOl 
UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


1181 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 

GROUND 
SURFACf 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 
SUPPLY- 

STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCrY 

NUMeCR 

ELEVMTKM 
m    FEET 

DATE 

TO   «IIATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN  htkl 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN   GABMICL    HIVE* 

HYDRO   UNIT                      U-05.00 

COASTAL   PL    OF    LA   CO 

HYDRO    SU8UNIT                     U-05»A0 

COASTAL   PL    OF    LA    CO   HYDRO    SUBUNIT                     U-OS.AO 

CENTRAL    HfOflO    SUBAMEA 

U-05.A5                                               CENTRAL    HYDRO    SUbAREA 

O-05.A5 

e2S/12H-21603S          152.5 

5-31-68 

105.115) 

47.4 

1101      1     02S/12H-21Q01S            147.0           4-08-68 

92.6 

54.5 

1101 

(CONT.I 

(CONT.)                                                    4-22-68 

5-27-68 

92.4 

95.2 

54.6 
51.8 

02S/12M-21H01S            160.0 

10-23-67 

95.1 

64.9 

1101 

6-12-68 

95.2 

51.8 

11-27-67 

92.4 

67.6 

6-25-68 

96.9 

50.1 

12-26-67 

90.2 

*9.8 

7-09-68 

97.5 

49.5 

1-22-68 

88.5 

71.5 

7-23-68 

97.0 

50.0 

2-26-68 

86.8 

T3.2 

8-14-68 

98.6 

48.4 

3-25-68 

84.3 

75.7 

8-27-68 

99.5 

47.5 

4-22-68 

88.2 

71.8 

9-10-68 

101.7 

45.3 

5-27-68 

92.5 

67.5 

9-24-68 

101.8 

45.2 

6-25-68 

94.3 

65.7 

7-23-68 

93.2 

66.S 

02S/12M-22601S           174.9        10-23-67 

88.2 

86.7 

1101 

8-27-68 

98.1 

61.9 

11-27-67 

77.9 

97.0 

9-24-68 

97.9 

62.1 

12-26-67 
1-22-68 

75.6 
74.9 

99.3 

100.0 

02S/12M-21J01S           155.0 

10-02-67 

107,5(5) 

47.5 

1101 

2-26-68 

76.4 

98.5 

10-30-67 

105.5(5) 

49.5 

3-25-68 

76.8 

98;i 

11-28-67 

107.5(5) 

47,5 

4-22-68 

75.0 

99.9 

1-02-68 

99.5(5) 

55.5 

5-27-68 

75.2 

99.7 

2-26-68 

101.5(5) 

53.5 

6-25-68 

77.1 

97.8 

4-02-68 

99.5(5) 

55.5 

8-27-68 

88.5 

86.4 

7-29-68 

99.5(5) 

55.5 

9-24-68 

90.9 

84.0 

9-03-68 

107.5(5) 

47.5 

02S/12K-22J01S           175.0         11-07-67 

71.9 

103.1 

1101 

02S/12M'-21K02S           1«9.0 

10-02-67 
10-30-67 

128.7(5) 
127.7(5) 

20.3 

21.3 

1101 

4-15-68 

71.2 

103.8 

11-28-67 

122.7(b) 

26.3 

82S/12M-23A01S           163.8        10-23-67 

40.6 

123.2 

1101 

1-02-68 

120.7(5) 

28.3 

11-27-67 

37.8 

126.0 

2-26-68 

122.7(5) 

26.3 

12-26-67 

37.2 

126.6 

4-02-68 

123.7(5) 

25.3 

1-22-68 

38.5 

125.3 

6-03-68 

102.7(5) 

46.3 

2-26-68 

39.8 

124.0 

7-01-68 

101.7(5) 

47.3 

3-25-68 

37.3 

126.5 

7-29-68 

104.7(5) 

44.3 

4-22-68 

35.6 

128.2 

9-03-68 

108.7(5) 

40.3 

5-27-68 
6-25-68 

40.9 
43.5 

122.9 
120.3 

02S/12H-21N01S           140.0 

10-31-67 

107.0 

33.0 

1101 

7-23-68 

46.0 

117.8 

11-30-67 

105.0 

35.8 

8-27-68 

55.5 

108.3 

12-31-67 

102.0 

3S.e 

9-24-68 

49.8 

114.0 

1-31-68 

101.0 

3«.« 

2-29-68 

100.0 

«!.• 

02S/12M-23a04S           164.0        10-18-67 

57.1(5) 

106.9 

1181 

3-31-68 

101.5 

3S.5 

11-16-67 

58.1(5) 

105.9 

4-30-68 

101.0 

39.8 

12-15-67 

54.1(5) 

109.9 

5-31-68 

102.5 

37.S 

1-15-68 

56.1(5) 

107.9 

6-30-68 

103.0 

37.t 

2-14-68 

55.1(5) 

108.9 

7-31-68 

lOS.O 

3S.t 

3-19-68 

52.1(5) 

111.9 

a-30-68 

105.0 

3S.8 

4-20-68 

57.1(5) 

106.9 

9-30-68 

107.0 

33.8 

5-V6-68 
7-16-68 

56.1(5) 
58.1(5) 

107.9 
105.9 

02S/12H-21N02S          137.0 

10-23-67 

104.6 

32.4 

1101 

8-15-68 

67.1(5) 

96.9 

10-31-67 

108.5 

Zt.S 

9-18-68 

69.1(5) 

94.9 

11-27-67 

103.4 

33.6 

11-30-67 

106.5 

36.9 

82S/12M-23B08S           161.0         10-18-67 

56.0(5) 

105.0 

1101 

12-26-67 

102.2 

34.» 

11-16-67 

59.0(5) 

102.0 

12-31-67 

103.5 

33.S 

12-15-67 

55.0(5) 

106.0 

1-22-68 

100.2 

3*.« 

1-15-68 

56.015) 

105.0 

1-31-68 

102.5 

34.S 

2-14-68 

56.0(51 

105.0 

2-26-68 

99.3 

37.7 

3-19-68 

52.0(5) 

109.0 

2-29-68 

101.5 

3S.5 

4-20-68 

57.0(51 

104.0 

3-31-68 

103.0 

3«.t 

5-15-68 

56.0(5) 

105.0 

4-22-68 

99.4 

37.6 

8-15-68 

67.0(5) 

94.0 

4-30-68 

102.5 

34.5 

9-18-68 

70.0(5) 

91.0 

5-27-68 

100.5 

36.S 

5-31-68 

104.0 

33.0 

02S/12W-23E03S           158.0        10-02-67 

29.6 

128.4 

1101 

6-25-68 

101.5 

3S.S 

10-06-67 

23.3 

134.7 

6-30-68 

104.5 

32.5 

10-09-67 

30.9 

127.1 

7-23-68 

102.0 

35.8 

10-13-67 

32.7 

125.3 

7-31-68 

106.5 

36.S 

10-16-67 

25.1 

132.9 

e-27-68 

102.8 

34.2 

10-20-67 

30.7 

127.3 

e-30-68 

108.5 

28.5 

10-23-67 

31.2 

126.8 

9-24-68 

103.7 

33.3 

10-27-67 

23.9 

134.1 

9-30-68 

108.5 

2S.5 

10-30-67 
11-03-67 

29.1 
31.4 

128.9 
126.6 

02S/12M-21N03S           139.0 

10-31-67 

116.5 

22.5 

1101 

11-06-67 

29.5 

128.5 

11-31-67 

109.9 

29.1 

11-10-67 

30.7 

127.3 

12-31-67 

105.5 

33.5 

11-13-67 

29.5 

128.5 

1-31-68 

105.5 

33.5 

11-20-67 

34.4 

123.6 

2-29-68 

111.5 

27.5 

11-24-67 

28.5 

129.5 

3-31-68 

107.5 

31.5 

11-27-67 

28.8 

129.2 

4-30-68 

109.5 

29.5 

12-01-67 

30.2 

127.8 

5-31-68 

113.5 

25.5 

12-04-67 

29.7 

128.3 

6-30-68 

115.5 

23.S 

12-08-67 

33.0 

125.0 

7-31-68 

115.5 

23.S 

12-11-67 

31.5 

126.5 

8-30-68 

121.5 

17.5 

12-15-67 

34.1 

123.9 

9-30-68 

116.0 

23.0 

12-19-67 
12-26-67 

35.7 
29.4 

122.3 
128.6 

OZS/UD-ZieoiS           147.0 

10-09-67 

100.1 

46.9 

1101 

12-29-67 

29.1 

128.9 

10-23-67 

110.8 

36.2 

1-02-68 

31.4 

126.6 

11-13-67 

97.7 

♦9.3 

1-08-68 

25.2 

132.8 

U-27-67 

96.2 

St.t 

1-12-68 

31.5 

126.5 

12-11-67 

95.0 

S2.t 

1-15-68 

33.2 

124.8 

12-26-67 

93.4 

53.6 

1-19-68 

29.1 

128.9 

1-09-68 

93.1 

53.9 

1-22-68 

30.6 

127.4 

1-22-68 

92.6 

54.4 

1-26-68 

34.0 

124.0 

2-13-68 

92.0 

55.8 

1-29-68 

32.5 

125.5 

2-26-68 

92.4 

»4.6 

2-02-68 

33.7 

124.3 

3-11-68 

92.3 

S4.7 

2-05-68 

34.4 

123.6 

3-25-68 

91.9 

55.1 

2-13-68 

31.3 

126.7 

Se«  poge  II3  for  k«y  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMeCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VMTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO  WATER 

SURFACE 

••  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYINO 
DATA 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HTOHO  SUBUNIT 


L  A  SAN  6ABN1EL  RIVER  HYDRO  UNIT 
U-05<A0 


02S/12«-23Ee3S 

(CONT.) 


iss.e 


02S/12M-23K0IS 


1*1.0 


02S/12M-23M03S 


1A2.0 


02S/12M-23M0«S 


138. A 


02S/12M-23N02S 


1A6.7 


ORO    SUBAKE« 

U-05.A5 

2-19-68 

36.0 

122.0        1101 

3-04-68 

36.7 

121.3 

3-11-68 

37.4 

120. » 

3-18-68 

31.1 

126.9 

3-25-68 

34.5 

123.5 

4-22-68 

31.8 

126.2 

5-27-68 

32.0 

126.0 

6-24-68 

41.1 

116.9 

9-23-68 

40.4 

U7.6 

19-09-67 

(9) 

HOI 

10-23-67 

(9> 

U-13-67 

47.2 

113.8 

11-27-67 

42.9 

118.1 

1-09-68 

41.9 

119.1 

1-22-68 

43.6 

117.4 

2-13-68 

45.8 

115.2 

2-26-68 

47.6 

113.4 

3-11-68 

45.7 

115.3 

3-25-68 

45.1 

115.9 

4-08-68 

51.9 

109.1 

4-22-68 

43.4 

117.6 

5-27-68 

54.4 

106.6 

6-12-68 

50.3 

110.7 

6-25-68 

54.0 

107.0 

7-09-68 

54.5 

106.5 

7-23-68 

57.8 

103.2 

8-14-68 

60.0 

101.0 

8-27-68 

70.0(3) 

91.0 

9-10-68 

58.7 

102.3 

9-24-68 

56.7 

104.3 

10-02-67 

21.8 

120.2        1101 

10-06-67 

11.5 

130.5 

10-09-67 

18.8 

123.2 

10-13-67 

25.1 

116.9 

10-16-67 

12.3 

129.7 

10-20-67 

16.8 

125.2 

10-23-67 

16.6 

125.4 

10-27-67 

8.7 

133.3 

10-30-67 

13.7 

128.3 

11-03-67 

14.3 

127.7 

11-06-67 

13.9 

128.1 

11-10-67 

11.0 

131.0 

11-13-67 

14.4 

127.6 

11-20-67 

15.9 

126.1 

11-24-67 

10.7 

131.3 

11-27-67 

12.4 

129.6 

12-01-67 

13.5 

128.5 

12-04-67 

14.9 

127.1 

12-08-67 

10.9 

131.1 

12-11-67 

14.6 

127.4 

12-15-67 

20.6 

121.4 

12-19-67 

23.0 

119.0 

12-Z6-67 

13.6 

128.4 

12-29-67 

12.3 

129.7 

1-02-68 

16.5 

125.5 

1-08-68 

15.9 

126.1 

1-12-68 

19.4 

122.6 

1-15-68 

22.4 

119.6 

1-19-68 

14.5 

127.5 

1-22-68 

15.9 

126.1 

1-26-68 

22.0 

120.0 

1-29-66 

18.7 

123.3 

2-02-68 

21.9 

120.x 

2-05-68 

23.9 

118.1 

2-13-68 

18.0 

124.0 

2-19-68 

25.3 

116.7 

3-04-68 

20.9 

121.1 

3-11-68 

21.6 

120.4 

3-18-68 

17.5 

124.5 

3-25-68 

22.3 

119.7 

4-22-68 

15.8 

126.2 

5-27-68 

6.9 

135.1 

6-24-68 

32.8 

109.2 

9-23-68 

18.3 

123.7 

10-23-67 

191 

1101 

11-27-67 

(9) 

12-26-67 

(9) 

1-22-68 

-.3 

13«.7 

3-25-68 

.1 

138.3 

5-27-68 

.0 

138.4 

6-24-68 

.1 

138.3 

8-26-68 

6.1 

132.3 

9-23-68 

(9) 

10-02-67 

53.2 

93.5        11*1 

10-06-67 

50.3 

9*. 4 

10-09-67 

52.3 

94.4 

10-13-67 

53.7 

93.0 

10-16-67 

49.7 

97.0 

10-20-67 

50.3 

96.4 

10-23-67 

51.6 

95.1 

10-27-67 

47.4 

99.3 

10-30-67 

48.6 

9*.l 

11-03-67 

49.4 

97.3 

11-06-67 

48.6 

98.1 

u-o5.eo 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


(!••».«• 


02S/12M-23N*2S 
(CONT. I 


146.7 


02S/12M-23P04S 


156.* 


02S/12W-24A05S 


168.8 


02S/12M-24E06S     164.0 


02S/12M-24K01S 


164.0 


02S/12M-24H03S 


160.1 


11-10-67 

11-13-67 

n-20-67 

11-24-67 

11-27-67 

12-01-67 

12-04-67 

12-08-67 

12-11-67 

12-15-67 

12-19-67 

12-26-67 

12-29-67 

1-02-68 

1-08-68 

1-12-68 

1-15-68 

1-19-68 

1-22-68 

1-26-68 

1-29-68 

2-02-68 

2-05-68 

2-13-68 

3-04-68 

3-11-68 

3-18-68 

3-25-68 

4-22-68 

5-27-68 

6-24-68 

8-26-68 

9-23-68 

11-16-67 
11-16-67 
1-29-68 
3-25-68 
5-14-68 
7-17-68 
9-25-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-30-67 
11-30-67 
12-29-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
6-30-68 
7-30-68 
8-30-68 
9-30-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-16-67 
10-23-67 
11-27-67 
12-18-67 
1-08-68 
1-19-68 
2-01-68 
2-19-68 
3-11-68 
4-01-68 
4-15-68 
4-16-68 
5-13-68 
6-03-68 
6-24-68 
8-26-68 
9-16-68 


47.* 
47.9 
49.4 
46.2 
46.6 
46.9 
46.8 
48.9 
46.7 
48.3 
49.2 
46.1 
45.4 
46.4 
46.5 
47.0 
48.5 
46.6 
46.5 
48.4 
47.7 
48.1 
49.2 
47.7 
49.1 
48.7 
46*7 
48.9 
46.2 
48.5 
53.9 
62.1 
53.8 

53.0 

57.0(1) 

52.0(1) 

53.0(1) 

53.0(5) 

59.0(1) 

62.0(11 

43.1 
41.8 
42.1 
40.0 
39.9 
40.7 
40.8 
42.5 
43.6 
(9) 
40.3 
37.7 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

58.0 

53.0 

48.0(5) 

48.0(5) 

50.0(5) 

41.0(5) 

48.5 

46.9 
45.4 
44.9 
45.0 
44.8 
45.4 
46.8 
48.0 
49.1 
45.9 
43.8 

48.9 
47.7 
46.2 
45.5 
44.8 
44.7 
44.9 
45.3 
45.9 
45.5 
45.6 
45.5 
46.0 
46.9 
48.5 
52.9 
52.4 


99. 

98. 

97. 

100. 

100. 

99. 

99. 

97. 

100. 

98. 

97. 

100. 

1*1. 

108. 

10*. 

99 

98 

18* 

1** 

98 

99 

98 

97 

99 

97 

98 

100. 

97 

100 

98 

92 

84 

92 

103 

99 

104 

103 

103 

97 

94 

125 

127 

126 

12* 

12* 

12* 

12* 

12* 

125 

128 

131 

121 

121 

121 

121 

121 

1** 

HI 

116 

116 

114 

123 

115 

UT 

11* 

119 

119 

119 

11* 

117 

11* 

114 

11* 

12* 

HI 

112 

113 

114 

lis 

115 

115 

114 

114 

114 

114 

114 

114 

113. 

Ill 

1*7 

1*7 

U*05*«5 
11*1 


11*1 


11*1 


11*1 


11*1 


1733 


11*1 
1733 

11*1 
1733 
11*1 
1733 


See  poge  ||3  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYOHO  SUBUNIT 
CENTRAL  HrORO  SUBAREA 


U  A  SAN  6ABHIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 
U-OS.AO 


U-05.00 


02S/12M-24M0itS 


159.2 


02S/12H-25A01S 


155.4 


10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

II 

II 

II 

11 

II 

11 

11 

II' 

12 

12' 

12' 

12 

12' 

12' 

12 

1' 

I 

!• 

I- 

I' 

!• 

I- 

I' 

I- 

1< 

1- 

I- 

2- 

2- 

2- 

2" 

2- 

2- 

2- 

2- 

2- 

3- 

3- 

3- 

3- 

3- 

3- 

4- 

4" 

4" 

4- 

4- 

4- 

5- 

5" 

5- 

5- 

5" 

5- 

6- 

6- 

«■ 

6- 

6- 

7- 

7" 

7- 

8- 

6- 

8' 

8- 

8- 

8- 

8- 

9- 

9" 

9- 

9" 

9- 


-05-67 
-09-67 
-12-67 
-13-67 
-16-67 
-19-67 
-20-67 
-23-67 
-26-67 
•27-67 
-30-67 
•02-67 
•03-67 
•06-67 
•09-67 
•10-67 
-13-67 
•16-67 
•20-67 
•22-67 
•24-67 
■27-67 
•30-67 
•01-67 
■04-67 
■08-67 
■11-67 
■11-67 
■19-67 
■29-67 
■02-68 
■08-68 
■08-68 
■11-68 
•12-68 
■15-68 
■18-68 
■19-68 
■22-68 
•25-68 
•26-68 
•29-68 
•01-68 
•02-68 
•05-68 
•08-68 
•13-68 
•15-68 
•19-68 
•21-68 
•29-68 
■04-68 
•07-6B 
•11-68 
■18-68 
■25-68 
■28-68 
■04-68 
■11-68 
■18-68 
■18-68 
■22-68 
■25-68 
■02-68 
■09-68 
■16-68 
■23-68 
■27-68 
■30-68 
■06-68 
■13-68 
■20-68 
■24-68 
■27-68 
■05-68 
■18-68 
•25-68 
■01-68 
■08-68 
•15-68 
■15-68 
■22-68 
■26-68 
■29-68 
■05-68 
■12-68 
■19-68 
■23-68 
■26-68 


10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 


48.8 
48.4 
48.1 
47.8 
47.4 
47.1 
47.1 
46.9 
46.5 
46.4 
46.5 
46.3 
46.3 
46.0 
45.8 
45.9 
45.7 
45.7 
45.7 
45.3 
44.8 
44.6 
44.4 
44.3 
44.1 
44.1 
44.0 
44.0 
43.6 
43.1 
43.3 
(9) 
(9) 
42.9 
42.9 
42.9 
42.9 
43.0 
43.1 
42.9 
43.0 
43.1 
42.9 
42.9 
43.1 
43.0 
43.0 
43.0 
43. S 
43.7 
44.5 
44.8 
44.8 
44.4 
43.7 
43.6 
43.7 
43.9 
44.9 
44.5 
44.5 
44.4 
44,5 
44.5 
45.1 
45.5 
45.6 
46.2 
46.3 
45.7 
45.9 
47.0 
47.8 
47.9 
47.6 
48.2 
49.4 
50.5 
51.1 
51.7 
51.7 
51.9 
52.8 
53.0 
53.3 
52.4 
51.7 
51.0 
50.6 

48.1 
46.0 
43.9 
43.9 
43.2 
42.6 
43.7 
44.4 


110.4 
110.8 
III.l 
111.4 

111. 8 
112.1 
112. 1 

112. 3 
112.7 
112.8 
112. 7 
112.9 
112.9 
113.2 

113. 4 
113. 3 
113.5 
113.5 
113.5 
113.9 
114.4 
114.6 
114.8 

114. 9 
IIS.l 
115.1 
115.2 
US. 2 
US. 6 
116.1 
115.9 


116.3 
116.3 
116. 3 
116.3 
116.2 
116. 1 
116.3 
116.2 

116. 1 
116.3 
116. 3 
116.1 

116. 2 
116.2 

116. 2 
115. 7 
115.5 
114.7 
114.4 
114.4 
114.8 
US. 5 
115.6 
115.5 

115. 3 
114.3 
114.7 
114.7 
114.8 

114. 7 
114.7 
114.1 
113.7 
113.6 
113. 0 
U2.9 
113. 5 
113.3 
112.2 

111. 4 
III. 3 
111.6 
III.O 
109.8 
108.7 
108.1 
107.5 
107.5 
107.3 
106.4 
106.2 
105.9 
106.8 
107.5 
108.2 
108.6 

107.3 
109.4 

111. 5 
III. 5 
112.2 

112. 8 
111.7 
lU.O 


U-05.A5 


IIOI 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


U-OS.AO 


02S/12W-2SA01S 
(CONT.) 


02S/12M-2SC08S 


1S5.4 


153.0 


02S/12H-25E06S 


02S/12H-25EI0S 


154.0 


156.0 


HOI 


See  page  1 13  for  key  to  terms  S  obbreviotions 


02S/I2H-2560IS 


155.0 


02S/12M-2S602S 


155.0 


02S/12M-2SM01S 


152.0 


02S/12M-2SM09S 


151.0 


02S/12W-25P07S 


146.0 


6-24-68 

45.8 

109.6 

7-22-68 

47,4 

108.0 

8-26-6* 

36.5 

U8;9 

9-23-68 

34.7 

120.7 

9-28-68 

24.9 

130.5 

10-23-67 

52.5 

100.5 

U-27-67 

50.5 

102.5 

12-26-67 

48.9 

104. 1 

1-22-68 

49.2 

103.* 

2-26-68 

48.8 

104.2 

3-25-68 

48*9 

104*1 

4-22-68 

49.0 

104.8 

S-27-68 

50.9 

102*1 

6-24-68 

51.8 

101.2 

7-22-68 

53.1 

99.9 

8-26-68 

52.1 

100.9 

9-23-68 

50.0 

103.0 

11-16-67 

58.0 

96*8 

1-29-6* 

57.0(5) 

97*0 

3-25-68 

56.0(5) 

98*0 

5-14-6* 

58.0(5) 

96*0 

9-25-68 

63.0(1) 

91.0 

10-30-67 

78.0(5) 

78.0 

11-30-67 

84.0(5) 

72.0 

12-29-67 

63.0(5) 

93.0 

1-31-68 

53.0(5) 

103.0 

2-29-68 

55.0(5) 

101.0 

3-29-68 

61.0(5) 

95.0 

4-30-68 

68.0(5) 

88*0 

6-30-68 

56.0(5) 

100*0 

7-31-68 

58.0(5) 

98*0 

8-30-68 

58.0(5) 

98*0 

9-30-68 

57.0(5) 

99.0 

10-18-67 

45.0(5) 

IIO.O 

11-16-67 

42.0(5) 

113.0 

12-15-67 

42.0(5) 

113*0 

I -15-6* 

40.0(5) 

115*0 

2-15-68 

40.0(5) 

115*0 

3-19-68 

40.0(5) 

115*0 

4-20-68 

42.0(5) 

113*0 

5-15-68 

42.0(5) 

113.0 

7-16-68 

45.0(5) 

110. 0 

8-15-68 

41.0(5) 

114.0 

9-U-68 

39.0(5) 

116. 0 

10-19-67 

51.0(5) 

104.0 

11-16-67 

48.0(5) 

107.0 

12-15-67 

47.0(5) 

108.0 

1-15-68 

45.0(5) 

110.0 

2-14-68 

45.0(5) 

110. 0 

3-19-68 

45.0(5) 

UO.O 

4-20-68 

47.0(5) 

108.0 

5-15-68 

47.0(5) 

108.0 

6-15-68 

49.0(5) 

106.0 

7-16-68 

51.0(5) 

104.0 

8-15-68 

47.0(5) 

108.0 

9-18-68 

44.0(5) 

lU.O 

10-02-67 

65.5(5) 

86.5 

10-30-67 

64.5(5) 

87.5 

U-28-67 

68.5(5) 

83.5 

1-02-68 

71.5(5) 

80.5 

2-26-68 

72.5(5) 

79.5 

4-02-68 

71.5(5) 

80.5 

4-30-68 

99.5 

52.5 

6-03-68 

101. S 

50^5 

7-01-68 

99. S 

52. S 

7-29-68 

93.5 

58*5 

9-03-68 

93. S 

S8*S 

10-23-67 

63.8 

87.2 

11-27-67 

60.5 

90.5 

12-26-67 

59.4 

91.6 

1-22-68 

60.6 

90.4 

4-22-68 

59.7 

91.3 

5-28-68 

66.0 

85.0 

6-24-68 

63.2 

87.8 

7-22-68 

64.3 

86.7 

8-26-68 

64.0 

87.0 

9-23-68 

64.1 

86.9 

10-23-67 

U) 

U-27-67 

55.8 

90.2 

12-26-67 

(I) 

1-22-68 

53.8 

92.2 

2-26-68 

54.0 

92.0 

3-25-68 

53.9 

92.1 

4-22-68 

55.3 

90.7 

5-27-68 

54.4(4) 

91.6 

6-24-68 

56.4 

89.6 

7-22-6* 

(I) 

8-26-68 

(I) 

8-30-68 

56.0 

90.0 

9-23-68 

(1) 

«: 


U-05.A5 
1101 


uei 


uoi 


uoi 


1101 


uoi 


UOI 


1733 


UOI 


-200- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATCN 
IN   FEET 

DATE 

TO    VKATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMSER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
m  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A   SAN   6A6HUL   RIVeR 

HYDRO   UNIT                        U-OS.OO 

COASTAL    PL 

OF    LA    CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-OS .At 

COASTAL   PL   OF    LA   CO   HYDRO   SUBUNIT                    U 

-05. A8 

CENTRAL    HTORO    SUBAHEA 

U-05.A5                                               CENTRAL    HYDRO    SUbARE* 

U-OS.AS 

02S/12M-27F01S           141.4           1-12-68 

67.5 

73.9 

1101 

02S/12M-2SaOSS 

14*. « 

11-16-67 

155.4 

-9.4 

1101 

(CONT.)                                                  1-15-68 

67.3 

74.1 

1-29-68 

119.4(1) 

26.6 

1-19-68 

67.3 

74.1 

3-25-68 

144.4(1) 

1.6 

1-22-68 

66.9 

T4.S 

5-14-68 

183.4(1) 

-37.4 

1-26-68 

66.7 

74.7 

7-17-68 

174.4(11 

-28.4 

1-29-68 

67.0 

74.4 

9-25-68 

180.4(1) 

-34.4 

2-02-68 
2-06-68 

67.7 
67.1 

73.7 
74.3 

e2S/12M-26E03S 

145.0 

10-02-67 

67.0(5) 

78.0 

1101 

2-13-68 

67.2 

74.2 

10-30-67 

62.0(5) 

83.0 

2-13-68 

67.1 

74.3 

11-28-67 

67.0(b) 

78.0 

2-19-68 

67.5 

73.9 

1-02-68 

64.0(5) 

81.0 

3-04-68 

68.4 

73.0 

2-26-68 

65.0(5) 

80.0 

3-11-68 

68.6 

72.6 

4-30-68 

70.0(5) 

75,0 

3-18-68 

67.8 

73.6 

6-03-68 

67.0(5) 

78.0 

3-25-68 

67.6 

73.8 

7-29-68 

65.0(5) 

80.0 

4-22-68 

66.3 

75.1 

9-03-68 

83.0(5) 

62.0 

5-27-68 

6-24-68 

66.7 
68.2 

74.7 
73.2 

02S/12H-26F01b 

148.0 

10-23-67 

62.0 

86.0 

1101 

8-26-68 

74.0 

67.4 

11-27-67 

58.3 

89.7 

9-23-68 

75.8 

65.6 

12-26-67 

57.4 

90.6 

1-22-68 

57.2 

90.8 

02S/12W-27606S           139.0        11-12-67 

(5> 

1101 

2-26-68 

60.1 

87.9 

11-15-67 

76.0 

63.0 

3-25-68 

58.6 

89.4 

l-17-6i 

(*> 

4-22-68 

58.0 

90.0 

4-16-68 

74.0 

65.0 

5-27-68 

69.1 

88.9 

6-01-68 

(*) 

6-25-68 

62.4 

85.6 

8-27-68 

68.0 

80.0 

02S/12M-27H01S            146.0         10-30-67 

110.0(5) 

36.0 

1101 

9-24-68 

114.4 

33.6 

11-12-67 
11-12-67 

82.7 
80.1 

63.3 
65.9 

02S/12W-26L02S 

148.0 

10-23-67 

69.8 

88.2 

1101 

11-30-67 

100.0(5) 

46.0 

11-27-67 

61.7 

86.3 

12-30-67 

100.0(5) 

46.0 

12-26-67 

58.6 

89.4 

1-01-68 

100.0(5) 

46.0 

1-22-68 

58.9 

89.1 

2-01-68 

86.0(5) 

60.0 

2-26-68 

67.8 

90.2 

3-01-68 

67.0(5) 

59.0 

3-25-68 

57.2 

90.8 

4-01-68 

89.0(5) 

57.0 

4-22-68 

67.2 

90.8 

4-16-66 

61.0 

65.0 

5-27-68 

57.1 

90.9 

5-01-68 

83.0(5) 

63.0 

6-25-68 

59.4 

88.6 

7-01-68 

87.0(51 

59.0 

8-27-68 

62.0 

86.0 

9-24-68 

62.7 

85.3 

02S/12M-27K02S           142.0           1-17-68 

<6> 

U81 

02S/12M-26P06b 

142.0 

10-01-67 

74.4 

67.6 

1101 

02S/12M-27Q01S           137.0        10-23-67 

77.2 

59.8 

1101 

11-15-67 

76.0(5) 

66.0 

11-27-67 

76.1 

61.9 

12-15-67 

77.0 

65.0 

12-26-67 

71.9 

65.1 

1-15-68 

77.0(5) 

66.0 

1-22-68 

72.0 

65.0 

2-15-68 

80.0(5) 

62.0 

2-26-68 

72.8 

64.2 

3-01-68 

83.4 

58.6 

3-25-68 

72.4 

64.6 

3-21-68 

70.4 

71.6 

4-22-68 

72.6 

64.4 

4-15-68 

70.0(5) 

72.0 

5-27-68 

76.8 

61.2 

i 

6-15-68 

71.4 

70.6 

6-25-68 

77.8 

59.2 

1 

7-07-68 

71.0(5) 

71.0 

8-21-68 

76.4 

65.6 

02S/12U-27003S           136.6        10-23-67 

64.2 

72.4 

1101 

9-07-68 

75.0(5) 

67.0 

11-27-67 
12-26-67 

63.6 
63.0 

73.0 
73;« 

a2S/12H-26001S 

141.0 

10-02-67 

77.0(5) 

64.0 

1101 

1-22-68 

62.4 

74.2 

10-30-67 

76.0(6) 

65.0 

2-26-68 

62.6 

74.8 

11-28-67 

73.0(5) 

68.0 

3-25-68 

62.3 

74.3 

1-02-68 

68.0(5) 

73.0 

4-22-66 

61.6 

74.« 

2-26-68 

72.0(5) 

69.0 

5-27-68 

64.0 

72.4 

4-02-68 

61.0(5) 

80.0 

6-25-66 

61.9 

74.7 

4-30-68 

63.0(5) 

78.0 

8-27-68 

64.7 

71.9 

6-03-68 

62.0(5) 

79.0 

9-24-66 

67.8 

66.6 

7-01-68 

61.0(6) 

80.0 

7-29-68 

65.0(6) 

76.0 

02S/12W-26A04S           142.0         10-02-67 

106.0(51 

34.0 

1101 

9-03-68 

67.0(6) 

74.0 

10-30-67 
11-28-67 

103.0(5) 
106.0(5) 

39.0 
36.0 

02S/12K-26R05S 

150.0 

11-14-67 

<4) 

1101 

1-02-68 
2-26-68 

116.0(61 
113.0(5) 

26.0 
29.0 

02S/12M-27B02S 

149.0 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 

69.3 

(8) 
(8) 

T9,7 

1101 

4-01-68 
4-30-68 
6-03-68 

110.0(5) 
104.0(5) 
102.0(51 

32.0 
38.8 

40.0 

1-22-68 

63.9(3) 

85.1 

7-01-68 

101.0(5) 

41.0 

2-26-68 

66.2 

82.8 

7-29-68 

108.0(5) 

34.0 

3-25-68 

64.7 

84.3 

9-03-68 

108.0(5) 

34.0 

4-22-68 

63.9 

85.1 

5-27-68 

65.9 

83.1 

02S/12M-28e01S           134.6        10-23-67 

94.1 

48.S 

1181 

6-25-68 

68.9 

80.1 

11-27-67 

90.2 

44.3 

7-23-68 

(9) 

12-26-67 

(2) 

8-27-68 

77.1 

71.9 

1-22-68 

92.2 

42.3 

9-24-68 

75.0 

74.0 

2-26-66 
3-25-66 

92.4 

64.9 

42.1 
49.6 

02S/12K-27B03S 

149.0 

11-08-67 

71.6 

77.4 

1101 

4-22-66 

86.0 

49.5 

4-15-68 

63.0 

86.0 

5-27-66 
6-25-66 

66.4 

67.6 

49.1 
46.7 

02S/12M-2TC01S 

156.0 

10-23-67 

83.3(4) 

72.7 

1101 

7-23-68 

88.6 

45.9 

11-27-67 

76.8(4) 

79.2 

8-27-66 

89.9 

44.6 

12-26-67 

77.1 

78.9 

9-24-66 

90.3 

44.2 

1-22-68 

74.8 

81.2 

2-26-68 

76.3 

79.7 

82S/12M-28J06S           135.0         10-01-67 

113.0(5) 

22.0 

1101 

3-25-68 

74.9 

81.1 

10-30-67 

106.0(1) 

27.0 

4-22-68 

74.0 

82.0 

11-30-67 
12-30-67 

104.0(1) 
103.0(1) 

31.0 
32.0 

02S/12M-27FelS 

141.4 

10-23-67 

72.5 

68.9 

1101 

1-01-66 

103.0(1) 

32.0 

11-27-67 

71.7 

69.7 

2-01-66 

106.0(1) 

29.0 

12-11-67 

69.2 

72.2 

3-01-66 

96.0(1) 

39.0 

12-26-67 

68.2 

73.2 

4-01-68 

100.0(1) 

35.0 

1-02-68 

67.8 

73.6 

4-01-68 

96.0(6) 

39.8 

See  page  113  for  key  to  terms  a  obbreviotions 


-2D1- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M    FEET 

SURFACE 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN    GABHIEL   RIVER   HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTAL   PL 

OF    LA   CO 

HYDRO   SUBUNIT                     U 

-05. AO 

COASTAL    PL 

Of    LA    CO 

HYDRO   SUaUNIT                     U-OS.AO 

CENTRAL    HYDRO    SOBAHEA 

U-05.A5 

CENTRAL    HYUKO    SUBAREA 

O-05.A5 

02S/12M-28J06S 

135.8 

5-01-68 

103.0(1) 

32.0 

1101           02S/12ti-3lD01S 

122.0 

11-01-67 

125.3(5) 

-3.3 

1181 

(CONT.) 

7-01-68 

113.0(1) 

22.0 

(CONT.) 

12-01-67 
6-02-68 

133.3(1) 
145.3(1) 

-11.3 
-23.3 

e2S/12H-28Je7!> 

135.0 

10-23-67 

87.1 

47.9 

1101 

6-02-68 

124.3(5) 

-2.3 

11-27-67 

83.6 

51.4 

7-01-68 

125.3(5) 

-3.3 

12-26-67 

81.5 

53.5 

8-01-68 

129.3(5) 

-7.3 

1-22-68 

80.8 

54.2 

9-01-68 

131.3(5) 

-9.3 

2-26-68 

80.7 

54.3 

3-25-68 

80.4 

54.6 

02S/12M-31H01S 

107.7 

10-31-67 

Ul.O 

-3.3 

5061 

4-22-68 

80.9 

54.1 

11-30-67 

109.0 

-1.3 

5-27-68 

83.4 

51 .6 

12-29-67 

105.0 

2.7 

6-25-68 

84.8 

50.2 

1-31-68 

104.0 

3.7 

8-27-68 

88.5 

46.5 

2-29-68 

104.0 

3.7 

9-24-68 

89.4 

45.6 

3-29-68 
4-30-68 

109.0 
107.0 

-1.3 
.7 

e2S/12M-28KelS 

127.5 

10-15-67 

90.3(5) 

37.2 

1101 

5-31-68 

108.0 

-.3 

11-15-67 

89.3(5) 

3S.2 

7-01-68 

111.0 

-3.3 

12-21-67 

86.4(5) 

♦  1.1 

8-01-68 

116.0 

-8.3 

1-15-68 

85.3(5) 

42.2 

8-30-68 

113.0 

-5.3 

2-15-68 

85.3(5) 

42.2 

9-30-68 

109.0 

-1.3 

3-15-68 

84.3(5) 

43.2 

4-07-68 

83.4 

«4.1 

02S/12H-31M02S 

111.0 

10-01-67 

119.0151 

-8.0 

1101 

6-15-68 

91.3(5) 

36.2 

11-01-67 

120.0(5) 

-9.0 

7-15-68 

94.3(5) 

33.2 

11-29-67 

109.0 

2.0 

8-15-68 

97.3(5) 

30.2 

12-01-67 

107.0(5) 

4.0 

9-07-68 

99.3(5) 

28.2 

1-01-68 
2-01-68 

107.0(5) 
113.0 

4.0 
-2.0 

02S/12W-28Ne3S 

120.0 

10-15-67 

97.0(5) 

23.0 

1101 

3-01-68 

112.0(5) 

-1.0 

11-15-67 

104.0(5) 

16.0 

4-01-68 

110.0(5) 

1.0 

12-15-67 

103.0(5) 

17.0 

4-02-68 

110.0 

1.0 

1-15-68 

93.0(5) 

27.0 

5-01-68 

117.0(5) 

-6.0 

2-07-68 

92.0(5) 

28.0 

7-01-68 

125.0(5) 

-14.0 

3-07-68 

92.0(5) 

28.0 

8-01-68 

128.0(5) 

-17.0 

4-15-68 

94.0(5) 

26.0 

9-01-68 

123.0(5) 

-12.0 

5-07-68 

96.0(5) 

24.0 

6-01-68 

98.0(5) 

22.0 

02S/12M-31N01S 

107.0 

11-07-67 

99.9 

7.1 

1101 

7-15-68 

99.0(5) 

21.0 

4-04-68 

97.7 

9.3 

8-15-68 

99.0(5) 

21.0 

9-07-68 

98.3 

21.7 

02S/12W-33B01S 

123.0 

10-02-67 
10-30-67 

90.0(5) 
95.0(5) 

33.0 
28.0 

1101 

02S/12M-28eolS 

129.0 

10-30-67 

89.0 

«8.8 

1101 

11-27-67 

91.0(5) 

32.0 

11-30-67 

85.0 

44.0 

1-02-68 

89.0(5) 

34.0 

12-30-67 

85.0 

«4*8 

2-02-68 

92.0(5) 

31.0 

1-01-68 

83.0 

46.0 

4-01-68 

90.0(5) 

33.0 

2-01-68 

84.0 

45.8 

4-30-68 

91.0(5) 

32.0 

3-01-68 

83.0 

46.8 

6-03-68 

90.0(5) 

33.0 

4-01-68 

85.0 

44.0 

7-81-68 

89.0(5) 

34.0 

5-01-68 

85.0 

44.8 

7-29-68 

90.0(5) 

33.0 

7-01-68 

91.0 

38.0 

9-83-68 
9-30-68 

99.0(5) 
100.0(5) 

24.0 

23.0 

02S/12II-29AS2S 

128.3 

11-08-67 

113.5 

14.8 

1101 

11-08-67 

113.5 

14.8 

02S/12K-33804S 

126.2 

10-05-67 

87.2 

39.0 

1733 

4-15-68 

102.4 

2S.* 

10-26-67 
11-16-67 

86.0 
86.0 

40.2 
40.2 

02S/12M-29Ae4S 

130.8 

11-08-67 

108.0 

22.0 

1101 

12-07-67 

82.2 

44.0 

11-08-67 

108.0 

22.0 

12-28-67 

81.2 

45.0 

4-15-68 

(4> 

1-16-68 
2-08-68 

81.3 
81.1 

44.9 
45.1 

02S/12H-29J01S 

122.0 

10-15-67 

100.0(5) 

22.0 

1101 

2-29-68 

82.0 

44.2 

11-15-67 

98.0(5) 

24.0 

3-21-68 

82.1 

44.1 

1101 

12-15-67 

95.0(5) 

27.0 

4-11-68 

84.9 

41.3 

1733 

1-15-68 

94.0(5) 

28.0 

5-02-68 

84.8 

41.4 

2-15-68 

93.0(5) 

29.0 

6-13-68 

87.2 

39.0 

3-15-68 

93.0(5) 

29.0 

7-25-68 

87.5 

38.7 

4-15-68 

93.0(5) 

29.0 

' 

8-15-68 

87.0 

39.2 

5-07-68 

93.0(5) 

29.0 

9-05-68 

86.7 

39.5 

7-15-68 

100.0(5) 

22.0 

9-26-68 

86.4 

39.8 

8-30-68 

100.5 

21.5 

9-15-68 

101.0(5) 

21.0 

02S/12M-33C02S 

121.2 

11-08-67 
4-16-68 

DAY 

DRY 

1101 

02S/12H-29K02b 

121.4 

11-08-67 

DRY 

1101 

02S/12H-33002S 

118.0 

10-23-67 

81.8 

36.2 

1101 

02S/12M-29M0SS 

118.0 

10-27-67 

112.0(5) 

6.0 

1101 

U-27-67 

80.9 

37.1 

11-27-67 

106.0(5) 

12.0 

12-26-67 

79.8 

38.2 

12-27-67 

101.0(5) 

17.0 

1-22-68 

79.8 

38.2 

1-21-68 

101.0(5) 

17.0 

2-26-68 

79.5 

38.5 

-' 

2-07-68 

103.0(5) 

15.0 

3-25-68 

79.6 

38.4 

3-01-68 

103.0(5) 

15.0 

4-22-68 

79.4 

38.6 

4-15-68 

102.0 

16.8 

5-27-68 

79.9 

38.1 

6-07-68 

103.015) 

15.0 

6-25-68 

80.6 

37.4 

7-01-68 

104.0(5) 

14.0 

7-23-68 

80.9 

37.1 

8-21-68 

Ul.O 

7.0 

8-27-68 

81.2 

36.8 

9-07-68 

106.0(5) 

12.0 

9-24-68 

81.0 

37.0 

02S/12H-29Pf6S 

116.0 

10-23-67 

97.4 

18.6 

1733 

02S/12M-33L01S 

117.7 

11-08-67 

92.2 

25.5 

1101 

11-27-67 

95.1 

20.9 

4-16-68 

84.2 

33.5 

12-26-67 

93.8 

22.2 

1-22-68 

92.9 

23.1 

02S/12M-33L03S 

115.6 

11-12-67 

71.1 

44.5 

1101 

4-22-68 

92.9 

23.1 

4-16-68 

78.1 

45.5 

5-28-68 

94.5 

21.5 

6-24-68 

95.0 

21.0 

02S/12M-33M01S 

114.5 

10-30-67 

104.2(5) 

10.3 

1101 

8-26-68 

95.9 

28.1 

11-27-67 

129.2(5) 

-14.7 

9-23-68 

95.6 

20.4 

1-02-68 
2-26-68 

144.2(5) 
143.2(5) 

-29.7 
-28.7 

02S/12«-30NelS 

125. 0 

11-07-67 

100.5 

24.5 

1101 

4-05-68 

155.2(1) 

-40.7 

4-03-68 

99.0 

26.0 

6-03-68 

7-29-68 

95.2(5) 
97.2(5) 

19.3 
17.3 

02S/12«-3tO0l& 

122.0 

10-01-67 

129.3(5) 

-T.3 

1101 

9-30-68 

95.2(5) 

19.3 

See  poge  ll3  for  key  to  ierrm  8  abbreviotiono 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GRCXMO 

GRCXJNO 

WATER 

ACENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VKATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

M  FEET 

IN    FEET 

L    A    SAN   6AbRIEL    RIVER    HTORO   UNIT                        U-05.«( 

COASTAL    PL 

OF    LA    CO    HYOHO    SUUUNII 

U-05.A0 

COASTAL   PL   OF   LA   CO   HYDRO   SUBUNIT 

CENTRAL 

HTORO    SUBAHEA 

U-05.A5 

CENTRAL 

»1Y0R0    SUBAREA 

U>e5.A5 

02S/12M-35M12S 

142.5 

1-24-66 

(9) 

1101 

•2S/12H-33P02S 

114. 0 

10-23-67 

71.3 

42.7 

1101 

(CONT.) 

2-2*-66 

66.2 

76.3 

11-27-67 

70.6 

43.4 

3-25-66 

63.6 

76.7 

12-26-67 

70.1 

43.9 

4-22-66 

63.2 

79.3 

1-22-68 

70.6 

43.4 

5-27-66 

64.1 

76.4 

2-26-68 

69.7 

44.3 

6-24-66 

65.3 

77.2 

3-25-68 

69.3 

44.7 

7-22-66 

66.9 

79.6 

4-22-68 

69.5 

♦  4.5 

8-26-66 

69.6 

72.9 

5-27-68 

69.2 

44.6 

9-23-66 

64.5 

76.0 

6-25-68 

69.9 

44.1 

7-23-68 

73.2 

40.6 

02S/12H-3SK01S 

136.0 

10-03-67 

131.5(5) 

6.9 

1101 

6-27-68 

70.0 

44.0 

10-30-67 

132.9(51 

9.9 

9-24-68 

69.9 

44.1 

11-26-67 
1-02-66 

137.9(51 
131.5(51 

*9 
6.9 

e2S/12«-34A01b 

134.5 

10-09-67 

60.7 

73.8 

1101 

2-27-66 

130.5(5) 

7.9 

10-23-67 

60.0 

74.5 

4-02-66 

134.5(5) 

3.9 

11-13-67 

59.8 

74.7 

4-30-66 

130.5(5) 

7.9 

11-27-67 

59.4 

75.1 

6-03-66 

128.5(5) 

9.9 

12-11-67 

59.1 

75.4 

7-01-66 

129.5(5) 

6.5 

12-26-67 

58.9 

75.6 

7-29-66 

127.5(51 

10.9 

2-13-68 

57.9 

76.6 

9-03-66 

131.5(5) 

6.9 

2-26-68 

57.6 

76.9 

3-11-68 

58.3 

76.2 

02S/12M-35P01S 

129.0 

10-03-67 

100.0(51 

29.0 

1101 

3-28-68 

60.8 

73.7 

10-30-67 

93.0(5) 

36.0 

4-08-68 

58.5 

76.0 

11-26-67 

89.0(5) 

40.0 

4-22-68 

57.6 

76.9 

1-03-66 

90.0(5) 

39.0 

5-27-68 

57.4 

77.1 

2-27-66 

109.0(5) 

20.0 

6-12-68 

59.4 

75.1 

4-30-66 

139.0(51 

-10.0 

6-25-68 

59.4 

75.1 

6-04-66 

141.0(5) 

•12.0 

7-09-68 

60.8 

73.7 

7-01-66 

139.0(5) 

-10.0 

8-14-68 

59.9 

74.6 

7-29-66 

143.0(5) 

-14.0 

6-27-68 

60.6 

73.9 

9-03-66 

144. 0(51 

-15.0 

9.-10-68 

60.9 

73.6 

9-24-68 

61.8 

72.7 

02S/12H-36B01S 

139.0 

10-23-67 
11-27-67 

(2) 
43.2 

95.6 

1101 

•2S/12w-3«G01b 

129.0 

10-30-67 

103. 0<5) 

26.0 

1101 

11-27-67 

43.2 

95.6 

11-30-67 

80.0(5) 

49.0 

12-26-67 

46.6 

92.2 

12-30-67 

78.0(5) 

51.0 

1-22-66 

46.4 

92.6 

1-01-68 

78.0(5) 

51.0 

2-26-66 

47.6 

91.4 

2-01-68 

79.0(5) 

50.0 

3-25-66 

46.3 

92.7 

3-01-68 

79.0(5) 

50.0 

4-22-66 

46.4 

92.6 

4-01-68 

82.0(5) 

47.0 

5-27-66 

46.7 

92.3 

5-01-68 

82.0(5) 

47.0 

6-24-66 

49.6 

89.4 

6-01-68 

86.0(5) 

43.0 

7-01-68 

84.0(5) 

45.0 

02S/12W-36R02S 

133.5 

11-16-67 
1-29-66 

78.0 
79.0(1) 

55.5 
54.5 

1101 

e2S/12H-3«P01S 

12*. 0 

5-01-68 

(0) 

1101 

3-25-66 

5-13-66 

78.0(1) 
61.0(5) 

55.5 

72.5 

62S/12H-34R01S 

129.4 

10-02-67 

83.4(5) 

46.0 

1101 

5-13-66 

60.0(1) 

53.5 

10-30-67 

64.4(5) 

45.0 

7-17-66 

64.0(1) 

49.5 

11-28-67 

86.4(5) 

43.0 

9-25-66 

61.0(1) 

52.9 

1-03-68 

81.4(5) 

46.0 

2-27-68 

79.4(5) 

50.0 

02S/13M-01K01S 

197.5 

11-07-67 

251.0 

-53.5 

1101 

4-30-68 

79.4(5) 

50.0 

4-02-66 

245.7 

-46.2 

6-03-68 

78.4(5) 

51.0 

7-30-68 

78.4(5) 

51.0 

02S/13W-01N01S 

196.0 

11-07-67 

245.5 

-49.5 

1101 

9-03-68 

79.4(5) 

50.0 

4-06-66 

244.0 

-46.0 

82S/12K-35C01S 

145.0 

10-23-67 

72.7 

72.3 

1101 

02S/13H-02M01S 

252.0 

11-07-67 

527.0(1) 

-275.0 

1101 

11-27-67 

70.3(3) 

74.7 

4-04-66 

521.0(1) 

-269.0 

12-26-67 

70.4 

74.6 

1-22-68 

(9) 

02S/13M-02N01S 

2S3.0 

11-07-67 

(4) 

1161 

2-26-68 

70.5 

74.5 

4-04-66 

(41 

3-25-68 

(9) 

4-22-68 

70.8 

74.2 

02S/13M-04001S 

230.8 

11-07-67 

284.9 

-54.1 

1101 

5-27-68 

71.9(3) 

73.1 

4-02-66 

(9) 

6-25-68 

79.4(3) 

65.6 

4-12-66 

285.7 

-54.9 

7-23-68 

74.0 

71.0 

8-27-68 

78.1 

66.9 

02S/13X-05A01S 

227.0 

10-09-67 

(9) 

1101 

9-24-68 

76.8 

68.2 

11-09-67 
4-02-66 

279.6 
278.5 

-52.6 
-51.5 

02S/12M-350025 

142.5 

10-01-67 

80.7 

61.8 

1101 

11-21-67 

79.6(5) 

62.9 

e2S/13M-05B0IS 

224.0 

11-06-67 

300.0(4) 

-76.0 

1101 

12-15-67 

73.6(5) 

68.9 

4-02-66 

(4) 

1-15-68 

73.6(5) 

68.9 

4-05-66 

302.7(3) 

-76. T 

2-15-68 

72.6(5) 

69.9 

3-21-68 

70.7 

71.8 

02S/13M-11R03S 

166.7 

9-02-68 

262.3(9) 

-73.6 

1101 

4-15-68 

78.6(5) 

63.9 

5-07-68 

80.6(5) 

61.9 

02S/13K-11R04S 

187.8 

10-01-67 

266.3(5) 

-76.5 

1101 

6-01-68 

80.6(5) 

61.9 

11-03-67 

300.3(5) 

-112.5 

9-15-68 

79.6(5) 

62.9 

12-03-67 
1-01-66 

263.3(5) 
257.3(5) 

-75.5 

-69.5 

02S/12«-35F01S 

136.5 

10-23-67 

64.6 

71.9 

1101 

2-04-68 

265.3(5) 

-77.5 

11-27-67 

66.2 

70.3 

3-03-66 

263.3(5) 

-75.5 

12-26-67 

64.6 

71.9 

4-01-66 

261.3(5) 

-93.5 

1-22-68 

64.2 

72.3 

5-03-66 

299.3(5) 

-111.5 

2-26-68 

63.7 

72.6 

6-02-66 

260.3(5) 

-72.5 

3-25-68 

63.5 

73.0 

7-01-66 

274.3(5) 

-86.5 

4-22-68 

63.4 

73.1 

6-02-66 

304.3(5) 

-116.5 

5-27-68 

63.1 

73.4 

9-02-68 

259*3(5) 

-71.S 

6-25-68 

69.9 

66.6 

8-27-68 

65.2 

71.3 

•2S/13M-12A0IS 

165.2 

10-31-67 

247.0 

-61.6 

1101 

' 

9-24-68 

66.2 

70.3 

12-31-67 
2-29-66 

239.0 
233.0 

-53.8 

-47.8 

02S/12M-35M12b 

142.5 

10-23-67 

66.4 

76.1 

1101 

4-30-66 

238.0 

-52.8 

11-27-67 

66.6 

75.9 

6-30-66 

239.0 

-53.6 

12-26-67 

65.0 

77.5 

6-31-66 

239.0 

-53.6 

1-22-68 

(9) 

See  page  Ii3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GRCXIM) 

GRCXJNO 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATKDN 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN    GABRIEL    RIVEta 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTAL    PL 

OF   LA   CO 

HYDRO    SUBUMIT                     U 

-05. AO 

COASTAL   PL 

OF    LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U-05.Ae 

CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-0S.A5 

:entral  hydro  subarea 

U-0S.A5 

02S/13H-12C01S 

185. t 

4-04-68 

210.2(4) 

-25.2 

1101     1     02S/13H-15L01S 

190.0 

4-04-68 

85.4 

184.6 

1101 

(CONT.) 

02S/I3i*-12M03S 

lS7.e 

11-06-67 

214.9 

-27.9 

1101 

02S/13M-16e06S 

175.0 

10-04-67 

173.9 

1.1 

1200 

4-08-68 

216.2 

-29.2 

11-02-67 
12-06-67 

176.7 
17.4 

-1.7 
157.6 

02S/13H-13Ael^ 

16a. 5 

11-07-67 

207.4(4) 

-38.9 

1101 

1-04-68 

17.4 

157.6 

4-05-68 

205.2(4) 

-36.7 

2-07-68 

17.3 

157.7 

3-05-68 

176.5 

-1.5 

02S/13M-13E01S 

1S1.4 

11-09-67 

226.2 

-44.8 

1101 

4-05-68 

176.6 

-1.6 

4-04-68 

229.3 

-47.9 

5-03-68 

176.8 

-1.8 

02S/13II-I3E06S 

181.3 

11-09-67 

215.3 

-34.0 

1101 

02S/13W-16O07S 

176.0 

10-04-67 

211.2 

-35.2 

1200 

4-04-68 

216.2 

-34.9 

11-02-67 
12-06-67 

212.5 
212.2 

-36.5 
-36.2 

02S/13M-13F01S 

1*7.7 

10-31-67 

227.0(5) 

-59.3 

1101 

1-04-68 

210.9 

-34.9 

11-30-67 

230.0(5) 

-62.3 

2-07-68 

210.5 

-34.5 

12-31-67 

232.0(5) 

-64.3 

3-05-68 

210.6 

-34.6 

1-31-68 

225.0(5) 

-57.3 

4-05-68 

49.6 

126.4 

5-31-68 

225.0(5) 

-57.3 

6-30-68 

225.0(5) 

-57.3 

02S/13W-20J035 

158.0 

6-25-68 

(0) 

1101 

7-31-68 

225.0(5) 

-57.3 

8-30-68 

225.0(5) 

-57.3 

02S/13M-20R02S 

154.0 

4-05-68 

166.0 

•12.0 

1101 

9-30-68 

228.0(5) 

-60.3 

6-2S-68 

(•) 

02S/13H-13H01S 

162.2 

10-31-67 

187.0(5) 

-24.8 

1101 

02S/13W-20R03S 

152.0 

10-01-67 

194.5(5) 

•42.5 

1101 

11-30-67 

186.0(5) 

-23.8 

11-01-67 

193.5(5) 

-41.6 

12-31-67 

184.0(5) 

-21.8 

11-09-67 

193.0 

-41,0 

1-31-68 

179.0(5) 

-16.8 

12-01-67 

191.5(5) 

-39.5 

2-29-68 

187.0(5) 

-24.8 

1-01-68 

191.5(5) 

-39.5 

3-31-68 

184.0(5) 

-21.8 

2-01-68 

193.5(5) 

-41,5 

4-30-68 

184.0(5) 

-21.8 

3-01-68 

192.5(5) 

-40.5 

5-31-68 

187.0(5) 

-24.8 

4-01-68 

193.5(5) 

-41.5 

6-30-68 

189.0(5) 

-26.8 

4-05-68 

205.8 

-53.8 

7-31-68 

191.0(5) 

•28.8 

5-01-68 

193.5(5) 

-41.5 

8-30-68 

192.0(5) 

-29.8 

8-01-68 

192.5(5) 

-40.5 

9-30-68 

193.0(5) 

-30.8 

9-01-68 

202.5(5) 

-50.5 

e2S/13M-nR01S 

157.8 

11-07-67 

287.3(5) 

-129.5 

1101 

02S/13M-21E01S 

166.0 

10-15-67 

222.9(5) 

-56.9 

1101 

11-29-67 

203.7(8) 

-45.9 

11-15-67 

223.9(5) 

-57.9 

4-04-68 

164.2(8) 

-6.4 

12-15-67 
1-15-68 

225.9(5) 
226.9(5) 

-59.9 

-60.9 

02S/13M-UA01S 

187.0 

10-01-67 

245.4(5) 

-58.4 

1101 

2-15-68 

228.9(5) 

-62.9 

11-01-67 

245.4(5) 

-58.4 

3-07-68 

228.9(5) 

-62.9 

12-03-67 

243.4(5) 

-56.4 

4-01-68 

228.9(5) 

-62.9 

1-01-68 

238.4(5) 

-51.4 

6-15-68 

225.9(5) 

-59.9 

2-04-68 

242.4(5) 

-55.4 

7-15-68 

224.9(5) 

-58.9 

3-03-68 

251.4(5) 

-64.4 

'8-15-68 

223.9(5) 

-57.9 

4-07-68 

243.4(5) 

-56.4 

9-15-68 

222.9(5) 

-56.9 

5-05-68 

247.4(5) 

-60.4 

6-02-68 

239.4(5) 

-52.4 

02S/13M-21K04S 

164.7 

11-06-67 

201.0 

-36.3 

1101 

7-01-68 

247.4(5) 

-60.4 

4-03-68 

206.6 

-41.9 

8-04-68 

248.4(5) 

-61.4 

9-02-68 

238.4(5) 

-51.4 

02S/13H-21K07S 

165.0 

11-06-67 
4-03-68 

228.2 
244.6(1) 

-63.2 

-79.6 

1101 

02S/13M-14H01S 

180.7 

10-01-67 
11-01-67 

224.8(5) 
235.8(5) 

-44.1 
-55.1 

1101 

4-03-68 

248.3(4) 

-83.3 

12-03-67 

219.8(5) 

-39.1 

02S/13W-21008S 

183.6 

11-09-67 

218.0 

-34.4 

1101 

1-01-68 

214.8(5) 

-34.1 

4-03-68 

217.2 

-33.6 

2-02-68 

217.8(5) 

-37.1 

3-03-68 

216.8(5) 

-36.1 

02S/13W-22P02S 

162.0 

10-01-67 

232.0(5) 

-70.0 

UOl 

4-01-68 

224.8(5) 

-44.1 

11-01-67 

235.0(5) 

•73.0 

5-03-68 

232.8(5) 

-52.1 

12-01-67 

230.0(5) 

•68.0 

6-02-68 

219.8(5) 

-39.1 

1-01-68 

228.0(5) 

-66.0 

7-01-68 

229.8(5) 

-49.1 

2-01-68 

237.0(5) 

-75.0 

8-02-68 

225.8(5) 

-45.1 

3-01-68 

228.0(5) 

-66.0 

9-02-64 

224.8(5) 

-44.1 

4-01-68 
5-01-68 

220.0(5) 
230.0(5) 

-58.0 
-68.0 

02S/13H-14H02S 

185.0 

10-01-67 

238.8(5) 

-53.8 

1101 

6-01-68 

234.0(5) 

-72.0 

11-03-67 

237.8(5) 

-52.8 

7-01-68 

235.0(5) 

-73.0 

12-03-67 

233.6(5) 

-48.8 

8-01-68 

237.0(5) 

-75.0 

1-01-68 

231.8(5) 

-46.8 

9-01-68 

237.0(5) 

-75.0 

2-04-68 

235.8(5) 

-50.8 

3-03-68 

236.8(5) 

-51.8 

e2S/13N-23A02S 

162.1 

12-27-67 

(71 

1733 

4-07-68 

243.8(5) 

-58.8 

1-18-68 

a» 

5-05-68 

243.8(5) 

-58.8 

2-08-68 

(7) 

6-02-68 

235.8(5) 

-50.8 

7-01-68 

239.8(5) 

-54.8 

02S/13W-23005S 

178.0 

10-01-67 

238.3(5) 

-60.3 

1101 

8-04-68 

240.8(5) 

-55.8 

11-01-67 

236.3(5) 

-58.3 

9-02-68 

238.8(5) 

-53.8 

12-01-67 
1-01-68 

248.3(5) 
246.3(5) 

-70.3 
-68.3 

e2S/13«-14H03S 

187.0 

10-01-67 

259.9(5) 

-72.9 

1101 

2-01-68 

254.3(5) 

-76.3 

11-03-67 

261.9(5) 

-74.9 

4-01-68 

248.3(5) 

-70.3 

12-03-67 

248.9(5) 

-61.9 

5-01-68 

233.3(5) 

-55.3 

1-01-68 

245.9(5) 

-58.9 

6-01-68 

234.3(5) 

-56.3 

2-04-68 

251.9(5) 

-64.9 

7-01-68 

234.3(5) 

-56.3 

3-03-68 

250.9(5) 

-63.9 

8-01-68 

235.3(5) 

-57.3 

4-01-68 

258.9(5) 

-71.9 

9-01-68 

233.3(5) 

-55.3 

5-03-68 

268.9(5) 

-81.9 

6-03-68 

248.9(5) 

-61.9 

•2S/13H-23H01S 

154.0 

10-01-67 

202.1(5) 

•48.1 

1101 

7-01-68 

253.9(5) 

-66.9 

11-01-67 

197.1(5) 

-43.1 

8-04-68 

255.9(5) 

-68.9 

12-01-67 

204.1(5) 

-50.1 

9-02-68 

249.9(5) 

-62.9 

1-01-68 
2-01-68 

202.1(5) 
195.1(5) 

-48.1 
•41.1 

02S/13M-15C01S 

195.0 

11-06-67 

186.3 

8.7 

1101 

3-01-68 

192.1(5) 

-38.1 

4-04-68 

186.1 

8.9 

4-01-68 
5-01-68 

195.1(51 
199.1(5) 

-41.1 
•45.1 

02S/13«t-15L01S 

190.0 

11-09-67 

86.3 

103.7 

1101 

6-01-68 

197.1(51 

-43.1 

Se«  page  113  for  key  to  lerms  d  obbreviction* 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L   A   SAN   GAttRIEL   RIVER   HYDRO   UNIT 


02S/13»-23M0IS 

(CONT.) 


e2S/13MoZ3J02!> 


154.0 


1«5.7 


02S/13H-2*Q02i> 


146.0 


02S/13H-25C02S 
02S/13tt<-2SD03S 


142.1 


140.0 


02S/13M-25D04b 


142.7 


02S/13H-2SD05S 


02S/13M-2SH01S 


140.7 


13T.0 


02S/13M-2SH03S 


136.0 


•2S/13H-2S001S 


125.0 


HYDrtO    SUBUr 

<IT 

U-OS.AO 

COASTAL 

YORO    SUBAHEA 

U-05.A5 

7-01-68 

199.1(5) 

-45.1 

11*1 

e2S/13M-25a01S 

8-01-68 

206.1(b) 

-52.1 

(CONT.) 

9-01-68 

204.1(5) 

-50.1 

10-01-67 

186.1<5> 

-40.4 

UOl 

11-01-67 

189.1(5) 

-43.4 

12-01-67 

184.1(5) 

-38.4 

1-01-68 

188.1(5) 

-42.4 

2-01-68 

179.1(5) 

-33.4 

02S/13H-27B07S 

3-01-68 

189.1(5) 

-43.4 

4-01-68 

189.1(5) 

-43.4 

5-01-68 

189.1(5) 

-43.4 

6-01-68 

189.1(51 

-43.4 

7-01-68 

189.1(5) 

-43.4 

•-01-68 

194.1(5) 

-48.4 

9-01-68 

199.1(5) 

-53.4 

10-15-67 

175.0(5) 

-29.0 

1101 

11-15-67 

172.0(5) 

-26.0 

11-15-67 

172.0(51 

-26.0 

12-15-67 

171.0(5) 

-25.0 

12-15-67 

171.0(5) 

-25.0 

02S/13W-27ailS 

1-07-68 

171.0(5) 

-25.0 

2-07-68 

171.0(5) 

-25.0 

3-07-68 

176.0(5) 

-30.0 

02S/13W-27819S 

4-01-68 

175.0(5) 

-29.0 

6-15-68 

181.0(5) 

-35.0 

7-15-68 

183.0(5) 

-37.0 

8-21-68 

186.6 

-40.6 

9-15-68 

184.0(5) 

-38.0 

1-17-68 

(0) 

UOl 

■6-11-68 

(0> 

10-01-67 

188.6(5) 

-48.6 

UOl 

11-01-67 

166.6(5) 

-26.6 

12-01-67 

219.6(5) 

-79.6 

1-01-68 

188.6(5) 

-48.6 

02S/13H-27E04S 

2-01-68 

180.6(5) 

-40.6 

3-01-68 

208.6(5) 

-68.6 

4-01-68 

193.6(5) 

-53.6 

5-01-68 

184.6(5) 

-44.6 

7-01-68 

185.6(5) 

-45.6 

8-01-68 

183.6(5) 

-43.6 

9-01-68 

188.6(5) 

-48,6 

10-01-67 

201.0(5) 

-58.3 

UOl 

11-01-67 

203.0(5) 

-60.3 

12-01-67 

192.0(5) 

-49.3 

1-01-68 

190.0(5) 

-47.3 

02S/13M-28601S 

2-01-68 

194.0(5) 

-51,3 

3-01-68 

196.0(5) 

-53.3 

4-01-68 

198.0(5) 

-55.3 

6-01-68 

198.0(5) 

-55.3 

6-01-68 

202.0(5) 

-59.3 

7-01-68 

203.0(5) 

-60.3 

8-01-68 

204.0(5) 

-61.3 

9-01-68 

210.0(5) 

-67.3 

10-01-67 

147.5(5) 

-6.8 

UOl 

11-01-67 

146.5(5) 

-5.8 

12-01-67 

182.5(1) 

-41.8 

1-01-68 

180.5 

-39.6 

02S/13M-28602S 

6-11-68 

(0) 

10-03-67 

158.7(5) 

-21.7 

UOl 

11-02-67 

158.7(5) 

-21.7 

12-05-67 

153.7(5) 

-16.7 

1-03-68 

148.7(5) 

-11.7 

2-07-68 

153.7(5) 

-16.7 

3-06-68 

148.7(5) 

-11.7 

4-11-68 

143.7(5) 

-6.7 

5-02-68 

158.7(5) 

-21.7 

6-03-68 

153.7(5) 

-16.7 

7-05-68 

158.7(5) 

-21.7 

S-06-68 

178.7(5) 

-41,7 

e2S/13W-2SG03S 

9-05-68 

158.7(5) 

-21,7 

10-03-67 

163.5(51 

-27.5 

UOl 

11-02-67 

163.5(5) 

-27,5 

12-05-67 

158.5(5) 

-22.5 

1-03-68 

163.5(5) 

-27.5 

1-17-68 

173.5(6) 

-37.5 

1-17-68 

146.2(6) 

-10.2 

2-07-68 

113.5(6) 

22.5 

3-06-68 

103.5(6) 

32.5 

4-11-68 

163.5(6) 

-27.5 

5-02-68 

118.5(6) 

17.5 

6-03-68 

138.5(6) 

•2,5 

7-05-68 

138.5(6) 

-2,5 

02S/13M-28H01S 

8-09-68 

138.5(6) 

-2.5 

9-05-68 

138.5(6) 

-2.5 

10-01-67 

143.7(5) 

•18.7 

UOl 

11-01-67 

152.7(5) 

-27.7 

12-01-67 

151.7(5) 

-26.7 

1-01-68 

153.7(5) 

-28.7 

2-01-68 

146.7(5) 

-21.7 

u-o5.eo 

COASTAL  PL  Of  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


U-OS.AO 


125.0 


157.0 


157.0 


157.0 


142.5 


142.0 


142.0 


142.0 


142.0 


3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01^68 
7-01-66 
8-01-66 
9-01-66 

10-31-67 
U-30-67 
12-31-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-31-68 
4-30-66 
5-30-66 
6-30-66 
7-31-66 
6-31-68 
9-30-68 

11-09-67 
11-13-67 

10-31-67 
11-30-67 
12-31-67 
1-31-66 
2-29-68 
3-31-66 
4-30-66 
5-31-66 
6-30-66 
7-31-66 
8-31-66 
9-30-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-15-66 
2-15-66 
3-15-66 
4-15-66 
5-07-66 
6-01-66 
8-07-66 
9-07-66 

10-30-67 
11-21-67 
12-15-67 
1-15-66 
2-21-68 
3-21-68 
4-15-68 
5-15-68 
6-15-68 
7-21-68 
8-30-68 
9-07-68 

10-21-67 
11-21-67 
12-21-67 
1-15-68 
2-07-66 
3-01-68 
4-07-66 
5-15-68 
6-15-68 
7-15-68 
6-15-66 
9-07-66 

10-01-67 

11-01-67 

U-27-67 

12-07-67 

1-15-68 

2-15-68 

3-15-68 

4-15-68 

5-07-68 

6-01-68 

7-15-68 

8-30-68 

9-15-66 

10-15-67 
U-15-67 
12-15-67 
1-07-66 
2-07-66 
3-01-66 
4-19-66 
5-15-66 
6-15-68 


136.7(51 
143.7(5) 
143.7(5) 
143.7(5) 
143.7(5) 
144.7(5) 
151.7(5) 

215.5(5) 
212.5(5) 
205.5(5) 
207.5(5) 
205.5(5) 
207.5(5) 
207.5(5) 
212.5(5) 
215.5(5) 
215.5(51 
219.5(5) 
221.5(5) 

(9) 
(6) 

213.5(5) 
208.5(5) 
203.5(5) 
207.5(5) 
204.5(5) 
208.5(5) 
207.5(5) 
211.5(5) 
213.515) 
215*5(5) 
221.5(5) 
225.5(5) 

183,0(5) 
185.0(5) 
185.0(5) 
185.0(5) 
185.0(5) 
185.0(5) 
165,0(5) 
179.0(5) 
160.0(5) 
182.0(5) 
177.0(5) 

177.4 

177,4 

182.3(5) 

163,3(5) 

162,3(5) 

180.3(5) 

183.3(5) 

183.3(5) 

183.3(5) 

184.4 

164*4 

182.3(5) 

177,6 

177.6 

177.6 

177.3(5) 

177,8 

178,6 

177,3(5) 

160*3(5) 

182.3(5) 

184.3(5) 

186.3(5) 

166.3(5) 

164.7 

164.7 

164.7 

190.4(5) 

189.4(5) 

190.4(5) 

188.4(5) 

189.4(5) 

187.4(5) 

187*4(5) 

166.4(5) 

184.7 

163.4(5) 

121*0(5) 

121.0(5) 

120.0(5) 

120,0(5) 

120*6 

119.6 

119.0(5) 

124*0(5) 

129.0(5) 


-13.7 
•18.7 
-16.7 
-16*7 
-16.7 
-19*7 
-26*7 

-56.9 
-55.5 

-48.5 
-50.5 
-48.5 
-50.5 
-50.5 
-55.5 
-58.5 
-58.5 
-62.5 
-64.5 


•56.5 
-51.5 
-46.5 
-50.5 
-47.5 
-51.5 
-50.5 
-54.5 
-56.5 
-58*5 
-64.5 
-68.5 

-40.5 
-42*5 
-42.5 
-42.5 
-42*5 
-42.5 
-42.5 
-36.5 
-37.5 
-39.5 
-34.5 

-35*4 
•35*4 

•40.3 
-41*3 
-40*3 
-36.3 
-41.3 
-41*3 
-41.3 
-42*4 
-42*4 
-40.3 

-35.6 
-35.6 
-35.8 
-35.3 
-35.6 
-36.6 
-35.3 
-36.3 
-40.3 
-42.3 
•44.) 
-44.3 

-♦?.T 
-42.T 
-42.T 
-46.4 

-47.4 
-46.4 
-46*4 
-47.4 
-45.4 
-45.4 
-44.4 
-42.7 
•41.4 

21.0 
21.0 
22.0 
22*0 

?!•♦ 
22.4 
23.0 

18.0 
13.0 


U-05.A9 
UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


See  page  113  for  key  to  terms  S  obbreviofions 


-2BS- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GfKXMO 

SURFACE 

ELEVATION 

m    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 

SUP»>LY- 

ING 

DATA 


STATE    WELL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   GABRIEL    RIVER    HYDRO   UNIT 


COikSTAL   PL    OF    LA    CO    HYDRO    SUBUNIT 
CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 


U«OS.AO 


02S/13W-2SH01S 
(CONT.) 


02S/13tl-31C02b 


02S/13X-32C04S 


02S/13K-32F02S 


02S/13«-32R06S 


02S/13M-32R07S 


02S/13M-32R08S 


02S/13*-32R09S 


02S/13«-32R12S 


e2S/13H-34D01S 

02S/13«-34002S 

02S/t3«i-3«003S 
02S/13M-3«00«S 


142.0  7-15-68 

8-15-68 
9-15-68 

132.9         11-06-67 
4-10-68 

130.0  10-04-67 
11-02-67 
12-06-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-05-68 
4-05-68 
5-03-68 
6-27-68 
7-18-68 
8-16-68 
9-19-68 

128.0  10-12-67 
11-19-67 
12-28-67 
1-18-68 
2-08-68 
2-15-68 
3-14-68 
4-17-68 
5-03-68 
6-27-68 
7-18-68 
8-16-68 
9-19-68 

118.0         11-09-67 

11-24-67 

3-28-68 

7-11-68 

117,0  10-12-67 
11-16-67 
12-22-67 
1-12-68 
2-09-68 
3-14-68 
4-12-68 
5-08-68 
6-13-68 
7-18-68 
8-16-68 
9-19-68 

117.0         11-09-67 

11-24-67 

3-28-68 

117.0  10-04-67 
11-02-67 
12-06-67 
1-04-68 
2-07-68 
4-05-68 
5-03-68 
6-07-68 
7-03-68 
8-02-68 
9-04-68 

118.0  10-12-67 
11-16-67 
12-22-67 

1-12-68 
2-09-68 
3-14-68 
4-12-68 
5-08-68 
6-13-68 
7-18-68 
8-16-68 
9-19-68 

126.1  10-01-67 
11-05-67 
12-02-67 

7-05-68 
8-02-68 
9-08-68 

130.3        10-01-67 

11-05-67 

12-02-67 

7-31-68 

127.1         12-04-67 


127.0 


10-01-67 
11-05-67 
12-02-67 


134. 0<5) 
139.0(5) 
144.0(5) 

191.0 
190.1 

200.9 
200.6 
199.3 
197.3 
197.7 
197.0 
196.7 
197.9 
198.9 
200.9 
200.9 
200.9 

207.0 
207.0 
204.0 
204.0 
(0) 
204.0 
203.0 
203.0 
203.0 
203.0 
203.0 
204.0 
205.0 

(1) 
217.0 
302.0(1 
151.0(5 

321.8(1 
323.8(1 
324.8(1 
322.8(1 
299.8(1 
300.8(1 
297.8(1 
293.8(1 
297.8(1 
300.8(1 
303.8(1 
303.8(1 

(1) 
205.0 
296.0(1) 

200.0 
199.6 
196.5 
196.3 
196.3 
194.4 
197.1 
190.7 
188.6 
200.2 
198.0 

313.0(1) 
309.0(1) 
311.0(1) 
308.0(1) 
309.0(1) 
308.0(1) 
305.0(1) 
296.0(1) 
322.0(1) 
327.0(1) 
317.0(1) 
315.0(1) 

113.0(5) 
113.0(5) 
109.0(5) 
107.0(5) 
107.5(5) 
111.0(5) 

120.0(5) 

118.0(5) 

114.0(5) 

(0) 

(6) 

112.7(5) 
112.7(5) 
108.7(5) 


-83.0 
-82.6 
-79.5 
-79.3 
-79.3 
-77.4 
-80.1 
-73.7 
-71.6 
-83.2 
-81.0 

-195.0 
•191.0 
-193.0 
-190.0 
-191.0 
-190.0 
-187.0 
-178.0 
-204.0 
-209.0 
-199.0 
-197.0 

13.1 
13.1 
17.1 
19.1 
18.6 
15.1 

10.3 
12.3 
16.3 


14.3 
14.3 
18.3 


U-05.A5 


1101 


u-e5.oe 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


U-05.A0 


1101 


1200 


8.0 

3.0 

-2.0 

-58.1 
-57.2 

-70.9 
•70.6 
-69.3 
•67.3 
-67.7 
-67.0 
-66.7 
-67.9 
-68.9 
-70.9 
•70.9 
-70.9 

-79.0 
-79.0 
-76.0 
-76.0 

-76.0 
-75.0 
-75.0 
-75.0 
•75.0 
-75.0 
•76.0 
•77.0 


UOl 
-99.0    1200 
-184.0 
-33.0 


1200 


1200 


-204.8 
-206.8 
•207.8 
-205.8 
-182.8 
-183.8 
-180.8 
-176.8 
-180.8 
-183.8 
-186.8 
-186.8 


UOl 
-88.0    1200 
-179.0 


1200 


1200 


1101 


UOl 


UOl 
UOl 


e2S/l3M-34004S 
(CONT.) 


02S/13M-3SA01S 


127.0 


121.0 


02S/13W-36B01S 


122.0 


02S/13X-36F01S 
02S/13H-36F02S 


120.0 
120.0 


02S/13>*-36(J01S 


02S/14W-03K01S 


114.0 


110.0 


02S/14M-03K03S 


110.0 


02S/14M-03001S 

02S/14M-04N01S 

02S/14M-05C03S 
02S/14M-0SC04S 


110.7 

105.0 

80.0 
85.0 


02S/14H-OS008S 


88.0 


7-05-68 
8-02-68 
9-18-68 

11-09-67 
12-04-67 
4-08-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

10-01-67 
11-01-67 
1-01-68 
1-25-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
9-01-68 

12-04-67 

10-01-67 
U-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
9-01-68 

10-01-67 

11-01-67 

11-09-67 

4-08-68 

10-07-67 
11-04-67 
12-02-67 
1-06-68 
2-03-68 
3-02-68 
4-01-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-02-68 

10-07-67 
11-04-67 
12-02-67 
1-06-68 
2-03-68 
3-02-68 
4-01-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-02-68 

10-07-67 

11-04-67 

12-02-67 

1-06-68 

2-03-68 

3-02-68 

11-08-67 

11-10-67 

4-12-68 

11-08-67 
1-16-68 

10-15-67 
11-07-67 
12-21-67 
1-15-68 
2-07-68 
3-15-68 
4-15-68 
5-07-68 
6-01-68 
7-07-68 
8-07-68 
9-15-68 

10-15-67 

11-08-67 

11-15-67 

12-21-67 

1-15-68 

2-07-68 

3-07-68 

4-12-68 

4-15-68 

5-07-68 

6-01-68 

9-07-68 


106.7(51 
108.7(5) 
113.7(51 

143.2(41 

(0) 
135.7 
146.7(5) 
148.7(5) 
146.7(5) 

135.8(5) 

131.8(5) 

119.8(5) 

125.8 

123.8(5) 

122.8(5) 

123.8(5) 

116.8(5) 

(6) 

135.0(5) 

135.0(5) 

123.0(5) 

123.0(5) 

132.6 

125.0(5) 

127.0(5) 

137.0(5) 

134.0(5) 

122.0 

(6) 
124.5 

(6) 

164.2 
164.3 
164.5 
163.9 
163.7 
163.5 
163.5 
163.5 
163.9 
164.3 

164.2 
164.3 
164.2 
163.9 
163.7 
163.5 
163.5 
163.5 
163.9 
164.2 

148.5 
151.6 
124.9 
124.1 
128.9 
134.7 

173.8 
172.4 
170.2 

151.4(5) 
(6) 

165.0(5) 
164.0(5) 
162.0(5) 
163.0(5) 
160.0(5) 
160.0(5) 
160.0(5) 
160.0(5) 
161.0(5) 
159.0(5) 
161.0(5) 
159.0(5) 

162.0(5) 

160.9 

164.0(5) 

160.0(5) 

159.0(5) 

161.0(5) 

162.0(5) 

160.9 

162.0(5) 

162.0(5) 

163.0(5) 

159.0(5) 


20.3 
18.3 
13.3 


-13.8 
-9.8 

2.2 
-3.8 
-1.8 

-.8 
-1.8 

5.2 


15 

15 

-3 

-3 

12 

-5 

-7 

17 

14 

-8 

>0 

10 

>5 

54 

•  2 

54 

>3 

54 

.5 

53 

.9 

53 

.7 

53 

.5 

53 

>5 

53 

>5 

53 

.9 

54 

>3 

54 

i2 

54 

.3 

54 

>2 

53 

.9 

53 

.7 

53 

.5 

53 

.5 

53 

.5 

53 

.9 

54 

>2 

37 

.8 

40 

.9 

14 

.2 

13 

>4 

18 

.2 

24 

>0 

68 

.8 

67 

>4 

65 

.2 

71 

•  4 

80 

.0 

79 

•  0 

77 

>0 

78 

.0 

75 

lO 

75 

>t 

75 

•  0 

75 

>0 

76 

>0 

74 

.0 

76 

■  0 

74 

.0 

74 

>• 

72 

>9 

76 

>• 

72 

.0 

71. 

.0 

73 

0 

74 

>0 

72 

>9 

74 

.0 

74 

0 

75 

0 

71 

•  0 

U-0S.A5 
UOl 


-22.2        UOl 

-14.7 
-25.7 
-27.7 
-25.7 


UOl 


UOl 
UOl 


UOl 


UOl 


UOl 


UOl 

UOl 

UOl 
UOl 


UOl 


See  page  il3  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 


-206- 


TABLE    C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROONO 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

CnOUNO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SUNFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMeCR 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    KHATER 
SURFACE 
IN  FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
t  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

suPPLYme 

DATA 

L 

A    SAN   6ABR1EL   RIVCH   HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTAL    PL    OF    LA   CO   MY0«O   SOBUHIT                     U-05.A0                                               COASlAL   PL    Of    LA    CO  MYO«0    SueuNIT                     0- 

>0S.A8 

CCNTHAL    HYDRO    SUBAHEA 

U-05.A5                                               CENTRAL   HYDHO    SUBAHEA 

U-05.A5 

02S/1AM-UF02S           101.0         11-29-67 

171.6 

-70.6 

1181 

•2S/1AM-10O01S           132.0        12-05-67 

(Ot 

1101 

(CONT.)                                               12-29-67 

12-29-67 

166.8(5) 
171.9 

-65.8 
•70.9 

02S/14X-10Q02S           126.3         10-24-67 

196.315) 

-70.0        1101 

1-25-68 

166.«(5I 

•65.8 

10-24-67 

197.8 

-71.5 

1-25-68 

170.9 

•*9«« 

11-28-67 

19^.3(5) 

-68.0 

2-29-68 

169.7 

-♦•.7 

11-28-67 

197.1 

-70.8 

2-29-68 

16A.8(5) 

•63.8 

12-30-67 

192.3(5) 

-66.0 

3-28-68 

16^.8(5) 

•63.8 

12-30-67 

194.9 

-68.6 

3-28-68 

170.9 

•69.9 

1-25-68 

192.3(5) 

-66.0 

♦-25-68 

16^.8(5) 

-63.8 

1-25-68 

193.1 

-66.8 

♦-25-68 

170.3 

•69.3 

2-29-68 

193.3(5) 

-67.0 

5-28-68 

167.8(5) 

•66.8 

2-29-68 

196.1 

-69.8 

5-28-68 

173.8 

•72.8 

3-28-68 

189.3(5) 

-63.0 

6-22-68 

170.5 

-69.5 

3-28-68 

194.2 

-67.9 

7-25-68 

166*8(5> 

•63.8 

♦-25-68 

191.3(5) 

-65.0 

7-25-68 

171.6 

•70.6 

♦-2S-68 

194.9 

-68.6 

8-30-68 

167.8(51 

•66^8 

5-29-68 

196.3(5) 

-70.0 

9-29-68 

168.8(5) 

•67.8 

5-29-68 

199.9 

-73.6 

6-2*-68 

195.3(5) 

-69.0 

e2S/l^H-lSA0lS           122.3        12-05-67 

(0) 

1101 

6-2^-68 

198.3 

-72.0 

7-25-68 

194.3(5) 

-68.0 

02S/1^M-22N0^S           1^1.0        10-02-67 

120.0(5) 

21.0 

5861 

7-25-68 

197.6 

-71.3 

11-02-67 

181.5(5) 

•♦0.5 

8-30-68 

197.3(5) 

-71.0 

12-01-67 

180.5(5) 

•39.5 

9-29-68 

196.3(5) 

-70.0 

12-29-67 
2-01-68 

180.5(5) 
181.0(5) 

•39.5 

-♦0.0 

02S/1^M-UC01S           129.9        10-25-67 

195.1(5) 

-65.2        1101 

3-01-68 

181.0(5) 

-♦0.0 

10-25-67 

193.9 

-64.0 

4-01-68 

181.5 

•♦0.5 

5050 

11-28-67 

193.1(5) 

-63.2 

4-01-68 

181.5(6) 

•♦0.5 

5061 

11-28-67 

194.3 

-64.4 

5-02-68 

180.0(5) 

-39.0 

12-27-67 

194.1(5) 

-64.2 

5-31-68 

179.6(5) 

-38.6 

12-27-67 

194.7 

-64.8 

6-30-68 

180.0(5) 

-39.0 

1-25-68 

191.1(5) 

-61.2 

7-31-68 

180.0(5) 

-39.0 

1-25-68 

193.2 

-63.3 

9-03-68 

184.0(5) 

•♦3.0 

3-02-68 

191.2(5) 

-61.3 

9-30-68 

181.0(6) 

-♦0.0 

3-02-68 

192.1 

-62.2 

3-28-68 

188.1(5) 

-58.2 

02S/1^W-22P01S           155.0        10-17-67 

199.6 

-♦♦.6 

5050 

3-28-68 

189.6 

-59.7 

♦-01-68 

199.3 

-♦♦.3 

♦-25-68 

187.1(5) 

-57.2 

♦-25-68 

187.9 

•58.0 

•2S/1^«-22P02S           160.5        10-02-67 

213.5(5) 

•53.0 

5061 

♦-25-68 

187.9 

-58.0 

10-17-67 

211.3 

•50.8 

5050 

5-26-68 

187.1(5) 

-57.2 

11-02-67 

211.015) 

-50.5 

5061 

5-26-68 

187.9 

-58.0 

12-01-67 

213.0(5) 

-52.5 

6-25-68 

186.1(5) 

-56.2 

12-29-67 

213.0(5) 

•52.5 

6-25-68 

187.1 

-57.2 

2-01-68 

211.0(5) 

-50.5 

7-26-68 

188.1(5) 

•58.2 

3-01-68 

212.0(5) 

•51.5 

7-26-68 

189.9 

•60. • 

♦-01-68 

210.0 

-♦9.5 

5050 

8-30-68 

186.1(5) 

-56.2 

♦-01-68 

210.0(6) 

-♦9.5 

5061 

9-29-68 

187.1(5) 

-57.2 

5-02-68 
5-31-68 

211.0(5) 
211.0(5) 

•50.5 
•50.5 

02S/UH-14Ct2S           190.7        10-2^-67 

196.0(5) 

•65.3        llOl 

6-30-68 

210.0(5) 

•♦9.5 

10-2^-67 

198.1 

•67.4 

7-31-68 

210.0(5) 

•♦9.5 

11-28-67 

196.0(5) 

-65.3 

9-03-68 

211.0(5) 

-50.5 

11-28-67 

198.8 

-68.1 

9^30^6S 

211.0(5) 

-50.5 

12-27-67 

195.015) 

-6^.3 

12-27-67 

199.8 

•69.1 

•2S/16U-22P03S           167.0        10-19-67 

215*7 

-♦8.7 

5050 

1-25-68 

195.0(5) 

•6^.3 

♦-03-6S 

213.7 

-66.7 

1-25-68 

199.2 

•68.5 

2-28-68 

195.0(5) 

•6^.3 

02S/UI'-22P0^S           170.0        ie-19^67 

218.6 

-68.6 

5050 

2-28-68 

197.0 

•66.3 

♦-03-68 

217.1 

-♦7.1 

3-28-68 

194.0(5) 

•63.3 

3-28-68 

197.2 

-66.5 

02S/1^M-23C02S           159.0        10-02-67 

29.5 

129. S 

1181 

♦-25-68 

194.0(5) 

-63.3 

10-06-67 

26.2 

132.8 

♦-25-68 

197.0 

-66.3 

10-09-67 

28.8 

130.2 

5-27-68 

196.0(5) 

-65.3 

10-13-67 

27.0 

132.8 

5-27-68 

200.0 

-69.3 

10-16-67 

23.7 

135.3 

6-22-68 

199.8 

•69.1 

10-20-67 

27.5 

131.5 

7-25-68 

193.0(5) 

-62.3 

10-23-67 

26.6 

132.4 

7-25-68 

198.3 

•67.6 

10-27-67 

26.8 

132.2 

8-30-68 

196.0(5) 

-65.3 

10-30-67 

28.6 

130.4 

B-30-68 

199.9 

-69.2 

11-03-67 

25.2 

133.8 

9-29-68 

196.0(5) 

•65.3 

11-06-67 
11-10-67 

26.4 
28.5 

132.6 
130.5 

02S/UH-UC85S           129.7        10-24-67 

191.0(5) 

•61.3        1101 

11-13-67 

26.4 

132.6 

ie-2^-67 

191.1 

-61. ♦ 

ll-20^67 

30.0 

129.0 

11-28-67 

188.0(5) 

-58.3 

11-26-67 

24.2 

136.8 

11-28-67 

190.3 

-60.6 

11-27-67 

24.2 

13^.8 

12-27-67 

188.0(5) 

-58.3 

12-01-67 

2^.3 

13^.7 

12-27-67 

190.7 

-61.0 

12-06-67 

23.8 

135.2 

1-25-68 

186.0(5) 

-56.3 

12-08-67 

26. ♦ 

132.6 

1-25-68 

188.0 

-58.3 

12-11-67 

27.2 

131.8 

2-27-68 

187.0(5) 

-57.3 

12-15-67 

29.1 

129.9 

2-27-68 

189.0 

•59.3 

12-19-67 

25.7 

133.3 

3-28-68 

185.0(5) 

-55.3 

12-26-67 

2^*^ 

134.6 

3-28-68 

187.8 

-58.1 

12-29-67 

26.6 

132.6 

♦-24-68 

188.0(5) 

•58.3 

1-82-6S 

129.6 

29.6 

♦-24-68 

188.8 

•59.1 

1-02-68 

28.9 

130.1 

5-26-68 

192.0(5) 

-62.3 

1-08-68 

22.7 

136.3 

5-26-68 

192.8 

-63.1 

1-12-68 

26.1 

132.9 

6-22-68 

191.8 

-62.1 

1-15-68 

28.1 

130.9 

7-26-68 

189.0(5) 

-59.3 

1-15-68 

28.1 

130.9 

7-26-68 

189.8 

-60.1 

1-19-68 

28.6 

130.6 

8-30-68 

194.0(5) 

-6^.3 

1-22-68 

29.0 

130.0 

9-29-68 

193.0(5) 

-63.3 

1-26-68 
1-29-68 

26.2 

23.7 

132.8 
135.3 

02S/|^M-1^F02S           1(1.0        10-2^-67 

16T.a<SI 

-66.8         1101 

2-02-68 

27.7 

131.3 

10-2^-67 

172.5 

-71.5 

2-05-68 

27.7 

131.3 

11-29-67 

165.815) 

•»♦.• 

2-13-68 

27.1 

131.9 

See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURfACE 

DATE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURfACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

SURFACE 

SURFACE 

DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

L 

A    SAN   6ABR1EL   KIVER 

HYDRO  UNIT                u-e5.e« 

COASTAL    PL 

OF    LA    CO 

HYOHO    SUBUNIT                       U 

-05. AO 

COASTAL   PL 

OF    LA    CO 

HYDRO    SUBUNIT                     \1 

-05. AO 

CENTRAL    HYDRO    SUBAHEA 

U-05.A5                                               CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A5 

02S/14M-23C02S 

1S9.8 

2-19-68 

31.2 

127.8 

1101 

03S/11M-01P01S 

264.0 

3-25-68 

198.5 

65.5 

1101 

(CONT.) 

3-04-68 

33.5 

12S.5 

(CONT.) 

5-15-68 

196.5 

67.5 

3-11-68 

29.3 

129.7 

9-19-68 

196.5 

67.5 

3-18-68 

25.3 

133.7 

3-25-68 

29.2 

129.8 

03S/11H-01P02S 

266.0 

11-15-67 

40.0(5) 

226.0 

1101 

4-22-68 

24.7 

134.3 

1-29-68 

33.0(5) 

233.0 

5-27-68 

30.4 

128.6 

3-25-68 

32.0(5) 

234.0 

6-24-68 

35.0 

124.0 

5-15-68 

31.0(5) 

235.0 

8-26-68 

DRV 

7-17-68 

33.0(5) 

233.0 

9-23-68 

DRY 

9-19-68 

33.0(5) 

233.0 

02S/14M-23H02b 

136.7 

10-13-67 

241.5(1) 

-104.8 

1200 

03S/11H-02K01S 

216.0 

11-15-67 

181.0(5) 

35.0 

1101 

11-16-67 

239.5(1) 

-102.8 

1-29-68 

180.0(5) 

36.0 

12-13-67 

239.5(1) 

-102.8 

3-25-68 

178.0(5) 

38.0 

1-12-68 

239.5(1) 

-102.8 

5-16-68 

167.0(5) 

49.0 

2-15-68 

239.5(1) 

-102.8 

7-17-68 

170.0(5) 

46.0 

3-14-68 

239.5(1) 

-102.8 

9-19-68 

178.0(5) 

38.0 

4-12-68 

239.5(1) 

-102.8 

5-17-68 

239.5(1) 

-102.8 

03S/11H-02001S 

214.0 

11-15-67 

167.0(5) 

47.0 

1101 

6-19-68 

239.5(1) 

•102.8 

1-29-68 

166.0(5) 

48.0 

7-11-68 

239.5(1) 

-102.8 

3-25-68 

161.0(5) 

53.0 

8-16-68 

239.5(1) 

-102.8 

5-16-68 

159.0(5) 

55.0 

9-13-68 

239.5(1) 

•102.8 

9-17-68 

173.0(5) 

41.0 

02S/14*-23H03S 

136.0 

10-04-67 
11-02-67 
12-06-67 

(11 

1200 

03S/11M-04M02S 

150.0 

11-06-67 
4-16-68 

43.9 

44.2 

106.1 
105.8 

1101 

1-04-68 

(1) 

03S/11H-OSB03S 

161.5 

10-23-67 

52.0 

109.5 

1101 

2-07-68 

<i) 

11-27-67 

51.9 

109.6 

3-05-68 

(1) 

12-26-67 

51.7 

109.8 

4-05-68 

(i> 

1-22-68 

51.7 

109.8 

5-03-68 

(1) 

2-26-68 

51.7 

109.8 

6-07-68 

(1) 

3-25-68 

52.9 

108.6 

7-03-68 
8-02-68 
9-04-68 

(1) 
(1) 
(1) 

4-22-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-22-68 

51.8 
51.9 
52.2 
52.7 

109.7 
109.6 
109.3 
108.8 

02S/14M-23H06S 

135.7 

10-13-67 

257.6(1) 

-121.9 

1200 

8-26-68 

52.7 

108.8 

11-16-67 

256.6(1) 

-120.9 

9-23-68 

52.4 

109.1 

12-13-67 

255.0(1) 

-119.3 

1-12-68 

255.0(1) 

-119.3 

.    03S/11M-05H03S 

161.0 

11-15-67 

55.0 

106.0 

1101 

2-15-68 

255.6(1) 

-119.9 

1-26-68 

55.0 

106.0 

3-14-68 

257.0(1) 

-121.3 

3-25-68 

53.0 

108.0 

4-12-68 

257.0(1) 

-121.3 

5-15-68 

55.0 

106.0 

5-17-68 

257.0(1) 

-121.3 

7-17-68 

56.0 

105.0 

6-19-68 
8-16-68 

257.5(1) 
201.0(5) 

-121.8 
-65.3 

9-19-68 

54.0 

107.0 

9-19-68 

262.0(1) 

-126.3 

03S/11W-05N04S 

151.0 

11-0^6-67 

96.7 

54.3 

1101 

02S/14H-2460U 

138.6 

11-06-67 

102.8 

35.8 

1101 

03S/11W-05R02S 

171.0 

10-23-67 

81.8 

89.2 

1101 

4-10-68 

101.1 

37.5 

11-27-67 
1-22-68 

81.5 
(2) 

89.5 

02S/14H-27C01S 

158.6 

10-19-67 
4-03-68 

«9) 
(9) 

5050 

1-24-68 

2-26-68 
3-25-68 

(2) 
81.0 
80.6 

90.0 
90.4 

02S/14H-27C07S 

165.0 

10-19-67 
4-03-68 

(9) 
(9) 

5050 

4-22-68 
5-27-68 
6-24-68 

81.2 
80.6 
80.9 

89.8 
90.4 
90.1 

02S/14K-27C09S 

158.0 

10-19-67 

219.2 

-61.2 

5050 

7-22-68 

80.5 

90.S 

4-03-68 

208.5 

-50.5 

8-26-68 
9-23-68 

78.8 
79.0 

92.2 
92.0 

02S/14M-2T004S 

173.0 

10-02-67 

222.5(5) 

-49.5 

5061 

10-17-67 

227.9 

•54.9 

5050 

03S/11W-07B02S 

123.0 

10-23-67 

89.8 

33.2 

1101 

11-02-67 

228.0(5) 

-55.0 

5061 

11-27-67 

88.8 

34.2 

12-01-67 

223.0(5) 

-50.0 

12-26-67 

89.2 

33.8 

12-29-67 

222.5(b) 

-49.5 

1-22-68 

88.9 

34.1 

2-01-68 

221.5(5) 

-48.5 

2-26-68 

88.3 

34.7 

3-01-68 

221.5(5) 

-48.5 

3-25-68 

90.9 

32.1 

4-01-68 

222.0 

-49.0 

5050 

4-22-68 

88.4 

34.6 

4-01-68 

222.2(6) 

-49.2 

5061 

5-27-68 

88.5 

34.5 

5-02-68 

222.0(5) 

-49.0 

6-24-68 

89.2 

33.8 

5-31-68 

222.5(5) 

-49.5 

7-22-68 

89.6 

33.4 

6-30-68 

221.5(5) 

-48.5 

8-26-68 

89.9 

33.1 

7-31-68 

221.5(5) 

-48.5 

9-23-68 

90.2 

32.8 

9-03-68 

220.5(5) 

-47.5 

9-30-68 

220.5(5) 

-47.5 

03S/11H-07C08S 

116.0 

11-16-67 
1-29-68 

207.0(1) 
78.0(5) 

-91.0 
38.0 

1101 

02S/14M-27O07S 

141. t 

10-02-67 

113.4(5) 

27.6 

5061 

3-25-68 

78.0(5) 

38.0 

10-17-67 

188.2 

-47.2 

5050 

5-13-68 

82.0(5) 

34.0 

11-02-67 

188.4(6) 

-47.4 

5061 

7-17-68 

223.0(1) 

-107.0 

12-01-67 

188.4(5) 

-47.4 

9-25-68 

83.0(5) 

33.0 

12-29-67 

194.4(b) 

-53.4 

2-01-68 

194.4(5) 

-53.4 

03S/11H-07E01S 

116.0 

10-21-67 

94.1(5) 

21.9 

1101 

3-01-68 

194.4(5) 

-53.4 

11-15-67 

93.1(5) 

22.9 

4-01-68 

190.5 

-49.5 

5050 

12-15-67 

91.1(5) 

24.9 

4-01-68 

190.7(6) 

-49.7 

5061 

1-15-68 

88.1(5) 

27.9 

5-02-68 

193.4(5) 

-52.4 

2-15-68 

88.1(5) 

27.9 

5-31-68 

192.4(5) 

-51.4 

3-15-68 

89.1(5) 

26.9 

6-30-68 

192.0(5) 

-51.0 

4-15-68 

90.1(5) 

25.9 

7-31-68 

191.4(5) 

-50.4 

5-07-68 

91.1(5) 

24.9 

9-03-68 

192.4(5) 

-51.4 

6-01-68 

92.1(5) 

23.9 

9-30-68 

190.4(61 

-49.4 

7-15-68 
8-07-68 

94.1(5) 
92.1(5) 

21.9 
23.9 

03S/11M-01P«1S 

264.0 

10-02-67 
11-01-67 

213.5 
202.5 

SO. 5 

61.5 

1101 

9-15-68 

93.1(5) 

22.9 

11-15-67 

206.5 

S7.S 

03S/11W-07E02S 

117.0 

10-15-67 

90.0(5) 

27.0 

1101 

11-30-67 

201.5 

*2.S 

11-15-67 

90.0(5) 

27.0 

1-29-68 

201.5 

62.5 

12-15-67 

86.0(5) 

31.0 

See  page  113  for  key  to  terrrw  8  obbreviations 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUtgO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


ONOUNO 

aiMFAce 

TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  6ABRIEL  HIVER  HYDRO  UNIT 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDrtO  SUBUMT 
CENTRAL  HtORO  SUBAHEA 


U-OS.AO 


03S/UH-07E02S 
(CONT.) 


117.0 


03S/11H-07H02S 
03S/UK-07J01S 


125.0 


125.0 


C3S/11W-07P02S 


109.0 


03S/11W-07P03S 


107.5 


03S/ll*-08M01S 


160.0 


03S/U«-09G01b 


035/UW-09J01S 


03S/n»<-09N01S 


1S4.0 


114.0 


99.0 


03S/11K*10N01S 


144.0 


03S/11H-10N02S 


145.0 


1-15-68 
2-15-68 
3-15-68 
4-15-68 
5-07-68 
6-01-68 
8-21-68 
9-07-68 

11-06-67 
4-16-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
4-22-68 
5-28-68 
6-24-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-U5-67 

10-26-67 

11-16-67 

12-07-67 

12-28-67 

1-18-68 

2-08-68 

2-29-68 

3-21-68 

4-11-68 

5-02-68 

6-13-68 

11-06-67 
4-16-68 
7-04-68 
7-25-68 
8-15-68 
9-05-68 
9-26-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-01-67 
1-15-68 
2-21-68 
3-21-68 
4-15-68 
5-07-68 
6-01-68 
7-15-68 
8-21-68 
9-15-68 

11-05-67 

11-08-67 

4-16-68 

11-06-67 
4-16-68 
4-16-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
4-22-68 
5-28-68 
6-24-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-06-67 

10-27-67 

11-17-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-01-68 

3-22-68 

4-12-68 

5-03-68 

6-14-68 

7-26-68 

S-16-68 

9-06-68 

9-27-68 


•4.0(5> 
86.0(5) 
86.0(51 
85.0(5) 
88.0(5) 
86.0(5) 
89.0(5) 
94.0(5) 

92.4 
95.0 

107.9 
108.6 
108.1 
108.0 
106.7 
106.8 
106.1 
106.8 
107.2 

89.1 
88.9 
89.4 
88.6 
88.2 
88.3 
86.9 
86.2 
85.9 
87.5 
86.8 
89.2 

88.4 
86.5 
90.9 
94.1 
90.3 
91.4 
95.6 

136.5(5) 
145.5(5) 
141.5(5) 
137.5(5) 
132.5(5) 
138.5(5) 
133.5(5) 
126.5(5) 
127.5(5) 
131.5(5) 
133.5(5) 
135.5(5) 

(1) 
110.5(4) 
117.2(1) 

74.2 
79.4 
79.4 

86.9 
87.5 
86.7 
87.0 
87.5 
88.6 
87.5 
87.9 
87.7 

109.1 
109.6 
109.1 

97.5 

93.9 

93.1 

95.1 

96.2 

98.3 
101.6 
102.1 
106.9 
113.4 
111.6 
107.6 
108. 4 


10-23-67 

82.5 

11-27-67 

81.7 

12-26-67 

79.4 

12-26-67 

(3) 

1-22-68 

75.5 

2-26-68 

71.8 

3-25-68 

(4) 

33.0 
31.0 
31.0 
32.0 
29.0 
31.0 
28.0 
23.0 

32.6 
30.0 

17.1 
16.4 
16.9 
17.0 
18.3 
18.2 
18.9 
18.2 
17.6 

19.9 
20.1 
19.6 
20.4 
20.8 
20.7 
22.1 
22.8 
23.1 
21.5 
22.2 
19.8 

19.1 
21.0 
16.6 
13.4 
17.2 
16.1 
11.9 

23.5 

14.5 
18.5 
22.5 
27.5 
21.5 
26.5 
33.5 
32.5 
28.5 
26.5 
24.5 


43.5 
36.8 

39.8 
34.6 
34.6 

12.1 
11. 5 
12.3 
12.0 
11.5 
10.4 
11.5 
11*1 
11.3 

34.9 

34.4 
34.9 
46.5 
50.1 
bO.9 
48.9 
47.8 
45.7 
42.4 
41.9 
3T.I 
30.6 
32.4 
36.4 
35.6 

62.5 
63.3 
65.6 

69.5 
73.2 


U-OS.AS 
1101 


u-es.oo 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTNAL  HYDRO  SUBAREA 


u-es.Af 


1101 
1733 


1733 


1101 
1733 


1101 


1101 


1101 


1733 


1733 


1101 


e3S/llH-10N02S     145.0 
(CONT.) 


e3S/llH-13001S  283.6 

03S/11H-14B01S  237.0 

03S/11H-14H04S  268.5 

•3S/11H-14N02S  161.5 

03S/11M-14R02S  220.0 

03S/11H-1S601S  161.0 

03S/11H-15P01S  125.0 


03S/11M-16B01S     103.0 


e3S/llM-16F01S 
03S/11H-16FS3S 
03S/11W-16H02S 


110.0 
110*0 
105.0 


03S/11M-16M02S 
03S/11M-17N03S 


90.0 


96.0 


•3S/11W-18B04S 


88.0 


03S/11M-18604S 


102.0 


4-22-68 
5-27-68 
6-24-(<8 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

12-3e>6T 
2-12-68 
4-22-68 
6-29-68 

11-06-67 
4-16-6a 

11-06-67 
4-16-6S 

11-06-67 
4-16-6S 

11-06-67 
4-16-68 

11-06-67 
12-30-67 
2-10-68 
4-16-68 
4-16-68 
6-22-68 

10-03-67 

11-01-67 

11-30-67 

12-28-67 

2-01-68 

3-01-68 

4-01-68 

5-01-68 

6-03-68 

10-02-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-03-68 
4-02-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-02-68 
8-06-68 
9-03-68 

11-06-67 
4-16-68 

11-06-67 
4-16-68 

10-03-67 
10-31-67 
11-28-67 
1-03-68 
2-27-68 
4-03-68 
7-02-68 
9-03-68 

4-16-6B 

10-03-67 
10-31-67 
11-28-67 
1-03-68 
2-27-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-02-68 
7-31-68 
9-03-68 

10-16-67 
11-30-67 
12-21-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-15-68 
4-15-68 
6-15-68 
7-15-68 
8-15-68 
9-19-68 

10-21-67 
11-15-67 
12-15-67 


(2> 
75.2 

71.5 
71.2 
76.6 
75.2 

267.2 
259.2 
255.2 

253.2 

(2t 
«2I 

224.1 
232.3 

130.9 
138.8(4) 

172*3 
167.4 

117.7 
144.0 
144.0 
141.0 
114.0 
138.0 

88.5(5) 
90.5<5) 
86.5(5) 
89.5(5) 
91.515) 
86.5(5) 
86.5(5) 
86.5(5) 
92.5(5) 

91.4 
91.8 
91.1 
90.7 
90.7 
89.3 
91.7 
92.3 
89.3 
95.1 
95.0 
93.5 

100.4 
(3) 

94.8 
89.8 

100.5(5) 

104.5(5) 

99.5(5) 

98.5(5) 

105.5(5) 

104.5(5) 

100.5(5) 

98.5(5) 

70.5(41 

96.5(5) 
94.5(5) 
96.5(5) 
90.5(5) 
99.5(5) 
109.5(5) 
97.5(5) 
94.5(5) 
95.5(5) 
96.5(5) 
98.5(5) 

99.2(5) 
90.2(5) 
90.2(5) 
95.2(5) 
94.2(5) 
95.2(5) 
99.2(5) 
100.2(5) 
99.2(5) 
97.2(5) 
95.2(5) 

95*015) 

93.0(5) 
89.0(5) 


-.5 

1.5 

-.5 

5.5 

-3.5 

•13.5 

-1.5 

1.5 

.5 

-.5 

-2.5 

-11.2 
-2.2 
-2.2 

-7.2 

-6.2 

-7.2 

-11.2 

•12.2 

-11.2 

-9.2 

-7.2 

7.0 

9.0 

13.0 


U-05*«S 
Utl 

Ufl 

utl 

1101 
1181 

not 

1101 
1101 


73.S 
73.S 
M.6 

24*« 
2S*« 
38  •« 


64«4 
M*X 

38** 
22*T 

47.7 
S2** 

43*3 
17*8 
17.0 
20.0 
47.8 
23*8 

36.5 
34. S 

38.5 
35.5 
33.5 
38.5 
38.5 
38.5 
32.5 

11.6 

11*2 

11*9 

12*3 

12.3 

13*7 

11*3 

10*7 

13*7 

7*9 

8*8 

9*5 

9*6 


15*2 
20.2 

4.5 

.5 
5.5 
6.5 
-.5 

.5 
4.5 
6*5 


19.5        1101 


1101 


1101 
1181 

1101 


1101 


1101 


1101 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 

GROUND 
SURFACf 

DATE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 
SUPPLY- 

STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 

NUMeCR 

ELEVATION 
IN    FEET 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A   SAN  SABHIEL   RIVER   HYDRO  UNIT                      U-05.00 

COASTAL    PL    OF    LA    CO 

MYOHO    SUbUNIT                     11-05. AO 

COASTAL    PL 

OF    LA    CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U-05.AO 

CENTRAL    HTDRO    SUBAHEA 

U-05.A5 

CENTRAL    HYDRO    SUBAHEA 

U-05.A5 

•3S/11M-18604S           182.0 

1-15-68 

89.0(5) 

13.0 

1101 

(CONT.I 

2-15-68 

88.015) 

14.0 

03S/I1M-19C02S 

86.0 

10-31-67 

102.2(5) 

-16.2 

UOl 

3-15-68 

88.0<5) 

14.0 

II-2S-67 

103.2(5) 

-17.2 

4-15-68 

89.0I5) 

13.0 

1-03-68 

98.2(5) 

-12.2 

5-15-68 

92.0(5) 

10.0 

2-27-68 

113.2(5) 

-27.2 

6-21-68 

92.0(5) 

10. 0 

4-30-68 

101.2(5) 

-15.2 

7-15-68 

95.0(5) 

7.0 

6-04-68 

98.2(5) 

-12.2 

8-15-68 

94.0(5) 

8.0 

7-30-68 

102.2(5) 

-16.2 

9-15-68 

94.0(5) 

S.O 

9-03-68 

101.2(5) 

-15.2 

03S/11H-1860SS           100.5 

10-07-67 

91.5(5) 

9.0 

UOl 

03S/U"-19J02S 

76.5 

10-31-67 

70.0(5) 

6.5 

UOl 

11-21-67 

90.5(5) 

10. 0 

11-28-67 

75.0(5) 

1.5 

12-15-67 

89.5(5) 

U.O 

1-03-68 

70.0(5) 

6.5 

1-07-68 

95.5(5) 

5.0 

2-27-68 

75.0(5) 

I. 5 

2-15-68 

89.5(5) 

11. 0 

4-03-68 

70.0(5) 

6.5 

3-21-68 

89.5(5) 

11. 0 

6-01-68 

70.0(5) 

6.5 

4-21-68 

83.5(5) 

17.0 

6-04-68 

72.0(5) 

4.5 

5-15-68 

93.5(5) 

7.0 

7-02-68 

71.0(5) 

5.5 

7-07-68 

94.5(5) 

6.0 

9-03-68 

96.0(5) 

-19.5 

8-15-68 

97.5(5) 

3.0 

9-15-68 

92.5(5) 

8.0 

03S/11M-1900I^ 

71.0 

10-31-67 
11-28-67 

93.5(5) 
92.5(5) 

-22.5 
-21.5 

UOl 

03S/11M-18L01S             96.0 

10-16-67 

92.4(5) 

3.6 

1101 

1-03-68 

95.5(5) 

-24.5 

11-22-67 

91.4(5) 

4.6 

2-27-68 

93.5(5) 

-22.5 

12-21-67 

86.4(5) 

9.6 

4-03-68 

113.5(5) 

-42.5 

1-15-68 

108.4(5) 

•12.4 

5-01-68 

79.5(5) 

-8.5 

2-15-68 

107.4(5) 

-U.4 

6-04-68 

78.5(5) 

-7.5 

3-15-68 

111.4(5) 

-15.4 

7-02-68 

80.5(5) 

-9.5 

♦-15-68 

109.4(5) 

-13.4 

9-03-68 

79.5(5) 

-8.5 

•i 

5-15-68 

112.4(5) 

-16.4 

^ 

6-15-68 

110.4(5) 

-14.4 

03S/11M-20A01S 

82.0 

11-14-67 

81.0 

1.0 

UOl 

7-15-68 

109.4(5) 

•13.4 

4-17-68 

76.7 

5.3 

8-15-68 

106.4(5) 

-10.4 

8-12-68 

(6) 

9-19-68 

103.4(5) 

-7.4 

03S/IIM-20COIS 

80.0 

10-30-67 

88.0(5) 

-8.0 

UOl 

03S/11H-18L02S             95.5 

10-16-67 

85.8(5) 

9.7 

1101 

11-28-67 

83.0(5) 

-3.0 

11-22-67 

83.8(5) 

II. 7 

1-03-68 

84.0(5) 

-4.0 

12-21-67 

83.8(5) 

11.7 

2-27-68 

85.0(5) 

-5.0 

1-15-68 

98.8(5) 

-3.3 

4-03-68 

59.0(5) 

21.0 

2-15-68 

103.8(5) 

-8.3 

5-01-68 

58.0(5) 

22.0 

3-15-68 

100.8(5) 

-5.3 

6-04-68 

59.0(5) 

21.0 

4-15-68 

108.8(5) 

-13.3 

7-02-68 

61.0(5) 

19.0 

5-15-68 

101.8(5) 

-6.3 

9-03-68 

79.0(5) 

1.0 

6-l5-6b 

91.8(5) 

3.7 

8-15-68 

97.8(5) 

-2.3 

03S/1IM-20F01S 

79.0 

11-07-67 

83.5 

-4.5 

UOl 

9-19-68 

100.8(5) 

-5.3 

4-10-68 

76.9 

2.1 

03S/UM-18M015             96.0 

10-03-67 

92.0(5) 

4.0 

UOl 

03S/11H-20J01S 

77.0 

ll-|>7-67 

89*0 

-12.0 

UOl 

10-31-67 

97.0(5) 

-I.O 

U-07-67 

87.5(4) 

-10.5 

11-28-67 

93.0(5) 

3.0 

4-10-6* 

(6) 

1-03-68 

89.0(5) 

7.0 

4-10-68 

86.0(4) 

-9.0 

2-27-68 

134.0(5) 

-38.0 

4-02-68 

132.0(5) 

-36.0 

03S/1IH-21B0IS 

92.0 

11-06-67 

DRY 

UOl 

5-03-68 

120.0(5) 

-24.0 

4-16-68 

DRY 

6-04-68 

94.6(5) 

1.4 

7-30-68 

90.0(5) 

6.0 

03S/11M-21003S 

81.4 

11-06-67 

79*7 

1.7 

UOl 

9-03-68 

91.0(5) 

5.0 

4-16-68 

78.5 

2.9 

03S/11M-18Q04S             93.5 

10-06-67 

91.1 

2.4 

1733 

e3S/ll«-2IN04S 

75.0 

11-07-67 

80.5 

-5.5 

UOl 

10-27-67 

90.6 

2.9 

4-10-68 

78.4 

-3.4 

11-17-67 

90.4 

3*1 

12-08-67 

90.5 

3.0 

03S/11M-22K01S 

83.0 

4-15-68 

47.7 

35.3 

UOl 

12-29-67 

90.2 

3.3 

4-29-68 

75.8(5) 

7.2 

1-19-68 
2-09-68 

90.3 
90.1 

3.2 
3.4 

6-22-68 

78.8(5) 

4.2 

3-01-68 

90.2 

3.3 

03S/UH-22L01S 

85.0 

12-21-67 

58.5(5) 

26.5 

UOl 

3-22-68 

90.3 

3.2 

2-22-68 

56.5(5) 

28.5 

■ 

4-12-68 

89.6 

3.9 

4-15-68 

45.0 

40.0 

5-03-68 

89.9 

3.6 

4-29-68 

53.5(5) 

31.5 

6-14-68 

90.3 

3*2 

8-16-68 

89.4 

4.1 

03S/11H-27603S 

64.0 

10-24-67 

54.1 

9.9 

5102 

9-06-68 

87.9 

5.6 

11-08-67 

56.1 

7.9 

UOl 

9-27-68 

88.2 

5.3 

11-14-67 
12-14-67 

52.4 
48.6 

11.6 
15.4 

5102 

e3S/ll«-l9«02S            tT.O 

10-03-67 

97.5(5) 

-10.5 

HOI 

1.08-68 

50.4 

13.6 

10-31-67 

96.5(5) 

-9.5 

2-08-68 

46.0 

IS.O 

11-28-67 

•9.5(5) 

-2.5 

3-07-68 

45.5 

IS.S 

1-03-68 

94.5(5) 

-7.5 

4-15-68 

48.3 

15.7 

not 

2-27-68 

94.5(5) 

-7.5 

4-17-68 

49.5 

14.5 

5102 

4-03-68 

91.5(5) 

-4.5 

5-06-68 

52.0 

12.0 

6-04-68 

87.5(5) 

-.5 

6-17-68 

67.2 

-3.2 

7-02-68 

89.5(5) 

-2.5 

7-19-68 

68.8 

-4.8 

7-30-68 

92.5(5) 

-5.5 

9-12-68 

69.0 

-5.0 

9-03-68 

99.5(5) 

-12.5 

03S/11H-27R02S 

65.1 

10-24-67 

73.4 

-8.3 

5102 

e3S/U«-19A03S            ST.O 

10-03-67 

99.0(51 

-12.0 

UOl 

11-14-67 

65.6 

-.5 

10-31-67 

104.0(5) 

-17.0 

12-14-67 

53.8 

11*3 

11-28-67 

102.0(5) 

-15.0 

1-08-68 

48.9 

16.2 

1-03-68 

89.0(5) 

-2.0 

' 

2-08-68 

51.3 

13.8 

, 

2-28-68 

104.0(5) 

-17,0 

3-07-68 

59.2 

5.9 

4-03-68 

84.0(5) 

3.0 

4-17-68 

58.4 

6.7 

6-04-68 

82.0(5) 

5.0 

5-06-68 

59.5 

5.6 

7-02-68 

81.0(5) 

6.0 

6-17-68 

66.2 

-1.1 

7-30-68 

80.0(5) 

7.0 

7-19-68 

69.8 

-4.7 

9-03-68 

79.0(5) 

8.0 

9-12-68 

72.3 

-7.2 

03S/UM-19A04S             S7.7 

11-06-67 
4-16-68 

DRY 

DRY 

UOl 

03S/11M-28B02S 

63.0 

11-07-67 
4-10-68 

67.3 
64.8 

-4.3 

-1.8 

UOl 

See  poge  II3  for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   VMTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUNO 

SURFACE 

TO  WATER 

SURFACE 

M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  GABRIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


COASTAL  PL  or  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SOBAREA 


UoOStAO 


U-*S.AS 


u-«s«eo 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


U-OS.AO 


U-OS.AS 


eas/UM-zsKois 

•3S/nM-2«L«IS 
e9S/llH-28N01S 


«2.« 


•s.o 


*2.5 


•aS/UM-28P02S 


59.7 


03S/n»-29R01S 
03S/UM-29R02S 
03S/11V30D01S 
03S/U«-3eK02S 
03S/ll«(-30P02S 


65.0 


57. • 


TLB 


65.0 


56.5 


03S/U«i-31Ce2S 


58.0 


03S/lI«-31Me3S 


51. S 


03S/UM-32A01S 
03S/U«-32K02S 

e3S/llH-32R03S 


60.0 
50.0 


11-07-67 
♦-10-68 

11-07-67 
4-10-68 

10-05-67 

10-26-67 

11-16-67 

12-07-67 

12-28-67 

1-18-68 

2-08-68 

2-29-68 

3-21-68 

♦  -U-68 

5-02-68 

6-13-68 

7-04-68 

7-25-68 

8-15-68 

9-05-68 

9-26-68 

11-14-67 
12-14-67 
1-08-68 
2-08-68 
3-07-68 
4-17-68 
5-06-68 
•6-17-68 
7-19-68 
9-12-68 

11-08-67 
4-10-68 

11-08-67 
4-15-68 

11-08-67 
4-15-68 

11-08-67 
4-15-68 

10-21-67 

11-15-67 

12-07-67 

12-21-67 

1-21-68 

2-15-68 

3-15-68 

4-21-68 

5-15-68 

6-01-68 

7-21-68 

8-07-68 

10-05-67 

10-26-67 

11-16-67 

12-07-67 

12-28-67 

1-18-68 

2-08-68 

2-29-68 

3-21-68 

4-11-68 

5-02-68 

6-13-68 

7-04-68 

7-25-68 

8-15-68 

9-05-68 

9-26-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-21-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-15-68 
4-21-68 
5-15-68 
6-01-68 
8-15-68 
9-07-68 

11-07-67 

11-07-67 
4-10-68 


46.2         10-06-67 
10-26-67 


68.8 
65.7 

68.1 
65.3 

70.6 
70.2 
69.8 
63.8 
63.2 
60.4 
60.6 
60.9 
62.0 
62.4 
66.4 
68.6 
70.5 
70.7 
68.6 
69.4 
68.7 

69.2 

66.4 

65.7 

61.1 

61.0 

62.212) 

62.9(2) 

66.7 

68.3 

68.9 

69.5 
66.6 

71.0(3) 
85.0(6) 

77.7 
69.8 

73.8 
65.1 

110.8(1) 

101.8(1) 

60.3 

94.3(1) 

93.8(1) 

95.8(1) 

96.8(1) 

99.8(1) 

105.8(1) 

105.8(1) 

76.3 

74.8(5) 

72.5 

71.9 
69.7 
61.0 
62.7 
62.0 
62.6 
63.0 
63.6 
63.2 
64.2 
73.6 
79.3 
75.8 
73.6 
71.3 
78.9 

64.0(5) 
66.0(5) 
53.0(5) 
50.0(5) 
49.0(5) 
51.0(5) 
64.0(5) 
66.0(5) 
70.0(51 
74.0(5) 
63.0(5) 

(6) 


64. 
56. 


61. B 
62.2 


See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviation* 


•«.B 
-3.7 

-3.1 
-.3 

-8.1 
-7.7 
-7.3 
-1.3 

-.T 

2*1 

1.9 

1.8 
.5 
.1 
-3.9 
-6.1 
-8.8 
-B.2 
-•.1 
-8.9 
•6.2 

-9.5 

•6.7 
-«.8 

•1.6 
-1.3 
-2.5 

-3.2 

-7.0 
-8.6 
-9.2 

-4.5 
•1.6 

-14.0 
-28.0 

-6.7 
1.2 

•8.8 
-.1 

-54.3 
-45.3 
-3.8 
-37.8 
-37.3 
-39.3 
-♦0.3 
-43.3 
-49.3 
-49.3 
-19.8 
-18.3 

-14.5 

-13.9 

-11.7 

-3.0 

-4.7 

-4.0 

-4.6 

-5.8 

-5.4 

-5.2 

-6.2 

-15.6 

-21.3 

-17.0 

•15.4 

•13.3 

-12.9 

-12.5 

-14.5 

-1.5 

1.5 

2.5 

.5 

-12.5 

-14.5 

-18.5 

•22.5 

•11.5 


-14.8 
-6.6 

-15.6 
•16.0 


1181 


1181 


1733 


1101 
1733 


5102 


1101 
1101 
1101 
1101 
1101 


83S/11W-32H83S 
(CONT.) 


46.2 


03S/11M-32R06S 
83S/11I«-32HB6S 


♦  7.8 


♦  7.0 


03S/llH-33Be2S 
e3S/12H-01A0^S 


57.0 


130.0 


1733 


1181 
1733 


03S/12M-01A06S     136.0 


03S/12M-01B01S 
03S/12«-01F06S 


128.5 


127.6 


1101 


1101 
1101 

1733 


03S/12H-01K01S 


125.0 


83S/12M-81K82S     122.0 


11-16-67 

59.  B 

-13.8 

1733 

12-07-67 

53.3 

-7.1 

12-28-67 

52.5 

-8.3 

1-18-68 

♦8.9 

-2.7 

2-08-68 

♦9.3 

•3.1 

2-29-68 

♦9.5 

-3.3 

3-21-68 

♦9.6 

-3.6 

1181 

♦•11-68 

♦9.^ 

•3.2 

1733 

5-02-68 

59.1 

•12.9 

6-13-68 

62.2 

•16.8 

9-05-68 

63.6 

•17.2 

9-26-68 

61.9 

•15.T 

11-87-67 

63.3 

•16.3 

1181 

♦-18-6B 

56.9 

-7.9 

10-2^-67 

72.8 

•25.8 

5182 

11-16-67 

61.1 

•16.1 

12-16^67 

♦  3.0 

♦  .8 

1-08-68 

39.8 

7.2 

2-08-68 

51.1 

-♦.1 

3-07-68 

5^.0 

•7.8 

♦-17-68 

56.1 

•9.1 

5-06-68 

57.9 

•10.9 

6-17-68 

63.9 

•16.9 

7-19-68 

65.6 

•18.6 

9-12-68 

69.1 

•22.1 

11-07-67 

68.1 

•11.1 

1101 

♦-10-68 

57.1 

•.1 

10-23-67 

60.2 

69.8 

1101 

11-27-67 

60.0 

70.0 

12-26-67 

59.5 

78.5 

1-22-68 

59.5 

78.5 

2-26-68 

59.6 

78.4 

3-25-68 

59.3 

78.7 

♦-22-68 

59.5 

70.5 

5-27-68 

61.6 

68.6 

6-2^-68 

63.1 

66.9 

7-22-68 

61.6 

68.6 

8-26-68 

66.5 

65.5 

9-23-68 

62.7 

67.3 

10-06-67 

66.6 

71.6 

1733 

10-16-67 

63.9 

72.1 

11-27-67 

66.8 

71.2 

12-18-67 

66.^ 

71.8 

1-08-68 

66.2 

71.8 

1-29-68 

66.2 

7i;b 

2-08-68 

66.1 

71.9 

1101 

2-19-68 

6^.0 

72.8 

1733 

3-1 1^68 

63.7 

T2.3 

♦-01-68 

63.9 

72.1 

♦-22-68 

6^.0 

72.8 

5-13-68 

66.3 

71.7 

6-03-68 

6^.8 

71.2 

6-2^-68 

65.5 

70.5 

8-05-68 

66.6 

89.4 

8-26-68 

67.1 

8B.9 

9-16-68 

67.5 

68. 5 

11-08-67 
♦-16-68 

18-23-67 
ll-27^67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
♦•22-68 
5-27-68 
6-2^-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-02-67 

11-01-67 

11-30-67 

12-27-67 

2-01-68 

3-01-68 

4-01-68 

5-01-68 

6-03-68 

7-17-68 

9-25-68 

18-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
3-29-68 
4-22-68 


72.7 
71.0 

73.5 
72.5 
70.7 
70.7 
72.7 
72.2 
71.5 
73. ♦ 
75. ♦ 
75.5 
77.0 
7^.6 

75.0 

75.0 

65.0 

6^.0(5I 

70.0(5) 

76.0(5) 

76.0(5) 

75.0(5) 

77.0(5) 

95.0(11 

95.0(11 

75.3 
76.0 

75. ♦ 
75.1 
75.2 

(9) 
7^.6 

(9) 


55.8 

57.5 

5^.1 
55.1 
56.9 
58.9 
5^.9 
55. ♦ 
56.1 
5^.2 
52.2 
52.1 
50.6 
53.8 

50.0 
50.0 
60.0 
61.8 
55.8 
♦9.8 
♦9.8 
58.8 
♦8.0 
30.8 
38.8 

46.7 
48.8 
44.8 
48.9 
♦*•• 

47.« 


1181 


1181 


1181 


1181 


-2U- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
WMBCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO   WKTZn 

SURACE 

IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L   A    SAN    GABRIEL    HIVER    HYDRO   UNIT 


U-«5.«* 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRU  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAKEA 


03S/12«-«1K02S 
(CONT.) 


03S/12M-01L03S 


122.0 


120. • 


03S/12H-eiM04S 


119.0 


03S/12M-01N05S 


03S/12M-02C02S 


118.0 


130.0 


03S/I2K-02F01S 
03S/12K-O2H0*S 


127. S 


119.5 


03S/12M-02L0U 


llb.O 


03S/12M-02R01S 


115. S 


e3S/12«-03J01S 


US.O 


03S/12H-03M01S 


113.0 


♦-22-68 
5-27-68 
6-2«-68 
7-22-68 
e-26-68 
8-30-68 
9-23-68 

10-23-67 
11-23-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
♦-22-68 
5-27-68 
6-25-68 
8-27-68 
9-2^-68 


10-30-67 
11-30-67 
12-30-67 
1-01-68 
2-01-6U 
♦-16-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-15-68 
♦-2I-68 
5-15-68 
6-01-68 
8-15-68 
9-15-68 

10-30-67 
11-12-67 
11-30-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
♦-01-68 
♦-I6-68 
5-01-68 
7-01-68 

10-30-67 
11-30-67 


75.7 
75.0 
75.6 
76. ♦ 
I5> 
77.5 
77.9 

77.2 
7^.5 
72.6 
73.3 
73.3 
73.7 
7^.6 
76.8 
78.3 
80.6 
79.0 


U-05.A0 


♦6.3 
♦7.* 
♦«.♦ 
♦5*6 

♦♦.S 

♦♦.I 

♦2.8 
♦5.5 

♦?.♦ 
♦6.7 
♦6.7 
♦6.3 
♦$.♦ 
♦3.2 

♦  1.7 
39. ♦ 

♦  1.0 


10-23-67 

79.3 

39,7 

11-27-67 

79.9 

39.1 

12-26-67 

7^.6 

♦♦.♦ 

1-22-68 

75.3 

♦3.7 

2-26-68 

75. ♦ 

♦3.6 

3-25-68 

75.5 

♦3.5 

♦-22-68 

76.5 

♦2.5 

5-27-68 

79.1 

39.9 

6-25-68 

82.0 

37.0 

9-2^-68 

8^.2 

3^.8 

11-16-67 

82.5 

35.5 

1-29-68 

81.5 

36.5 

3-25-68 

79.5 

38.5 

5-13-68 

79.5 

38.5 

9-25-68 

109.5(11 

8.5 

10-23-67 

68.3 

61.7 

11-27-67 

70.2 

59.8 

12-26-67 

69.0 

61.0 

1-22-68 

68.7 

61.3 

2-26-68 

68.6 

61. ♦ 

3-25-68 

68.1 

61.9 

♦-22-68 

67.9 

62.1 

5-27-68 

69.0 

61.0 

6-25-68 

76.9 

53.1 

8-27-68 

71.0 

59.0 

9-2^-68 

69.0 

61.0 

11-22-67 

77.6 

♦9.9 

♦-16-68 

7^.3 

53.2 

10-03-67 

107.0(5) 

12.5 

10-30-67 

109.0(5) 

10.5 

11-28-67 

108.0(5) 

11.5 

1-02-68 

121.0(5) 

-1.5 

2-27-68 

167.0(5) 

-♦7.5 

♦-30-68 

178.0(5) 

-58.5 

6-0^-68 

179.0(5) 

-59.5 

7-01-68 

183.0(5) 

-63.5 

7-29-68 

181.0(5) 

-61.5 

9-03-68 

180.1(5) 

-60.6 

9^.0(5) 
8^.0(5) 
7^.0(5) 
82.0(5) 
82.0(5) 
82.1(3) 
82.0(5) 
e^.0(5) 
79.0(5) 

86.0(5) 
8^.0(5) 
80.0(5) 
77.0(5) 
77,0(5) 
77.0(5) 
85.0(5) 
81.0(5) 
84.0(5) 
84.0(5) 
83.0(5) 

80.0 

81.2 

81.0 

81.0(5) 

78.0(5) 

76.0(5) 

76.0(5) 

80.8 

80.0(5) 

82.0(5) 

103,0 
84.0 


22.0 
32.0 
♦2.0 

3^.0 
34.0 
33.9 
34.0 
32.0 
37.0 

29.5 
31.5 
35.5 

38.5 

38.5 
38.5 
30.5 
34.5 
31.5 
31.5 
32.5 

38.0 
36.8 
37.0 
37.0 
40.0 
42.0 
42.0 
37.2 
38.0 
36.0 

10.0 

29.0 


U-05.A5 


1101 


1101 


1181 


1101 


1101 


1101 


1101 


03S/12t(-03M01S 
(CONT.) 


03S/12M-04O02S 


113.0 


113.0 


03S/12M-04P01S 


110.0 


03S/I2M-04Q02S 


112.0 


03S/12W-0SA01S 


109.0 


03S/12M-05806S 


108.0 


1101 


1181 


1101 


1101 


See  poge  1 13  for  key  to  terms  8  obbreviotione 


03S/12M-05O02S 


105.0 


03S/12H-0SH06S 


105.5 


03S/12M-05M01S 


99.0 


83S/12W-05R0IS 


102.0 


HYDRO    SUBUNIT 

U-05.AO 

rORO    SUBAHEA 

12-30-67 

81.0 

32.0 

1-01-68 

82.0 

31.0 

3-01-68 

84.0 

29.0 

♦-01-68 

91.0 

22.0 

5-01-68 

89.0 

24.0 

10-30-67 

105.0(5) 

8.0 

11-30-67 

86.0(5) 

27.0 

12-30-67 

84.0(5) 

29.0 

1-01-68 

84.0(5) 

29.0 

2-01-68 

85.0(5) 

28.0 

3-01-68 

85.0(5) 

28.0 

♦-01-68 

78.0(5) 

35.0 

5-01-68 

90.0(5) 

23.0 

10-23-67 

78,4 

31.6 

11-27-67 

78,1 

31.9 

12-26-67 

77,9 

32.1 

1-22-68 

77,6 

32.4 

2-26-68 

77,0 

33.0 

3-25-68 

76,8 

33.2 

♦-22-68 

76,3 

33.7 

5-27-68 

76,2 

33.8 

6-25-68 

77,5 

32.5 

7-23-68 

77,5 

32.5 

8-27-68 

77,5 

32.5 

9-2^-68 

76,7 

33.3 

10-30-67 

93,0 

19.0 

11-30-67 

87.0 

25.0 

12-30-67 

90.0 

22.0 

1-01-68 

87.0 

25.0 

2-01-68 

88.0 

24.0 

3-01-68 

87.0 

25.0 

♦-01-68 

93.0 

19.0 

5-01-68 

99.0 

13.0 

6-01-68 

102.0 

10.0 

7-01-68 

103*8 

*•• 

10-30-67 

115,0(5) 

-6.0 

11-27-67 

109,0(5) 

.0 

1-02-68 

107,0(5) 

2.0 

2-26-68 

95.0(5) 

14.0 

♦-01-68 

89.0(5) 

20.0 

♦-30-68 

92.0(5) 

17.0 

6-03-68 

93.0(5) 

16.0 

7-01-68 

91.0(5) 

18.0 

7-2«-68 

92.0(5) 

17.0 

9-03-68 

97.0(5) 

12.0 

9-30-68 

95,0(5) 

14.0 

10-30-67 

70,5(5) 

37.5 

11-27-67 

73,5(5) 

34.5 

1-02-68 

73.5(5) 

34.5 

2-26-68 

71.5(5) 

36.5 

♦-01-58 

72.5(5) 

35.5 

4-30-68 

71.5(5) 

36.5 

6-03-68 

72.5(5) 

35.5 

7-01-68 

72.5(5) 

35.5 

7-29-68 

71.5(5) 

36.5 

9-03-68 

73.5(5) 

34.5 

9-30-68 

72.5(5) 

35.5 

10-23-67 

76,8 

28.2 

11-27-67 

75,6 

29.6 

12-26-67 

7^*7 

30.3 

1-22-68 

75.1 

29.9 

2-26-68 

7^.2 

30.8 

3-25-68 

73*9 

3i;i 

4-22-68 

7^.2 

30.8 

5-27-68 

7^.7 

38.3 

6-25-68 

78.9 

26.1 

8-27-68 

77,5 

27.5 

9-24-68 

76.0 

29.0 

10-23-67 

73,1 

32.4 

11-27-67 

73.S 

32*8 

12-26-67 

72.1 

33U 

1-22-68 

71.9 

33.6 

2-26-68 

71.6 

33.9 

3-25-68 

71.1 

)♦•♦ 

4-22-68 

71.1 

3^.^ 

5-27-68 

70,8 

3^,7 

6-25-58 

71.5 

3^,e 

10-30-67 

68.5(51 

38.5 

11-28-67 

71,5(5) 

27.5 

1-02-68 

65,5(5) 

33.5 

2-26-68 

163,5(5) 

•♦♦.5 

4-29-68 

172,5(5) 

-73.5 

6-03-68 

172.5(5) 

-73,5 

7-01-68 

174.5(5) 

-75,5 

9-03-68 

190.5(5) 

-91,5 

9-30-68 

187,5(5) 

-88,5 

10-21-67 

97,1 

♦  ,9 

11-21-67 

92.1 

9,9 

12-21-67 

87.1 

14.9 

U-05,AS 


1101 


1101 


1181 


1101 


1181 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


-212- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


ONOUNO 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L   A   SAN   6ABRIE.L   RIVER   HYDRO  UNIT 


U-OS.OO 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUttUNIT 
CENTRAL  HTDRO  SUBAHEA 


U-OS.AO 


03S/12M-05R01S 

(CONT.) 


03S/12M-06001S 


03S/12M-06O02S 


03S/12M-06003S 


03S/12M-06004S 


03S/12M-06E01S 


03S/12M-07C02S 
03S/12M-07C04S 


03S/12W-07L02S 
03S/12M-07004S 
03S/l2W-07005i 


102.0  1-30-68 

2-15-68 
3-15-68 
9-08-68 
9-08-68 

106.0  10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
1-25-68 
3-01-68 
♦-01-68 
5-01-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-01-6B 

109.0  10-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

107.0         10-01-67 

11-01-67 

12-01-67 

1-01-68 

-  1-25-68 

3-01-68 

4-01-68 

5-01-68 

7-01-68 

8-01-68 

9-01-68 

107.0  10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-06-68 
4-01-68 
5-01-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

105.0  10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
1-25-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

93.0        11-07-67 
4-03-68 

92.0  10-04-67 
11-01-67 
12-06-67 
1-03-68 
2-07-68 
3-06-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-01-68 
9-04-68 

85.0         12-04-67 


84.6 


83.0 


03S/12«-08C01S 


97.3 


4-04-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-15-68 
4-16-68 
5-07-68 
6-01-68 
8-15-68 
9-15-68 

10-23-67 
11-27-67 


93.0(51 
BO.0<S) 
86.0(5) 
98.1 
126.1(11 

111.5(5) 
115.5(5) 
(0) 
98.5(5) 
104.5 
100.5(5) 
102.5(5) 
110.5(5) 
120.5(5) 
120.5(5) 
119.5(5) 

139.0(5) 

118.0(5) 

107.0(5) 

107.8 

160.0(5) 

161.0(5) 

167.0(5) 

129.0(5) 

122.0(5) 

117.0(5) 

123.0(5) 

105.0(5) 

105.0(5) 

107.4 

109.0(5) 

112.0(5) 

117.0(5) 

129.0(5) 

129.0(5) 

129.0(5) 

149.0(5) 

152.0(5) 

135.0(5) 

104.0(5) 

104.0(5) 

104.2 

108.0(5) 

115.0(5) 

119.0(5) 

117.0(5) 

116.0(5) 

122.0(5) 

123.0(5) 

111.0(5) 

111.0(5) 

108.0 

117.0(5) 

118.0(5) 

120.0(5) 

124.0(5) 

122.0(5) 

122.0(5) 

DRY 
DRY 

98.5(5) 

101.5(5) 

91.5(5) 

88.5(5) 

91.5(5) 

94.5(5) 

90.5(5) 

97.5(5) 

100.5(5) 

103.5(5) 

103.5(5) 

101.5(5) 

(0) 

DRY 

70.3(5) 
69.3(5) 
67.3(5) 
67.2(5) 
67.2(5) 
67.2(5) 
66.2(5) 
67.2(5) 
67.2(5) 
69.2(5) 
69.2(5) 

71.6 
70.8 


9.0 
22.0 
16.0 

3.9 
•24.1 

-5.5 

-9.5 

7.5 
1.5 
5.5 

3.5 

-4.5 

-14.5 

-14.5 

-13.5 

-30.0 

•9.0 

2.0 

1.2 

-51.0 

-52.0 

-58.0 

-20.0 

-13.0 

-10.0 

-16.0 

2.0 

2.0 

-.4 

-2,0 

-5.0 

-10.0 

-22.0 

-22.0 

-22.0 

•42.0 

•45.0 

-28.0 

3.0 

3.0 

2.8 

-1.0 

-8.0 

-12.0 

-10.0 

-9.0 

-17.0 

-18.0 

-6.0 

-6.0 

-3.0 

-12.0 

-13.0 

-15.0 

-19.0 

-17.0 

-17.0 


-6.5 
-9.5 

.5 

3.5 

.5 

•2.5 

1.5 
-5.5 
-8.5 

-11.5 

-11.5 

-9.5 


12.7 
13.7 
15.7 
15.8 
15.8 
15.8 
16.8 
15.8 
15.8 
13.8 
13.8 

25.7 
26.5 


U-05.A5 
1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


UOl 


1101 


UOl 


UOl 
UOl 


UOl 


1733 


e3S/12M-0SC01S 
(CONT.) 


e3S/12H-08C04S 


03S/12M-080015 


97.3 


92.0 


96.0 


O3S/12W-08O03S 


9S.« 


03S/12W-08F01S 
03S/12ta-08L03S 


88.8 


92.0 


03S/12M-08M02S 


88.0 


HYDRO  SUBONIT        U' 

•05. AO 

DRO  SUBAREA 

U-0S.A5 

12-26-67 

70.6 

26.9   1733 

1-22-68 

70.1 

27.2 

4-22-68 

69.6 

27.7 

5-28-68 

70.7 

26.6 

6-24-68 

69.9 

27.4 

8-26-68 

70.6 

26.7 

9-23-6« 

70.0 

27.3 

11-12-67 

20.9 

71.1    UOl 

4-16-68 

20.5 

71.5 

10-30-67 

77,5(51 

18.5   UOl 

11-27-67 

76.5(5) 

19.5 

1-02-68 

74.5 

21.5 

2-28-68 

74.5(5) 

21.5 

4-29-68 

74.5(5) 

21.5 

6-03-68 

72.5(5) 

23.5 

9-03-68 

74.5(5) 

21.5 

9-30-68 

74.5(51 

21.5 

10-23-67 

73.8 

21.8   1733 

11-27-67 

72.1 

23.5 

12-26-67 

71.8 

23.8 

1-22-68 

71.4 

24.2 

4-22-68 

70.9 

26.7 

5-28-68 

72.0 

23.6 

6-24-68 

71.8 

23.8 

11-12-67 

87.1 

1.7   UOl 

4-16-68 

84.3 

4.5 

10-02-67 

72.4 

19.6    1733 

10-09-67 

73.6 

18.4 

10-16-67 

73.6 

18.4 

10-23-67 

73.3 

18.7 

10-30-67 

73.4 

18.6 

U-06-67 

72.1 

19.9 

11-13-67 

71.8 

20.2 

11-20-67 

71.7 

20.3 

11-27-67 

71.5 

28.5 

12-04-67 

71.1 

20.9 

12-11-67 

70.8 

21.2 

12-18-67 

70.7 

21.3 

12-26-67 

70.7 

21.3 

12-26-67 

70.7 

21.3 

1-01-68 

70.6 

21.4 

1-08-68 

70.6 

21.4 

1-15-68 

70.4 

21.6 

1-22-68 

70.6 

21.4 

1-22-68 

70.6 

21.4 

1-29-68 

70.3 

21.7 

2-05-68 

70.1 

21.9 

2-12-68 

69.9 

22.1 

2-19-68 

70.0 

22.0 

2-26-68 

70.7 

21.3 

3-04-68 

70.1 

21.9 

3-11-68 

69.8 

22.2 

3-18-68 

69.5 

22.5   U81 

3-25-68 

69.8 

22.2 

4-01-68 

69.7 

22.3 

4-08-68 

69.4 

22.6    1733 

4-15-68 

69.6 

22.4 

4-22-68 

70.3 

21.7 

4-22-68 

70.3 

21.7 

4-29-68 

70.4 

21.6 

5-06-68 

70.0 

22.0 

5-13-68 

69.6 

22.4 

5-28-68 

71.4 

20.6 

6-10-68 

71.3 

20.7 

6-17-68 

71.2 

20.6 

6-24-68 

71.7 

20.3 

6-24-68 

71.7 

20.3 

7-01-68 

71.1 

20.9 

7-08-68 

71.3 

20.7 

7-15-68 

71.1 

20.9 

7-22-68 

71.5 

20.5 

7-29-68 

71.1 

20.9 

8-05-68 

71.6 

20.4 

8-12-68 

71.2 

20.8 

8-19-68 

70.9 

21.1 

8-26-68 

71.3 

20.7 

9-02-68 

71.0 

21.0 

9-09-68 

71.2 

20.8 

9-16-68 

70.7 

21.3 

9-23-68 

71.0 

21.0 

9-30-68 

71.0 

21.0 

10-15-67 

74.2(5) 

13.8    UOl 

11-15-67 

72.2(51 

15.8 

12-15-67 

71.2(5) 

16.8 

1-15-68 

71.2(5) 

16.8 

2-15-68 

71.2(5) 

16.8 

3-15-68 

70.2(5) 

17.8 

4-15-68 

71.2(5) 

16.8 

5-15-68 

71.2(5) 

16.8 

6-15-68 

71*2(5) 

16.8 

7-15-68 

72.2(5) 

15.8 

8-21-68 

73.4 

14.6 

See  poge  il3  for  key  to  terms  &  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVHTION 

IN    FEET 

DATE 

TO   \«ATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 

DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN   GABRIEL   RIVER   HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTAL   PL   OF    LA   CO   MYO«0    SUBUNIT                     U-Ob.AO 

COASTAL   PL 

OF    LA    CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U-Ob.AO 

CENTRAL    HYDRO    SUBAKEA 

U-05.A5 

CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A5 

e3S/12«-»eM02S              68.0           9-30-68 

73.4 

14.6 

1101 

(CONT.) 

03S/12M-09602S 

103.0 

10-23-67 
11-27-67 

79.2 
(2) 

23.8 

1181 

03S/I2ti-09B01S           107.0         10-30-67 

112.0(5) 

-5.0 

1101 

12-26-67 

(2) 

11-30-67 

87.0(5) 

20.0 

1-22-68 

82.3 

20.7 

12-30-67 

90.0(5) 

17.0 

2-26-68 

(2) 

3-01-68 

83.0(5) 

24.0 

3-25-68 

82.8(4) 

20.2 

«-01-68 

91.0(5) 

16.0 

4-22-68 

77.3 

25.7 

5-01-68 

89.0(5) 

18.0 

5-27-68 

77.3 

25.7 

7-01-68 

102.0(5) 

5.0 

6-25-68 
6-27-68 

(2) 
83.6 

19.4 

03S/12M-09a02S            106.0         10-02-67 

89.7 

16.3 

1733 

9-24-68 

80.5 

22.5 

10-09-67 

90.9 

15.1 

10-16-67 

90.9 

15.1 

03S/12M-10Ce2S 

107.0 

11-12-67 

75.7 

31.3 

UOl 

10-23-67 

91.0 

15.0 

4-16-68 

(3) 

10-30-67 

90.6 

15.4 

J                                                                         11-06-67 

90.2 

15.8 

03S/12M-10C03S 

106.0 

10-03-67 

103.5(5) 

2.5 

UOl 

'                                                                         U-13-67 

90.1 

15.9 

10-30-67 

102.5(5) 

3.5 

11-20-67 

89.6 

16.4 

11-28-67 

104.5(5) 

1.5 

U-27-67 

85.4 

20.6 

1-03-68 

105.5(5) 

.5 

12-04-67 

84.7 

21.3 

2-27-68 

103.5(5) 

2.5 

12-11-67 

83.5 

22.5 

4-02-68 

102.5(5) 

3.5 

12-18-67 

83.4 

22.6 

4-30-68 

98.5(5) 

7.5 

12-26-67 

83.2 

22.8 

6-04-68 

99.5(5) 

6.5 

1-01-68 

82.6 

23.4 

7-01-68 

98.5(5) 

7.5 

1-08-68 

82.6 

23.4 

7-30-68 

98.5(5) 

7.5 

1-15-68 

82.5 

23.5 

9-03-68 

99.5(5) 

6.5 

1-22-68 

83.9 

22.1 

1-29-68 

83.3 

22.7 

03S/12t«-10K02S 

100.0 

10-23-67 

72.4 

27.6 

1733 

2-05-68 

82.6 

23.4 

11-27-67 

72.6 

27.4 

2-12-68 

82.1 

23.9 

12-26-67 

72.2 

27.8 

2-19-68 

82.5 

23.5 

1-22-68 

71.7 

28.3 

2-26-68 

83.9 

22.1 

4-22-68 

71.1 

28.9 

3-04-68 

84.2 

21.8 

5-28-68 

72.7 

27.3 

3-11-68 

82.9 

23.1 

6-24-68 

70.9 

29.1 

3-18-68 

82.0 

24.0 

1101 

7-22-68 

71.1 

28.9 

3-25-68 

81.7 

24.3 

8-26-68 

71.3 

28.7 

♦-01-68 

82.9 

23.1 

9-23-68 

71.4 

28.6 

4-08-68 

83.4 

22.6 

1733 

4-15-68 

85.6 

20.4 

03S/12M-10N03S 

94.0 

10-03-67 

80.5(5) 

13.5 

UOl 

4-22-68 

85.8 

20.2 

10-31-67 

80.5(5) 

13.5 

4-29-68 

86.1 

19.9 

11-28-67 

87.5(5) 

6.5 

5-06-68 

86.6 

19.4 

1-03-68 

77.5(5) 

16.5 

5-13-68 

86.8 

19.2 

2-27-68 

81.5(5) 

12.5 

6-03-68 

87.1 

18.9 

4-02-68 

76.5(5) 

17.5 

6-10-68 

88.0 

18.0 

6-04-68 

78.5(5) 

15.5 

6-17-68 

91.5 

14.5 

7-02-68 

79.5(5) 

14.5 

6-24-68 

94.0 

12.0 

7-30-68 

81.5(5) 

12.5 

7-01-68 

92.4 

13.6 

9-03-68 

84.5(5) 

9.5 

7-08-68 

92.5 

13.S 

7-15-68 

95.1(2) 

10.9 

•3S/12ti-llB|4S 

1«9.0 

11-12-67 

80.9 

28.1 

UOl 

7-22-68 

95.0 

11.0 

4-16-68 

80.1 

28.9 

7-29-68 

93.1 

12.9 

8-05-68 

94.4 

11.6 

03S/12ti-llB06S 

115.0 

10-23-67 

76.2 

38.8 

UOl 

8-12-68 

93.8 

12.2 

11-27-67 

(3) 

8-19-68 

93.4 

12.6 

12-26-67 

(3) 

8-26-68 

94.7 

11.3 

1-22-68 

76.5 

38.5 

9-02-68 

93.6 

12.4 

2-26-68 

75.4 

39.6 

9-09-68 

93.3 

12.7 

3-25-68 

75.7 

39.3 

9-16-68 

92.3 

13.7 

4-22-68 

75.4 

39.6 

9-23-68 

92.1 

13.9 

5-27-68 

75.4 

39.6 

9-30-68 

91.6 

14.4 

6-25-68 
9-24-68 

75.7 
77.4 

39.3 
37,6 

03S/12B-09005S            105.0         10-15-67 

91.0(5) 

14.0 

1101 

11-15-67 

91.0(5) 

14.0 

03S/12M-11E01S 

107.0 

10-03-67 

84.3(5) 

22.7 

U81 

12-07-67 

85.0(5) 

20.0 

10-31-67 

76.3(5) 

30.7 

1-07-68 

83.0(5) 

22.0 

11-28-67 

81.3(5) 

25.7 

2-15-68 

82.0(5) 

23.0 

1-03-68 

79.3(5) 

27.7 

3-15-68 

82.0(5) 

23.0 

2-27-68 

88.3(5) 

18.7 

4-15-68 

82.0(5) 

23.0 

4-02-68 

81.3(5) 

25.7 

5-07-68 

88.0(5) 

17.0 

4-30-68 

78.3(5) 

28.7 

6-01-68 

92.0(5) 

13.0 

6-04-68 

79.3(5) 

27.7 

7-07-68 

91.0(5) 

14.0 

7-01-68 

80.3(5) 

26.7 

8-21-68 

94.3 

10.7 

7-30-68 

81.3(5) 

25.7 

9-15-68 

95.0(5) 

10.0 

9-03-68 

82.3(5) 

24.7 

03S/12H-«9£03S             99.0         10-03-67 

•9.5(5) 

9.5 

UOl 

03S/12M-11F10S 

110.0 

10-23-67 

85.9 

24.1 

UOl 

10-30-67 

85.5(5) 

13.5 

11-27-67 

82.4 

27.6 

11-28-67 

92.5(5) 

6.5 

12-26-67 

80.1 

29.9 

1-02-68 

89.5(5) 

9.5 

1-22-68 

80.9 

29.1 

2-27-68 

91.5(5) 

7.5 

2-26-68 

80.7 

29.3 

4-03-68 

89.5(5) 

9.5 

3-25-68 

80.0 

30.0 

6-03-68 

86.5(5) 

12.5 

4-22-68 

81.2 

28.8 

7-02-68 

87.5(5) 

11.5 

5-27-68 

84.7 

25.3 

7-30-68 

86.5(5) 

12.5 

6-25-68 

86.1 

23.9 

9-06-68 

86.5(5) 

12.5 

8-27-68 
9-24-68 

87.6 
86.2 

22.4 

23.8 

03S/12M-e9GOU            103.0         10-03-67 

100.0(5) 

3.0 

lltl 

lf-30-67 

102.0(5) 

1.0 

03S/12H-11K06S 

105.0 

10-03-67 

103.5(5) 

1.5 

UOl 

11-28-67 

109.0(5) 

-6.0 

10-31-67 

99.5(5) 

5.5 

1-03-68 

104.0(5) 

-1.0 

11-28-67 

101.5(5) 

3.5 

2-26-68 

122.0(5) 

-19.0 

1-03-68 

99.5(5) 

5.5 

4-02-68 

95.0(5) 

8.0 

2-27-58 

100.5(5) 

4.5 

4-30-68 

98.0(b) 

5.0 

4-30-68 

94.5(5) 

10.5 

6-04-68 

97.0(5) 

6.0 

6-04-68 

92.5(5) 

12.5 

7-02-68 

97.0(5) 

6.0 

7-02-68 

92.5(5) 

12.5 

7-30-68 

98.0(5) 

5.0 

7-30-68 

93.5(5) 

11.5 

9-03-68 

103.0(5) 

.0 

9-05-68 

100.5(5) 

4.5 

See  poge  II3  for  key  to  tenns  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

DATE 


QMOUNO 
SURFACE 

TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HVOMO  SUBUNIT 
CENTRAL  HTDRO  SUBAMEA 


L  A  SAN  6ABNIEL  HIVER  HYDRO  UNIT 
U'OStAO 


U-«S.0O 


•  3S/Ua-llHllb 
03S/l2«i-nP0lS 


103.0 
104.0 


e3S/12«-12A02S 


116.0 


•3S/12M-12E03S 
•  3S/12II-12604S 
03S/12M-13A02S 


113. 0 
112.0 
104.0 


03S/12K-13B0*b 


104.0 


03S/12M-13B06S 


104.0 


03S/12M-13C06b 
03S/12H-13F01S 


101.0 
98.0 


03S/12M-13K03S 

03S/12a-13L01S 
03S/12«-13O01S 
03S/12II-14A04S 


a9.» 

92.0 
89.0 
96.0 


11-12-67 
4-16-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-2S-68 
8-27-68 
9-24-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-07-68 
3-15-68 
4-21-68 
5-15-68 
6-01-68 
8-15-68 
9-15-68 

11-14-67 
4-16-68 

10-23-67 
11-27-67 

10-15-67 
11-15-67 
12-21-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-15-68 
4-21-68 
5-07-68 
6-01-68 
7-15-68 
8-15-68 
9-30-68 

10-30-67 
11-21-67 
12-21-67 
1-21-68 
2-15-68 
3-15-68 
4-15-68 
7-15-68 
e-15-68 
9-15-68 

10-15-67 
11-07-67 
12-21-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-15-68 
4-15-68 
5-15-68 
6-21-68 
7-15-68 
8-01-68 
9-01-68 

11-14-67 
4-17-68 

10-03-67 
10-31-67 
11-28-67 
1-03-68 
2-27-68 
4-30-68 
6-04-68 
7-02-68 
7-30-68 
9-03-68 

11-14-67 

11-22-67 

4-17-68 

11-14-67 
4-17-68 

11-14-67 
4-17-68 

11-14-67 
4-17-68 


74.0 
72.7 

74.0 
74.1 
73.6 
73.3 
72.8 
72.5 
72.4 
71.9 
72.0 
72.5 
72.7 

92.3(5) 
91.3(5) 
92.3(5) 
89.3(5) 
90.3(5) 
86.3(5) 
91.3(5) 
86.3(5) 
86.3(5) 
92.3(5) 
94.3(5) 

82.9 
81.0 

(61 
(7) 

92.5(5) 

86.5(5) 

92.5(5) 

84.5(5) 

80.5(5) 

88.5(5) 

88.5(5) 

91.5(5) 

90.5(5) 

93.5 

89.5(5) 

90.5 

108.5 
100.5 
100.5 
106.9(5) 
106.9(5) 
106.9(5) 
106.9(5) 
98.9(5) 
96.9(5) 
95.9(5) 

99.5(5) 

92.5(5) 

87.5(5) 

88.5(5) 

88.5(5) 

94.5(5) 

94.5(5) 

95.5(5) 

92.5(5) 

94.5(5) 

91.0 

91.5(5) 

DRY 
DRY 

114.8(5) 
116.8(5) 
113.8(5) 
113.8(5) 
114.8(5) 
109.8(5) 

98.8(5) 
102.8(5) 

99.8(5) 
103.8(5) 

(2) 
88.3 
79.6 

83.5(4) 
88.0(4) 

81.8 
83.0 

83.0 
77.5 


29.0 
30.3 

30.0 
29.9 
30.4 
30.7 
31.2 
31.5 
31.6 
32.1 
32.0 
31.5 
31.3 

23.7 
24.7 
23.7 
26.7 
25.7 
29.7 
24.7 
29.7 
29.7 
23.7 
21.7 

30.1 
32.0 


11.5 
17.5 
11.5 
19.5 
23.5 
15.5 
15.5 
12.5 
13.5 
10.5 
14.5 
13.5 

-4.5 

3.5 

3.5 

-2.9 

-2.9 

-2.9 

-2.9 

5.1 

7.1 

8.1 

4.5 

11.5 

16.5 

15.5 

15.5 

9.5 

9.5 

8.5 

11. 5 

9.5 

13.0 

12.5 


•16.8 

•18.8 

-15.8 

■15.8 

•16.8 

-11.8 

-.8 

-4.8 

-1.8 

-5.8 


.7 
9.4 

8.5 

4.0 

7.2 

6.0 

13.0 
18.5 


U-05.A5 
1101 
1101 


1101 


1101 
1101 
1101 


03S/12M-14Ce6S 


97.5 


03S/12M-14F01S 


91«8 


03S/12M-14F03S 


93.3 


03S/12M-14J01S 


89.0 


1101 


1101 


1101 
1101 


1101 

1101 
1101 
1101 


e3S/12W-15Ae3S 


93.0 


03S/12i>-15MelS 


86.5 


03S/12»-15N025 


•7.0 


03S/12M-16F03S 


95.0 


HYDRO   SUBUN] 

T                    U 

-•5*A8 

DRO    bUBAHEA 

U-05.A5 

10-03-67 

96.0(5) 

1.5        1101 

10-31-67 

95.0(5) 

2.5 

11-28-67 

100.0(5) 

-2.5 

1-03-68 

101.0(5) 

-3.5 

2-27-68 

105.0(5) 

-7.5 

4-30-68 

84.0(5) 

13.5 

6-J)4-68 

89.0(5) 

8.5 

7-01-68 

92.0(5) 

5.5 

7-30-68 

90.0(5) 

7.5 

9-03-68 

91.0(5) 

•.S 

10-03-67 

93.7(5) 

-2.7        1101 

10-31-67 

92.7(5) 

-1.7 

11-28-67 

93.7(5) 

-2.7 

1-03-68 

91.7 

-.7 

2-27-68 

104.3(5) 

-13.3 

4-02-68 

66.7(5) 

24.3 

4-30-68 

86.7(5) 

4.3 

6-04-68 

87.7(5) 

3.3 

7-02-68 

88.7(5) 

2.3 

7-30-68 

87.7(5) 

3.3 

9-03-68 

88.7(5) 

2.3 

10-02-67 

76.5 

U.S        1101 

11-06-67 

76.2 

17.1 

12-04-67 

75.8 

17.5 

1-02-68 

74.9 

18.4 

2-05-68 

74.4 

18.9 

3-03-68 

74.0 

19.3 

4-02-68 

73.5 

19.8 

5-06-68 

73.5 

19.8 

6-03-68 

73.5 

19.8 

7-02-68 

74.0 

19.3 

8-06-68 

74.5 

18.8 

8-06-68 

74.5 

18.8 

9-03-68 

74.6 

18.7 

10-03-67 

107.0(5) 

-18.0        1101 

10-31-67 

106.0(5) 

-17.0 

11-28-67 

119.0(5) 

•30.0 

1-03-68 

123.0(5) 

-34.0 

2-27-68 

122.0(5) 

-33.0 

4-30-68 

119.0(5) 

-30.0 

6-04-68 

135.0(5) 

-46.0 

7-02-68 

133.0(5) 

-44.0 

7-30-68 

135.0(5) 

-46.0 

9-03-68 

132.0(5) 

-43.0 

10-03-67 

97.8(5> 

•4.0         1101 

10-31-67 

94.0(5) 

-1.0 

11-28-67 

97.0(5) 

•4.0 

1-03-68 

94.0(5) 

-l.O 

2-27-68 

94.0(5) 

-1.0 

4-04-68 

74.0(5) 

19.0 

4-30-68 

82.0(5) 

11.0 

6-04-68 

79.0(5) 

14.0 

7-02-68 

82.0(5) 

11.0 

7-30-68 

83.0(5) 

10.0 

9-03-68 

94.0(5) 

•1.0 

10-05-67 

73.8 

12.7         1733 

10-26-67 

73.0 

13.5 

11-16-67 

72.6 

13.9 

12-07-67 

71.8 

14.7 

12-28-67 

71.5 

15.0 

1-18-68 

71.1 

15.4 

2-08-68 

70.8 

15.7 

2-29-68 

70.4 

16.1 

3-21-68 

70.1 

16.4        1101 

4-11-68 

70.2 

16.3        1733 

5-02-68 

70.3 

16.2 

6-13-68 

70.8 

15.7 

7-25-68 

71.3 

15.2 

8-15-68 

71.3 

15.2 

9-05-68 

71.1 

15.4 

9-26-68 

71.4 

15.1 

10-03-67 

77.015) 

10.0        1101 

10-31-67 

79.0(5) 

8.0 

11-28-67 

76.0(5) 

11.0 

1-03-68 

78.0(5) 

9.0 

2-27-68 

76.0(5) 

11.0 

4-30-68 

74.0(5) 

13.0 

6-04-68 

74.0(5) 

13.0 

7-02-68 

74.0(5) 

13.0 

7-30-68 

75.0(51 

12.0 

9-03-68 

74.0(5) 

13.0 

10-03-67 

88.0(5) 

7.0        1101 

10-31-67 

87.0(5) 

8.0 

11-28-67 

•3.0(5) 

12*0 

1-02-68 

79.0(5) 

U.O 

2-27-68 

•5.0(5) 

10.0 

4-02-68 

•2.0(5) 

13.0 

6-04-68 

81.0(5) 

14.0 

7-02-68 

79.0(5) 

16.0 

7-29-68 

80.0(5) 

15.0 

9-03-68 

88.0(5) 

7.8 

See  poge  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

OATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M   FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN   GABRIEL    RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-O5.O0 

COASTAL   PL 

3F    LA    CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. AO 

COASTAL    PL 

OF    LA    CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. AO 

CENTRAL   HTDRO    SUBAREA 

U-0S.A5                                               CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A5 

03S/12K-19C03S 

72.8 

4-29-68 

35.6(5) 

37.2 

UOl 

03S/12a-16H01S 

92.0 

10-03-67 

83.5(5) 

8.5 

1181 

(CONT.) 

6-03-68 

36.6(5) 

36.2 

10-30-67 

85.5(5) 

6.5 

7-29-68 

37,6(51 

35.2 

11-28-67 

78.5(5) 

13.5 

9-03-68 

36.6(5) 

36.2 

1-03-68 

75.5(5) 

16.5 

2-27-68 

104.5(5) 

-12.5 

03S/12W-19F06S 

71.0 

11-29-67 

DRY 

UOl 

♦-30-68 

80.5(5) 

11.5 

4-19-68 

(6) 

6-0*-68 

82.5(5) 

9.5 

4-19-68 

(6) 

7-30-68 

84.5(5) 

7.5 

9-03-68 

85.5(5) 

6.5 

03S/12H-19G01S 

70.9 

10-06-67 
10-27-67 

59.8 
59.9 

U.l 

U.O 

1733 

03S/12M-17A01S 

87.0 

10-01-67 

69.2 

17.8 

1101 

11-17-67 

58.3 

12.6 

11-15-67 

69.2(5) 

17.8 

U-29-67 

59.8 

U.l 

UOl 

12-15-67 

67.2(5) 

19.8 

12-08-67 

53.8 

17.1 

1733 

1-07-68 

68.2(5) 

18.8 

12-29-67 

52.9 

18.0 

2-15-68 

67.2(5) 

19.8 

1-19-68 

59.1 

11.8 

3-15-68 

67.2(5) 

19.8 

2-09-68 

59.2 

11.7 

♦-07-68 

68.2(5) 

18.8 

3-01-68 

59.9 

U.O 

5-07-68 

67.2(5) 

19.8 

3-01-68 

59.9 

U.O 

6-01-68 

67.2(5) 

19.8 

3-22-68 

58.^ 

12.5 

UOl 

8-15-68 

68.2(5) 

18.8 

3-22-68 

58. ♦ 

12.5 

9-01-68 

68.2 

IS.S 

4-12-68 
4-12-68 

60.7 
60.7 

10.2 
10.2 

1733 

03S/12t(-17A02S 

87.0 

10-21-67 

103.0(1) 

-16.0 

UOl 

4-19-68 

58.3 

12.6 

UOl 

11-15-67 

101.0(1) 

-14.0 

4-19-68 

58.3 

12.6 

12-15-67 

74.2 

12.8 

5-03-68 

65.0 

5.9 

1733 

' 

1-07-68 

74.2 

12.8 

5-03-68 

65.0 

5.9 

2-15-68 

80.0(5) 

7.0 

6-14-68 

68.9 

2.0 

3-07-68 

84.0(5) 

3.0 

8-16-68 

(1) 

♦-01-68 

84.0(5) 

3.0 

9-06-68 

(1) 

6-15-68 

100.0(1) 

-13.0 

9-27-68 

73.7 

-2.8 

7-21-68 

107.0(1) 

-20.0 

8-21-68 

100.0(1) 

-13.0 

03S/12t(-19P05S 

64.0 

10-27-67 

163.5(1) 

-99.5 

UOl 

9-21-68 

100.0(1) 

-13.0 

U-29-67 
11-29-67 

153.5(1) 
78.3 

-89.5 
-U.3 

03S/12B-17K01S 

80.3 

10-31-67 

68.3(5) 

12.0 

1101 

12-28-67 

93.5 

-29.5 

/( 

11-28-67 

71.3(5) 

9.0 

1-29-68 

96.5 

-32.5 

1 

1-02-68 

68.3(5) 

12.0 

2-28-68 

97.5 

-33.5 

2-27-68 

69.3(5) 

11.0 

3-29-68 

153.5(1) 

-89.5 

♦-02-68 

72.3(5) 

8.0 

4-19-68 

93.7(2) 

-29.7 

5-03-68 

70.3(5) 

10.0 

4-19-68 

93.7(2) 

-29.7 

\ 

6-0^-68 

71.3(5) 

9.0 

4-29-68 

101.5 

-37.5 

7-02-68 

70.3(5) 

10.0 

5-31-68 

158.5(1) 

-9^.5 

7-29-68 

69.3(5) 

11.0 

7-31-68 

153.5(1) 

-89.5 

9-03-68 

69.3(5) 

U.O 

8-29-68 
9-30-68 

160.5(1) 
106.5 

-96.5 
-♦2.5 

03S/12M-17P03S 

77.0 

U-U-67 

DRY 

UOl 

♦-17-68 

DRY 

03S/12W-19802S 

67.0 

ll-?9-67 

(6) 

UOl 

03S/12M-18005S 

83.0 

11-14-67 
12-04-67 

67.2 
(0) 

15.8 

UOl 

03S/12H-19R03S 

66.0 

10-03-67 
11-27-67 

71.0(5) 
70.0(5) 

-5.0 
-♦.0 

UOl 

4-03-68 

62.4(4) 

20.6 

1-03-68 
2-26-68 

60.0(5) 
67.0(5) 

6.0 
-l.O 

03S/12H-18H03S 

79.0 

10-30-67 

57.0(5) 

22.0 

UOl 

4-29-68 

62.0(5) 

♦  .0 

n-27-67 

60.0(5) 

19.0 

6-03-68 

61.0(5) 

5.0 

1-02-68 

66.0(5) 

13.0 

7-31-68 

6^.0(5) 

2.0 

2-26-68 

58.0(5) 

21.0 

9-03-68 

60.0(5) 

6.0 

4-29-68 

53.0(5) 

26.0 

6-03-68 

53.0(5) 

26.0 

03S/12M-21B01S 

86.0 

10-31-67 

82.0(5) 

♦  .0 

UOl 

7-01-68 

55.0(5) 

24.0 

U-28-67 

81.0(5) 

5.0 

9-02-68 

55.0(5) 

24.0 

1-03-68 

78.0(5) 

8.0 

9-30-68 

55.0(5) 

24.0 

2-26-68 
4-30-68 

82.0(5) 
78.0(5) 

♦  .0 
8.0 

03S/12H-18H04S 

77.0 

10-30-67 
11-27-67 

64.5(5) 
67.5(5) 

12.5 
9.5 

UOl 

6-04-68 

77.0(5) 

9.0 

1-02-68 

63.5 

13.5 

03S/12M-21E01S 

77.0 

10-31-67 

68.0(5) 

9.0 

UOl 

2-26-68 

61.5(5) 

15.5 

U-28-67 

70.0(5) 

7.0 

4-29-68 

67.5(5) 

9.5 

1-03-68 

68.0(5) 

9.0 

6-03-68 

66.5(5) 

10. S 

2-27-68 

66.0(5) 

U.O 

7-01-68 

64.5(5) 

12.5 

4-30-68 

63.0(5) 

U.O 

9-03-68 

65.5(5) 

11.5 

6-0^-68 

6^*0(5) 

13.0 

9-30-68 

67.5(5) 

9.5 

7-30-68 
9-03-68 

6^.0(5) 
65.0(5) 

13.0 
12.0 

03S/12W-18J02S 

77.0 

U-13-67 

63.3 

13.7 

UOl 

4-04-68 

59.9 

17.1 

03S/12M-21604S 

79.0 

11-08-67 
♦-15-68 

68.2 
65.1 

10.8 
13.9 

UOl 

03S/12M-18L01S 

70.0 

10-02-67 

71.5(5) 

-1.5 

UOl 

11-28-67 

77.5(5) 

-7.5 

03S/12H-21H01S 

76.0 

10-31-67 

75.0(5) 

1.0 

UOl 

1-03-68 

71.5(5) 

-1.5 

11-28-67 

72.0(5) 

♦  .0 

2-26-68 

72.5(5) 

-2.5 

1-02-68 

73.0(5) 

3.0 

4-29-68 

67.5(5) 

2.5 

2-26-68 

72.0(5) 

♦  .0 

6-03-68 

68.5(5) 

1.5 

♦-02-68 

70.0(5) 

6.0 

7-01-68 

67.5(5) 

2.5 

6-0^-68 

69.0(5) 

7.0 

9-03-68 

68.5(5) 

1.5 

9-03-68 

68.0(5) 

8.0 

03S/12K-19C015 

72.0 

10-31-67 

64.5(5) 

7.5 

UOl 

03S/12H-21fi01S 

70.0 

10-06-67 

71.9 

-1.9 

1733 

11-22-67 

63.5(5) 

8.5 

10-27-67 

72.5 

-2.5 

1-02-68 

59.5(5) 

12.5 

11-17-67 

71.7 

-1.7 

2-26-68 

61.5(5) 

10.5 

12-08-67 

63.2 

6.8 

4-02-68 

59.5(5) 

12.5 

12-29-67 

62. ♦ 

7.6 

6-03-68 

61.5(5) 

10.5 

1-19-68 

63.5 

6.5 

7-29-68 

60.5(5) 

11.5 

2-09-68 

63.1 

6.9 

9-03-68 

60.5(5) 

U.S 

3-01-68 
3-22-68 

63.8 
63.0 

6.2 
7.0 

UOl 

03S/12K-19C03S 

72.8 

10-31-67 

39.6(5) 

33.2 

UOl 

♦-12-68 

68.3 

1.7 

1733 

11-27-67 

41.6(5) 

31.2 

5-03-68 

71.5 

-1.5 

1-02-68 

37.6(5) 

35.2 

6-l^-68 

76*8 

-6.8 

2-26-68 

42.6(5) 

30.2 

7-05-68 

79.1 

-9.1 

See  poge  ll3  for  key  to  terms  &  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

ONOUNO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 

M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN   6ABNIEL   HIVER    MTORO   UNIT                        U-OS.OO 

1                      COASTAL    PL    OF    LA   CO   HYDRO   SUbUNIT                     U-OS.AO 

COASTAL   PL 

or    LA   CO 

HYDRO   SOBUNIT                     U-eS.AO 

'                                                CENTRAL    HTDRO    SUBAHEA 

U-05.A5 

CENTRAL   MTORO    SUBAREA 

U-05.A5 

03S/12»-21001S              70.0           7-26-68 

•«.« 

-10.9 

1733 

03S/12M-22P02S 

75.0 

8-31-68 

72.0(5) 

3.0 

1181 

(CONT.)                                                    8-16-68 

79.6 

-9.6 

(CONT.) 

9-30-68 

69.0(5) 

6.0 

9-06-68 

78.4 

•8.4 

9-27-6B 

79.3 

-9.3 

03S/12M-23C03S 

85.5 

10-06-67 
10-27-67 

76.8 
76.2 

8.7 
9.3 

1733 

1       03S/12*-21O02S              70.5         11-08-67 

ORT 

1101 

11-17-67 

76.6 

8.9 

'                                                                            4-15-68 

DRY 

12-08-67 
12-28-67 

75.5 
74.6 

10.0 
10.9 

03S/12M-21OO3S             71.0         10-30-67 

70.0(5) 

1.0 

1101 

1-19-68 

74.9 

10.6 

11-30-67 

62.0(5) 

9.0 

2-09-68 

74.1 

11.4 

12-30-67 

70.0(5) 

1.0 

3-01-68 

74.3 

11.2 

1-31-68 

61.0(5) 

10.0 

3-22-68 

74.5 

U.O 

1101 

2-29-68 

62.0(5) 

9.0 

4-12-68 

73. • 

11.7 

1733 

3-31-68 

60.0(5) 

11.0 

5-03-68 

73.6 

11.9 

♦-30-68 

64.0(5) 

7.0 

6-14-68 

74.7 

10. • 

5-31-68 

65.0(5) 

6.0 

8-16-68 

74.9 

10.6 

7-01-68 

65.0(5) 

6.0 

9-06-68 

75.5 

10.0 

8-01-68 

66.0(5) 

5.0 

9-27-68 

76.1 

9.4 

I                                                                            8-31-68 

65.0(5) 

6.0 

9-30-68 

65.0(51 

6.0 

03S/12M-23D03S 

84.0 

10-26-67 
11-24-67 

87.0(1) 
87.0(1) 

-3.8 
-3.0 

1101 

•3S/UM-22A01S             S3.0         10-03-67 

87.3(5) 

-4.3 

1101 

12-20-67 

87.8(1) 

-3.8 

10-31-67 

97.3(5) 

-14.3 

1-15-68 

87.0(1) 

-3.8 

11-28-67 

86.3(5) 

-3.3 

2-26-68 

86.0(1) 

-2.8 

1-03-68 

87.3(5) 

-4.3 

3-28-68 

86.0(1) 

-2.8 

i                                                                       2-27-68 

96.3(5) 

-13.3 

4-29-68 

86.0(1) 

-2.8 

1                                                                       4-30-68 

86.3(5) 

-3.3 

5-29-68 

86.0(1) 

-2.0 

I                                                                            6-04-68 

91.3(5) 

-8.3 

6-10-68 

86.0(1) 

-2.0 

1                                                                            7-02-68 

92.3(5) 

-9.3 

7-24-68 

73.0(5) 

U.O 

1                                                                       7-30-68 

90.3(5) 

-7.3 

8-18-68 

67.0(5) 

17.0 

i                                                                       9-03-68 

92.3(5) 

-9.3 

9-28-68 

74.0(5) 

10.8 

03S/12«-22F01S             75.0         10-20-67 

90.0(1) 

-15.0 

1101 

•3S/12M-23ee2S 

82.0 

10-20-67 

84.8(5) 

-2.8 

1181 

11-^0-67 

86.0(1) 

-11.0 

11-20-67 

84.0(5) 

-2.0 

12-20-67 

86.0(1) 

-11.0 

12-25-67 

•4.0(5) 

-2.0 

1-10-68 

86.0(1) 

-11.0 

1-10-68 

84.0(5) 

-2.0 

2-21-68 

86.0(1) 

-11.0 

2-15-68 

84.0(5) 

-2.0 

,                                                                       3-20-68 

86.0(1) 

-11.0 

3-22-68 

84.0(5) 

-2.0 

4-22-68 

86.0(1) 

-11.0 

4-25-68 

84.0(5) 

-2.0 

'                                                                      5-20-68 

86.0(1) 

-11.0 

5-25-68 

84.0(5) 

-2.0 

6-10-68 

86.0(1) 

-11.0 

6-10-68 

84.0(5) 

-2.0 

7-10-68 

86.0(5) 

-11.0 

7-20-68 

84.0(5) 

-2.0 

8-28-68 

92.0(5) 

-17.0 

8-10-68 

84.0(5) 

-2.0 

9-05-68 

91.0(5) 

-16.0 

9-28-68 

84.0(5) 

-2.0 

03S/l2«-22G02b             81.0         10-23-67 

106.0(1) 

-25.0 

1101 

03S/12M-23E03S 

82.0 

10-31-67 

74.5(5) 

7.5 

1181 

;                                                                         11-07-67 

75.0(5) 

6.0 

11-28-67 

72.5(5) 

9.5 

i                                                                         12-27-67 

101.0(1) 

-20.0 

1-03-68 

69.5(5) 

12.5 

:                                                                           1-11-68 

75.0(5) 

6.0 

2-27-68 

72.5(5) 

9.5 

2-26-68 

96.0(1) 

-15.0 

4-30-68 

69.5(5) 

12.5 

3-26-68 

96.0(1) 

-15.0 

6-04-68 

68.5(5) 

13.5 

1                                                                           4-25-68 

99.0(1) 

-18.0 

7-30-68 

68.5(5) 

13.5 

1                                                                      5-25-68 

99.0(1) 

-18.0 

9-03-68 

68.5(5) 

13.S 

6-05-68 

99.0(1) 

-18.0 

7-20-68 

119.0(1) 

•38.0 

03S/12M-23E05S 

82.5 

10-20-67 

84.0(5) 

-l.S 

1181 

8-20-68 

99.0(1) 

-18.0 

11-20-67 

83.0(5) 

-.5 

9-27-68 

119.0(1) 

-38.0 

12-20-67 
1-10-68 

83.0(5) 
83.0(5) 

-.5 
-.5 

03S/12K-22603S             81.0         10-20-67 

77.0(5) 

4.0 

Utl 

2-21-68 

85.0(5) 

-2.5 

11-20-67 

77.0(5) 

4.0 

3-25-68 

85.0(5) 

-2.5 

12-20-67 

77.0(5) 

4.0 

4-19-68 

78.0(5) 

4.5 

1-20-68 

77.0(5) 

4.0 

5-29-68 

83.0(5) 

-.5 

2-21-68 

77.0(5) 

4.0 

6-10-68 

84.0(5) 

-1.5 

3-22-68 

77.0(5) 

4.0 

7-06-68 

83.0(5) 

-.S 

4-25-68 

77.0(5) 

4.0 

8-20-68 

128.0(1) 

-45.5 

5-23-68 

65.0(5) 

16.0 

9-20-68 

85.0(5) 

-2.5 

6-10-68 

77.0(5) 

4.0 

7-20-68 

77.0(5) 

4.0 

03S/12M-23ReiS 

76.0 

10-31-67 

93.0(5) 

-17.0 

1181 

8-25-68 

77.0(5) 

4.0 

11-28-67 

95.0(5) 

-19.8 

9-27-68 

77.0(5) 

4.0 

1-03-68 
2-27-68 

90.0(5) 
91.0(5) 

-14.8 
-15.0 

03S/12«-22M01S             82.0         10-05-67 

73.3 

8.7 

1733 

4-30-68 

89.0(5) 

-13.8 

10-26-67 

71.6 

10.4 

6-04-68 

91.0(5) 

-15.8 

11-16-67 

71.5 

10.5 

12-07-67 

70.3 

11.7 

03S/12M-23R02S 

75.0 

11-07-67 

OMT 

1181 

12-28-67 

69.2 

12.8 

4-1S-68 

ORT 

1-18-68 

68.4 

13.6 

,                                                                          2-09-68 

69.2 

12.8 

•3S/12M-24B01S 

•7.0 

I0-03-8T 

•Z.SISl 

4.S 

1181 

2-29-68 

68.9 

13.1 

11-28-67 

81.5(5) 

5.5 

3-21-68 

69.1 

12.9 

1101 

1-03-68 

78.5(5) 

•  .S 

4-11-68 

69.5 

12.5 

1733 

2-27-68 

78.5(5) 

•  .S 

5-02-68 

69.8 

12.2 

4-03-68 

77.5(5) 

9.5 

6-13-68 

70.8 

11.2 

4-30-68 

78.5(5) 

•  .5 

7-25-68 

71.4 

10.6 

6-04-68 

77.5(5) 

9.5 

8-15-68 

70.7 

11.3 

7-30-68 

81.5(5) 

5.5 

9-05-68 

71.1 

10.9 

9-03-68 

81.5(51 

i,i 

9-26-68 

71.1 

10.9 

03S/12M-24O01S 

•5.8 

10-03-67 

79, 0(5) 

6.0 

1181 

03S/12K-22P02S              75.0         10-30-67 

73.0(5) 

2.0 

1101 

10-31-67 

77.0(51 

•  •• 

11-30-67 

68.0(5) 

7.0 

11-28-67 

82.0(5) 

3.0 

12-30-67 

65.0(5) 

10.0 

1-03-68 

72.0(5) 

13.8 

1-31-68 

66.015) 

9.0 

2-27-68 

90.0(5) 

-5.8 

2-29-68 

69.0(5) 

6.0 

4-12-68 

89.0(5) 

-4.8 

3-31-68 

69.0(5) 

6.0 

6-04-68 

77.0(5) 

8.8 

4-30-68 

69.0(5) 

6.0 

7-05-68 

83.0(5) 

2.8 

5-31-68 

70.0(5) 

5.0 

7-30-68 

88.0(5) 

-3.8 

7-01-68 

73.0(5) 

2.0 

9-03-68 

83.0(51 

2.8 

e-Ol-68 

70.0(5) 

5.0 

See  page  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Coot.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMeCR 

ELEVATION 

DATE 

TO    VKATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A   SAN   6ABRIEL   RIVEi^ 

HYDRO   UMIT                        U-05.00 

COASTAL    PL 

OF    LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT                      U 

-05. AO 

COASTAL    PL    OF    LA   CO   HYDRO    SUBUNIT                     U-05»AO 

CENTRAL    HTORO    SUBAREA 

U-05.A5                                               CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A5 

03S/12M-24O04S 

84.0 

4-17-68 

ORT 

llOl 

•3S/12M-27C02S             71.0           1-31-68 
(CONT.)                                                     2-29-68 

3-31-68 

64.0(5) 
65.0(5) 
71.0(5) 

7.0 

6.0 

.0 

1101 

03S/12M-24F01S 

76.0 

10-03-67 

79.0*5) 

-3.0 

1101 

4-30-68 

77.0(5) 

-6.0 

11-28-67 

72.0(5) 

4.0 

5-31-68 

82.0(5) 

-11.0 

1-03-68 

75.0(5) 

1.0 

8-01-68 

83.0(5) 

-12.0 

2-27-68 

75.0(5) 

1.0 

8-31-68 

84.0(5) 

-13.0 

4-30-68 

73.0(5) 

3.0 

9-30-68 

82.0(5) 

-11.0 

6-04-68 

75.0(5) 

1.0 

7-30-68 

72.0(5) 

4.0 

03S/12M-27601S              71.0         10-30-67 

72.0(5) 

-1.0 

1101 

9-03-68 

77.0(5) 

-l.» 

11-30-67 
12-30-67 

67.0(5) 
66.0(5) 

4.0 
5.0 

03S/12M-24K01S 

82.0 

10-31-67 

H3.5(5) 

-1.5 

1101 

1-31-68 

65.0(5) 

6.0 

11-28-67 

78.5(5) 

3.5 

2-29-68 

65.0(5) 

6.0 

1-03-68 

78.5(5) 

3.5 

3-31-68 

67.0(5) 

4.0 

2-27-68 

81.5(5) 

.5 

4-30-68 

70.0(5) 

1.0 

4-30-68 

79.5(5) 

2.5 

5-31-68 

72.0(5) 

-1.0 

6-04-68 

80.5(5) 

1.5 

7-01-68 

72.0(5) 

-1.0 

7-30-68 

81.5(5) 

.5 

8-01-68 

72.0(5) 

-1.0 

9-03-68 

83.5(5) 

-1.5 

8-31-68 
9-30-68 

73.0(5) 
72.0(5) 

-2.0 
-1.0 

03S/12H-25C01S 

TO.S 

11-07-67 

7S.2(4) 

-7.7 

1101 

4-15-68 

74.4(4) 

-3.9 

03S/12M-27H01S             66.0        10-30-67 

U-30-67 

63.0(5) 
61.0(5) 

3.0 

5.0 

1101 

03S/12H-25H01S 

68.0 

11-08-67 

70.5 

-2.5 

1101 

12-30-67 

58.0(5) 

8.0 

4-15-68 

66.5 

1.5 

1-31-68 
2-29-68 

49.6(5) 
62.0(5) 

16.4 
4.0 

•3S/12M-Z6C02S 

74.0 

10-21-67 

106.0(1) 

-32.0 

1101 

3-31-68 

60.0(5) 

6.0 

11-27-67 

106.0(1) 

-32.0 

4-30-68 

63.0(5) 

3.0 

12-30-67 

77.0(5) 

-3.0 

5-31-68 

63.0(5) 

3.0 

1-15-68 

77.0(5) 

-3.0 

7-01-68 

63.0(5) 

3.0 

2-21-68 

77.0(5) 

-3.0 

8-01-68 

64.0(5) 

2.0 

3-25-68 

77.0(5) 

-3.0 

4-22-68 

77.0(5) 

-3.0 

e3S/12H-27R0lS             62.0        10-31-67 

91.5(1) 

-29.5 

1101 

5-27-68 

77.0(5) 

-3.0 

11-17-67 

86.5(1) 

-24.5 

6-10-68 

106.0(1) 

-32.0 

12-30-67 

79.5(1) 

-17.5 

7-20-68 

113.0(1) 

-39.0 

1-12-68 

81.5(1) 

-19.5 

8-30-68 

93.0(5) 

-19.0 

5-25-68 

67.5(5) 

-5.5 

9-19-68 

83.0(5) 

-9.0 

6-10-68 
8-20-68 

67.5(5) 
67.5(5) 

-5.5 

-5.5 

03S/12M-26003S 

74.0 

10-02-67 
11-06-67 

81.1 
79.6 

-7.1 
-5.6 

1101 

9-29-68 

67.5(5) 

-5.5 

12-04-67 

69.8 

4.2 

03S/12M-28HO2S             67.0        10-31-67 

66.0(5) 

1.0 

UOl 

1-02-68 

67.1 

6.9 

11-30-67 

64.0(5) 

3.0 

3-03-68 

67.0 

7.0 

12-31-67 

62.0(5) 

5.0 

4-02-68 

67.2 

6.8 

1-31-68 

60.0(5) 

7.0 

5-06-68 

68.5 

5.5 

2-29-68 

62.0(5) 

5.0 

6-03-68 

72.5 

1.5 

•3-31-68 

61.0(5) 

6.0 

7-02-68 

78.3 

-4.3 

4-30-68 
5-31-68 

63.0(5) 
74.0(5) 

4.0 
-7.0 

03S/12X-26J01S 

71.4 

11-07-67 

70.7(4) 

.7 

1101 

7-01-68 

65.0(5) 

2.0 

4-15-68 

68.3 

3.1 

8-01-68 
8-31-68 

67.0(5) 
72.0(5) 

.0 
-5.0 

e3S/12M-26K01!> 

65.0 

11-07-67 
4-18-68 

67.4(4) 
69.0 

-2.4 

-4.0 

1101 

9-30-68 
03S/12M-28H03S              67.0         10-31-67 

66.0(5) 
65*0(5) 

1.0 

2.0 

1101 

e3S/12M-26L03S 

67.0 

10-30-67 

92.0(5) 

-25.0 

1101 

11-30-67 

63.0(5) 

4.0 

11-29-67 

91.0(5) 

-24.0 

12-31-67 

61.0(5) 

6.0 

12-30-67 

91.0(5) 

-24.0 

1-31-68 

59.0(5) 

8.0 

1-15-68 

91.0(5) 

-24.0 

2-29-68 

61.0(5) 

6.0 

2-26-68 

91.0(5) 

-24.0 

3-31-68 

60.0(5) 

7.0 

3-28-68 

91.0(5) 

-24.0 

4-30-68 

62.0(5) 

5.0 

4-30-68 

91.0(5) 

-24.0 

5-31-68 

73.0(5) 

-6.0 

5-30-68 

91.0(5) 

-24.0 

8-01-68 

66.0(5) 

1.0 

6-10-68 

91.0(5) 

-24.0 

8-31-68 

71.0(5) 

-4.0 

7-07-68 

91.0(5) 

-24.0 

9-30-68 

65.0(5) 

2.0 

8-09-68 

97.0(5) 

-30.0 

9-23-68 

94.0(5) 

-27.0 

03S/12II-28J02S             64.8        10-30-67 

11-30-67 

54.0(5) 
51.0(5) 

10.0 
13.0 

UOl 

03S/12M-26Ne2S 

63.0 

10-27-67 

83.0(5) 

-20.0 

1101 

12-30-67 

49.0(5) 

15.0 

11-20-67 

83.0(5) 

-20.0 

1-31-68 

49.0(5) 

15.0 

12-20-67 

83.0(5) 

-20.0 

2-29-68 

51.0(5) 

13.0 

1-15-68 

83.0(5) 

-20.0 

3-31-68 

49.0(5) 

15.0 

2-21-68 

83.0(5) 

-20.0 

4-30-68 

53.0(5) 

11.0 

3-22-68 

83.0(5) 

-20.0 

5-31-68 

54.0(5) 

10.0 

4-25-68 

83.0(51 

-20.0 

7-01-68 

54.0(5) 

10.0 

5-25-68 

83.0(5) 

-20.0 

8-01-68 

54.0(5) 

10.0 

6-10-68 

83.0(5) 

-20.0 

8-31-68 

53.0(5) 

11.0 

7-05-68 

83.0(5) 

-20.0 

9-30-68 

54.0(5) 

10.0 

e-21-68 

•3.0(5) 

-20.0 

9-29-68 

83.0(5) 

•20.0 

03S/12M-28P04S             59.0        11-08-67 

4-15-68 

DAY 
DHY 

1101 

e3S/12H-26N03S 

63.0 

10-27-67 

74.0(5) 

-11.0 

1101 

11-29-67 

73.0(5) 

-10.0 

03S/12»<-28aolS              63.0         10-31-67 

63.0(5) 

*f 

1101 

12-30-67 

73.«(&) 

-10.0 

11-30-67 

59.0(5) 

4.0 

1-10-68 

73.0(5) 

-10.0 

12-31-67 

60.0(5) 

3.0 

2-21-68 

64.0(5) 

-1.0 

1-31-68 

58.0(5) 

5.0 

3-20-68 

65.0(5) 

-2.0 

2-29-68 

57.0(5) 

6.0 

4-25-68 

64.0(5) 

-1.0 

3-31-6S 

59.0(5) 

4.0 

5-29-68 

64.0(5) 

-1.0 

4-30-68 

63.0(5) 

.0 

6-10-68 

83.0(1) 

-20.0 

5-31-68 

63.0(5) 

.0 

7-18-68 

79.0(5) 

-16.0 

7-01-68 

61.0(5) 

2.0 

e-22-68 

74.0(5) 

-11.0 

8-01-68 

64.0(5) 

-1.0 

9-22-68 

71.0(5) 

-8.0 

8-30-68 
9-30-68 

64.0(5) 
62.0(5) 

-1.0 
1.0 

e3S/12ri-27C02S 

71. t 

10-30-67 

73.0(5) 

-2.0 

1101 

11-30-67 

65.0(5) 

6.0 

03S/12H-29J01S             63.0        10-06-67 

61.4 

1.6 

1733 

12-30-67 

63.0(5) 

8.0 

10-27-67 

ftl.3 

1.7 

See  page  II3  for  key  to  terms  8i  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

DATE 


6M0UN0 
SURFACC 

TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


L  A  SAN  6ABH1EL  RIVER  HYDRO  UNIT 


U-OS.OO 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  NYOHO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAHEA 


U-05.A0 


U-05.A5 


03S/12H-29J01S 

63.0         11-17-67 

57.1 

5.9 

1733 

(CONT.) 

12-08-67 

55.3 

7.7 

12-29-67 

S3.^ 

9.6 

1-19-68 

52.3 

10.7 

2-09-68 

52.6 

10. ♦ 

3-01-68 

53.1 

9.9 

3-22-68 

53.0 

10.0 

1101 

♦-12-68 

5^.^ 

8.6 

1733 

5-03-68 

5^.6 

8.6 

6-U-68 

59.6 

3.^ 

7-05-68 

61.9 

1.1 

7-26-68 

63. ♦ 

-.♦ 

8-16-68 

62.0 

1.0 

9-06-68 

60.6 

2.^ 

9-27-68 

60.2 

2.8 

•3S/12M-29M01S 

62.5        11-08-67 

55.5 

7.0 

1101 

♦-15-68 

56.8 

5.7 

03S/12M-29M02S 

63.0         11-08-67 

55.3 

7.7 

1101 

♦-15-68 

56.2 

6.8 

03S/12«-30C03^ 

6^.0         11-29-67 

80.1 

-16.1 

1101 

12-28-67 

176.5(1) 

-112.5 

1-29-68 

U5.5(l) 

-81.5 

2-28-68 

M5.S(1) 

-81.5 

3-29-68 

89.5 

-25.5 

♦-19-68 

(1> 

♦-19-68 

(1) 

♦-2^-68 

(1> 

♦-2^-68 

(U 

♦-29-68 

152.5(1) 

-88.5 

5-^1-68 

111.5 

-♦7.5 

6-28-68 

155.5(1) 

-91.5 

7-31-68 

1U.5 

-50.5 

8-29-68 

167.5(1) 

-103.5 

9-30-68 

159.5(1) 

-95.5 

03S/12W-30E01S 

60.0         11-29-67 

57.7 

2.3 

1101 

♦-19-68 

56.0 

♦  .0 

03S/12i«-30Q01S 

60.0         11-29-67 

36.2 

23.8 

1101 

♦-19-68 

35.8 

2^.2 

♦-19-68 

35.8 

2^.2 

03S/12K-30K02S 

59.0         11-29-67 

6^.7 

-5.7 

1101 

♦-19-68 

7l.^ 

-12.^ 

♦-19-68 

71.^ 

-12.^ 

03S/12K-30P035 

56.5         11-29-67 
♦-19-68 
♦-19-68 

DRY 
DRY 
DRY 

1101 

03S/12X-31E03S 

51.7         10-02-67 

88.5 

-36.8 

♦206 

10-09-67 

89.0 

-37.3 

10-16-67 

90.9 

-39.2 

10-23-67 

91.5 

-39.8 

10-30-67 

91.3 

-39.6 

11-06-67 

88.3 

-36.6 

11-13-67 

87.7 

-36.0 

U-20-67 

87.5 

-35.8 

11-27-67 

85.2 

-33.5 

12-0^-67 

86.2 

-3^.5 

12-11-67 

85.8 

-3^.1 

12-26-67 

83.2 

-31.5 

1-02-68 

82.8 

-31.1 

J-12-68 

80.1 

-28. ♦ 

1-22-68 

78.0 

-26.3 

1-29-68 

77.8 

-26.1 

2-05-68 

78.0 

-26.3 

2-12-68 

78. ♦ 

-26.7 

2-19-68 

77.6 

-25.9 

2-26-68 

77.^ 

-25.7 

3-0^-68 

77.5 

•25.8 

3-11-68 

75.1 

-23. ♦ 

3-18-68 

76. ♦ 

-2^.7 

3-25-68 

76. ♦ 

-2^.7 

♦-01-68 

76.5 

-2^.8 

♦-08-68 

76.8 

-25.1 

♦-15-68 

79.6 

-27.9 

♦-22-68 

79.5 

-27.8 

♦-29-68 

8^.9 

-33.2 

5-06-68 

86.6 

-3^.9 

5-13-68 

88.3 

-36.6 

5-27-68 

90.5 

-38.8 

6-03-68 

91. ♦ 

-39.7 

6-10-68 

88.9 

-37.2 

6-24-68 

90.0 

-38.3 

7-01-68 

90.8 

-39.1 

7-08-68 

91.1 

-39. ♦ 

7-15-68 

93.0 

-♦1.3 

7-22-68 

95.4 

-♦3.7 

7-29-68 

96.0 

-♦♦.3 

8-05-68 

97.1 

-♦5.^ 

8-12-68 

98.0 

-♦6.3 

8-19-68 

98.8 

-♦7.1 

8-26-68 

102.6 

•50.9 

9-02-68 

103.1 

-51. ♦ 

03S/12M-31E03S 
(CONT. I 


03S/12M-32LeiS 


03S/12H-32OelS 


03S/12M-33A03S 
03S/12W-33A0AS 
03S/12W-33A05S 


03S/12M-33A06S 


03S/12H-33F02S 
e3S/12M-33602S 


03S/12«-33ReiS 


03S/12t<-33R0^S 


LA   CO 

HYDRO    SUBUNIT 

u>t9.«e 

THAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A5 

51.7 

9-09-6S 

102.9 

•suz 

♦286 

9-16-68 

99. ♦ 

-♦7.7 

9-23-68 

97.3 

-♦*.♦ 

9-30-68 

97.9 

-♦6.2 

52.6 

10-31-67 

♦9.^ 

3.2 

5061 

11-08-67 

51.9 

.7 

1101 

11-30-67 

♦  7.8 

♦  .• 

5061 

12-29-67 

♦  7.S 

«•■ 

1-31-68 

♦  7.6 

••• 

2-29-68 

♦  7.5 

t.l 

3-29-68 

♦  7.^ 

f*< 

♦-15-68 

♦9.6 

9.« 

1101 

♦-30-68 

♦  7.9 

♦  .7 

5061 

5-31-68 

♦  7.5 

5.1 

7-01-68 

♦8.^ 

6«Z 

8-01-68 

49.2 

3.4 

8-30-68 

48.5 

«*t 

9-30-68 

49.8 

3«« 

51.6 

10-23-67 

48.2 

3*6 

1181 

11-20-67 

47.7 

y,9 

12-18-67 

46.6 

•;• 

1-02-68 

46.5 

»•! 

2-12-68 

46.1 

»•» 

3-0^-68 

46.3 

S.3 

♦-08-68 

45.7 

t«f 

5-06-68 

46.3 

S.3 

6-03-68 

47.1 

♦•» 

7-15-68 

47.7 

3.« 

8-19-68 

47.8 

3*« 

••16-68 

48.8 

3.* 

62.0 

11-07-67 

53.2 

8«S 

1181 

♦•15^68 

57.4 

♦  •* 

61.0 

11^07-67 
♦-17-6S 

71.3 
(61 

-10.3 

1101 

62.0 

10-30-67 

57.0(5) 

5.0 

not 

11-30-67 

55.0(5) 

7.8 

12-30-67 

53.0(5) 

9.0 

1-31-68 

54.015) 

8.8 

2-29-68 

53.0(5) 

9.8 

3-31-68 

54.0(5) 

8.0 

♦-30-68 

57.0(5) 

5.0 

5-31-68 

57.0(5) 

5.0 

7-01-68 

57.0(5) 

5.0 

8-01-68 

59.0(5) 

3.0 

8-31-68 

59.0(5) 

3.0 

9-30-68 

58.0(5) 

♦  .0 

63.0 

10-15-67 

78.*tS> 

-15.6 

1181 

11-20-67 

73.6(5) 

-10.6 

12-29-67 

90.6(5) 

-27.6 

1-26-68 

88.6(5) 

-25.6 

2-09-68 

97.6(5) 

-3^.6 

3-20-68 

76.6(5) 

-13.6 

♦-19-68 

90.6(5) 

-27.6 

5-21-68 

97.6(5) 

-3^.* 

6-25-68 

81.6(5) 

-18.6 

7-21-68 

81.6(5) 

-18.6 

8-20-68 

82.6(5) 

-19.6 

9-28-68 

81.6(5) 

-18.6 

56.0 

11-08-67 

52.7(31 

3.3 

1181 

♦-15-68 

52.2 

3.8 

60.8 

11-30-67 

68.4(S) 

•8.^ 

1181 

12-30-67 

67.4(5) 

-7U 

1-31-68 

68.4(5) 

-8.^ 

2-29-68 

73.4(5) 

-13. ♦ 

3-31-68 

83.4(5) 

-23. ♦ 

♦-30-68 

79.4(5) 

-19. ♦ 

5-31-68 

105.4(5) 

-♦5.^ 

7-01-68 

90.4(5) 

-30. ♦ 

8-01-68 

88.4(5) 

-28.^ 

8-31-68 

88.4(5) 

•28.  ♦ 

9-30-68 

88.4(5) 

•28.4 

♦8.0 

10-25-67 

67.5(5) 

-19.5 

1181 

U-25-67 

60.5(5) 

-12.5 

12-25-67 

51.5(5) 

-3.5 

1-30-68 

51.5(5) 

-3.5 

2-20-68 

47.5(5) 

.5 

3-25-68 

49.5(5) 

-1.5 

♦-25-68 

59.5(5) 

-11. » 

5-M-68 

51.5(5) 

-3.5 

7-19-68 

53.5(5) 

-5.5 

8-23-68 

57.5(5) 

-9.5 

9-20-68 

57.5(5) 

-9.5 

56.0 

10-25-67 

71.0(5) 

-15.0 

1181 

11-25-67 

68.0(5) 

-12.0 

12-30-67 

61.0(5) 

-5.0 

1-25-68 

66.0(5) 

-10.0 

2-20-68 

59.0(5) 

-3.0 

3-21-68 

65.0(5) 

-9.0 

Se«  poge  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMeER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

COASTAL   PL   OF   LA   CO   HYDRO   SUBUNIT 
CENTRAL   HYDRO   SUBAkEA 


L    A    SAN   SAbRIEL    RIVER   HYDRO   UNIT 

u-05««e 


03S/12H-33R0«S 
tCONT.) 


•3S/12a-34A01S 
03S/I2«-34CelS 


S*.0 

*2.4 
63.0 


03S/12M-340elS 


62.0 


03S/I2M-34F01S 


62.0 


e3S/I2M-3460IS 


62.0 


03S/12M-34H02S 

e3S/12M-35C01S 
03S/12M-3S002S 


59.5 

64.0 
61.0 


03S/12M-3SL02S 
03S/12«-35P01S 
03S/12M-36C01S 


56.0 
53.0 
61.0 


♦-16-68 
5-25-6B 
6-16-68 

10-08-67 
4-15-68 

10-30-67 
11-30-67 
12-30-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-31-68 
4-30-68 
5-31-68 
7-01-68 
8-07-68 
8-31-68 
9-30-68 

10-30-67 
11-30-67 
12-30-67 
1-31-68 
2-29-68 
3-31-68 
4-30-68 
5-31-68 
7-01-68 
8-01-68 
8-31-68 
9-30-68 

10-28-67 
11-19-67 
12-30-67 
1-20-68 
2-18-68 
3-20-68 
4-15-68 
5-25-68 
6-26-68 
7-25-68 
e-25-68 
9-23-68 

10-06-67 

10-27-67 

11-17-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-01-68 

3-22-68 

4-12-68 

5-03-68 

6-14-68 

7-05-68 

7-26-68 

8-16-68 

9-06-68 

9-27-68 

11-07-67 
4-15-68 
4-17-68 

11-07-67 
4-15-68 

10-06-67 

10-27-67 

11-17-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-01-68 

3-22-68 

4-12-68 

5-03-68 

6-14-68 

7-05-68 

7-26-68 

8-16-68 

9-06-68 

9-27-68 

11-07-67 
4-15-68 

11-07-67 
4-15-68 

11-07-67 
4-15-68 


75.0(5) 
138.0(1) 
126.0(1) 

DRY 
DRY 


78 

0(5) 

74 

0(5) 

73 

0(5) 

72 

.0(5) 

75 

0(5) 

75 

0(5) 

HS 

0(5) 

85. 

0(5) 

89, 

0(5) 

89 

0(5) 

91. 

0(5) 

89 

0(5) 

71. 

0(51 

68. 

0(5) 

68 

0(5) 

67 

0(5) 

52 

>0(5) 

68 

.0(5) 

71 

0(5) 

74 

0(5) 

72 

0(5) 

72 

0(5) 

74 

0(5) 

74 

0(5) 

74 

0(51 

77 

0(5) 

121 

0(1) 

70 

0(5) 

77 

0(5) 

70 

0(5) 

118 

0(1) 

125 

0(1) 

128 

0(1) 

126. 

5(1) 

124. 

5(1) 

127. 

5(1) 

69. 

7 

68. 

8 

68 

4 

60 

.6 

60 

>3 

61 

.3 

61 

.2 

60 

>2 

60 

0 

65 

4 

70 

2 

75 

9 

77 

6 

78 

9 

78 

7 

77 

>4 

78 

3 

62. 

.4(4) 

(1 

» 

64 

.6(4) 

65 

.5 

64 

.3 

47 

>6 

46 

.9 

46 

>4 

45 

.2 

44 

.9 

45 

.7 

45 

.3 

44 

.8 

44 

.6 

46 

.1 

50 

.2 

54 

.7 

56 

.2 

57 

.8 

57 

.2 

56 

.6 

57 

.1 

62 

.3 

60 

.0 

DRY 
DRY 

46.9 
37.4 


-19.0 
-82.0 
-70.0 


15 

11. 

10 

-9. 

12. 

12. 

22. 

Z2, 

26. 

26 

28. 

26. 

-9, 

-6. 

-6. 

-5 

10 

-6 

-9 

12. 

10 

10 

12 

12 

12 

15 

59. 

-8. 

15 

-8. 

56. 

63. 

66. 

64. 

62. 

65. 

-7, 

-6. 

-6. 

1. 

1. 

4 

1. 

2. 

-3. 

-8. 

13. 

15. 

16. 

16. 

15 

16. 

-2. 

-5. 

-1. 

• 

13 

14 

14 

IS 

16 

IS 

IS 

16 

16 

14 

16 

6 

4. 

3 

3 

4 

3 

-6 

-4 

14.1 
23.6 


U-05.A5 


1101 


U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUUAREA 


U-05.A0 


1101 
1101 


1101 


1101 


1733 


1101 
1733 


1101 

1101 
1733 


1101 
1733 


1101 
1101 
1101 


03S/12M-36F01S 
03S/13W-01601S 


59.0 
106.0 


03S/13a-01P03S 
03S/13«-02A02S 


94.0 


106.2 


e3S/13M-02M01S 


98*4 


03S/13M-02Q01S 


97.0 


03S/13M-03E01S 
03S/13W-03R01S 


104.0 


98.5 


03S/13W-04001S 


115.0 


03S/13M-04N01S 


98.0 


03S/13W-04N03S 


98.0 


11-07-67 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
1-25-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

11-09-67 
4-08-68 

10-04-67 
11-07-67 
12-06-67 
1-05-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-07-68 
6-06-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-04-68 

10-04-67 
11-07-67 
12-06-67 
1-03-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-07-68 
6-06-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-04-68 

10-04-67 
11-01-67 
1-10-68 
2-07-68 
3-06-68 
4-43-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-01-68 
9-04-68 

11-09-67 
4-05-68 

10-04-67 

11-01-67 

11-09-67 

12-06-67 

1-03-68 

2-21-68 

4-03-68 

4-08-68 

5-22-68 

6-05-68 

9-04-68 

11-01-67 
11-01-67 
11-04-67 
2-15-68 
3-14-68 
3-28-68 
4-12-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-05-68 
7-11-68 
7-18-68 
8-23-68 
9-19-68 

10-15-67 
11-07-67 
12-15-67 
1-15-66 
2-15-68 
3-15-68 
4-07-68 
5-07-68 
6-01-68 
7-15-68 
8-15-68 
9-15-68 

10-15-67 


(31 

117.0(5) 
118.0(5) 
106.0(5) 
111.0(5) 
108.8(5) 
114.0(5) 
111.0(5) 
116.0(5) 
122.0(5) 
120.0(5) 

DRY 
DRY 


68 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

i8 

73 

>e 

79. 

.0(51 

79 

.0(5) 

76. 

.0(5) 

76. 

0(5) 

76 

>0(5) 

76 

0(51 

77 

.0(5) 

77 

.0(5) 

77 

,0(5) 

77 

>0(5) 

76 

.0(5) 

62. 

i6 

62. 

>4 

153. 

>0 

165. 

.0 

179, 

0(4) 

164, 

0(5) 

162, 

>0(5) 

154, 

0(5) 

268, 

0(1) 

161, 

0(4) 

162, 

0(5) 

268, 

0(1) 

158 

0(51 

200, 

0(5) 

268, 

.0(1) 

211, 

0(5) 

247, 

0(1) 

247 

.0(11 

266, 

0(1) 

247 

0(1) 

171, 

0 

246, 

0(1) 

(( 

)) 

133, 

0(5) 

248, 

0(1) 

246, 

0(1) 

248, 

0(1) 

177. 

6(5) 

176, 

6(5) 

173. 

6(5) 

172. 

6(5) 

171, 

6(5) 

172i 

6(51 

170. 

6(5) 

171, 

6(5) 

175. 

6(5) 

174, 

6(5) 

177, 

0 

172. 

6(5) 

267.4(1) 


•11.0 

•12.0 

•  0 

-5.0 

-2.8 

-8.0 

-5.0 

•10.0 

•16.0 

•14.0 


38 
38 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
38 
38 
39 

23 
23 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

18 
18 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
21 

41 
41 

-54 

-66 
-80 
-65 
-63 
-55 

-169 
-62 
-63 

-169 
-59 

-85 
-153 

•96 
-132 
-132 
-151 
-132 

•56 
-131 

•18 
-133 
-131 
-133 

•79 
-78 
-75 
-74 
-73 
•74 
-72 
-75 
-77 
-76 
•79 
-74 


•169.4 


U-05.A5 
1101 
1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 
1200 


1101 


1101 
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TABLE    C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

(JROUNO 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

•NOUNO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   V*ELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

MCNCV 

NUMBER 

ELEVATION 

OATE 

TO    VMTER 

ELEVATION 

ING 

NUtiOCR 

ELEVATION 

OATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYIN8 

IN    FEET 

SURFACE 

IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACf 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A   SAN   GABRIEL   RIVER 

HYDRO   UNIT                      U-0S.80 

COASTAL    PL    OF    LA    CO    HYDRO    SUBUNIT                     U 

-05. AG 

COASTAL   PL 

OF    LA    CO 

HYDRO    SUBUNIT                     U 

•05.A8 

CENTRAL    MTORO    SUBAHEA 

U-05.A5                                               CENTRAL    HYDRO    SU8AREA 

U-05.A5 

03S/13t«-04N035             98.0        11-15-67 

266.4(1) 

-168.4 

1101 

03S/ 13)1-1060  IS 

•5.0 

11-85-67 

125. 0(S) 

-48.8 

1181 

(CONT.)                                               12-21-67 

262.4(1) 

-164.4 

(CONT.) 

12-02-67 

128.0(5) 

-43.0 

1-15-68 

264.4(1) 

-166.4 

7-05-68 

133.0(5) 

-48.0 

2-0  7-68 

264.4(1) 

-166.4 

8-02-68 

133.0(5) 

•48.0 

3-15-68 

265.4(1) 

-167.4 

9-18-68 

132.8(5) 

-47.8 

4-07-68 

267.4(1) 

-169.4 

5-07-68 

263.4(1) 

-165.4 

03S/13)i-10602S 

85.0 

10-01-67 

129.5(1) 

•44.5 

1101 

• 

6-01-68 

266.4(1) 

-168.4 

10-08-67 

123.5(5) 

•38.5 

7-07-68 

268.4(1) 

-170.4 

10-29-67 

124.5(5) 

-39.5 

1 

8-07-68 

267.4(1) 

-169.4 

12-02-67 

138.5(1) 

•53.5 

9-15-68 

269.4(1) 

-171.4 

7-05-68 
8-02-68 

142.5(1) 
129.0(1) 

•57.5 

-44.8 

03S/13W-05F01S            114.0         11-09-67 

(9) 

1101 

9-18-68 

143.5(1) 

•58.5 

i 

2-06-68 

204.0 

-90.0 

1200 

2-08-68 

(0) 

03S/13H-10L01S 

•5.8 

11-06-67 

123.9 

-38.9 

11*1 

i 

2-22-68 

270.0(1) 

-156.0 

4-03-68 

127.8(11 

•42.8 

t 

3-07-68 

202.0(5) 

-88.0 

4-03-6^ 

118.4(4) 

-33.4 

3-14-68 

269.0(1) 

-155.0 

4-17-68 

274.0(1) 

-160.0 

03S/13M-10L02S 

86.0 

11-06-67 

124.3 

-38.3 

1101 

5-16-68 

277.0(1) 

-163.0 

4^03-6^ 

120.1 

-34.1 

6-27-68 

280.0(1) 

-166.0 

7-05-68 

(0) 

03S/13M-11B02S 

88.0 

11-09-67 

109.9 

-21.9 

1101 

7-10-68 

376.0(1) 

-262.0 

4-08-68 

103.1 

•15.1 

8-16-68 

282.0(1) 

-168.0 

i 

9-26-68 

279.0(1) 

-165.0 

03S/13M-11C01S 

88.5 

10-04-67 
11-01-67 

112.5(5) 
112.5(5) 

•24.0 
•24.8 

1181 

1 

83S/13M-8SF02:>           114.8         10-19-67 

195.3 

-81.3 

5050 

12-06-67 

104.5(5) 

-16.8 

11-09-67 

(9) 

1101 

1-03-68 

101.5(5) 

-13.8 

I 

1-25-68 

307.0(1) 

-193.0 

1200 

2-07-68 

102.5(5) 

-14.0 

2-06-68 

202.0(5) 

-88.0 

3-06-68 

105.5(5) 

•17.8 

1 

2-08-68 

(0) 

4-03-68 

104.5(5) 

•16.8 

2-22-68 

306.0(1) 

-192.0 

5-01-68 

107.5(51 

•19.8 

I 

3r07-68 

201.0(5) 

•87.0 

6-05-6* 

106.5(5) 

-18.0 

3-28-68 

314.0(1) 

-200.0 

7-03-6* 

114.5(5) 

-26.0 

4-09-68 

192.2 

-78.2 

5050 

8-01-6^ 

114.5(5) 

-26.0 

4-17-68 

309.0(1) 

-195.0 

1200 

9-04-6^ 

112.5(5) 

-24.8 

5-16-68 

309.0(1) 

-195.0 

6-27-68 

312.0(1) 

-198.0 

03S/13H-11C81S 

85.0 

10-04-67 

120.0(5) 

-35.0 

1181 

7-05-68 

(0) 

11-04-67 

124.0(5) 

-39.8 

7-10-68 

281.0(1) 

-167.0 

11-29-67 

113.2 

-28.2 

8-16-68 

315.0(1) 

-201.0 

12-06-67 

120.0(5) 

-35.8 

^ 

9-26-68 

308.0(1) 

-194.0 

l-03^68 
2-07^68 

124.0(5) 
115.8(5) 

-39.8 
-30.0 

03S/13K-06R01S            131.0         10-04-67 

206.0 

-75.0 

5061 

3.06-68 

117.0(5) 

-32.0 

11-02-67 

205.7 

-74.7 

4-03-68 

114.8(5) 

-29.0 

12-06-67 

205.7 

-74.7 

4-24-68 

120.0(5) 

-35.0 

1-04-68 

204.7 

-73.7 

5-01-68 

120.0(5) 

-35.0 

1-04-68 

205.3 

-74.3 

6-05-68 

120.0(5) 

-35.0 

3-05-68 

204.3 

-73.3 

7-03-68 

121.0(5) 

-36.8 

4-05-68 

204.1 

-73.1 

8-01-68 

121.0(5) 

-36.8 

5-03-68 

204.5 

-73.5 

9-04-68 

120.0(5) 

-35.0 

6-07-68 

204.3 

-73.3 

7-03-68 

204.6 

-73.6 

03S/13M-11K01S 

86.4 

11-09-67 

65.3 

21.1 

1101 

8-02-68 

205.4 

•74.4 

4-08-68 

64.4 

22.0 

9-04-68 

204.6 

-73.6 

03S/13M-12A01S 

94.8 

11-07-67 

104.8(8) 

-10.8 

1101 

03S/13X-08C04S           125.0           2-08-68 

(0> 

1200 

12-04-67 

(0) 

7-05-68 

(0) 

4-03-68 

96.6(8) 

-2.6 

03S/13M-09A01S              93.0         10-02-67 

119.0(5) 

-26.0 

1101 

03S/13H-I2e04S 

•9.0 

10-04-67 

92.0(5) 

-3.8 

1181 

11-27-67 

129.0(5) 

-36.0 

11-01-67 

93.0(5) 

-4.8 

1-02-68 

119.0(5) 

-26.0 

12-06-67 

85.0(5) 

4.8 

2-26-68 

119.0(5) 

•26.0 

1-03-68 

83.0(5) 

6.8 

4-29-68 

130.0(5) 

-37.0 

2-07-68 

82.0(5) 

7.8 

6-03-68 

124.0(5) 

-31.0 

3-06-68 

86.0(5) 

3.8 

7-01-68 

123.0(5) 

-30.0 

4-03-68 

85.0(5) 

4.8 

7-29-68 

129.0(5) 

-36.0 

5-01-68 

91.0(5) 

-2.8 

9-30-68 

119.0(5) 

•26.0 

6-05-68 
7-03-68 

93.0(5) 
98.0(5) 

•4.8 
-9.8 

1 

03S/13B-09K015              81.7         10-30-67 

171.0(5) 

-89.3 

1101 

8-01-68 

96.0(5) 

-7.8 

1 

11-27-67 

174.0(5) 

-92.3 

9-04-68 

95.0(5) 

-6.8 

1-02-68 

157.0(5) 

-75.3 

2-26-68 

170.0(5) 

-88.3 

03S/13H-12JelS 

•5.0 

10-04-67 

98.8(5) 

-13.8 

1181 

4-29-68 

159.0(5) 

-77.3 

11-01-67 

98.0(5) 

-13.8 

6-03-68 

152.0(5) 

-70.3 

5-29-68 

102.0(5) 

-17.0 

1 

7-02-68 

151.0(5) 

-69.3 

6-05-68 

104.0(5) 

-19.0 

1 

9-03-68 

155.0(5) 

-73.3 

8-01-68 

103.8(5) 

-18.0 

1 

9-30-68 

154.0(5) 

-72.3 

e3S/13«-120SlS 

•2.5 

10-04-67 

111.0(5) 

-28.5 

11*1 

03S/13M-09R01b              86.0         10-06-67 

119.2 

-33.2 

1733 

11-01-67 

109.0(5) 

-26.5 

10-27-67 

119.6 

-33.6 

11-29-67 

95.0 

-12.5 

, 

11-17-67 

122.0 

-36.0 

12-06-67 

100.0(5) 

-17.5 

1 

12-08-67 

120.5 

-34.5 

1-03-68 

92.0(5) 

-9.5 

12-29-67 

116.2 

-38.2 

2-07-68 

98.0(5) 

-15.5 

1-19-68 

115.5 

-29.5 

3-06-68 

119.0(5) 

-36.S 

2-09-68 

115.2 

-29.2 

4-03-68 

99.0(5) 

-16.S 

3-01-68 

115.1 

-29.1 

4-24-68 

104.0(5) 

-21.5 

3-22-68 

114.8 

•28.8 

1181 

5-01-68 

110.0(5) 

-27.5 

4-12-68 

113.7 

•27.7 

1733 

6-05-68 

110.0(5) 

-27.5 

5-03-68 

128.4 

•34.4 

7-03-68 

113.0(5) 

-30.5 

6-14-68 

123.3 

-37.3 

8-01-68 

113.0(5) 

-30.5 

7-05-68 

125.2 

-39.2 

9-04-68 

110.8(5) 

-27.5 

7-26-68 

126.7 

-48.7 

8-16-6B 

125.3 

•39.3 

83S/13M-12083S 

83.6 

12-04-67 

(0) 

1181 

9-06-68 

123.7 

-37.7 

9-27-68 

123.6 

•37.6 

03S/13li-13001S 

79.0 

10-04-67 
11-01-67 

102.0(5) 
105.0(5) 

-23.0 
-26.8 

1181 

03S/13B-10601S             85.0        10-01-67 

126.0(5) 

•41.0 

1181 

12-06-67 

98.0(5) 

-19.8 

See  poge  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBONIT 
CENTRAL  HTDRO  SUUAkEA 


L  A  SAN  GABRIEL  HIVEH  HYDRO  UNIT 
U-05.A0 


U-OS.OO 


03S/13M-13D01& 
<CONT.t 


79.0 


03S/13H-13F01S 


03S/13W-13F04S 


77.5 


78.5 


03S/13M-13F07S 
03S/13iil-1360lS 


78.0 
79.0 


03S/13M-13J01S 


80.0 


03S/13W-13H01S 


76.0 


03S/UW-13M02S 


74.0 


03S/13D-13P01S 


78.2 


03S/13H-13R02S 


03S/13M-14M01S 
03S/13«-lSC02b 


1-03-68 
2-07-68 
3-06-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-01-68 
9-01-68 

11-09-67 
4-08-68 
4-12-68 

10-30-67 
11-27-67 
1-02-68 
2-26-68 
4-29-68 
6-03-68 
9-03-68 
9-30-68 

11-09-67 
4-08-68 

10-30-67 
U-27-67 
1-02-68 
2-26-68 
4-29-68 
6-03-68 
7-01-68 
9-03-68 
9-30-68 

10-30-67 
11-27-67 
1-02-68 
2-26-68 
4-29-68 
6-03-68 
7-01-68 
9-03-68 
9-30-6a 

10-31-67 
11-30-67 
12-31-67 
1-31-68 
2-28-68 
3-31-68 
4-30-68 
5-31-68 
6-30-68 
7-31-68 
8-31-68 
9-30-68 

10-31-67 

11-31-67 

11-31-67 

12-31-67 

1-31-68 

2-28-68 

3-15-68 

5-31-68 

6-30-68 

7-31-68 

8-31-68 

9-30-68 

10-30-67 
11-27-67 
1-02-68 
2-26-68 
4-29-68 
6-03-68 
9-03-68 
9-30-68 


95.0(S> 

94.0(5) 

97.0(5) 

95.0(5) 

102.0(5) 

105.0(5) 

106.0(5) 

107.0(5) 

105.0(5) 

66.4 

(9) 

62.9 

100.5(5) 

99.5(5) 

102.5(5) 

99.5(5) 

98.5(5) 

101.5(5) 

103.5(5) 

103.5(5) 

17.2 
17.2 

85.0(5) 
84.0(5) 
80.0(51 
81.0(5) 
75.0(5) 
77.0(51 
76.0(5) 
76.0(5) 
77.0(5) 

69.0(5) 
70.0(5) 
71.0(5) 
72.0(5) 
70.0(5) 
70.0(5) 
70.0(5) 
70.0(5) 
70.0(5) 

108.0 
100.0 

97.0 

96.0 

97.0 

98.0 
102.0 
105.0 
107.0 
103.0 
105.0 
101.0 

128.0(1) 

105.0 

123.0(1) 

130.0(1) 

139.0(1) 

150.0(1) 

96.0 
128.0(1) 
134.0(1) 
106.0 
106.0 
104.5 

64.4(5) 
65.4(5) 
61.4(5) 
61.4(5) 
59.4(5) 
59.4(5) 
50.4(5) 
61.4(5) 


77,0         10-30-67 

153.5(5) 

-76.5 

11-27-67 

138.5(5) 

-61.5 

1-02-68 

148.5(5) 

-71.5 

2-26-68 

154.5(5) 

-77.5 

4-29-68 

149.5(5) 

-72.5 

6-03-68 

150.5(5) 

-73.5 

7-01-68 

151.5(5) 

-74.5 

9-03-68 

148.5(5) 

-71.5 

9-30-68 

111.5(5) 

-34.5 

73,9        11-09-67 

105.2 

-32.2 

4-08-68 

98.7 

-25.7 

79,0        10-31-67 

145.5(1) 

-66.5 

10-31-67 

130.5(5) 

-51.5 

3-29-68 

125.5(5) 

-46.5 

3-29-68 

140.5(1) 

•61,5 

U-05.A5 
1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


-16.0 
-15.0 
-18.0 
-16.0 
-23.0 
-26.0 
-27.0 
-28.0 
-26.0 


11,1    1101 


14,6 

-22.0 
-21.0 
-24.0 
-21.0 
•20.0 
-23.0 
-25.0 
-25.0 

60.8 
60.8 

-6.0 

-5.0 

-1.0 

-2.0 

4.0 

2.0 

3.0 

3.0 

2.0 

11.0 
10.0 
9.0 
8.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

-32.0 
-24.0 
-21.0 
-20.0 
-21.0 
-22.0 
-26.0 
-29.0 
-31.0 
-27.0 
-29.0 
-25.0 

-54.0 
-31.0 
-49.0 
-56.0 
-65.0 
-76.0 
-22.0 
-54.0 
-60.0 
-32.0 
-32.0 
-30.5 

13.8 
12.8 
16.8 
16.8 
18.8 
18.8 
27.8 
16.8 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


03S/13M-15G01S 

03S/13M-15M03S 
03S/13W-15)405S 

03S/13H-I5R01S 


03S/13M-16A01S 


03S/13H-16001S 
03S/13M-16E01S 


03S/13H-16H01S 
03S/13H-16H02S 


03S/13W-16N06S 
03S/13H-17Q02S 
03S/13M-20H06S 

03S/13W-20H07S 

03S/13M-21A01S 


03S/13W-21B01S 


F    LA    CO 

HYDRO    SUBUN 

IT 

U-OS.AO 

NTRAL    HTDRO    SUbAREA 

O-05.A5 

75.0 

10-31-67 

131.0(1) 

-56.0 

UOl 

10-31-67 

119.0(5) 

•44.0 

3-29-68 

112.0(5) 

-37.0 

3-29-68 

122.0(1) 

-47.0 

80.0 

11-09-67 

125,2 

-45.2 

not 

4-05-68 

122.0 

-42.0 

77.0 

10-31-67 

149.5(1) 

-72.5 

1101 

10-31-67 

133.5(5) 

-56.5 

3-29-68 

126.5(5) 

•49.5 

3-29-68 

144.5(1) 

-67.5 

71.5 

10-31-67 

129.0(1) 

-57.5 

1101 

11-30-67 

107.0 

-35.5 

11-30-67 

127.0(1) 

-55.5 

12-31-67 

125.0(1) 

-53.5 

1-31-68 

107.0 

-35.5 

2-28-68 

124.0(1) 

-52.5 

3-31-68 

124,0(1) 

-52,5 

4-30-68 

128,0(1) 

-56.5 

5-31-68 

129,0(1) 

-57,5 

6-30-68 

131,0(1) 

-59,5 

7-31-68 

133,0(1) 

-61.5 

8-31-68 

134.5(1) 

-63.0 

9-30-68 

131.0(1) 

-59.5 

81.0 

10-30-67 

126.0(5) 

•45.0 

1101 

11-27-67 

129.0(5) 

•48.0 

1-02-68 

120.0(5) 

•39.0 

2-26-68 

125.0(5) 

-44.0 

4-29-68 

118,0(5) 

-37,0 

6-03-68 

117.0(5) 

-36.0 

7-01-68 

118.0(5) 

-37.0 

9-03-68 

134,0(5) 

-53.0 

9-30-68 

128.0(5) 

-47.0 

95.0 

11-09-67 

155,7 

-60.7 

not 

4-02-68 

151.7 

•56.7 

93.5 

10-15-67 

146.0 

-52.5 

UOl 

10-31-67 

147.0 

-53.5 

11-30-67 

146.0 

-52.5 

12-31-67 

145,0 

-51.5 

1-31-68 

144.0 

-50.5 

2-28-68 

143.0 

-49.5 

3-91-68 

143,0 

-49,5 

4-30-68 

143,0 

-49,5 

5-31-68 

143.0 

-49,5 

6-30-68 

144.0 

•50.5 

7-31-68 

146.0 

-52.5 

8-31-68 

146.0 

-52.5 

9-30-68 

146.0 

-52.5 

83.0 

11-09-67 
4-05-68 

DRY 
DRY 

1101 

82.0 

10-15-67 

128.4(5) 

-46.4 

1101 

11-07-67 

128,4(5) 

-46.4 

12-15-67 

124.4(5) 

-42.4 

1-15-68 

123.4(5) 

-41.4 

2-07-68 

123.4(5) 

-41.4 

3-21-68 

122.4(5) 

•40.4 

4-15-68 

124.4(5) 

•42.4 

5-07-68 

124.4(5) 

-42.4 

6-01-68 

126,4(5) 

-44,4 

8-15-68 

126,4(5) 

-44,4 

9-15-68 

126,4(5) 

-44.4 

107.0 

11-09-67 

163.1 

•56.1 

UOl 

4-02-68 

160.3 

•53.3 

121.0 

11-09-67 

182.7 

•61.7 

UOl 

4-02-68 

180.3 

•59.3 

106,0 

11-13-67 
4-16-68 
4-17-68 

170.7 
(2) 
(2) 

•64,7 

UOl 

4-17-68 

167.6 

•61,6 

108.0 

11-13-67 
4-16-68 
4-17-68 

162,2 
(2) 
(2) 

-54.2 

UOl 

4-17-68 

159.7 

-51.7 

80.0 

10-30-67 

138,5(5) 

-58.5 

UOl 

11-27-67 

140,5(5) 

-60.5 

1-02-68 

139,5(5) 

-59.5 

2-26-68 

139.5(5) 

-59.5 

4-29-68 

138.5(5) 

-58. 5 

6-03-68 

137.5(5) 

-57.5 

7-29-68 

138.5(5) 

-58.5 

9-03-68 

139.5(5) 

-59.5 

9-30-68 

138,5(5) 

-58.5 

85.0 

10-30-67 

128.5(5) 

•43.5 

UOl 

11-27-67 

127.5(5) 

-42.5 

See  poge  II3  for  key  to  terms  &  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUNO 
SURFACE 

TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  GABRIEL  HIVER  HYDRO  UNIT 


U'BS.OO 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYOMO  SUBUNIT 
CENTRAL  HTDRO  SUBAKEA 


U>05<A0 


OS/13M-21B01S 
(CONT.) 


85.0 


•3S/13M-2K06S 


95.0 


•3S/13«-21R01S 


91.8 


t3S/13M-21H03S 


93.0 


•3S/13H-22H02S 


68.5 


•3S/13U-22H07S 


M.5 


•3S/13M*22004S 


70.1 


•3S/13M-23J04S 
•3S/13M-23R02S 


67. 0 


66.3 


J-02-6B 
2-26-68 
♦-01-68 
♦-29-68 
6-03-68 
7-29-68 
9-03-68 
9-30-68 

10-30-67 
U-27-67 
1-02-68 
2-26-68 
♦-01-68 
6-03-68 
7-29-68 
9-03-68 
9-30-68 


10-15-67 

10-31-67 

11-30-67 

12-31-67 

1-31-68 

2-28-68 

3-31-68 

♦-30-68 

5-31-68 

8-31-68 

9-30-68 

11-15-67 
♦-19-68 

10-06-67 

10-27-67 

11-17-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-01-68 


123.5(5) 
123. 5<5) 
124.5(5) 
122.5(5) 
121.5(5) 
119.5(5) 
118.5(5) 
122.5(5) 

163.5(5) 
169.5(5) 
162.5(5) 
167.5(5) 
169.5(5) 
163.5(5) 
162.5(5) 
168.5(5) 
171.5(5) 


129.0 

129.0 

129.0 

127.0 

127.0 

126.0 

12^.5 

125.0 

201.0(11 

133.0 

131.0 

27.6 
28.0 

66.2 
66.2 
67.3 
66. ♦ 
66.1 
66.2 
66.1 
67.7 


-38.5 
•38.5 

-39.5 
-37.5 
-36. 5 
-3^.5 
-33.5 
-37.5 

-68.5 
-76.5 
-67.5 
-72.5 
-7^,5 
-68.5 
-67.5 
-73.5 
-76.5 


10-06-67 

162.3 

-70.5 

10-18-67 

169.1 

-77.3 

10-27-67 

162.3 

-70.5 

11-17-67 

160.0 

-68.2 

12-08-67 

158.0 

•66.2 

12-29-67 

157, ♦ 

•65.6 

1-19-68 

156.9 

-65.1 

2-09-68 

156. ♦ 

-6^.6 

3-01-68 

160.2 

-68. ♦ 

3-22-68 

159.5 

-67.7 

♦-01-68 

158.6 

-66.8 

♦-12-68 

157. ♦ 

-65.6 

5-03-68 

158.1 

-66.3 

6-U-68 

163.2 

-71. ♦ 

7-03-68 

165.0 

•73.2 

7-26-68 

166.5 

-7^.7 

8-16-68 

162.7 

-70.9 

9-06-68 

161.6 

-69.8 

9-27-68 

161.2 

-69. ♦ 

10-02-67 

17^.0(S) 

-81.0 

11-27-67 

170.0(5) 

-77.0 

1-02-68 

166.0(5) 

-73.0 

2-26-68 

163.0(5) 

-70.0 

♦-29-68 

162.0(51 

-69.0 

6-03-68 

163.0(5) 

-70.0 

7-29-68 

16^.0(5) 

-71.0 

9-02-68 

163.0(5) 

-70.0 

9-30-68 

16^.0(5) 

-71.0 

10-15-67 

U7.5(l) 

-79.0 

11-30-67 

106.5 

-38.0 

12-31-67 

103.5 

-35.0 

1-31-68 

137.5(1) 

-69.0 

2-28-68 

137.5(1) 

-69.0 

3-31-68 

13^.5(1) 

-66.0 

♦-30-68 

139.5(1) 

-71.0 

5-15-68 

106.5 

-38.0 

5-31-68 

MO. 5(1) 

-72.0 

7-31-68 

U2.5(l) 

-7^.0 

8-31-68 

111.5 

-♦3.0 

9-30-68 

U2.5(l) 

-7^.0 

10-15-67 

216.8(1) 

-M8.3 

11-15-67 

119.8 

-51.3 

11-30-67 

112.8 

-♦♦.3 

12-31-67 

110.8 

-♦2.3 

1-31-68 

109.8 

-♦1.3 

2-28-68 

109.3 

-♦0.8 

3-31-68 

113.8 

-♦5.3 

♦-30-68 

115.8 

-♦7.3 

5-31-68 

118.8 

-50.3 

7-31-68 

122.8 

-5^.3 

B-31-68 

127.3 

-58.8 

9-30-68 

122.8 

-5^.3 

U-05.A5 
1101 


-58.9 
•58.9 
-58.9 
-56.9 
•56.9 
-55.9 

-5^.9 

-130.9 

•62.9 

-60.9 

39. ♦ 
39.0 

*1 

•  1 
-1.8 

-.1 
.2 

•  1 
•2 


1101 


1733 
5050 
1733 


1101 
5050 
1733 


1101 


1101 


1101 


03S/13H-23R02S 
(CONT.) 


66.3 


03S/13W-2^001S 


70.7 


03S/13W-2^003S 


6^.8 


03S/13H-2^(906S 
03S/13H-2^e07S 
03S/13M-2500^S 


65.0 


65.0 


6^.0 


03S/13M-25602S 


63.0 


1101 


1101 
1733 


03S/13W-25P02S 

03S/13H-2SO02S 
03S/13W-26C01S 


52.5 


5T.I 


62.6 


03S/13M-26F01S 
03S/13M-26J03S 


61.0 


59.3 


See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 


HYDRO  SUBUNIT         I 

-05. AO 

DRO  SUBAREA 

O-05.A5 

3-22-68 

65.5 

.8 

1181 

♦•12-68 

65.8 

•t 

5-03-68 

65. ♦ 

•t 

6-l^-68 

66.3 

•• 

7-05-68 

65.1 

1.2 

7-26-68 

65.6 

.T 

8-16-68 

65.1 

1.2 

9-06-68 

6^.8 

l.S 

9-27-68 

6^.^ 

1.9 

10-31-67 

63. ♦ 

7.3 

1101 

ll«3e-67 

62. ♦ 

8.3 

12-31-67 

62*^ 

8.3 

1-31-68 

62*^ 

8.3 

2-28-68 

62*6 

8.3 

3-31-68 

61. ♦ 

9.3 

♦-30-68 

62. ♦ 

8.3 

5-31-68 

62. ♦ 

8.3 

6-30-68 

63. ♦ 

7.3 

7-31-68 

63*6 

7.3 

8-31-68 

62.^ 

8.3 

9-30-68 

62*^ 

8.3 

10-06-67 

81.2 

•16.6 

1733 

10-27-67 

80*8 

-16.8 

11-17-67 

79.6 

•U.8 

12-08-67 

77.9 

-13.1 

12-29-67 

7^.1 

-9.3 

1-18-68 

7^.0 

-9.2 

2-09-68 

73.7 

-8.9 

3-01-68 

73.7 

-8.9 

3-22-68 

72.9 

-8.1 

U8I 

♦-12-68 

75.0 

-10.2 

1733 

5-03-68 

77.3 

•12.5 

6-M-68 

80.6 

-15,8 

7-05-68 

82.0 

-17.2 

7-26-68 

8^.1 

-19.3 

8-16-68 

83.1 

-18.3 

9-06-68 

82.6 

-17.8 

9-27-68 

82.1 

-17.3 

11-15-67 

66.2(3) 

-1.2 

1101 

♦-19-68 

6^.6 

•  ♦ 

11-15-67 

65.5 

-.5 

1101 

♦-19-68 

6^.3 

•  T 

10-30-67 

72.0(5) 

-8.8 

1101 

11-27-67 

71.0(5) 

-7.8 

1-02-68 

66.0(5) 

-2.8 

2-26-68 

68.0(5) 

-♦.0 

♦-29-68 

7^.0(5) 

-10.0 

6-03-68 

73.0(5) 

-9.0 

7-29-68 

73.0(5) 

-9.0 

9-06-68 

76.0(5) 

-12.0 

9-30-68 

73.0(5) 

-9.0 

10-30-67 

118.6(5) 

-55.6 

1181 

11-15-67 

109. ♦ 

•♦6.^ 

11-27-67 

113.6(5) 

-50.6 

1-02-68 

11^.6(5) 

-51.6 

2-26-68 

132*6(5) 

-69.6 

♦-19-68 

105.6 

-♦2.6 

♦-29-68 

U2. 6(5) 

-79.6 

6-03-68 

139.6(5) 

-76.6 

9-30-68 

139.6(5) 

-76.6 

11-15-67 

DRY 

1101 

11-15-67 

OKY 

♦-19-68 

21.3 

31.2 

11-15-67 

89.9 

-32.8 

1181 

♦-19-68 

85.5 

-28.  ♦ 

10-15-67 

16^.0(1) 

-101. ♦ 

1101 

11-15-67 

119.5 

-56.9 

11-31-67 

113.0 

-50.6 

12-31-67 

109.0 

-♦6.^ 

1-31-68 

109.0 

-♦6.^ 

2-28-68 

109.0 

-♦6.^ 

3-31-68 

109.0 

-♦6.^ 

♦-30-68 

153.0(1) 

-90. ♦ 

5-31-68 

121.0 

-58. ♦ 

6-30-68 

12^.0 

-61. ♦ 

7-31-68 

125.5 

-62.9 

8-31-68 

171.0(1) 

-108. ♦ 

9-30-68 

122.0 

-59.  ♦ 

10-18-67 

11^.2 

-53.2 

5050 

♦•0^-68 

109.2 

-♦8.2 

10-07-67 

67.5 

-8.2 

♦206 

10-27-67 

67.3 

-8.0 

11-22-67 

67. ♦ 

-8.1 

12-08-67 

67. ♦ 

•8.1 

12-29-67 

67.0 

-7.7 

1-19-68 

67.1 

-7.8 

2-09-68 

67.3 

-8.0 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 
auRFMCE 

ELEVATION 

DATE 

GROUND 
SURFACF 
TO   WIATER 
SURFACE 
iibi  rpFT 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

AGENCY 
SUPPLY- 
ING 

STATE    WELL 

NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

AGENCY 
SUPPLYING 

M  FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACF 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

trt    reel 

L 

A    SAN    (jABRlEL   RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTAL   PL 

OF    LA   CO 

HYDRO    SUHUNIT                     U«>05.A0 

COASTAL   PL 

OF   LA   CO 

HYDRO    SUeUNIT                     U 

•05. AO 

CENTRAL   HTORO    SUBAkEA 

U-05.A5                                               CENTRAL   HYDRO    SUSAHEA 

U-05.A5 

•3S/13a-26Je3S 

59.3 

3-22-68 

6«.9 

♦7.6 

4206      1 

ICOMT.) 

4-11-68 

66.8 

-7.5 

03S/13M-3SK04S 

49.0 

11-18-67 

(11 

1101 

5-24-68 

66.7 

-7.4 

4-16-68 

190.6(1) 

-141.6 

6-14-68 

66.5 

-7.2 

7-26-68 

66.7 

-7.4 

03S/13M-3SP01S 

50.0 

10-19-67 

219.0(1) 

-169.0 

5050 

8-16-68 

66.4 

-7.1 

10-24-67 

221.0(1) 

-171.0 

9-27-68 

66.9 

-7.6 

4-02-68 

149.0 

-99.0 

e3S/13H-26MelS 

61.0 

10-31-67 

151.3 

-90.3 

1101 

03S/13M-35Q01S 

47.0 

10-19-67 

149.4 

-102.4 

5050 

11-30-67 

151. 3 

-90.3 

4-02-68 

160.4 

-113.4 

12-31-67 

150.3 

-89.3 

1-31-68 

149.3 

-88.3 

03S/13M-3S003S 

47.0 

10-19-67 

297.8(1) 

-250.8 

5059 

2-28-68 

151.3 

-90.3 

4-02-68 

162.8 

-115.8 

3-31-68 

154.3 

-93.3 

4-30-68 

155.3 

-94.3 

e3S/14H-0lF01S 

227.8 

11-06-67 

283.8 

-56.0 

1101 

5-31-68 

157,3 

-96.3 

4-10-68 

283.7 

-55.9 

6-30-68 

158.3 

-97.3 

7-31-68 

159.3 

-98.3 

03S/14M-01F03S 

225.0 

11-06-67 

277.3 

-52.3 

1101 

8-31-68 

158.3 

-97.3 

4-10-68 

277.2 

-52.2 

9-30-68 

159.3 

-98,3 

04S/11H-05C02S 

44.0 

11-07-67 

58.2 

-14.2 

1101 

•3S/13M-26P0tS 

57.5 

11-15-67 
4-16-68 

DRY 
DRY 

1101 

4-10-68 

52.5 

-8.5 

04S/11H-06F01S 

46.0 

11-07-67 

63.9 

-17.9 

1101 

•3S/13M-27Ee2S 

89.3 

10-19-67 
10-31-67 

171.0(51 
169.0(5) 

-81.7 
-79.7 

5050 
1101 

4-10-68 

58.S 

-12.5 

11-30-67 

159.0(5) 

-69.7 

04S/IIH-06P01S 

41.6 

10-05-67 

62.4 

-20. • 

1733 

12-31-67 

157.0(5) 

-67.7 

10-09-67 

70.9 

-29.3 

5102 

1-31-68 

156.0(5) 

-66.7 

10-26-67 

61.7 

-20.1 

1733 

2-28-68 

156.0(5) 

-66.7 

11-13-67 

57.1 

-15.5 

5102 

3-31-68 

158.0(5) 

-68.7 

11-16-67 

59.9 

-18.3 

1733 

3-31-68 

158.0(5) 

-68.7 

12-07-67 

56.2 

-14.6 

4-01-68 

158.0(5) 

-68.7 

5050 

12-11-67 

48.8 

-7.2 

5162 

4-30-68 

161.0(5) 

-71.7 

1101 

12-28-67 

48.0 

-6.4 

1733 

5-31-68 

169.0(5) 

-79.7 

1-02-68 

47.0 

-5.4 

5102 

6-30-68 

169.0(5) 

-79.7 

1-18-68 

45.9 

-4.3 

1733 

7-31-68 

170.0(5) 

-80.7 

2-05-68 

48.4 

-6.8 

5102 

8-31-68 

169.0(5) 

-79.7 

2-08-68 

48.3 

-6.7 

1733 

9-30-68 

170.0(5) 

-80.7 

2-29-68 
3-04-68 

49.2 

49.1 

-7.6 
-7.5 

5102 

•3S/13M-Z7601S 

68.2 

10-15-67 

151.0(5) 

-82.8 

1101 

3-21-68 

49.4 

-7.8 

UOl 

10-31-67 

146.0(5) 

-77.8 

4-11-68 

49.9 

-8.3 

1733 

11-30-67 

146.0(5) 

-77.8 

4-22-68 

52.8 

-11.2 

5102 

12-31-67 

220.0(1) 

-151.8 

5-02-68 

61.9 

-20.3 

1733 

1-15-68 

142.0(5) 

-73.8 

5-06-68 

53.2 

-11.6 

5102 

1-31-68 

223.0(1) 

-154.8 

6-10-68 

(0) 

2-28-58 

227.0(1) 

-158.8 

6-13-68 

(61 

1733 

3-31-68 

233.0(1) 

-164.8 

■* 

4-30-68 

237.0(1) 

-168.8 

04S/llta-07A01S 

44.5 

11-07-67 

67.2 

-22.7 

UOl 

5-15-68 

151.5(5) 

-83.3 

4-10-68 

58.5 

•14.0 

5-31-68 

239.0(1) 

-170.8 

7-31-68 

150.0 

-81.8 

04S/11M-07H01S 

38.0 

11-07-67 

57.2 

-19.2 

UOl 

8-31-68 

158.0 

-89.8 

4-10-68 

50.5 

-12.5 

9-30-68 

147.0 

-78.8 

04S/11M-07L01S 

33.5 

10-15-67 

61.5(5) 

-28.0 

UOl 

03S/13lt-2860lS 

91.9 

10-18-67 

164.7 

-72.8 

5050 

11-15-67 

57.5(5) 

-24.0 

4-01-68 

160.8 

-68.9 

12-21-67 
1-02-68 

43.5(5) 

41.5 

-10.0 
-8.0 

03S/13M-28604S 

96.8 

11-13-67 

163.8 

-67,8 

1101 

2-07-68 

44.5(5) 

-11.0 

4-16-68 

160.7 

-64.7 

3-07-68 
4-07-68 

50.5(5) 
59.5(5) 

-17.0 
-26.0 

03S/13H-33A02S 

146.0 

10-18-67 

(7) 

5050 

5-15-68 

66.5(5) 

-33.0 

11-13-67 

241.9 

-95.9 

1101 

6-01-68 

67.5(5) 

-34.0 

4-02-68 

229.5 

-•3.5 

5050 

7-15-68 

63.5(5) 

-30.0 

4-16-68 

229.1 

-•3.1 

1101 

8-15-68 
9-15-68 

54.5(5) 
53.5(5) 

-21.0 
-20.0 

03S/13M-33A03b 

146.0 

10-18-67 

(71 

5050 

11-13-67 

233.8(3) 

-87.8 

1101 

04S/11X-07L02S 

33.5 

10-15-67 

59.0(5) 

-25.5 

UOl 

4-02-68 

227.2 

-81.2 

5050 

11-21-57 

53.0(5) 

•19.5 

4-16-68 

228.3 

-82.3 

1101 

12-15-67 
1-07-68 

42.0(5) 
40.0(5) 

-8.5 

•6.5 

03S/13M-33801S 

156.8 

10-18-67 

244.2 

•87.4 

5050 

2-15-68 

40,0(5) 

•6.5 

11-13-67 

244.3(8) 

-87.5 

1101 

3-15-68 

41,0(51 

•7.5 

4-02-68 

236.4 

-79.6 

5050 

4-21-68 

59,0(5) 

•25.5 

4-16-68 

252.1(8) 

-95.3 

1101 

5-07-68 
6-01-68 

54.0(5) 
57.0(5) 

•20.5 
•23.5 

•3S/13M-340P3S 

125.0 

10-18-67 
10-30-67 

(11 
(1) 

5050 

7-21-68 
8-15-68 

61.0(5) 
55.0(5) 

-27.5 
•22.5 

4-02-68 

206.5 

-81.5 

9-15-68 

55.0(5) 

•21.5 

e3S/13H-3«H01S 

132.0 

11-15-67 

244.8 

-112.8 

not 

04S/11H-07N01S 

31.0 

10-31-67 

66,0(51 

•35.0 

UOl 

4-16-68 

232.3 

-100.3 

11-28-67 
1-03-68 

46,0(5) 
36.0(51 

-15.0 
-5.0 

83S/13M-34H02S 

130.0 

10-18-67 

(1) 

5050 

2-27-68 

69.0(5) 

-38.0 

10-30-67 

247.2 

-117.2 

4-03-68 

54.0(5) 

-23.0 

11-15-67 

252.2(8) 

-122.2 

1101 

5-01-68 

53.0(5) 

•22.0 

4-02-68 

238.8 

-108.8 

5050 

6-04-58 

63.0(5) 

•32.0 

4-16-68 

230.0(8) 

-100.0 

1101 

7-02-68 
9-03-68 

65.0(5) 
89.0(51 

•34.0 
•M.O 

•3S/13H-35A02S 

ss.o 

11-15-67 

74.6(8) 

-19.6 

1101 

4-16-60 

74.6(8) 

-19.6 

04S/11M-07P02S 

33.0 

10-31-67 
11-28-67 

33.0(5) 
38.0(5) 

.0 
-5.0 

UOl 

•3S/13a-35K03S 

46.5 

4-16-68 

188.6(2) 

-142.1 

1101 

1-02-68 

37.0(5) 

-4.0 

5-31-68 

187.5 

-141.0 

2-27-68 

36.0(5) 

-3.0 

6-30-68 

188.5 

•142.0 

4-03-58 

37.0(5) 

-4.0 

7-31-68 

190.5 

-144.0 

5-01-58 

35.0(5) 

-2.0 

8-31-68 

191.0 

-144.5 

6-04-58 

35.0(5) 

-2.0 

9-30-68 

189.5 

-143.0 

7-02-68 

36.0(51 

-3.0 

See  poge  ll3  for  key  to  terms  a  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


p 

GROUND 

GROUND 

WATER 

ARENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACf 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
IN  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A   SAN  SABRIEL   RIVER   HYDRO   UNIT                      U-SS.OO 

COASTAL    PL 

OF    LA    CO 

HYDHO    SUBUNIT                       U 

-05. AO 

COASTAL   PL   OF   LA   CO   HYDRO   SUBUNIT                    U-05.AO 

CENTRAL    HfORO    SUBAHEA 

U-05.A5                                               CENTRAL    HYDRO    SUBAHEA 

U-0S.A5 

04S/11K-07P02S 

33.0 

9-03-68 

34.0(5) 

-1.0 

1101 

04S/12M-e3H01S             55.0        10-31-67 

66.0(» 

•11.0 

1101 

(CONT.I 

11-19-67 
12-30-67 

77. 0(5) 
121*0(11 

-22.0 
-66*0 

O*S/ll»-l6O01S 

43.0 

10-25-67 

18.2 

24.8 

5102 

1-15-68 

59.0(51 

-4*0 

' 

11-16-67 

17.0 

26.0 

2-15-68 

61.0(5) 

•6.8 

12-15-67 

16.2 

26.8 

3-17-68 

56.0(5) 

•1.0 

1-U9-68 

15.6 

27.4 

4-08-68 

64.0(5) 

-9*0 

t 

2-09-68 

17.8 

25.2 

5-30-68 

(9) 

1 

3-13-68 

17.3 

25.7 

6-28-68 

146.0(11 

-91.0 

' 

4-22-68 

15.0 

28.0 

7-25-68 

132.0(1) 

-77.0 

5-08-68 

16.4 

26.6 

8-25-68 

144.0<1» 

-89.0 

6-18-68 

17.8 

25.2 

9-25-68 

144.0(1) 

-89.0 

7-22-68 

18.5 

24.5 

9-06-68 

20.2 

22.8 

04S/12M-e4J03S             53.6        10-25-67 

11-12-67 

64.0(5) 
84.0(5) 

•31.0 
-31.0 

1101 

,        045/11M-18A01S 

33.0 

11-07-67 

50.0 

-17.0 

1101 

12-25-67 

62.0(5) 

-9*0 

1 

4-10-68 

44.1 

-11.1 

1-30-68 
2-20-66 

75.0(5) 
65.0(5) 

-22.0 

-12.0 

O*S/11»-18J01S 

31.0 

10-21-67 

50.4 

-19.4 

1181 

3-29-66 

63.0(5) 

-10.0 

11-08-67 

37.0 

-6.0 

4-25-66 

62.0(5) 

-9.8 

4-10-68 

32.9 

-1.9 

5-15-66 

64.0(5) 

-11*0 

6-07-68 

50.4(51 

-19.4 

6-05-66 

72*0(5) 

•19.0 

7-15-68 

59.4(5) 

•28.4 

7^1 9-68 

72.0(5) 

-19.0 

8-21-68 

54.415) 

-23.4 

8-25-68 

62.0(5) 

•29.0 

. 

9-21-68 

50.4(5) 

-19.4 

9-20-68 

65.0(5) 

•12*0 

04S/11H-18P01S 

26.4 

10-07-67 

48.2 

-21.8 

4206 

04S/12W-05H01S             50.0        11-08-67 

46.0 

2*0 

1101 

t 

10-27-67 

41.5 

-15.1 

4-15-68 

49.0 

1.0 

' 

11-22-67 

35.9 

-9.5 

12-08-67 

28.8 

-2.4 

04S/12U-05H02S             50.0        10-02-67 

51.1 

-1.1 

4206 

\ 

12-29-67 

24.5 

1.9 

10-09-67 

50.9 

-*» 

1-19-68 

24.4 

2.0 

10-16-67 

50.8 

-*6 

2-09-68 

24.7 

1.7 

10-23-67 

50.6 

•*6 

3-22-68 

26.1 

.3 

10-30-67 

50.6 

•*6 

4-11-68 

33.0 

-6.6 

11-06-67 

50.6 

•*6 

, 

5-24-68 

40.8 

-14.4 

11-13-67 

50.0 

*6 

6-14-68 

43.0 

•16.6 

11-20-67 

49.8 

*2 

7-26-68 

50.0 

-23.6 

11-27-67 

49.6 

*4 

8-16-68 

49.8 

-23.4 

12-04-67 

49.5 

*S 

1 

9-27-68 

55.6 

-29.2 

12-11-67 
12-18-67 

49.3 
49.2 

*7 
*6 

04S/12«-01K02S 

«6.0 

11-07-67 

58.8(4) 

-12.8 

1101 

12-26-67 

49.2 

.6 

4-10-68 

53.5(4) 

-7.5 

1-02-68 
1-08-68 

49.1 
49.0 

*9 
1*0 

0*S/12«-02H01b 

50.0 

10-06-67 

63.7 

•13.7 

1733 

1-15-68 

49.0 

1.8 

10-27-67 

56.4 

-6.4 

1-22-68 

49.0 

1*6 

11-17-67 

56.0 

-6.0 

1-29-66 

49.0 

1*0 

12-08-67 

46.5 

3.5 

2-05-66 

48.9 

1^1 

12-29-67 

44.0 

6.0 

2-12-66 

48*8 

1*2 

1-19-68 

44.4 

5.6 

2-19-66 

48.7 

1*3 

2-09-68 

44.8 

S.2 

2-26-68 

48.6 

1*4 

3-01-68 

45.9 

4.1 

3-04-68 

48.5 

1.5 

3-22-68 

45.7 

4.3 

1101 

3-11-66 

48.5 

1.5 

4-12-68 

55.1 

-5.1 

1733 

3-18-66 

48.4 

1*6 

5-03-68 

57.4 

-7.4 

3-25-68 

48.4 

1*6 

6-14-68 

66.4 

-16.4 

4-01-68 

48.4 

1.6 

, 

8-16-68 

70.3 

-20.3 

4-08-66 

48.4 

1*6 

II 

9-06-68 

69.0 

-19.0 

4^15-66 

48.3 

1*7 

1' 

9-27-68 

73.5 

•23.5 

4-22-66 

4-29-66 

48.5 
48.6 

1*5 
1*4 

04S/UM-02K01S 

48.0 

1-16-68 
1-16-68 
4-15-68 

«0I 
(0) 
(5) 

1101 

5-06-68 
5-13-66 
5-20-66 
5-27-66 

48.8 
48.9 
49.0 
49.3 

1*2 

1*1 

1*6 

*T 

0*S/12t«-02Q01S 

47.0 

1-23-68 

125.0(5) 

-78.0 

1101 

6-03-68 

49.6 

*6 

2-04-68 

113.0(5) 

-66.0 

6-10-68 

49.6 

•4 

3-08-68 

126.0(5) 

-79.0 

6-17-66 

49.6 

•6 

4-12-68 

185.0(5) 

-138.0 

6-24-66 

49. • 

•2 

5-02-68 

141.0(5) 

-94.0 

7-01-66 

49.9 

•  I 

6-01-68 

195.0(1) 

-148.0 

7-06-66 

49.9 

.1 

7-20-68 

127.0(5) 

-80.0 

7-15-66 

49.9 

»l 

8-31-68 

128.0(5) 

-81.0 

7-22-68 

49.9 

*1 

9-29-68 

135.0(5) 

-88.0 

7-29-68 
8-05-68 

50.1 
50.1 

•*! 
-*1 

0«S/12M-03001S 

54.0 

10-25-67 

73.2(5) 

-19,2 

1101 

8-12-66 

50.4 

•*♦ 

■ 

11-28-67 

65.2(5) 

-11.2 

8-19-68 

50.4 

-*♦ 

1 

12-28-67 

66.2(5) 

-12.2 

8-26-68 

50.3 

-*3 

1-10-68 

66.2(5) 

-12.2 

9-02-68 

50.4 

•*4 

2-25-68 

60.2(5) 

-6.2 

9-09-68 

50.5 

-*5 

3-25-68 

68.2(5) 

-14.2 

9-16-68 

50.6 

-*6 

4-29-68 

78.2(5) 

-24.2 

9-23-66 

50.8 

-*• 

5-28-68 

95.2(5) 

-41.2 

9-30-66 

50.3 

-.3 

6-26-68 

93.2(5) 

-39.2 

7-23-68 

95.2(5) 

-41.2 

04S/12H-06001S             49.2        10-23-67 

77*1 

-27*9 

1101 

8-24-68 

88.2(5) 

-34.2 

11-27-67 

75.5 

-26.3 

9-21-68 

88.2(5) 

-34.2 

12-26-67 
1-02-68 

67.6 
87.6 

-36.6 
•36*4 

!       0*S/12»-03EOIS 

53.0 

11-14-67 
1-16-68 

68.0(4) 
(0) 

-15.0 

1101 

2-05-68 
3-04-68 

74.7 
74.7 

•K*S 
-25*5 

1-31-68 

154.0(5) 

-101.0 

4-08-68 

73.7 

•24.  S 

2-11-68 

144.0(5) 

-91.0 

5-06-68 

74.7 

-2S.S 

3-23-68 

174.0(1) 

-121.0 

6-03-68 

76.2 

•27*0 

4-04-68 

149.0(5) 

-96.0 

7-08-68 

77.5 

•26*3 

4-17-68 

(1) 

6-12-66 

78.2 

-29*8 

5-30-68 

186.0(1) 

-133.0 

9-16-68 

78.5 

•29.3 

6-05-68 

184.0(5) 

-131.0 

7-15-68 

164.0(5) 

-111.0 

04S/12M-e6O02S              48.0         10-23-67 

49.6 

•1.6 

1101 

11-20-67 

55.2 

•7.2 

See  page  II3  for  key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


11 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATKJN 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN    GABRIEL    RIVER    HYDRO   UNIT 


COASTAL    PL    OF    LA   CO   HYDRO    SUBUNIT 
CENTRAL    HYDRO    SUBAHEA 


U-OS.AO 


04S/12M-06D02& 
(CONT.) 


•4S/12M-06D03S 


e«S/12«-06J01S 


04S/12M-06J02S 


04S/12M-«6K01i 


48.0  12-26-67 
1-02-68 
2-12-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 
8-12-68 
9-16-68 

46.3  10-23-67 
11-20-67 
12-04-67 
1-02-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-15-68 
8-12-68 
9-16-68 

47.0  10-25-67 
11-28-67 
12-27-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-02-68 
5-07-68 
6-04-68 
7-09-68 
8-12-68 
9-17-68 

45.9  10-25-67 
11-22-67 
12-26-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-09-68 
5-07-68 
6-04-68 
7-09-68 
8-13-68 
9-10-68 

47,7  10-25-67 
U-28-67 
12-27-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-02-68 
5-07-68 
6-04-68 
7-08-68 
8-13-68 
9-10-68 


04S/12M-06K02S 


47.1 


04S/12M-06K04& 


46.6 


04S/12M-06K05S 


04S/12H-OBB01S 


04S/12H-0eF01S 


04S/12M-08N02S 


45.0 


42.0 


*7.0 


70.0 


10-25-67 
11-28-67 
12-27-67 
1-03-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-02-68 
5-07-68 

10-25-67 
11-28-67 
12-27-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-09-68 
5-13-68 
6-04-68 
9-10-68 

11-29-67 
4-19-68 
4-19-M 

11-08-67 

11-14-67 

1-16-68 

4-17-68 

1-17-68 
2-19-68 
4-11-68 
4-17-68 

12-08-67 


62.6 
61.2 
51.2 
51.2 
52.9 
52.4 
52.8 
52.2 
51.0 
49.6 

110.8(1) 
111.4(1) 

95.0 
106.2(1) 
106.9(1) 
103.0(1) 
102.8(1) 
102.7(1) 
108.3(1) 
103.8(1) 
115.0(1) 
104.5(1) 

105.8 
102.7 

75.6 

74.0 
156.8(1) 
157.3(1) 

93.7 

99.3 
161.5(1) 
160.0(1) 
174.6(1) 
120.3 

188.2(1) 

99.0 

80.1 

78.9 
177.4(1) 
178.2(1) 
174.8(1) 
180.0(1) 
189.6(1) 
175.3(1) 
197.8(1) 
202.0(1) 

105.0 
101.6 

76.4 

74.9 

98.6 
101.6 

93.2 

98.4 
110.2 
112.6 
128.4 
126.8 

89.9 

84.4 
137.3(1) 
137.1(1) 

77.8 

78.1 

78.5 

88.5 

88.5 
83.2 
82.4 
81.4 
75.6 
75.9 
75.2 
89.7 
89.8 
100.6 

DRY 
DRY 
DRY 

(2) 
90.9 

(0) 
81.9 

71.0(5) 
91.0(5) 
57.0(5) 
58.0(6) 

(9) 


U-05.A5 


1101 


U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAKEA 


U-05.A0 


-142.3 

-53.1 

-34.2 

-33.0 

-131.5 

-132.3 

-128.9 

-134.1 

-143.7 

-129.4 

-151.9 

•156.1 

-57.3 
-53.9 
-28.7 
-27.2 
-50.9 
-53.9 
-45.5 
-50.7 
-62.5 
-64.9 
-80.7 
-79.1 

-42.8 
-37.3 
-90.2 
-90.0 
-30.7 
-31.0 
•31.4 
-41.4 

-41.9 
-36.6 
-35.8 
-34.8 
-29.0 
-29.3 
-28.6 
-43.1 
-43.2 
-54.0 


•48.9 

•39.9 

-4.0 

-24.0 

10.0 

9.0 


1101 


•14.6 
-13.2 
•3.2 
•3.2 
-4.9 
-4.4 
-4.8 
•4.2 
-3.0 
•1.6 

-64.5 
-65.1 
•48.7 
•59.9 
-60.6 
-56.7 
-56.5 
-56.4 
-62.0 
-57.5 
•68.7 
-58.2 


-58.8    1101 

-55.7 

-28.6 

-27.0 
-109.8 
-110.3 

-46.7 

-52.3 
-114.5 
-113.0 
-127.6 

-73.3 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1733 


04S/12W-08N02S 
(CONT.) 


04S/12W-oeP06S 


04S/12W-08R01S 


04S/12W-09C01S 
04S/12M-10A02S 


04S/12W-10601S 


04S/12H-10H01S 


04S/12W-10H03S 


04S/12H-10J02S 


70.0  12-29-67 
12-29-67 
1-19-68 
2-09-68 
3-01-68 
3-22-68 
4-12-68 
5-03-68 
6-14-68 
7-26-68 
8-16-68 
9-06-68 
9-27-68 

69.5  11-14-67 
1-16-68 
4-17-68 

58.0  10-20-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-12-68 
2-23-68 
3-29-68 
4-26-68 
5-31-68 
8-16-68 
9-20-68 

49.0  11-08-67 
4-15-68 

52.0  10-28-67 
11-25-67 
12-25-67 
1-20-68 
2-20-68 
3-20-68 
4-15-68 
5-15-68 
6-01-68 
8-15-68 
9-15-68 

47.0  10-28-67 
11-17-67 
12'»i9-67 
1-25-68 
2-25-68 
3-24-68 
4-18-68 
5-20-68 
6-24-68 
7-26-68 
8-21-68 
9-30-68 

46.0         10-10-67 

11-16-67 

11-16-67 

11-26-67 

12-28-67 

1-25-68 

2-20-68 

3-14-68 

4-15-68 

4-15-68 

5-20-68 

6-20-68 

7-25-68 

8-15-68 

9-15-68 

46.5  10-25-67 
11-27-67 
12-31-67 
1-10-68 
2-20-68 
3-20-68 
4-20-68 
5-08-68 
6-01-68 
7-28-68 
8-20-68 
9-25-68 

45. S  10-28-67 
11-26-67 
12-26-67 
1-17-68 
2-15-68 
3-27-68 
4-15-68 
5-25-68 
6-15-68 
7-21-68 
8-04-68 
9-29-68 


106.1 
106.4 
108.2 
107.9 
112.5 
111.8 
115.7 
120.1 
126.0 
130.1 
137.6 
135.9 
137.1 

137.8 

(0> 

106*4 

108.0(5) 
101.0(5) 
115.0(5) 
118.0(5) 
113.0(5) 
108.0(5) 
94.0(5) 
162.0(5) 
116.0(5) 
118.0(5) 

DRY 
DRY 


69.8 
65.8 
61.8 
64.8 
58.8 
69.8 
70.8 
76.8 
77.8 
85.8 
83.8 

85.0 
90.0 
81.0 
84.0 
84.0 
89.0 
88.0 
88.0 

106.0 
99.0 

100.0 
94.0 

81.0 
95.0 
124.0 
123.0 
113.0 
112.0 
104.0 
109.0 
117.0 
82.0 
116.0 
131.0 
124.0 
117.0 
122.0 

83.0 
84.0 
67.0 
85.0 
74.0 
76.0 
82.0 
78.0 
90.0 
85.0 
75.0 
84.0 

76.0 

78.0 

60.0 

102.0 

69.0 

90.0 

122.0 

117.0 

103.0 

89.0 

85.0 

86.0 


5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 

5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 

5) 

1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
1) 
U 
1) 
1) 

5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 

5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
5) 
1> 
1) 
1) 
51 
5) 
5) 


-36.1 
•36.4 
•38.2 
•37.9 
•42.5 
•41.8 
-45.7 
•50.1 
•56.0 
-60.1 
•67.6 
-65.9 
-67.1 

-68.3 

•36.9 

•50.0 
-43.0 
•57.0 
-60.0 
-55.0 
•50.0 
•36.0 
-104.0 
•58.0 
-60.0 


•17.8 
-13.8 

•9.8 
-12.8 

-6.8 
•17.8 
•18.8 
•24.8 
•25.8 
■33.8 
-31.8 

•38.0 
•43.0 
-34.0 
•37.0 
•37.0 
-42.0 
-41.0 
-41.0 
-59.0 
-52.0 
-53.0 
-47.0 

-35.0 
-49.0 
-78*0 
-77.0 
-67.0 
-66.0 
-58.0 
-63.0 
-71.0 
-36.0 
•70.0 
-85.0 
-78.0 
•71.0 
-76.0 

-36.5 
-37.5 
-20*5 
-38.5 
-27.5 
-29.5 
-35.5 
-31.5 
-43.5 
-38.5 
-28.5 
-37.5 

-30.5 
-32.5 
-14.5 
-56.5 
-23.5 
-44.5 
•76.5 
-71.5 
-57.5 
-43.5 
-39.5 
-40.5 


U-05.A5 
1733 


1101 
1733 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 
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TABLE    C-l  (Coot.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


COASTAL  PL  Of  LA  CO  HYOHO  SUHUNIT 


L    A    SAN    GAttNIEL    HIVEH    HYDKO    UNIT 
U-OS.AO 


U-OS.QO 


•4S/12M-U803S 


A2.0 


•«S/12ri-llB04!> 
•«S/12M-12J01b 


♦  7.7 


40.0 


04S/12M-13C01S 


33.5 


04S/12M>13C02S 


36.5 


0*S/12*-13C03S 


93.0 


04S/12M-13O01S 


3*.l 


04S/l2«>13O03S 


36.0 


04S/UM-13601S 


35.0 


DRO    SUBAHE 

A 

U-05.AS 

04S/I2W-13601S 

10-26-67 

67.0(5 

-25.0 

1101 

(CONT.) 

11-28-67 

63.0(5 

-21.0 

12-30-67 

59.0(5 

-17.0 

e4S/12W-13J«2S 

1-15-68 

59.0(5 

-17.0 

2-15-68 

57.0(5 

-15.0 

3-15-68 

57.0(5 

-15.0 

4-22-68 

67.0(5 

•25.0 

5-24-68 

74.0(5 

-32.0 

6-06-68 

77.0(5 

-35.0 

7-16-68 

64.0(5 

-22.0 

8-18-68 

64.0(5 

-22.0 

9-22-68 

59.0(5 

-17.0 

11-07-67 

DRY 

1101 

4-15-68 

OHY 

10-01-67 

59.2 

-19.2 

1101 

11-15-67 

52.8(5 

-12.8 

•4S/12H-13N01S 

12-15-67 

48.8(5 

-8.8 

1-15-68 

45.8(51 

-5.8 

2-07-68 

43.2(5) 

-3.2 

3-15-68 

44.8(51 

-4,8 

4-01-68 

44.2 

-4.2 

4-21-68 

46.2 

-6.2 

6-01-68 

56.2 

-16.2 

8-15-68 

59.2 

-19.2 

9-01-68 

64.2 

-24.2 

10-25-67 

66.9 

-33.4 

1101 

11-28-67 

60.0 

-26.5 

O4S/12W-13N02S 

12-27-67 

54.1 

-20.6 

l-Oi-68 

54.9 

-21.4 

2-13-68 

50.3 

-16.8 

3-05-68 

59.3 

-25.8 

4-02-68 

55.9 

-22.4 

5-07-68 

68.5 

-35.0 

6-04-68 

73.3 

-39.8 

7-09-68 

75.8 

-42.3 

8-13-68 

71.0 

-37.5 

9-10-68 

75.0 

-41.5 

10-27-67 

56.4 

-19.9 

1101 

11-22-67 

53.5 

-17.0 

04S/12W-13P01S 

12-29-67 

42.5 

-6.0 

1-19-68 

33.8 

2.7 

2-09-68 

34.0 

2.5 

04S/12W-14A02S 

3-01-68 

33.4 

3.1 

4-11-68 

67.0 

-30.5 

5-24-68 

68.1 

-31.6 

8-16-68 

64.8 

-28.3 

9-27-68 

78.2 

-41.7 

10-25-67 

S7.6 

-24.6 

1101 

11-28-67 

49.5 

-16.5 

12-27-67 

45.7 

-12.7 

1-03-68 

49.6 

-16.6 

2-13-68 

41.8 

-8.8 

e«S/12M-lAA03S 

3-05-68 

44.9 

-11.9 

4-09-68 

54.4 

-21.4 

5-07-68 

56.8 

-23.8 

6-04-68 

60.5 

-27.5 

10-07-67 

82.6 

-46.5 

1101 

11-22-67 

54.7 

-18.6 

12-29-67 

43.9 

-7.8 

1-19-68 

43.1 

-7.0 

2-09-68 

42.2 

-6.1 

3-01-68 

42.1 

-6.0 

4-11-68 

54.5 

-18.* 

5-03-68 

56.4 

-20.3 

7-05-68 

65.6 

-29.5 

8-16-68 

66.3 

-30.2 

04S/12II-14B01S 

9-27-68 

78.5 

-42.4 

10-25-67 

60.6 

-24.6 

1101 

11-28-67 

50.1 

-14.1 

12-14-67 

66.1 

-30.1 

12-27-67 

44.9 

-8.9 

1-03-68 

50.1 

-14.1 

2-13-68 

43.2 

-7.2 

3-05-68 

48.7 

-12.7 

4-02-68 

48.4 

-12.4 

5-07-68 

60.2 

-24.2 

e4S/12M-14C01S 

6-04-68 

63.0 

-27.0 

9-10-68 

71.9 

-35.9 

10-07-67 

84.1 

-49.1 

4206 

10-27-67 

60.0 

•25.0 

11-22-67 

48.0 

-13.0 

12-29-67 

43.8 

-8.8 

1-19-68 

43.4 

-8.4 

2-09-68 

43.1 

-8.1 

3-22-68 

44.8 

-9.8 

4-11-68 

54.8 

-19.8 

5-24-68 

61.2 

-26.2 

6-14-68 

62.9 

-27.9 

•4S/12«-UC02S 

7-26-68 

70.2 

-35.2 

35.0 


28.0 


28.5 


29.0 


37.3 


36.0 


34.4 


39.0 


44.0 


*6.0 


HYOHO    SUBUNIT 

u-e5.A0 

rOHO    SUBAHEA 

U-89.A9 

8-16-68 

70.0 

•35.8 

428* 

9-27-68 

81.5 

-46.5 

10-07-67 

79.2 

•91,2 

4206 

10-27-67 

67.9 

-39.9 

11-22-67 

(7) 

12-08-67 

35.6 

-7.6 

12-29-67 

32.7 

-4.7 

1-19-68 

32.4 

-4.4 

2-09-68 

32.6 

-4.6 

3-22-68 

33.3 

•5.3 

4-11-68 

65.6 

•37.6 

5-24-68 

66.7 

•38.7 

6-14-68 

(11 

7-26-68 

98.4(11 

•70.4 

8-16-68 

100.8 

•72.8 

9-27-68 

108.3 

•88.3 

10-23-67 

73,5 

•45.0 

1101 

11-20-67 

66.3 

•37.8 

12-18-67 

60.5 

•32.0 

1-02-68 

59.3 

•30.8 

2-12-68 

57.3 

•28.8 

3-04-68 

59.1 

-30.6 

4-08-68 

61.1 

•32.6 

5-06-68 

67. S 

-39.0 

6-03-68 

76.5 

-48.8 

8-12-68 

77.3 

-48.8 

9-09-68 

82.7 

-54,2 

10-16-67 

62.6 

-33.6 

1101 

11-20-67 

116.9(1) 

-87.9 

12-18-67 

112.1(1) 

•83.1 

1-02-68 

110.8(1) 

-81.8 

2-05-68 

45.2 

-16.2 

3-04-68 

109.2(1) 

•80.2 

4-08-68 

108.1(1) 

•79.1 

5-13-68 

55.8 

•26.8 

6-03-68 

123.2 

•94.2 

7-08-68 

127.4(1) 

•98.4 

8-12-68 

125.8(1) 

-96.8 

9-16-68 

132.6(1) 

-103.6 

11-13-67 

70.2 

•32.9 

1101 

12-12-67 

60.3 

•23.0 

10-31-67 

73.0 

-37.0 

1101 

11-07-67 

73.2 

-37.2 

12-19-67 

62.7 

•26.7 

1-03-68 

65.1 

•29.1 

2-13-68 

56.7 

•20.7 

3-19-68 

65.7 

-29.7 

4-02-68 

62.3 

•26.3 

5-21-68 

77.9 

•41.9 

6-04-68 

71.1 

-35.1 

9-10-68 

85.1 

•49.1 

10-07-67 

47.7 

-13.3 

4206 

10-27-67 

47.6 

•13.2 

11-22-67 

45.2 

•18«« 

12-08-67 

42.3 

-7.» 

12-29-67 

40.5 

-6.1 

1-19-68 

39.9 

•5.S 

2-09-68 

39.9 

•5.5 

3-22-68 

39.8 

•5.4 

4-11-68 

42.0 

•7.4 

S-24-68 

48.1 

-13.T 

6-14-68 

(9) 

7-26-68 

50.4 

•16.0 

8-16-68 

50.0 

•15.6 

9-27-68 

50.0 

•IS.* 

10-25-67 

78.3 

•39.3 

1181 

11-28-67 

68.8 

•29.8 

12-19-67 

68.0 

•29.0 

1-03-68 

75,2 

•36.2 

2-13-68 

61.1 

-22.1 

3-05-68 

82.5 

-43.5 

4-02-68 

62.1 

•23.1 

5-21-68 

77.7 

•38.7 

6-04-68 

80.1 

•41.1 

9-10-68 

9«.2 

•SS.2 

10-07-67 

81.5 

-37.9 

1101 

11-22-67 

80.5 

•36.5 

12-08-67 

77.5 

•33.5 

1-19-68 

77.9 

-33.9 

2-09-68 

74.0 

-30.0 

3-01-68 

72.6 

-28.6 

4-11-68 

82.3 

-38.3 

5-03-68 

83.9 

-39.9 

6-14-68 

92.4 

•48.4 

7-05-68 

95.7 

-51.7 

8-16-68 

84.1 

-40.1 

9-27-68 

89.3 

-45.3 

10-10-67 

71.0 

-29.8 

1101 

11-28-67 

69.8 

-23.8 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


L    A    SAN   bABRI^L    HIVER   HYDRO   UNIT 


COASTAL    PL    OF    LA    CO    HYDRO    SUBUNIT 
CENTRAL    HYDRO    SUBAHEA 


U-OS.AO 


04S/12N-14C02S 
(CONT.) 


04S/12M-UC06S 


46.0 


36.2 


04S/12W-U001S 


46.0 


04S/12M-14002S 


52.7 


04S/12M-14K01S 


29.7 


e4S/12H-14P01S 


28.0 


04S/12M-14R0IS 


20.0 


04S/12H-15S01S 


40.0 


O4S/12M-15a02S 


40.0 


12-26-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-09-68 
5-07-68 
6-04-68 

10-25-67 
11-07-67 
12-19-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-12-68 
4-02-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-17-68 

10-25-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-02-68 
5-07-68 
6-U4-68 
7-16-68 
8-20-68 
9-17-68 

10-06-67 

10-27-67 

U-17-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-01-68 

3-22-68 

4-12-68 

5-03-68 

6-14-68 

8-16-68 

9-06-68 

9-27-68 

10-23-67 
11-20-67 
12-18-67 
1-02-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 
9-09-68 

10-25-67 
11-28-67 
12-27-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-09-68 
5-07-68 
6-04-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-02-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 

10-25-67 
11-28-67 
12-27-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-02-68 
5-07-68 
6-11-68 
7-16-68 
8-13-68 
9-17-68 

10-07-67 
10-27-67 
11-22-67 
12-08-67 


60.9 
61.6 
59.8 
58.4 
58.4 
60.6 
65.7 

74.1 

76.3 
129.2(1) 
129.7(1) 

59.3 

61.8 

64.4 
136.4(1) 

78.9 
143.2(1) 

76.7 

84.3 

84.4 
69.4 
62.8 
63.0 
59.6 
61.4 
61.2 
63.6 
68.7 
73.3 
79.8 
81.2 

86.5 
86.2 
91.4 
84.8 
82.1 
83.3 
79,9 
79.4 
79.0 
88.5 
94.0 
98.2 
92.0 
90.3 
97.7 

68.8 
62.3 
58.1 
57.6 
63.9 
57.9 
59.4 
69.0 
71.2 
78.7 

57.0 
50.7 
45.4 
42.7 
39.7 
42.7 
43.0 
44.8 
50.0 

59.4 
47.8 
45.4 
45.6 
43.2 
46.1 
47.7 
56.4 
60.4 

77.5 
72.3 
61.8 
60.8 
62.0 
65.6 
63.4 
66.6 
73.3 
82.7 
86.8 
87.0 

53.3 
52.6 
52.4 
51.0 


-14.9 
-15.6 
-13.8 
-12.4 
-12.4 
-14.6 
-19.7 

-37.9 
-40.1 
-93.0 
-93.5 
-23.1 
-25.6 
-28.2 

-100.2 
-42.7 

-107.0 
-40.5 
-48.1 

-38.4 
-23.4 
-16.8 
-17.0 
-13.6 
-15.4 
-15.2 
-17.6 
-22.7 
-27.3 
-33.8 
-35.2 

-33.8 
-33.5 
-38.7 
-32.1 
-29.4 
-30.6 
-27.2 
-26.7 
-26.3 
-35.8 
-41.3 
-45.5 
-39.3 
-37.6 
-45.0 

-39.1 
-32.6 
-28.4 
-27.9 
-34.2 
-28.2 
-29.7 
-39.3 
-41.5 
-49.0 

-29.0 
-22.7 
-17.4 
-14.7 
-11.7 
-14.7 
-15.0 
-16.8 
-22.0 

-39.4 
-27.8 
-25.4 
-25.6 
-23.2 
-26.1 
-27.7 
-36.4 
•40.4 

-37.5 
-32.3 
-21.8 
•20.8 
-22.0 
-25.6 
-23.4 
-26.6 
•33.3 
-42.7 
-46.8 
-47.0 

-13.3 
-12.6 
-U.4 
•11.0 


U-05.A5 


1101 


U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUbAREA 


u-e».AO 


1101 


1101 


1733 


1101 
1733 


1101 


1101 


1101 


1101 


4206 


04S/12W-15B02S 
(CONT.) 


40.0 


04S/12W-15C01S 
04S/12W-15K03S 


40.0 


37.0 


04S/12W-16C01S 
04S/12W-16J01S 


46.5 


34.0 


04S/12W-16R01S 


31.9 


04S/12W-17E01S 


66.0 


04S/12K-17N01S 


57.0 


04S/12W-17N02S 


56.6 


04S/12W-17P04S 


46.0 


12-29-67 
1-19-68 
2-09-68 
3-22-68 
3-22-68 
4-11-68 
6-14-68 
8-16-68 
9-27-68 

11-07-67 
4-1S-69 

10-30-67 
11-20-67 
12-18-67 
1-02-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-18-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-22-68 
8-19-68 
9-23-68 

11-07-67 
11-14-67 

10-23-67 
11-20-67 
12-26-67 
1-02-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-15-68 
8-19-68 
9-16-68 

10-02-67 

11-20-67 

12-18-67 

1-02-68 

•«-12-68 

3-11-68 

4-15-68 

5-06-68 

6-03-68 

7-15-68 

8-26-68 

9-23-68 

10-25-67 
11-28-67 
12-27-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-02-68 
5-07-68 
6-04-68 
7-02-68 
8-20-68 
9-10-68 

10-25-67 
11-28-67 
12-27-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-09-68 
5-07-68 
6-04-68 
7-09-68 
8-13-68 
9-10-68 

10-25-67 
11-28-67 
12-27-67 
1-03-68 
2-13-68 
3-05-68 
4-09-68 
5-07-68 
6-04-68 
7-09-68 
8-20-68 
9-10-68 

10-25-67 

11-28-67 

12-27-67 

1-03-68 


50.0 
50.2 
49.8 
49.8 
49.8 
50.5 
54.0 
54.3 
54.7 

19.0 
DRY 

71.3 
68*1 
62.0 
60.3 
58.1 
57,9 
59.3 
64.0 
71.1 
75.9 
76.9 
79.5 

(4) 
OKY 

99.1(1) 

93.4(1) 

94.9(1) 

90.7(1) 

88.5(1) 

89.5(1) 

88.0(1) 

95.5(1) 

101.7(1) 

104.5(1) 

109.3(1) 

109.7(1) 

68.3 
115.7(1) 
113.4(1) 
116.1(1) 
117.3(1) 

59.9 
118.6(1) 

67.2 
122.5(1) 

76.1 
131.1(1) 
130.9(1) 

111.9 
107.7 

95.8 

94,3 
100.9 
104.1 

95.8 
101.4 
118,3 
118,3 
186,7(1) 
131*1 

98.9 

94.7 

89.4 

89.5 

85.8 

87.0 

89.1 
107.9 
104.7 
110.2 
114.5 
115,4 

96.9 

91.6 

87.2 

93.8 

84.0 

84.7 

88.0 
108.0 
113.0 
101.6 
113.0 
113.5 

87.6 
82.7 
77.7 
76.5 


-65 
-59 
-60 
-56 
-54 
-55 
-54 
-61 
-67 
-70 
-75 
-75 

-36 
-83 
-81 
-84 
-85 
-28 
-86 
-35 
-90 
-44 
-99 
-99 

-45 
-41 
-29 
-28 
-34 
-38 
-29 
-35 
-52 
-52 
-120 
•65 

-41 
-37 
-32 
-32 
-28 
-30 
-32 
-50 
-47 
-53 
-57 
-58 

-40 
-35 
-30 
-37 
•27 
-28 
-31 
-51 
-56 
•45 
•56 
-56 

-41 
-36 
-31 
-30 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


-10.0 

-10.2 

-9.8 

-9.8 

-9.8 

-10.5 

-14,0 

-14,3 

-14.7 

21.0 


-34.3 

•31.1 
-25.0 
-23.3 
-21.1 
-20.9 
-22.3 
•27.0 
-34.1 
-38.9 
-39.9 
-42.5 


U-05.A5 
4206 


1101 


1101 


1101 


1101 


llOl 


1101 


1101 


1101 


1101 


See  page  ll3  for  key  to  terms  a  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  GABRIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUdUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


U-OS.AO 


U>05.AS 


U-OS.OO 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SU8UNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


0*S/l2l«-17P0*i 
(CONT.) 


04S/12M-I7a01!> 


e4S/12M-l8R0IS 


04S/12M-19A01S 


04S/12M-19Q01S 
•4S/12M-20G01S 


e4S/12N-21F01S 


«6.0 

2-13-68 

74.8 

-28.8         1101 

04S/12H-21F01S 

3-05-68 

75.8 

-29.8 

(CONT.) 

4-02-68 

75.3 

-29.3 

5-07-68 

128.6(1) 

-82.6 

6-04-68 

94.6 

•48.6 

7-09-68 

93.4 

-47.4 

8-20-68 

103.9 

-57.9 

8-27-68 

145.3(1) 

-99.3 

9-10-68 

105.3 

-59.3 

47.2 

10-25-67 

90.0 

-42.8         1101 

11-28-67 

87.3 

-40.1 

12-27-67 

79.0 

-31.8 

1-03-68 

77.8 

-30.6 

2-13-68 

78.0 

-30.8 

3-05-68 

80.6 

•33.4 

4-09-68 

82.0 

-34.8 

5-07-68 

95.8 

-48.6 

6-04-68 

114.6 

-67.4 

7-16-68 

106.0 

-58.8 

8-20-68 

109.6 

-62.4 

9-10-68 

166.6(1) 

-119.4 

04S/12W-21J04S 

9-17-68 

103.5 

-56.3 

63.0 

10-25-67 

106.4 

-43.4         IIOI 

11-28-67 

103.6 

-40.6 

12-27-67 

99.4 

•36.4 

1-03-68 

98.2 

-35.2 

2-13-68 

97.7 

-34.7 

3-05-68 

97.8 

-34.8 

4-02-68 

96.4 

-33.4 

5-07-68 

112.8 

-49.8 

6-04-68 

110.4 

-47.4 

7-1)9-68 

110.4 

-47.4 

04S/12H^21M02S 

8-20-68 

119.6 

-56.6 

9-10-68 

119.9 

-56.9 

71.0 

10-27-67 

151.0(1) 

-80.0        1101 

11-29-67 

131.0 

-60.0 

12-29-67 

133.0 

-62.0 

1-29-68 

131.0 

-60.0 

2-28-68 

128.0 

-57.0 

3-29-68 

129.0 

-58.0 

4-29-68 

128.0 

•57.0 

5-31-68 

130.0 

•59.0 

6-28-68 

148.0(1) 

-77.0 

7-31-68 

131.0 

-60.0 

04S/12H-21N04S 

8-29-68 

131.0 

-60.0 

9-30-68 

130.0 

-59.0 

29. a 

10-19-67 

151.4 

•21.6        5050 

4-01-68 

155.8 

-26.0 

34.1 

10-25-67 

86.8 

•52.7        1101 

11-28-67 

82.1 

•48.0 

12-27-67 

77.4 

•43.3 

1-03-68 

76.4 

-42.3 

2-13-68 

74.6 

-40.5 

3-05-68 

75.8 

-41.7 

4-02-68 

75.1 

-41.0 

04S/t2H^21M05S 

5-07-68 

95.8 

-61.7 

6-04-68 

94.3 

•60.2 

8-20-68 

103.2 

-69.1 

9-10-68 

104.9 

-70.8 

29.0 

10-02-67 

69.6 

-40.6        4206 

10-09-67 

69.5 

-40.5 

10-16-67 

70.0 

-41.0 

10-23-67 

71.0 

-42.0 

10-30-67 

71.9 

•42.9 

11-06-67 

72.6 

•43.6 

11-13-67 

72.6 

•43.6 

11-20-67 

70.6 

•41.6 

04S/12M-22L01S 

11-27-67 

68.5 

-39.5 

12-04-67 

65.6 

-36.6 

12-11-67 

62.6 

-33.6 

12-18-67 

60.2 

-31.2 

12-26-67 

58.2 

-29.2 

1-02-68 

56.8 

-27.8 

1-08-68 

55.8 

-26.8 

1-15-68 

54.6 

-25.6 

1-22-68 

56.3 

-27.3 

1-29-68 

58.0 

-29.0 

2-05-68 

59.3 

-30.3 

2-12-68 

55.1 

•26.1 

2-19-68 

54.5 

•25.5 

04S/12H-22M01S 

2-26-68 

59.7 

•30.7 

3-04-68 

60.8 

•31.8 

3-11-68 

61.1 

•32.1 

3-18-68 

58.9 

•29.9 

3-25-68 

58. T 

•29.7 

4-01-68 

59.8 

•30.8 

4-08-68 

60.3 

•31.3 

4-15-68 

60.9 

•31.9 

4-22-68 

61.4 

•32.4 

4-29-68 

62.5 

•33.5 

5-06-68 

64.4 

•35.4 

5-13-68 

65.7 

•36.7 

29.0 

5-20-68 

69.8 

5-27-68 

72.2 

6-03-68 

71.1 

6-10-68 

71.1 

6-17-68 

71.7 

6-24-68 

73.4 

7-01-68 

73.2 

7-08-68 

73.4 

7-15-68 

78.8 

7-22-68 

81.1 

7-29-68 

82.8 

8-05-68 

85.1 

8-12-68 

86.6 

8-19-68 

88.0 

8-26-68 

87.5 

9-02-68 

88.3 

9-09-68 

87.1 

9-16^68 

84.8 

9-23-68 

81.2 

9-30-68 

82.5 

36.7 

10-25-67 

77.7 

11-28-67 

74.4 

12-27-67 

65.7 

1-03-68 

64.3 

2-13-68 

62.9 

3-05-68 

67.1 

4-09-68 

66.5 

5-07-68 

75.2 

6-04-68 

80.5 

8-20-68 

88.3 

9-17-68 

91.1 

31.7 

10-25-67 

75.5 

11-28-67 

70.9 

12-27-67 

66.8 

1-03-68 

65.8 

2-13^68 

63.7 

3-05-68 

64.4 

4-19-68 

64.4 

5-07-68 

81.0 

6-04-68 

81.4 

7-16-68 

87.0 

8-20-68 

89.9 

9-17-68 

88*2 

30.1 

10^25-67 

70.0 

11-28-67 

65.0 

12-27-67 

61.8 

1-03-68 

59.8 

2-13-68 

58.8 

3-05-68 

58.4 

4-19-68 

58.8 

5-07-68 

75.2 

6-04-68 

75.8 

7-23-68 

81.2 

8-20-68 

84.8 

9-17-68 

83.4 

36.7 

10-25-67 

76.0 

11-28-67 

72.3 

12-26-67 

68.5 

1-03-68 

67.8 

2-13-68 

66.0 

3-05-68 

66.6 

4-19-68 

66.4 

5-07-68 

79.4 

6-04-68 

81.6 

7-16-68 

85.6 

8-20-68 

88.4 

9-17-68 

87.7 

22. • 

10-07-67 

52.7 

10-27-67 

52.7 

11-22-67 

51.6 

12-08-67 

49.5 

12-29-67 

48.8 

1-19-68 

47.2 

2-09-68 

46.0 

3-22-68 

45.7 

4-11-68 

49.2 

5-24-68 

52.2 

6-14-68 

55.4 

9-27-68 

59.2 

2«.a 

10-06-67 

66.1 

10-27-67 

65.7 

11-17-67 

63.6 

12-08-67 

63.4 

12-29-67 

61.2 

1-19-68 

61.6 

2-09-68 

60.7 

3-01-68 

59.1 

3-22-68 

59. 5 

4-12-68 

58.3 

5-03-68 

58.0 

6-14-68 

69.4 

7-05-68 

72.5 

U-tf.AO 


-40.8 
•43.2 
•42.1 
•42.1 
-42.7 
-44.4 
-44.2 
•44.4 
•49.8 
-52.1 
-53.8 
•56.1 
-57.8 
•59.0 
•58.  S 
-59.3 
-58. 1 
-55.8 
-52.2 
-53.5 

-41.0 
-37.7 
-29.0 
-27.* 
-26.2 
-30.4 
•29.  S 
-38.5 
-43.8 
•51.8 
-54.4 

-43.8 
•39.2 
•35.1 
-34.1 
-32.0 
-32.T 
-32.7 
-49.3 
•49.7 
-SS.3 
•58.2 
•56.5 

•39.9 
-34.9 

-31.7 
-29.7 
•28.7 
-28.  3 
•28.7 
•45.1 
-45.7 
-51.1 
-54.7 
-S3.  3 

-39.3 

-3S.6 
-31.8 
-31.1 
-290 
-29.9 
-29.7 
-42.7 
-44.9 
-48.9 
-51.7 
-51. 0 

-29.9 
-29.9 
-28.8 
-26.7 
•26.0 
-24.4 
-23.2 
-22.9 
-26.4 
-29.4 
•32.6 
-36.4 

-40.1 
-39.7 
-37.6 
-37.4 
-35.2 
-35.6 
-34.7 
-33.1 
-33.5 
-32.3 
-32.0 
•«3*4 
•48.S 


U-05.AS 
420* 


1101 


1101 


1101 


1101 


420* 


1733 


1101 
1733 


See  poge  113  for  key  to  lerms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VWTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

lELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
W  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


COASTAL    PL    OF    LA    CO   HYOHO    SUBUNIT 
CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 


L    A    SAN    GABRIEL    RIVER    HYDRO   UNIT 
U*OS.AO 


04S/12M-22M01S 
(CONTt) 


04S/12H-23C01S 


26.0 


30.7 


04S/12M-23K02S 


17.9 


0«S/12H-23K03S 


19.6 


04S/12ri>24J01S 
04S/12M-24J02S 

t6S/12H-24L05S 


24.0 


22.5 


2«.« 


04S/12ri-24N02S 


22.0 


•4S/12«-a4Me3S 


26.5 


04S/12M-24M04S 


22.7 


7-26-68 
B-16-68 
9-06-68 
9-27-68 

I0-2S-67 
11-28-67 
12-27-67 
2-13-68 
3-12-68 
4-02-68 
5-07-68 
6-04-68 
7-02-68 
8-13-68 
9-03-68 

10-23-67 
11-20-67 
12-28-67 
1-02-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 
8-12-68 
9-16-68 

10-23-67 
11-20-67 
12-18-67 
1-02-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-08-68 
8-12-68 
9-09-68 

11-07-67 
4-10-68 

10-25-67 

12-15-67 

1-09-68 

2-09-68 

3-13-68 

10-06-67 

10-27-67 

11-17-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-01-68 

3-22-68 

4-12-68 

5-03-68 

6-14-68 

7-05-68 

7-26-68 

8-16-68 

9-06-68 

9-27-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-03-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 

10-25-67 
11-16-67 
12-15-67 
1-09-68 
2-09-68 
3-13-68 
4-22-68 
5-08-68 
6-18-68 
7-22-68 
9-06-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-02-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 


73.8 
70.3 
69.0 
69.8 

68.0 
58.5 
42.6 
53.4 
52.8 
55.9 
61.0 
115.4(1) 
80.2 
72.6 
73.0 

44.8 
42.2 
36.3 
33.3 
29.6 
32.6 
33.7 
35.6 
40.6 
50.7 
52.4 

55.3 

46.7 

60.9(1) 

39.0 

37.0 

39.5 

39.9 

44.7 

72.6(11 

57.9 

59.3 

70.9 

46.5 

42.0 

54.8(2) 
41.4(2) 
38.5(2) 
37.4(2) 
36.2 

52.9 
61.8 
52.2 
46.3 
43.0 
42.6 
39.0 
41.3 
41.9 
48.3 
50.6 
65.5 
68.7 
71.5 
65.3 
63.2 
70.2 

59.4 
42.8 
40.3 
38.2 
38.8 
38.8 
38.8 
43.5 
59.4 

68.0 
59.3 
52.2 
46.3 
38.4 
40.4 
47.7 
49.5 
66.3 
68.4 
69.1 

56.4 
43.2 
40.8 
38.7 
38.4 
39.7 
39.5 


Sm  page  ll3  for  key  to  lermt  S  abbreviations 


-47.8 
-44.3 
-43.0 
-43.8 

-37.3 
-27.8 
-11.9 
-22.7 
-22.1 
-25.2 
-30.3 
-84.7 
-49.5 
-41.9 
-42.3 

-26.9 
-24.3 
-18.4 
-15.4 
-11.7 
-14.7 
-15.8 
-17.7 
-22.7 
-32.8 
-34.5 

-35.7 
-27.1 
-41.3 
-19,4 
-17.4 
-19.9 
-20.3 
-25.1 
-53.0 
-38.3 
-39.7 
-51.3 

-22.5 

-18.0 

-32.3 
-18.9 
-16.0 
-14.9 
-13.7 

-28.9 
-37.8 
-28.2 

-22.3 

-19.0 
-18.6 
-15.0 
-17.3 
-17.9 
-24.3 
-26.6 
-41.5 
-44.7 
-47.5 
-41.3 
-39.2 
-46.2 

-37.4 
-20.8 
-18.3 
-16.2 
-16.8 
-16.8 
-16.8 
-21.5 
-37.4 

-41.5 
-32.8 
-25.7 
-19.8 
-11.9 
-13.9 
-21.2 
-23.0 
•39.8 
-41.9 
-42.6 

-33.7 
-20.5 
-18.1 
-16.0 
-15.7 
-17.0 
-16.8 


U-05.A5 
1733 


U-05.00 

COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HYDRO  SUBAREA 


U-05.A0 


1101 


1101 


1101 


1101 
5102 

1733 


1101 
1733 


1101 


5102 


04S/12H-24H04S 
(CONT.) 


04S/12N-24H08S 


04S/12W-24e01S 
04S/12M-25E01S 


04S/12M-25P01S 
04S/12W-26F02S 


04S/12W-26601S 


04S/12W-26e02S 
04S/12M-26M01S 


22.7  5-06-68 
6-03-68 
7-15-68 
•-19-68 
9-16-68 

21.6  10-02-67 
11-06-67 
12-26-67 

1-02-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 

24.0  11-13-67 
3-22-68 

15.7  10-23-67 
11-20-67 
12-18-67 

1-02-68 
2-19-68 
3-11-68 
4-22-68 
5-13-68 
6-03-68 
8-12-68 
9-16-68 

26.9  11-13-67 
3-22-68 

16.0    10-07-67 

10-27-67 

10-30-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-22-68 

4-11-68 

S-24-68 

6-14-68 

7-26-68 

8-16-68 

9^7-68 

15.0    10-07-67 

10-27-67 

11-22-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

3-22-68 

4-11-68 

5-24-68 

6-14-68 

7-26-68 

8-16-68 

9-27-68 

14.0  11-07-67 
4-17-68 


16.6 


04S/12H-28H01S 


23.4 


1101 


e4S/12M-28H06S 


22.7 


10-07-67 

10-27-67 

10-30-67 

11-22-67 

12-08-67 

12-29-67 

1-19-68 

2-09-68 

4-11-68 

5-24-68 

6-14-68 

7-26-68 

8-16-68 

9-27-68 

10-25-67 
11-20-67 
12-12-67 
1-03-68 
2-13-66 
3-12-68 
4-16-68 
5-21-68 
6-04-68 
7-15-68 
8-12-68 
9-16-68 

10-25-67 

11-14-67 

12-19-67 

1-03-68 


43.9 
56.5 
60.3 
60.4 
65.1 

48.2 

48.5 
40.8 
39.7 
38.6 
39.8 
40.4 
46.2 
53.6 

48.4 
40.7 

37.6 

37.0 

30.2 

27.7 

24.6 

26.5 

27.0 

56.0(1) 

58.3(1) 

67.8(1) 

45.6 

31.2 
28.2 

46.4 
47.8 
47.8 
38.5 
33.4 
36.2 
37.7 
41.3 
45.0 
51.2 
53.4 
52.3 
56.1 

44.4 
42.7 
40.3 
38.1 
34.5 
31.0 
32.2 
31.9 
36.7 
39.3 
45.3 
47.1 
46.6 
50.1 

OHY 
DHY 

46.0 
47.0 
47.0 
43.4 
41.6 
42.0 
36.3 
35.8 
39.6 
48.0 
50.3 
53.7 
53.7 
56.7 

70.2 
69.4 
62.6 
57.7 
43.8 
59.2 
60.0 
65.6 
68.0 
73.5 
80.2 
80.4 

69.6 
70.7 
60.6 
57.4 


■21.2 
-33.8 
-37.6 
-37.7 
-42.4 

-26.6 
-26.9 
-19.2 
-18.1 
•17.0 
-18.2 
-18. 8 
-24.6 
•32.8 

•24.4 

-16.7 

•21.9 
-21.3 
•14.5 
-12.0 
-8.9 
-10.8 
-11.3 
-40.3 
•42.6 
-52.1 
-29.9 

-4.3 

-1.3 

-30.4 
-31.8 
-31.8 
-22.5 
-17.4 
-20.2 
-21.7 
-25.3 
-29.0 
-35.2 
-37.4 
-36*3 
-40.1 

-29.4 
-27.7 
-25.3 
-23.1 
-19.5 
-16.0 
-17.2 
-16.9 
-21.7 
-24.3 
•30.3 
-32.1 
-31.6 
-35.1 


U-05.A5 
1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


4206 

1101 
4206 


4206 


1101 


29.4 

4206 

30.4 

30.4 

1101 

26.8 

4206 

25.0 

25.4 

19.7 

19*2 

23.8 

31.4 

33.7 

37.1 

37.1 

40.1 

46.8 

1101 

46.0 

39.2 

34.3 

28.4 

3S.t 

36.6 

42.2 

44.6 

50.1 

•S6.S 

57.0 

•46.9 

1101 

•48.0 

37.9 

•34.7 
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TABLE    C-l  (Cont.) 


GROUND   WATER 

LEVELS   AT 

WELLS 

GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

A6ENCY 

NOMBER 

ELEVATKm 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

■ 

I 

A   SAN   6ABHIEL   RIVCR   HTORO  UNIT                      U-05.00 

COASTAL   PL   OF   LA   CO 

HYDRO   SUUUNIT                    U-05.A0 

COASTAL   PL 

OF   LA  CO   HYDRO   SUBUNIT 

U-OS.AO 

CENTRAL    HYDRO    SUBAHCA 

U-05.A5 

CENTRAL   HYDRO   SUBAREA 

U-OS.AS 

04S/12M-28H06b              22,7 

2-13-68 

43.6 

-20.9 

1101 

04S/12»(-2eH09S 

21.4 

6-03-68 

62.3 

•40.9 

4206 

(CONT.) 

3-12-68 

57.4 

-34.7 

(CONT.) 

6-10-68 

58.7 

-37.3 

4-16-68 

59.7 

-37.0 

6-17-68 

60.3 

•38. • 

5-07-68 

62.0 

-39.3 

6-24-68 

62.7 

•41.3 

6-04-68 

67.8 

-45.1 

7-01-68 

62.0 

•40.8 

7-15-68 

73.2 

-50.5 

7-08-68 

62.7 

•41,3 

8-19-68 

80.8 

-58.1 

7-15-68 

66.4 

-45.0 

9-16-68 

80.1 

-57.4 

7-22-68 
7-29-68 

66.5 
66.4 

•45.1 
-45.0 

04S/12M-28H08S              22.8 

10-02-67 

49.1 

-26.3 

4206 

8-05-68 

67.7 

•46.3 

10-09-67 

49.2 

•26.4 

8-12-68 

68.7 

-47.3 

10-16-67 

49.7 

-26.9 

8-19-68 

68.7 

-470 

10-23-67 

49.6 

-26.8 

8-26-68 

73.0 

•51.8 

10-30-67 

49.0 

-26.2 

9-02-6S 

72.7 

•SI. 3 

11-06-67 

49.0 

-26.2 

9-09-68 

70.8 

•49*  4 

11-13-67 

48.7 

-25.9 

9-16-68 

69.8 

•4B.4 

11-20-67 

48.9 

-26.1 

9-23-68 

68.6 

•47.2 

11-27-67 

47.9 

-25.1 

9-30-68 

69.4 

-4S.8 

12-04-67 

47.3 

-24.5 

12-U-67 

47.1 

-24.3 

04S/12M-28H12S 

21.9 

10-25-67 

163.6(1) 

-141.7 

1101 

12-18-67 

46.6 

•23.8 

11-28-67 

164.1(1) 

-142.2 

12-26-67 

46.3 

•23.5 

12-26-67 

160.3(1) 

-138.4 

1-02-68 

46.0 

-23.2 

2-13-68 

43.3 

-21.4 

1-08-68 

46.0 

-23.2 

3-12-68 

156.5(1) 

-134.6 

1-15-68 

45.5 

-22.7 

4-16-68 

159.2(1) 

-137;3 

1-22-68 

45.7 

-22.9 

5-07-68 

162.0(1) 

-140.1 

1-29-68 

45.4 

-22.6 

6-04-68 

166.2(1) 

-144.3 

2-05-68 

44.5 

-21.7 

7-09-68 

167.7(1) 

•14S.S 

2-12-68 

44.6 

-21.8 

8-13-68 

175.8(1) 

-153.9 

2-19-68 

44.6 

-21.8 

9-17-68 

177.9(1) 

-156.0 

2-26-68 

44.3 

-21.5 

3-04-68 

44.4 

•21.6 

04S/12H-28J02S 

19.8 

11-07-6T 

DRY 

1101 

•  3-11-68 

44.4 

-21.6 

4-17-68 

DRY 

3-18-68 

44.0 

-21.2 

3-25-68 

44.3 

-21.5 

04S/12W-34B02S 

12.5 

11^07^67 

(2) 

1101 

4-01-68 

45.2 

-22.4 

11-14-67 

37.9 

-25.4 

4-08-68 

44.8 

-22.0 

4-18-68 

32.4 

-19.9 

4-15-68 

45.9 

-23.1 

4-22-68 

46.6 

-23.8 

04S/12H-34B03S 

12.5 

11-14-67 

40.1 

•27.6 

1101 

4-29-68 

46.5 

-23.7 

4-18-68 

36.3 

•23.8 

5-06-68 

46.4 

-23.6 

5-13-68 

47.0 

-24.2 

04S/12W-34J02S 

79.0 

11-07^67 

95.9 

•16.9 

1101 

5-20-68 

47.3 

-24.5 

4-17-68 

90.0 

-U.O 

5-27-68 

47.7 

-24.9 

6-03-68 

48.7 

-25.9 

04S/12W-34N01S 

79.0 

11-10-67 

102.7 

•23.7 

1101 

6-10-68 

48.7 

-25.9 

6-17-68 

49.9 

-27.1 

04S/12W-35A01S 

11.0 

10-26-67 

28.0 

•17.0 

UOl 

6-24-68 

50.5 

-27.7 

11-13-67 

26.0 

•IS.O 

7-01-68 

50.2 

-27.4 

12-28-67 

21.5 

•10.5 

7-08-68 

50.4 

-27.6 

1-25-68 

21.1 

-10.1 

7-15-68 

50.8 

-28.0 

2-29-68 

21.2 

-10.2 

7-22-68 

51.1 

-28.3 

3-27-68 

21.5 

-10.5 

7-29-68 

51.1 

-28.3 

7-29-68 

29.0 

•18.0 

8-05-68 

51.2 

-28.4 

8-28-68 

30.0 

-19.0 

8-12-68 

51.2 

-28.4 

9-25-68 

32.1 

-21.1 

8-19-68 

50.7 

-27.9 

8-26-68 

50.8 

-28.0 

e4S/12M-35C01S 

10.6 

10-07-67 

39.5 

-28.9 

4206 

9-02-68 

50.8 

-28.0 

10-27-67 

38.7 

-28.1 

9-09-68 

51.3 

-28.5 

10-30-67 

38.7 

-28.1 

1101 

9-16-68 

52.2 

-29.4 

11-22-67 

35.2 

-24.6 

4206 

9-23-68 

52.4 

-29.6 

12-08-67 

32.3 

-21.7 

9-30-68 

52.4 

-29.6 

12-29-67 
1-19-68 

30.4 
29.6 

-19.8 
•19.0 

04S/12W-28H09S              21.4 

10-02-67 

55.9 

-34.5 

4206 

2-09-68 

28.7 

•18.1 

10-09-67 

56.2 

-34.8 

3-22-68 

28.5 

-17.9 

10-16-67 

56.6 

-35.2 

4-11-68 

32.4 

-21.8 

10-23-67 

59.0 

-37.6 

5-24-68 

36.4 

-25.8 

10-30-67 

56.6 

-35.2 

6-14-68 

41.0 

-30.4 

11-06-67 

56.8 

-35.4 

7-05-68 

(9) 

11-13-67 

56.0 

-34.6 

7-05-68 

43.4 

-32.8 

11-20-67 

55.2 

-33.8 

8-16-68 

42.3 

-31.7 

11-27-67 

54.2 

-32.8 

9-27-68 

45.7 

-35.1 

12-04-67 

51.9 

•30.5 

12-11-67 

51.3 

-29.9 

04S/12W-35C02S 

11.8 

10-02-67 

28.8 

-IT.O 

4206 

12-18-67 

50.2 

-28.8 

10-09-67 

27.5 

-15.7 

12-26-67 

49.1 

-27.7 

10-16-67 

27.4 

•15.6 

1-02-68 

48.3 

-26.9 

10-23-67 

28.6 

•16.8 

1-08-68 

47.6 

-26.2 

10-30-67 

28.2 

•16.4 

1-15-68 

47.0 

-25.6 

10-31-67 

28.2 

•16.4 

UOl 

1-22-68 

46.6 

-25.2 

11-06-67 

26.6 

•14.8 

420* 

1-29-68 

46.0 

-24.6 

11-13-67 

26.2 

-14.4 

UOl 

2-05-68 

45.8 

-24.4 

11-13-67 

26.2 

-14.4 

4206 

2-12-68 

45.0 

-24.4 

11-20-67 

25.8 

-14.0 

2-19-68 

45.7 

-24.3 

11-27-67 

24.3 

-12.5 

2-26-68 

46.0 

-24.6 

12-04-67 

23.3 

•11.5 

3-04-68 

46.4 

-25.0 

12-11-67 

22.2 

•10*4 

3-11-68 

45.9 

-24.5 

12-18-67 

22.0 

•10.2 

3-18-68 

45.8 

-24.4 

12-26-67 

22.8 

•11.0 

3-25-68 

45.6 

-24.2 

1-02-68 

22.7 

-10.9 

4-01-68 

46.9 

-25.5 

1-15-68 

21.9 

-10.1 

4-08-68 

46.4 

-25.0 

1-22-68 

22.0 

-10.2 

4-15-68 

49.5 

-28.1 

1-29-68 

21.6 

-9.8 

4-22-68 

49.0 

-27.6 

2-05-68 

21.8 

-10.0 

4-29-68 

55.6 

-34.2 

2-12-68 

21.5 

-9.7 

5-06-68 

58.6 

-37.2 

2-19-68 

20.8 

-9.0 

5-13-68 

61.3 

-39.9 

2-26-68 

20.7 

-8.9 

5-20-68 

64.9 

-43.5 

3-04-68 

21.0 

-9.2 

5-27-68 

66.8 

-45.4 

3-11-68 

20.8 

-9.0 

See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviotiont 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN    GABRIEL    RIVER    HYDRO    UNIT                        U-05.00 

COASTAL   PL   OF   LA   CO   HYDRO   SUBUNIT                    U-05«A0 

COASTAL    PL 

OF    L*    CO 

HYDRO    SUBUNIT 

J-05.A0 

CENTRAL   HYDRO   SUBAkEA 

U-05.A5 

CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.AS 

04S/12M-35C02S             11.8          3-18-6B 

20.3 

-8.5 

♦206 

0^S/12H-35J05S 

9.0 

3-27-68 

U.8 

-5.8 

1101 

(CONT.)                                                  3-25-68 

21.3 

-9.5 

(CONT.) 

7-29-68 

19.3 

-10.3 

♦-01-68 

22.0 

-10.2 

8-28-68 

18.^ 

-9.^ 

4-08-68 

22.3 

•lO.S 

9-25-68 

21.0 

•12,0 

♦-15-68 

22.8 

-11.0 

♦-22-68 

23.0 

-U.2 

O^S/12W-35J06S 

9.0 

10-26-67 

29.5 

-20.5 

1101 

♦-29-68 

2^.0 

-12.2 

11-13-67 

26. ♦ 

-17.^ 

5-06-68 

23.1 

-11.3 

12-28-67 

19.1 

-10.1 

5-13-68 

23.5 

-11.7 

1-31-68 

19.2 

-10.2 

5-20-68 

2^.3 

-12.5 

2-29-68 

19.6 

-10.6 

5-27-68 

2^.^ 

-12.6 

3-27-68 

20.5 

•11.5 

6-03-68 

25.7 

-13.9 

7-29-68 

29.6 

-20.6 

6-10-68 

26.9 

-15.1 

8-28-68 

29.9 

-20.9 

6-17-68 

28.0 

-16.2 

9-25-68 

31.5 

-22.5 

6-2^-68 

28.1 

-16.3 

7-01-68 

28.0 

-16.2 

0^S/12K-35J07S 

10.0 

10-26-67 

2^.6 

-U.6 

1101 

7-08-68 

28.3 

-16.5 

ll-U-67 

23.2 

-13.2 

7-15-68 

28. ♦ 

•16.6 

12-28-67 

18.0 

-8.0 

7-22-68 

28.8 

-17.0 

1-30-68 

17. ♦ 

-7.^ 

7-29-68 

28.9 

-17,1 

2-29-68 

16.7 

-6.7 

8-05-68 

28. ♦ 

-16.6 

3-27-68 

17.5 

-7.5 

8-12-68 

28.5 

-16.7 

7-29-68 

26.1 

-16.1 

8-19-68 

28.0 

-16.2 

8-28-68 

26.6 

-16.6 

;                                                                   8-26-68 

28.2 

-16.6 

9-25-68 

29.2 

-19.2 

9-02-68 

28.2 

-16.^ 

9-09-68 

28.7 

-16.9 

0^S/12M-35K01S 

9.0 

11-10-67 

21.8 

•12.8 

1101 

9-16-68 

28.6 

-16.8 

2-01-68 

17,1 

-8.1 

9-23-68 

30.3 

-18,5 

9-30-68 

30.1 

-18.3 

0^S/12*<-35K03S 

9,0 

10-06-67 
ll-U-67 

17.9 
16.7 

-8.9 
-7.7 

1101 

0^S/12W-35E01S             10.1         10-0^-67 

26.8 

-16.7 

1101 

3-19-68 

11.1 

-2.1 

ll-U-67 

26.5 

-16. ♦ 

©♦S/12W-35K04S 

9,0 

10-06-67 

22.2 

-13.2 

1101 

0^S/12I(-35H01S             10.9        10-31-67 

38.1 

-27.2 

1101 

ll-U-67 

22.8 

-13.8 

11-13-67 

35.7 

-2^.e 

3-19-68 

20.5 

-11.5 

12-28-67 

29.3 

-18. ♦ 

1-25-68 

2^.2 

-13.3 

0^S/12W-35K05S 

9.0 

10-06-67 

U.5 

-5.5 

1101 

2-29-68 

27.6 

-16.7 

ll-U-67 

U.5 

-5.5 

3-27-68 

27. ♦ 

-16.5 

3-19-68 

10.9 

-1.9 

7-29-68 

♦  1.7 

-30.8 

8-28-68 

♦  1.7 

-30.8 

O^S/12H-35K06S 

9.0 

ll-U-67 

10.0 

-1.0 

1101 

9-25-68 

♦♦.1 

•33.2 

12-05-67 
2-21-68 

15,3 
13.7 

-6.3 
-♦.7 

0^S/12M-35H02S             10.1         10-26-67 

15.2 

-5.1 

1101 

11-13-67 

16.0 

-5.9 

04S/12I«-35K07S 

9.0 

ll-U-67 

26.8 

-17.8 

1101 

12-28-67 

11. ♦ 

•1.3 

12-05-67 

22.7 

-13.7 

1-25-68 

U.5 

-♦.♦ 

2-21-68 

20.2 

-11.2 

2-29-68 

U.2 

-♦.1 

ll-0?-67 

3-27-68 

13.7 

-3.6 

0^S/12W-35M01S 

60.0 

92.0(5) 

-32.0 

1101 

7-29-68 

15.7 

-5.6 

♦-17-68 

81.2 

•21.2 

8-28-68 

15.5 

-5.^ 

9-25-68 

16.0 

-5.9 

0^S/12K-35P01S 

57.0 

10-26-67 
ll-U-67 

67.6 
68.1 

-10.6 
-11.1 

1101 

0^S/12K-35H0^S              10.7         10-26-67 

27.5 

-16.8 

1101 

12-28-67 

67.1 

-10.1 

11-13-67 

26.5 

-15.8 

1-30-68 

66.3 

-9.3 

12-28-67 

21.1 

-10. ♦ 

2-29-68 

6^.9 

-7.9 

1-25-68 

21.0 

-10.3 

3-27-68 

65.5 

-8.5 

2-29-68 

20.3 

-9.6 

7-29-68 

66.3 

-9.3 

3-27-68 

22.1 

-11. ♦ 

8-28-68 

66.0 

-9.0 

7-29-68 

27.0 

-16.3 

9-25-68 

66.6 

-9.6 

8-28-68 

27.3 

-16.6 

9-25-68 

29.6 

-18.9 

©♦S/12W-35P02S 

57.0 

10-26-67 
ll-U-67 

60.1 
59.6 

-3.1 
-2.6 

1101 

0^S/12a-35H05S               9.0         10-26-67 

3^.7 

-25.7 

1101 

12-28-67 

57.6 

-.6 

11-13-67 

31.3 

-22.3 

1-30-68 

56.8 

.2 

12-28-67 

2^.6 

-15.6 

2-29-68 

55.3 

1.7 

«                                                                    1-25-68 

25.2 

-16.2 

3-27-68 

56.2 

.8 

2-29-68 

23.3 

-U.3 

7-29-68 

55.6 

1.^ 

3-26-68 

25. ♦ 

-16. ♦ 

8-28-68 

55.8 

1.2 

7-29-68 

37.2 

-28.2 

9-25-68 

56.3 

.7 

8-28-68 

36.6 

-27.6 

9-25-68 

39.2 

-30.2 

0^S/12W-35O01S 

19.8 

10-25-67 
ll-U-67 

2^.7 
22.8 

-♦.9 
•3.0 

5102 
1101 

0^S/12M-35J01S               9.0        10-26-67 

21.5 

-12.5 

1101 

11-16-67 

21.2 

-l.^ 

5102 

U-13-67 

19.2 

-10.2 

12-15-67 

19.7 

.1 

12-28-67 

U.O 

-5.0 

1-09-68 

19.6 

.2 

1-25-68 

15.7 

-6.7 

2-09-68 

18.8 

1.0 

2-29-68 

12.9 

-3.9 

♦-22-68 

20.6 

-.8 

3-27-68 

12.9 

-3.9 

5-08-68 

21.6 

-1.8 

7-29-68 

16.8 

-7.8 

6-18-68 

22.1 

-2.3 

8-28-68 

17.7 

-8.7 

7-22-68 

21.2 

•1.^ 

9-25-68 

19.6 

-10.6 

9-06-68 

22.7 

-2.9 

©♦S/12--35J03S               9.0         10-26-67 

15.1 

-6.1 

1101 

0^S/12H-35O02S 

21.3 

10-17-67 

26.2 

-♦.« 

1101 

11-13-67 

U.2 

-5.2 

ll-U-67 

2*,* 

-3il 

12-28-67 

10.7 

-1.7 

1-30-68 

20.8 

.5 

1-25-68 

10.5 

-1.5 

2-29-68 

12.3 

•3.3 

0^S/12H-35R03S 

9.0 

10-26-67 

18.3 

-9.3 

1101 

3-27-68 

11.1 

-2.1 

11-13-67 

16.6 

•7.6 

7-29-68 

U.2 

-5.2 

12-28-67 

10.8 

•1.8 

8-28-68 

U.3 

-5.3 

1-25-68 

12.5 

-3.5 

9-25-68 

15.9 

-6.9 

2-29-68 
3-27-68 

10.6 
10.8 

•1.8 

0^S/12W-35J05S               9.0        10-26-67 

21.9 

-12.9 

1101 

7-29-68 

15.1 

-6.1 

11-13-67 

20.0 

-11.0 

8-28-68 

15.8 

-6.8 

12-28-67 

15.6 

-6.6 

9-25-68 

18.3 

-9.3 

1-31-68 

15.2 

-6.2 

2-29-68 

U.3 

-5.3 

t^S/12M-3SR0^S 

9.3 

10-26-67 

15.2 

-5.9 

Utl 

See  page  II3  for  key  to  terms  8t  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMKR 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

8U»>PLY1N0 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN   GABRIEL    RIVER   HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTAL    PL    OF    LA   CO   HYOHO   SUHUNIT                     I 

-OS.AO 

COASTAL    PL 

OF    LA   CO 

HYDRO  SUBUNIT                   U-eS*A8 

CENTRAL    HrOflO    SUBAHEA 

U-05.AS 

CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-OS.AS 

0AS/12X-35R04S                9,3         ll-lA-67 

12.4 

-3.1 

1101 

04S/12W-36C01S 

15.9 

10-38-67 

34.4 

-18*S 

1101 

(CONT.)                                                     1-25-68 

10.1 

-.8 

(CONT.) 

11-22-67 

27.4 

-11.5 

2-2«-68 

9.1 

.2 

12-08-67 

24.2 

••*) 

3-27-68 

9.9 

-.6 

12-29-67 

22.8 

-••« 

7-29-68 

11.8 

-2.5 

1-19-68 

22.4 

-ft.S 

8-28-68 

12.8 

-3.5 

2-09-58 

21.4 

-5*» 

9-25-68 

15.2 

-5.9 

3-22-68 
4-11-68 

23*0 
25.7 

-7.1 
-9.ft 

04S/12K-35R09S                8.0         10-26-67 

21.5 

-13.5 

1101 

6-14-68 

33.6 

-17*7 

ll-l*-67 

19.7 

-11.7 

7-26-68 

35.2 

•19.3 

12-28-67 

14.6 

-6.6 

•-16-68 

34.1 

-1«*2 

1-25-68 

15.0 

-7.0 

9-27-6* 

36*8 

-28.« 

2-29-68 

13.9 

-5.9 

3-27-68 

15.2 

-7.2 

04S/12M-36E01S 

24.7 

11-13-67 

38.2 

•13*5 

tlOl 

7-29-68 

22.2 

-14.2 

12-28-67 

34.1 

-9*4 

8-28-68 

23.1 

-15.1 

1-25-68 

34.4 

-9*7 

9-25-68 

25.1 

-17.1 

2-29-68 
3-27-68 

34.3 
34.9 

-9*6 

-10*2 

8AS/12M-3SR10S                9.0         10-26-67 

12.3 

-3.3 

1101 

7-30-68 

44.3 

•19*6 

11-14-67 

10.6 

-1.6 

•-28-68 

44.7 

•20.0 

12-28-67 

9.6 

-.ft 

1-25-68 

8.7 

.3 

04S/12W-36E02S 

24.7 

10-27-67 

30.9 

-6.2 

1101 

2-29-68 

7.9 

1.1 

11-13-67 

31.0 

-ft.3 

3-27-68 

8.4 

•  ft 

12-28-67 

29.4 

-6.7 

7-29-68 

9.3 

-.3 

1-25-68 

28.8 

-4.1 

8-28-68 

9.8 

-.8 

2-29-68 

28.7 

-4.0 

9-25-68 

12.3 

-3.3 

3-27-68 
7-30-68 

30*0 
31*7 

-5.3 
-7.8 

04S/12M-35R11S               9.0        10-26-67 

16.4 

-7,4 

1101 

•-28-68 

31.5 

-6*8 

ll-U-67 

14.7 

-5.7 

9-26-68 

31*7 

-7.0 

12-28-67 

12.2 

-3.2 

.1-25-68 

10.9 

-1.9 

04S/12W-36M01S 

22.3 

10-27-67 

39*8 

•17*5 

1101 

2-29-68 

10.4 

-1.4 

11-13-67 

37.1 

•14*8 

3-27-68 

10.9 

-1.9 

12-28-67 

31.7 

-9*4 

7-29-68 

13.6 

-4.6 

1-25-68 

32*3 

-10*0 

8-28-68 

15.4 

-6.4 

2-28-68 

30.7 

-8*4 

9-25-68 

17.1 

-•.1 

3-27-68 
7-31-68 

31.7 
42*1 

-9*4 

-19.8 

04S/12M-3SR12S               9.0         10-26-67 

20.8 

-11.8 

1101 

8-28-68 

43*0 

•20.7 

11-14-67 

19.4 

-10.4 

9-26-68 

44.9 

-22.6 

12-28-67 

15.9 

-6.9 

1-25-68 

15.5 

-6.5 

04S/12K-36H82S 

22.1 

10-27-67 

36.7 

-14.6 

1101 

2-29-68 

14.0 

-5.0 

11-13-67 

34.7 

-12.6 

3-27-68 

15.3 

-6.3 

12-28-67 

27.9 

-5.8 

7-29-68 

17.7 

-8.7 

1-25-68 

30.3 

-8*2 

8-28-68 

18.7 

-9.7 

2-28-68 

28.7 

-6*6 

9-25-68 

20.6 

-11.6 

3-27-68 
7-31-68 

29.4 
34.4 

-7*3 
-12*3 

04S/12W-35R13S               9.0        10-26-67 

15.8 

-6.8 

1101 

8-28-68 

35.6 

-13*5 

11-14-67 

14.8 

-5.8 

9-26-68 

37.6 

-15*5 

12-28-67 

12.2 

-3.2 

1-25-68 

12.1 

-3.1 

04S/12W-36H03S 

22.1 

10-31-67 

32.7 

-10*6 

1101 

2-29-68 

11.7 

-2.7 

11-13-67 

30.3 

-•*2 

3-27-68 

12.4 

-3.4 

12-28-67 

23.5 

-1.4 

7-29-68 

14.4 

-5.4 

1-26-68 

25.6 

-3.5 

8-28-68 

14.1 

-5.1 

2-28-68 

24.6 

-2.5 

9-25-68 

16.6 

-7.4 

3-27-68 
7-31-68 

25.5 

31.5 

-3*4 
-9*4 

04S/12K-35R14S                9.0         10-26-67 

13.4 

-4.4 

1101 

8-28-68 

32.3 

•18*2 

11-14-67 

13.3 

-4.3 

9-26-68 

34.6 

-12*5 

12-28-67 

13.1 

-4.1 

1-25-68 

12.5 

-3.5 

84S/12M-36M04S 

22.3 

10-25-67 

27.8 

-5.S 

1181 

2-29-68 

12.1 

-3.1 

11-29-67 

27.1 

•♦•• 

3-27-68 

12.3 

-3.3 

12-27-67 

26.3 

-♦•• 

7-29-68 

12.8 

-3.8 

1-26-68 

26.4 

-4.1 

8-28-68 

13.9 

-4.9 

2-28-68 

25.9 

•3*6 

9-25-58 

13.3 

-4.3 

3-27-68 
7-31-68 

25.6 

27*2 

-3.3 
•4*9 

04S/12M-35R17S               9.0        10-31-67 

13.8 

-4.8 

1101 

8-28-68 

27.5 

-5*2 

11-13-67 

12.1 

-3.1 

9-25-68 

28.8 

-5*7 

12-29-67 

8.5 

.5 

2-29-68 

8.0 

1.0 

t4S/12«-3ftN02S 

11.0 

10-25-67 

17.9 

-••• 

lUI 

3-28-68 

8.3 

.7 

11-13-67 

15*7 

-4.7 

7-30-68 

11.4 

-2.4 

12-28-67 

12*1 

•1*1 

8-28-68 

12.0 

-3.0 

1-25-68 

11.5 

-.5 

9-26-68 

15.1 

-6.1 

2-29-68 
3-27-68 

10.0 
12.1 

1*0 
-1.1 

04S/12M-35R18S                9.0         10-31-67 

16.2 

-7.2 

1101 

7-29-58 

14*0 

-3*8 

11-13-67 

14.1 

-5.1 

8-28-68 

15*5 

-4*5 

12-29-67 

8.5 

.5 

9-25-68 

18*4 

-7*4 

1-29-68 

9.8 

-.8 

3-28-68 

9.7 

-.7 

04S/12H-36N03S 

11.8 

10-25-67 

14*8 

-3.* 

1181 

7-30-68 

13.2 

-4.2 

11-13-67 

13*2 

-2.2 

8-28-68 

14.2 

-5.2 

12-28-67 

10.1 

•« 

9-26-68 

16.7 

-7.7 

1-25-68 

2-29-68 

10.4 
8.7 

•• 
2.3 

04S/12M-35R19S               9.0         10-31-67 

26.9 

-17.9 

1101 

3-27-68 

9.6 

1*4 

11-13-67 

24.5 

-15.5 

7-29-68 

12.0 

•1*8 

12-29-67 

18.3 

-9.3 

8-28-66 

12.3 

-1*3 

1-31-68 

17.4 

-8.4 

9-25-68 

15.2 

-4*2 

2-29-68 

17.0 

-8.0 

3-28-68 

17.6 

-8.6 

84S/12M-3*N04S 

11.0 

10-25-67 

13.9 

-2.9 

1181 

7-30-68 

25.8 

-16.8 

11-13-67 

12.1 

-1.1 

8-28-68 

27.3 

-18.3 

12-28-67 

9.8 

1.2 

9-26-68 

28.8 

-19.8 

1-25-68 
2-29-68 

9.2 
9*2 

1*« 
1*^ 

04S/12«-36C01S              15.9         10-07-67 

31.0 

-»*.! 

4206 

3-27-68 

10*5 

*t 

10-27-67 

32.3 

-1*.4 

7-29-68 

13.2 

-2.2 

See  page  113  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUHKStn 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   GAtlRIEL   KIVER   HYDRO   UNIT 


U-0S«0O 


COASTAL  PL  OF  LA  CO  HYDRO  SUBUNIT 
CENTRAL  HTURO  SUBAKEA 


04S/12M-36N04S 
<CONT.I 

04S/13«-eiF01S 


11.0 


««.5 


0«S/13M-02P04S 

•4S/13M-11R«6S 

04S/13M-12B02S 
04S/13H-12E«1S 


40.0 


28.4 


33.0 


04S/13H-12E04S 


34.0 


04S/13N-12E06S 
04S/13M-12E09S 


3S.0 

27.2 


04S/13H>12F01S 
04S/13W-12K01S 


•S.2 


90.0 


8-28-68 
9-25-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-02-68 
2-19-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 
9-09-68 

10-17-67 
4-01-68 

11-15-67 
4-29-68 


40.0    11-29-67 


10-07-67 
10-23-67 
10-27-67 
11-22-67 

12-08-67 
12-29-67 
1-19-68 
2-09-68 
3-22-68 
4-03-68 
4-11-68 
5-03-68 
5-24-68 
6-14-68 
7-26-68 
8-16-68 
9-27-68 

10-04-67 
11-16-67 
12-06-67 
1-05-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-07-68 
6-03-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-04-68 

4-24-68 

11-07-67 
12-06-67 
1-05-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-07-68 
6-03-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-04-68 

11-29-67 
4-19-68 

10-02-67 

10-09-67 

10-16-67 

10-23-67 

10-30-67 

11-06-67 

11-13-67 

11-20-67 

12-04-67 

12-11-67 

12-18-67 

12-26-67 

1-02-68 

1-08-68 

1-15-68 

1-22-68 

1-29-68 

2-05-68 

2-12-68 

2-19-68 

2-26-68 

3-04-68 

3-11-68 

3-18-68 

3-25-68 

4-01-68 

4-08-6S 

4-15-6S 


12.2 
15.6 

97.0 
91.0 
90.4 
89.8 
86.2 
87.5 
90.6 
95.6 
98.2 
104.2 

74.7 
75.2 

DRV 
DRY 

(6> 

117.9 

iis.e 

118.3 
115.2 
114.6 
114.7 
114.4 
113.9 
114.4 
123.4 
126.9 
130.7 
(II 
132.2 
133.0 
134.6 
135.0 

64.7 
64.9 
64.7 
64.5 
64.6 
64.6 
64.4 
64.4 
64.6 
63.8 
65.2 
65.2 

131.8 

19.3 
14.7 
15.2 
15.5 
16.2 
11.7 
14.8 
14.5 
18.0 
19.2 
20.0 

128.3 
127.7 

140.1 
139.4 
138.9 
138.9 
138.8 
138.8 
138.6 
138.3 
133.9 
130.3 
127.3 
124.4 
122.4 
120.6 
119.0 
120.8 
123.0 
125.1 
126.6 
127.4 
128.2 
128.9 
129.6 
126.8 
126. S 
126.8 
127.2 
127.6 


U-05.Ae 


-1.2 
-4.6 

-52.5 

-46.5 
-45.9 
>45.3 

-41.7 
-43.0 
-46.1 
-51.1 
-53.7 
-59.7 

•34.7 
>35.2 


U-05.A5 
1181 

1101 


5050 


1101 


1101 


-84.9 

4206 

-85.0 

5058 

-•5.3 

4206 

-82.2 

-81.6 

-•1.7 

-•1.4 

-•0.9 

-81.4 

-90.4 

5050 

-93.9 

4206 

-97.7 

-99.2 

100.0 

101.6 

102.0 

-30.7 

1101 

-38.9 

-30.7 

-38.5 

•38.6 

-30.6 

-30.4 

-30.4 

-30.6 

-29.8 

-31.2 

-31.2 

-93.8 

5050 

7.9 

1101 

12.5 

12.0 

U.7 

11.0 

15.5 

12.4 

12.7 

9.2 

8.0 

7.2 

-43.1 

1101 

-42.5 

•58.1 

4286 

-49.4 

-48.9 

-48.9 

•48.8 

-48.8 

-48.6 

-48.3 

-43.9 

-40.3 

-37.3 

-34.4 

-32.4 

-30.6 

-29.0 

-30.8 

-33.0 

-35.1 

-36.6 

-37.4 

-38.2 

-38.9 

-39.6 

-36.8 

-36.5 

-36.8 

-37.2 

-37.6 

04S/13N-12K01S 
I  CONT.) 


90.0 


04S/13M-12H01S 


28.0 


04S/13M-12M04S 
e4S/13M-12N01S 


38.0 


28.0 


04S/13M-13001S 


•4S/13H-13002S 


•5S/12H-01E01S 


25.0 


74.0 


9.0 


•5S/12M-0ie02S 


9.0 


•5S/12M-01C03S 


9.0 


05S/12W-02A05S 


20.9 


HYDRO   SU8UN 

IT 

U-OS.AO 

ORO    SUBAREA 

U-05. 

4-22-68 

128.0 

-38.0 

4206 

4-29-68 

128.6 

-38.6 

5-06-68 

130.4 

-40.4 

5-13-68 

131.3 

-41.3 

5-20-68 

133.1 

-43.1 

5-27-68 

135.4 

-45.4 

6-03-68 

137.5 

-47.5 

6-10-68 

138.6 

-48.6 

6-24-68 

140.6 

-50.6 

7-15-68 

144.9 

-54.9 

7-22-68 

148.5 

-58.5 

7-29-68 

151.2 

-61.2 

8-05-68 

153.6 

-63.6 

8-12-68 

155.7 

-65.7 

8-19-68 

157.3 

-67.3 

8-26-68 

158.4 

-68.4 

9-02-68 

159.1 

-69.1 

9-09-68 

158.1 

-68.1 

9-16-68 

156.7 

-66.7 

9-23-68 

154.2 

-64.2 

9-30-68 

153.9 

-63.9 

10-04-67 

61.9 

-33.9 

1101 

11-07-67 

63.0 

-35.0 

12-06-67 

63.6 

-35.6 

1-05-68 

62.9 

-34.9 

2-06-68 

63.1 

-35.1 

3-05-68 

63.3 

-35.3 

4-03-68 

63.0 

-35.0 

5-07-68 

62.3 

-34.3 

6-03-68 

63.1 

-35.1 

7-09-68 

64.7 

-36.7 

7-09-68 

64.7 

-36.7 

8-06-68 

65.3 

-37.3 

9-04-68 

66.2 

-38.2 

11-29-67 

124.3 

-86.3 

1101 

4-19-68 

130.9 

-92.9 

10-04-67 

20.2 

7.8 

1101 

11-07-67 

21.2 

6.* 

12-06-67 

17.8 

18.2 

1-05-68 

18.0 

18.0 

2-06-68 

17.8 

18.2 

3-05-68 

18.4 

9,i 

4-03-68 

16.3 

11.7 

5-T)7-68 

18.3 

9.7 

6-03-68 

19.3 

••7 

7-07-68 

20.7 

7.3 

7-07-68 

20.7 

1.3 

8-06-68 

21.4 

*.• 

9-04-68 

22.0 

••8 

10-19-67 

109.2 

-84.2 

5050 

11-07-67 

109.5 

-84.5 

1101 

4-23-68 

109.7 

-84.7 

4-24-68 

110.8 

-85.8 

5050 

10-19-67 

150.1 

-76.1 

5050 

11-29-67 

148.4(8) 

-74.4 

1101 

4-03-68 

151.9 

-77.9 

5050 

4-19-68 

155.3(8) 

-81.3 

UOl 

10-25-67 

30.5 

-21. S 

1101 

11-29-67 

27.7 

-18.7 

12-27-67 

23.6 

•14.6 

1-31-68 

21.7 

-12.7 

2-28-68 

21.3 

•12.3 

3-27-68 

22.3 

-i3;3 

7-31-68 

33.0 

-24.0 

8-28-68 

34.2 

-25.2 

9-25-68 

35.1 

-2«.l 

10-25-67 

8.2 

.• 

1101 

11-29-67 

5.7 

3.3 

12-27-67 

5.7 

3.3 

1-31-68 

5.2 

3;« 

2-28-68 

4.6 

«;« 

3-27-68 

5.6 

3«4 

7-31-68 

9.7 

-;7 

8-28-68 

U.l 

•2a 

9-25-68 

13.5 

-4,5 

10-25-67 

16.2 

-7.2 

1101 

11-29-67 

14.8 

•5.8 

12-27-67 

13.7 

-4.7 

1-31-68 

13.6 

-4.6 

2-28-68 

13.3 

-4.3 

3-27-68 

13.7 

-4.7 

7-31-68 

14.1 

•S.l 

•-28-68 

16.0 

•7.« 

9-25-68 

17.0 

-«.• 

10-25-67 

23.8 

-2.9 

1101 

U-29-67 

20.4 

.5 

12-27-67 

18.1 

2.8 

1-31-68 

17.7 

3*2 

2-28-68 

17.7 

3.2 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


ft! 


GWOUNO 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

ONOUNO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACF 

M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN    OABHIEL    RIVER    HYDRO   UNIT                        U-05.00 

COASTAL    PL 

OF   LA   CO 

HYDRO   SUHUNIT                     U 

•05. AO 

COASTAL    PL 

Of    LA   CO 

HYDRO   SUBUNIT                    U-eS.AO 

CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A5 

CENTRAL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.A5 

0SS/12N-02A0S& 

20.9 

3-27-68 

18. « 

2.5 

1101 

e5S/12«-02B09S 

9.0 

2-29-68 

5.2 

3.8 

1181 

(CONT.) 

7-31-68 

19.3 

1.6 

(CONT.) 

3-27-68 

5.6 

3*4 

8-28-68 

21.3 

-.4 

8-28-68 

11.7 

-t.T 

9-25-68 

26.1 

-5.2 

9-25-68 

12.7 

-3.T 

05S/12*-02A09!> 

8.0 

10-25-67 

8.6 

-.6 

1101 

05S/12W-02812S 

9.8 

10-30-67 

U.l 

•2.1 

1181 

11-29-67 

S.7 

2.3 

11-14-67 

9.6 

••* 

12-27-67 

4.2 

3.8 

12-28-67 

6.8 

2;t 

1-31-68 

4.4 

3.6 

1-25-68 

6.1 

2*« 

2-28-68 

4.1 

3.9 

2-29-68 

5.9 

3.1 

3-27-68 

5.1 

2.9 

3-27-68 

5.5 

3.i 

7-31-68 

1.8 

6.2 

7-29-68 

6.2 

!•• 

8-28-68 

2.7 

5.3 

8-28-68 

7.6 

1*6 

»-25-68 

5.7 

2.3 

9-25-68 

18.1 

-l.l 

•9S/12«-02AieS 

8.0 

10-25-67 
11-29-67 

8.8 
5.8 

-.8 

2.2 

1101 

05S/12M-e2B13S 

8.8 

11-16-67 

13.5 

-4.7 

1101 

12-27-67 

4.3 

3.7 

05S/12H-02815S 

10.0 

10-25-67 

19.8 

•9.8 

1101 

1-31-68 

4.6 

3.4 

11-29-67 

14.0 

-4.0 

2-28-68 

4.3 

3.7 

12-27-67 

11.1 

-1.1 

3-27-68 

5.2 

2.8 

1-31-68 

10.3 

••s 

7-31-68 

2.1 

5.9 

2-28-68 

10.7 

-.T 

8-28-68 

2.9 

5.1 

3-27-68 

11.6 

-1.6 

9-25-68 

5.9 

2.1 

7-31-68 
8-28-68 

18.4 
20.4 

-18.4 

SSS/12i'-02All!> 

8.0 

10-25-67 
11-29-67 

14.9 
10.7 

-6.9 
-2.7 

1101 

9-25-68 

22.7 

-12. T 

12-27-67 

8.2 

-.2 

05S/12W-02B16S 

10.8 

10-25-67 

12.9 

-2.1 

1101 

2-28-68 

7.3 

.7 

11-29-67 

9.0 

l.t 

3-27-68 

8.2 

-.2 

12-27-67 

7.2 

SU 

7-31-68 

9.6 

-1.6 

1-31-68 

6.6 

6.2 

8-28-68 

11.8 

-3.8 

2-28-68 

6.8 

«•• 

9-25-68 

15.6 

-7.6 

3-27-68 
7-31-68 

7.3 

8.1 

0SS/12M-02A12b 

8.0 

10-25-67 

21.7 

-13.7 

1101 

8-28-68 

9.0 

!•• 

11-29-67 

15.7 

-7,7 

9-25-68 

12.1 

*1»3 

12-27-67 

12.4 

-♦#4 

1-31-68 

13.0 

-5.0 

05S/12t»-02B17S 

10.8 

10-25-67 

14.5 

•3.T 

1101 

2-28-68 

12.5 

-4.5 

11-29-67 

9.9 

•« 

3-27-68 

13.3 

-5.3 

12-27-67 

7.6 

3.2 

7-31-68 

20.4 

-12.4 

1-31-68 

6.8 

«•• 

8-28-68 

23.5 

•15.5 

2-28-68 

7.6 

3*2 

9-25-68 

24.6 

-16.6 

3-27-68 
7-31-68 

7.7 
10.7 

3.1 
•  1 

0SS/12«-e2A13& 

M.O 

10-25-67 

2.6 

8.4 

1101 

8-28-68 

13.8 

-3.8 

11-29-67 

-I. I 

12.1 

9-25-68 

15.0 

-6.2 

12-27-67 

-2.1 

13.1 

1-31-68 

-2.8 

13.8 

05S/12«-02CelS 

25.0 

10-25-67 

26.7 

-1.7 

5102 

2-28-68 

-1.9 

12.9 

10-31-67 

26.0 

-1.0 

1101 

3-27-68 

.2 

10.8 

11-14-67 

26.0 

-1.8 

7-31-68 

-3.0 

14.0 

11-16-67 

25.3 

-.3 

5102 

8-28-68 

-4.1 

15.1 

12-15-67 

24.6 

.4 

9-25-68 

5.3 

5.7 

12-28-67 
1-09-68 

23.7 
23.4 

1.3 
1.6 

1101 
5102 

0SS/12M-02A14S 

11.0 

10-25-67 

5.7 

5.3 

1101 

1-25-68 

23.2 

i.a 

1101 

11-29-67 

1.3 

9.7 

2-09-68 

22.9 

2.1 

S102 

12-27-67 

.5 

10.5 

2-29-68 

23.0 

2.8 

1101 

1-31-68 

.1 

10.9 

3-13-68 

23.6 

1.4 

5102 

2-28-68 

.5 

10.5 

3-27-68 

23.2 

l.« 

1101 

3-27-68 

2.1 

8.9 

4-22-68 

24.8 

•2 

»ie2 

7-31-68 

.1 

10.9 

5-08-68 

25.0 

•• 

8-28-68 

-.1 

U.l 

6-18-68 

22.7 

2.3 

9-25-68 

8.6 

2.4 

7-22-68 
7-29-68 

22.4 

20.3 

2.* 

6.7 

1101 

0SS/12a-«2A15S 

11.0 

10-26-67 

13.1 

•2.1 

1101 

8-28-68 

21.5 

3.S 

11-29-67 

9.0 

2.0 

9-06-68 

23.7 

1.3 

5102 

12-27-67 

6.7 

4.3 

9-25-68 

23.0 

2.8 

1101 

1-31-68 

6.3 

4.7 

2-28-68 

6.2 

4.8 

•5S/12M-02C06S 

18.0 

10-31-67 

20.6 

-2.6 

1181 

3-27-68 

7.2 

3.8 

10-31-67 

20.6 

-2.6 

7-31-68 

8.5 

2.5 

11-28-67 

20.0 

•2.8 

8-28-68 

10.2 

.8 

12-26-67 

19.3 

-1.3 

9-25-68 

14.7 

•3.7 

1-30-68 
2-27-68 

19.1 
18.9 

•1.1 
-.f 

05S/12M-02A16S 

11.0 

10-26-67 

24.6 

-13.6 

1101 

3-26-68 

18.6 

••• 

11-29-67 

19.8 

•8.8 

7-30-68 

18.4 

-•♦ 

12-27-67 

16.4 

•5.4 

8-27-68 

18.3 

-.3 

1-31-68 

16.2 

•5.2 

9-24-68 

18.7 

-.7 

2-28-68 

15.8 

•4.8 

3-27-68 

17.1 

-6.1 

05S/12W-02C07S 

18.0 

10-31-67 

20.4 

•2.6 

1181 

7-31-68 

24.6 

-13.6 

11-28-67 

17.3 

•  7 

8-28-68 

27.6 

-16.5 

12-26-67 

16.5 

l.S 

9-25-68 

28.7 

-17.7 

1-30-68 
2-27-68 

16.1 
16.6 

l.t 

OSS/12M-02B08S 

9.0 

10-30-67 

31.5 

-22.5 

1101 

3-26-68 

16.8 

1.2 

11-14-67 

30.9 

-21.9 

7-30-68 

15.1 

2.9 

12-28-67 

24.9 

-15.9 

8-27-68 

14.9 

3*1 

1-25-68 

23.9 

-14.9 

9-24-68 

17.6 

.6 

2-29-68 

22.1 

-13.1 

3-27-68 

22.5 

-13.5 

05S/12W-02C08S 

16.0 

10-25-67 

19.8 

•3.8 

1101 

7-29-68 

33.3 

-24.3 

11-29-67 

19.3 

-3.3 

■^H- 

8-28-68 

35.5 

-26.5 

12-27-67 

18.5 

-2.S 

* 

9-25-68 

36.4 

-27.4 

1-31-68 
2-28-68 

18.0 
17.8 

-2.8 

-l.« 

■bS/12«-02ao9b 

9.0 

10-30-67 

12.2 

-3.2 

1181 

3-27-68 

17.5 

•l.S 

IF 

ll-l*-67 

10.6 

-1.6 

7-31-68 

16.5 

••» 

12-28-67 

5.3 

3.7 

9-25-68 

16.4 

••6 

1-25-68 

7.0 

2.0 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN    GABRIEL    RIVER   HYDRO   UNIT 


U-05.00 


05S/12r(-02C09^ 


16.0 


05S/12W-02004S 


15.0 


0SS/12M-t2O05S 


15.0 


•5S/12W>02006S 


IS.O 


05S/12M-02F41S 
05S/12M-02F04S 
05S/12M-02F13S 


8.1 


10.0 


10.0 


05S/12K-02604S 


9.* 


05S/12M-02605S 
0SS/I2H-02607S 

05S/12M-02619S 


9.0 
9.7 


9.9 


0SS/12«-02H0eS 


19.9 


05S/12M-02H09S 


19.9 


HYDRO  SUBUNIT 

U-05.A0 

ORG  SUBAREA 

11-29-67 

16.6 

-.6 

12-27-67 

15.5 

.5 

1-31-68 

15.0 

1.0 

2-28-68 

14.5 

l.S 

3-27-68 

14.8 

1.2 

T-31-68 

12.8 

3.2 

8-28-68 

12.7 

3.3 

9-25-68 

13.9 

2.1 

10-25-67 

16.1 

-1.1 

11-29-67 

14.6 

.4 

12-27-67 

14.6 

.4 

1-31-68 

14.9 

•  1 

2-28-68 

14.7 

.3 

3-27-68 

14.9 

.1 

7-31-68 

15.3 

-.3 

8-28-68 

15.2 

-.2 

9-25-68 

15.6 

-.6 

10-25-67 

18.2 

-3.2 

11-29-67 

14.5 

.5 

12-27-67 

13.0 

2.0 

1-31-68 

12.4 

2.6 

2-28-68 

13.3 

I.T 

3-27-68 

12.8 

2.2 

7-31-68 

12.4 

2.6 

8-28-68 

13.1 

1.9 

9-25-68 

15.9 

-.9 

10-25-67 

19.8 

-4.8 

11-29-67 

15.2 

-.2 

12-27-67 

13.1 

1.9 

1-31-68 

12.1 

2.9 

2-28-68 

13.3 

1.7 

3-27-68 

12.5 

2.5 

7-31-68 

16.4 

-1.4 

8-28-68 

18.5 

-3.5 

9-25-68 

19.8 

-4.8 

11-07-67 

13.2 

-5.1 

♦-17-68 

10.4 

-2.3 

11-10-67 

22.4 

-12.4 

1-25-68 

18.9 

-8.9 

10-25-67 

15.5 

-5.5 

11-29-67 

13.4 

-3.4 

12-27-67 

12.7 

-2.7 

1-31-68 

12.5 

-2.5 

2-28-68 

13.5 

-3.5 

3-27-68 

14.7 

-4.7 

7-31-68 

14.8 

-4.8 

8-28-68 

14.7 

-4.7 

9-25-68 

14.7 

-4.7 

10-26-67 

15.0 

-5.4 

11-13-67 

15.1 

-5.5 

ll-U-67 

11.0 

-1.4 

12-28-67 

12.6 

-3.0 

1-25-68 

14.2 

-4.6 

2-29-68 

14.3 

-4.7 

3-27-68 

13.4 

-3.8 

7-29-68 

15.5 

-5.9 

8-28-68 

15.4 

-5.8 

9-25-68 

14.9 

-5.3 

ll-U-67 

14.0 

-5.0 

11-07-67 

10.0 

-.3 

4-17-68 

12.8 

-3.1 

10-25-67 

18.5 

-8.6 

11-29-67 

16.1 

-6.2 

12-27-67 

15.1 

-5.2 

1-31-68 

14.7 

-4.8 

2-28-68 

15.3 

-5.4 

3-27-68 

16.9 

-7.0 

7-31-68 

15.1 

-5.2 

8-28-68 

18.3 

-8.4 

9-25-68 

19.0 

-9.1 

10-25-67 

25.6 

-5.7 

11-13-67 

22.9 

-3.0 

12-28-67 

22.9 

-3.0 

1-30-68 

20.7 

-.» 

2-29-68 

20.6 

-.7 

3-27-68 

21.2 

-1.3 

7-30-68 

21.8 

-1.9 

8-28-68 

24.3 

-4.4 

9-25-68 

24.3 

-4.4 

10-25-67 

26.1 

-6.2 

11-13-67 

25.5 

-5.6 

12-28-67 

24.0 

-4.1 

1-30-68 

24.0 

-4.1 

2-29-68 

24.6 

-4.7 

3-27-68 

25.0 

-5.1 

7-30-68 

21.0 

-1.1 

U-05.A5 
1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 
1101 


1101 


1101 


1101 


0SS/12M-02H09S 
tCONT.) 

0SS/12W-02H10S 


0SS/12M-02H11S 
05S/12M-02J02S 


OSS/12W-02M01S 
05S/12M-02P01S 
05S/12W-02P05S 

05S/12W-02P07S 
05S/12M-02001S 


05S/12W-02ROIS 
05S/12M-02R02S 


OSS/12M-03A01S 

05S/12K-03COIS 
05S/12M-11C02S 
0SS/12M-lie02S 

0SS/12M-11603S 
05S/12W-11604S 


LA  CO 

HYDRO  SUBUNI 

T 

U-05.A0 

TRAL  HYDRO  SUBAREA 

U-05.A5 

19.9 

8-28-68 

25.0 

-5.1 

1101 

9-25-68 

26.3 

-6.4 

19.4 

10-25-67 

31.9 

-12.5 

1101 

11-13-67 

30.7 

-11.3 

12-28-67 

28.1 

-8.7 

1-25-68 

29.3 

-9.9 

3-26-68 

29.8 

-10.4 

7-30-68 

24.2 

-4.8 

8-28-68 

31.4 

-12.0 

9-25-68 

31.7 

-12.3 

19.2 

11-13-67 

39.4 

•20.2 

1101 

3-01-68 

38.7 

-19.5 

9.9 

10-07-67 

30.7 

-20.8 

4206 

10-23-67 

31.6 

-21.7 

5050 

10-27-67 

28.5 

-18.6 

4206 

10-30-67 

28.5 

-18.6 

UOl 

11-22-67 

28.7 

-18.8 

4206 

12-08-67 

25.7 

-15.8 

12-29-67 

22.8 

-12.9 

1-19-68 

21.8 

-11.9 

2-09-68 

21.1 

-11.2 

3-22-68 

21.4 

-11.5 

4-09-68 

23.7 

-13.8 

5050 

4-11-68 

23.9 

-14.0 

4206 

5-24-68 

28.9 

-19.0 

6-14-68 

28.7 

-18.8 

7-26-68 

32.8 

-22.9 

8-16-68 

33.5 

-23.6 

9-27-68 

35.7 

-25.8 

8.2 

11-10-67 

27.8 

-19.6 

UOl 

4.8 

11-14-67 

25.7 

•20.9 

1101 

5.0 

11-07-67 

8.1 

-3.1 

UOl 

4-17-68 

6.3 

-1.3 

4.2 

11-14-67 

22.3 

-18.1 

UOl 

5.2 

10-25-67 

12.3 

-7,1 

UOl 

11-29-67 

11.0 

-5.8 

12-27-67 

10.5 

-5.3 

1-31-68 

10.3 

-5.1 

"2-28-68 

10.4 

-5.2 

3-27-68 

10.9 

-5.7 

7-31-68 

9.2 

-4.0 

8-28-68 

11.8 

-6.6 

9-23-68 

12.2 

-7.0 

17.9 

11-13-67 

38.7 

-20.8 

UOl 

2-01-68 

37.4 

•19.5 

17.9 

10-25-67 

33.3 

-15.4 

UOl 

11-13-67 

32.4 

-14.5 

12-29-67 

31.2 

-13.3 

1-25-68 

30.8 

-12.9 

3-28-68 

31.5 

-13.6 

7-30-68 

24.5 

-6.6 

8-28-68 

32.8 

-14.9 

9-25-68 

33.2 

-15.3 

18.0 

10-31-67 

24.5 

-6.5 

UOl 

11-14-67 

25.0 

-7.0 

75.7 

11-10-67 

81.3 

-5.6 

UOl 

5.6 

11-14-67 

23.4 

-17.8 

UOl 

5.7 

11-14-67 

22.7 

-17.0 

UOl 

12-07-67 

21.5 

-15.8 

6.0 

11-14-67 

22.4 

-16.4 

UOl 

12-07-67 

20.2 

-14.2 

2-21-68 

17.1 

-11.1 

8.0 

11-14-67 

11.0 

-3.0 

UOl 

12-07-67 

7.9 

.1 

2-21-68 

9.7 

-1.7 

See  poge  113  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 
SAN   FERNANDO   NTORO    bUBUNIT 

A    SAN    6ABKIEL    HIVEH 
U-05.B0 

HYDRO   U 

NIT                        U-05.0 

90   HYDRO 

SUBUNIT 

SAN   FERNAN 

SAN   FERNANDO    HYDRO    SUBAREA 

U-OS.Bl                                               SAN   FERNANDO   HYDRO    SUBAREA 

y-05.Br 

01S/13M-04P03S           366.8 

5-24-68 

111.3 

2S9.S        1200 

0lS/13K-04E0lb           394.8         10-25-67 

41.2 

353.6 

1200 

(CONT.) 

6-26-68 

113.6 

253.2 

11-29-67 

41.3 

353.5 

7-25-68 

115.1 

251.7 

12-27-67 

41.2 

353.6 

a-23-68 

116.9 

249.9 

1-23-68 

41.1 

3S3.7 

9-24-68 

118.7 

248.1 

2-27-68 

41.1 

353.7 

3-27-68 

41.4 

353.4 

01$/13M-09B01S           346.2 

10-25-67 

47.S 

298.7        1200 

4-24-68 

42.0 

352. a 

11-29-67 

43.2 

3*3*8 

5-22-68 

42.7 

352.1 

12-27-67 

45.1 

)8U1 

6-27-68 

43.4 

351.4 

1-23-68 

47.2 

IWiB 

7-25-68 

44.2 

350.6 

2-27-68 

49.3 

2*6*9 

8-28-68 

45.0 

349.8 

3-27-68 

50.0 

296.2 

9-24-68 

45.4 

349.4 

4-24-68 
5-24-68 

52.2 
54.4 

29«»8 
291.8 

01S/13M-04J01S           373. T        10-25-67 

94.3 

279.4 

1200 

6-26-68 

56.9 

289.3 

11-29-67 

92. T 

281.0 

7-25-68 

58.4 

287.8 

12-27-67 

93.2 

280.5 

8-23-68 

60.2 

28*.  8 

1-23-68 

96.1 

277.6 

9-24-68 

63.0 

283.2 

2-27-68 

99.8 

273.9 

3-27-68 

102.8 

270.9 

01S/13M-09B02S           346.0 

10-25-67 

(U 

1200 

4-24-68 

105.4 

268.3 

11-29-67 

(1) 

5-23-68 

107.9 

265.8 

12-27-67 

45.1 

300.9 

6-26-68 

110.4 

263.3 

1-23-68 

46.7 

299.3 

7-23-68 

112.1 

261.6 

2-27-68 

48.1 

297.9 

8-23-68 

114.1 

259.6 

3-27-68 

48.7 

297.3 

9-24-68 

116.1 

257.6 

4-24-68 
5-24-68 

50.3 
51.9 

29S.7 
294.1 

01S/13«*-04KOIS           381.1         10-25-67 

(1) 

1208 

6-26-68 

53.9 

292.1 

11-29-67 

(1) 

7-25-68 

55.5 

29o;S 

12-27-67 

(1) 

8-23-68 

57.1 

288.9 

1-24-68 

(11 

9-24-68 

59.5 

286  ;s 

2-27-68 

(1) 

3-27-68 

(1) 

01S/13H-10N01S          335.0 

10-25-67 

25.3 

3*9.7        I2«* 

4-24-68 

(11 

11-30-67 

24.2 

318.8 

5-24-68 

(1) 

12-28-67 

24.5 

3i8;s 

6-26-68 

(1) 

1-23-68 

24.7 

3l*f3 

7-25-68 

(1) 

2-27-68 

24.9 

31*. 1 

8-23-68 

(1) 

3-28-68 

24.6 

310.4 

9-24-68 

(1) 

4-25-68 
5-24-68 

24.8 
25.1 

310.2 

309.9 

01S/13K-O4L03S           381.2        10-25-67 

(91 

1200 

7-25-68 

25.5 

3**.» 

11-29-67 

(9) 

8-23-68 

25.8 

3*9.2 

12-27-67 

(11 

9-26-68 

25.1 

3*9.* 

1-24-68 

(11 

2-27-68 

(11 

01N/13H-0SKaiS           374.1 

10-25-67 

23.5 

350.6        1200 

3-27-68 

(1> 

11-29-67 

22.7 

351.4 

4-24-68 

(11 

12-27-67 

23.6 

3s*;s 

5-23-68 

(1> 

1-23-68 

24.1 

35*  •* 

6-26-68 

(11 

2-27-68 

24.2 

349.9 

7-25-68 

(1) 

3-27-68 

23.6 

350.S 

8-23-68 

(11 

4-24-68 

24.2 

349.9 

9-24-68 

(1) 

5-22-68 

6-27-68 

24.3 

24.1 

349.8 
35*.* 

01S/13W-04L04S           367.0         18-25-67 

(1) 

1200 

7-25-68 

24.1 

350.* 

11-29-67 

(1) 

8-28-68 

24.1 

350.* 

12-27-67 

(11 

9-24-68 

24.2 

349.9 

1-24-68 

(1) 

2-27-68 

(1) 

01N/13H-19801S          470.9 

10-10-67 

239.9(1) 

231.0        11*1 

3-27-68 

(1) 

11-28-67 

229.9(5) 

241.0 

4-24-68 

(1) 

12-05-67 

226.9(5) 

244.0 

5-24-68 

(1) 

1-09-68 

232.4(1) 

238.5 

6-26-68 

(1) 

2-20-68 

235.4(1) 

235.5 

7-25-68 

(11 

3-05-68 

238.4(1) 

232.5 

8-23-68 

(1) 

4-09-68 

240.6(1) 

230.3 

9-24-68 

(1) 

5-07-68 
6-04-68 

243.6(1) 
245.6(1) 

227.3 
225.3 

tlS/13li-04P01S          367.4        10-25-67 

87.8 

279.6 

1200 

7-02-68 

247.6(1) 

223.3 

11-29-67 

87.3 

280.1 

8-06-68 

247.6(1) 

223.3 

12-27-67 

89.7 

277.7 

9-10-68 

251.6(1) 

219.3 

1-23-68 

98.3 

269.1 

2-27-68 

102.8 

264.6 

0IN/13M-19B07S           470.0 

10-10-67 

260.0(1) 

210.8        1101 

3-27-68 

105.4 

262.0 

11-21-67 

232.0(5) 

238.0 

4-24-68 

108.2 

259.2 

12-05-67 

225.0(5) 

245.0 

5-24-68 

110.9 

256.5 

12-19-67 

226.0(5) 

244.0 

6-26-68 

113.1 

254.3 

1-02-68 

228.1(5) 

241.9 

7-28-68 

114.6 

252.8 

2-13-68 

224.1(5) 

245.9 

8-23-68 

116.4 

251.0 

3-05-68 

230.1(5) 

239.9 

9-24-68 

118.3 

249.1 

4-09-68 
5-07-68 

232.1(5) 
235.1(5) 

237.9 
234.9 

•1S/13M-04P02S           367.7        10-24-67 

92.1 

275.6 

1200 

6-04-68 

236.1(5) 

233.9 

U-21-67 

91.4 

276.3 

7-02-68 

264.1(1) 

205.9 

12-12-67 

91.4 

276.3 

8-06-68 

260.1(1) 

209.9 

1-16-68 

98.1 

269.6 

9-03-68 

239.1(5) 

230.9 

2-13-68 

101.7 

266.0 

3-12-68 

105.0 

262.7 

01N/13M-19C01S           471.2 

10-10-67 

249.7(11 

221.5        1101 

4-16-68 

108.2 

259.5 

11-21-67 

235.2(5) 

236.0 

5-14-68 

110.9 

256.8 

12-19-67 

229.2(5) 

242.0 

7-16-68 

114.8 

252.9 

1-09-68 

231.0(5) 

240.2 

8-20-68 

116.9 

250.  a 

1-30-68 

228.0(5) 

243.2 

9-17-68 

118.6 

249.1 

2-20-68 
3-19-68 

230.0(5) 
229.0(5) 

241.2 
242.2 

•1S/13M-04P03S           366.8         10-25-67 

92.0 

274.8 

1200 

4-02-68 

249.4(1) 

221.8 

11-29-67 

91.1 

275.7 

5-07-68 

249.4(1) 

221.8 

12-27-67 

94.4 

272.4 

6-04-68 

251.4(1) 

219.8 

1-23-68 

99.3 

267.5 

7-02-68 

255.2 

216.0 

2-27-68 

103.5 

263.3 

8-06-68 

253.4(1) 

217.8 

3-27-68 

106.1 

260.7 

9-10-68 

255.4(1) 

215.* 

4-24-68 

108.8 

258.0 

1 

page  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 


-237- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN    6ABK1EL    RIVER   HYDRO   UNIT 


SAN   FERNANDO   HYDRO    bUBUNiT 

SAN   FERNANDO    HYDRO    SUBAREA 


U-05.aO 


U-05.B1 


U-05.00 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBUNIT 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBAREA 


U-05.B* 


See  poge  1 13  for  key  to  terms  8l  obbreviotions 


U-05.B1 


elN/13H-19003!> 

461.0 

U-21-67 

230.0(5) 

231.0 

1101 

01N/13K-32C01S 

425.5 

4-15-68 

77.0 

348.5 

UOl 

12-05-67 

226.0(5) 

235.0 

(CONT.) 

5-13-68 

77.3 

348.2 

12-12-67 

226.0(5) 

235.0 

6-11-68 

7.7(61 

417.8 

1-16-68 

223.4(5) 

237.6 

7-02-68 

9.4(6) 

416.1 

2-20-68 

222.4(5) 

238.6 

8-13-68 

11.5(6) 

414.0 

3-12-68 

223.4(5) 

237.6 

9-03-68 

12.3(6) 

413,2 

4-16-68 

244.4(1) 

216.6 

5-07-68 

245.4(1) 

215.6 

01N/13M-32O01S 

415.2 

10-25-67 

56.7 

358,5 

1200 

6-25-68 

245.4(5) 

215.6 

11-29-67 

56.9 

358.3 

7-02-68 

246.4(5) 

214.6 

12-27-67 

56.8 

358.4 

8-27-68 

240.4(1) 

220.6 

1-23-68 

57.1 

358.1 

9-10-68 

242.4(1) 

218.6 

2-27-68 
3-27-68 

57.4 
57.5 

357.8 
357.7 

01N/13M-19601S 

436.8 

10-24-67 

195.1 

241.7 

1200 

4-24-68 

57.8 

357.4 

11-21-67 

194.4 

242.4 

5-22-68 

58.5 

356.7 

12-26-67 

188.2 

248.6 

6-27-68 

59,2 

356.0 

1-02-68 

188.1 

248.7 

7-25-68 

59.8 

355.4 

2-13-68 

186.6 

250.2 

8-28-68 

60,4 

354.8 

3-19-68 

187.8 

249.0 

9-24-68 

60,8 

354.4 

4-23-68 

193.0 

243.8 

5-21-68 

195.6 

241.2 

01N/13M-33N02S 

440.9 

11-13-67 

86,0 

354.9 

UOl 

6-18-68 

197.1 

239.7 

4-15-68 

87.4 

353.5 

7-16-68 

197.0 

239.8 

8-20-68 

195.9 

240.9 

01N/13W-33N03S 

435.7 

11-13-67 

86.2 

349,5 

UOl 

9-17-68 

199.9 

236.9 

4-16-68 

83,0 

352,7 

01N/13K-I9J02S 

462.2 

10-25-67 
11-29-67 

187.4 
189.2 

274.8 
273.0 

1200 

01N/14U-04N03S 

693.0 

11-14-67 
4-16-68 

(11 

(1) 

UOl 

12-28-67 

184.6 

277.6 

4-23-68 

248.0 

445,0 

1-31-68 

183.8 

278.4 

2-27-68 

(2) 

01N/14M-05N01S 

708.1 

12-07-67 

247,5 

460,6 

1200 

3-26-68 

184.3 

277.9 

5-02-68 

(1) 

4-25-68 

186.8 

275.4 

5-22-68 

188.7 

273.5 

01N/14W-05P01S 

703.5 

12-07-67 

245.5 

458.0 

1200 

7-24-68 

195.0 

267.2 

5-02-68 

(1> 

8-28-68 

DRY 

9-24-68 

DRY 

01N/14M-05P02S 

708.2 

12-07-67 
5-02-68 

249.1 
(1) 

459.1 

1200 

01N/13X-X9K03S 

450.4 

10-26-67 

(1) 

1200 

11-30-67 

(3) 

01N/14W-06F01S 

737,8 

10-26-67 

247.8 

490.0 

1200 

12-28-67 

204.2 

246.2 

11-30-67 

245.4 

492.4 

1-24-68 

203.7 

246.7 

12-28-67 

243.4 

494,4 

2-28-68 

203.4 

247.0 

1-23-68 

241.6 

496.2 

3-27-68 

205.1 

245.3 

2-28-68 

236.6 

501.2 

4-25-68 

208.8 

241.6 

3-26-68 

237.8 

500.0 

5-23-68 

213.2 

237.2 

4-25-68 

246.5 

491.3 

6-27-68 

215.3 

235.1 

5-23-68 

253.5 

484.3 

7-24-68 

218.6 

231.8 

%-26-68 

260.2 

477,6 

8-28-68 

221.4 

229.0 

7-24-68 

261.2 

476.6 

9-24-68 

217.4 

233.0 

8-29-68 
9-25-68 

259.0 
259.3 

478,8 
478.5 

•1N/13M-19002S 

439.1 

11-14-67 

158.3 

280.8 

1101 

4-16-68 

158.4 

280.7 

01N/14W-06L01S 

732.1 

12-07-67 
5-09-68 

240.4 
(1) 

491.7 

1200 

01N/13M-20001S 

483.7 

10-25-67 

148.9 

334.8 

1200 

11-14-67 

149.7 

334.0 

1101 

01N/14W-06N01S 

717.9 

12-07-67 

229,0 

488.9 

1200 

11-29-67 

149.0 

334.7 

1200 

5-09-68 

(1) 

12-27-67 

149.8 

333.9 

1-23-68 

156.0 

327.7 

01N/14W-06P01S 

721.1 

12-07-67 

222,8 

498.3 

1200 

4-16-68 

149.7 

334.0 

1101 

5-09-68 

(1) 

01N/13M-20H01S 

542.0 

11-17-67 
4-18-68 

211.5 
208.9 

330.5 
333.1 

1101 

01N/14l*-06aOlS 

713.0 

12-07-67 
5-02-68 

242,6 
(I) 

470.4 

1200 

01N/13M-20R01S 

540.0 

11-17-67 
11-17-67 
11-27-67 

(1) 
(1) 
(1) 

1101 

01N/14M-06O02S 

712.0 

12-07-67 
5-02-68 

235,5 

(1) 

476.5 

1200 

11-27-67 

(11 

01N/14W-06R01S 

713.7 

12-07-67 

245,2 

468.5 

1200 

4-22-68 

213.5(5) 

326.5 

5-02-68 

(1> 

01N/13H-21O01S 

605.0 

10-25-67 
11-29-67 
12-27-67 

252.9 
252.9 
252.5 

352.1 
352.1 
352.5 

1200 

01N/14W-06R05S 

710.6 

12-07-67 
5-02-68 

242,3 

(1) 

468.3 

1200 

1-23-68 

252.6 

352.4 

01N/14W-07A01S 

698.1 

11-16-67 

263,7 

434,4 

1200 

2-27-68 

252.5 

352.5 

5-09-68 

(li 

3-26-68 

252.5 

352.5 

4-24-68 

252.9 

352.1 

01N/14W-07eo2S 

691.3 

1-16-68 

218,7 

472,6 

1200 

5-22-68 

252.9 

352.1 

2-07-68 

(0) 

6-26-68 

253.3 

351.7 

2-20-68 

216,2 

475,1 

T-24-68 

253.4 

351.6 

3-19-68 

213,6 

477,7 

e-28-58 

253.5 

351.5 

4-16-68 

212,3 

479,0 

9-24-68 

253.6 

351.4 

5-14-68 
6-18-68 

213. T 
216.8 

477.6 
474.5 

eiN/13M-28001S 

536.0 

11-17-67 

133.8(7) 

402.2 

1101 

7-03-68 

(0) 

4-18-68 

132.4 

403.6 

7-16-68 
8-20-68 

220.0 
222.0 

471.3 
469.3 

01N/13M-29A01S 

540.4 

11-17-67 
4-18-68 

(7) 
93.1(7) 

447.3 

1101 

9-17-68 

223.1 

468.2 

01N/14M-07603S 

713.3 

12-07-67 

236.6 

476.7 

1200 

01N/13H-29L01S 

461.0 

11-13-67 
4-15-68 

115.4 
114.9 

34S.6 

346.1 

1101 

5-02-68 

248.2 

465.1 

01N/14U-07H01S 

682.2 

11-16-67 

220.8 

461.4 

1200 

01N/13H-32C01S 

425.5 

10-09-67 
11-13-67 

73.9 
75.1 

351.6 
350.4 

1101 

5-09-68 

215.7 

466.5 

12-05-67 

75.1 

350.4 

OIN/14W-07J01S 

675.7 

10-24-67 

221.6 

454.1 

1200 

1-10-68 

75.9 

349.6 

11-21-67 

220.8 

454.9 

2-14-68 

76.6 

348.9 

1-16-68 

216.5 

459.2 

3-05-68 

76.7 

348.8 

2-20-68 

214.0 

461.7 
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TABLE    C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


f 

GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VWkTER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

IN  FEET 

IN    FEET 

L 

A    SAN   SABRI 

NIT                      U-OS.O 

EL   RIVER   HYDRO  U 

0 

SAN   r^RNANC 

10  HYDRO 

bUBUNiT 

I 

•05. BO 

SAN   FERNANDO   HYDRO 

SUBUNIT 

J-8S.I0 

SAN    FERNA 

nOO   HYDRO    SUHAREA 

U-05.81 

SAN   FERNANDO    HYDRO    SUBARCA 

U-05.B1 

01N/14II-07J01S 

675.7 

3-12-68 

211.9 

463.8 

1200 

01N/14W-09603S 

653.0 

4-08-68 

225.6 

427.4 

1101 

(CONT.) 

4-16-68 
5-09-68 

210.1 
(1> 

465.6 

(CONT.) 

5-06-68 
7-08-68 
8-05-68 

228.4 

231. S 

231.5 

424.8 

421.5 
421.5 

01N/14M-07J03S 

669.8 

11-16-67 
5-09-58 

214.1 
(91 

454.9 

1200 

01N/14W-09H01S 

644.9 

9-02-68 
10-02-67 

232.8 

226.1 

421.8 
418.8 

1101 

01N/14M-08A02S 

687.0 

12-07-67 
5-09-68 

241. S 
(1) 

445.5 

1200 

11-06-67 

12-04-67 

1-15-68 

226.6 
223.1 

219.f 

418.3 
621.8 
629.8 

01N/14M-0BB01S 

690.6 

12-07-67 

12-07-67 

5-09-68 

5-09-68 

244.0 

254.0 

(1) 

CI) 

446.6 
436.6 

1200 

2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 

7-08-68 

219.9 
218.8 
221.8 
220.8 
225.1 

629*8 
628.3 
623.3 
424.* 

619.8 

01N/14»-O8001b 

690.0 

2-07-68 
7-03-68 

(01 
(0) 

1200 

8-05-68 
9-02-68 

225.1 

226.1 

419.8 
418.8 

01N/14M-08E01S 

682.3 

2-07-68 
7-03-68 

(0) 
(0) 

1200 

01N/14W-09K01S 

621.0 

10-02-67 
11-06-67 
12-04-67 

197.5 
209,5 
200.0 

423.5 
411.9 
421.8 

1101 

01N/14H-08F01S 

673. S 

2-07-68 
7-03-68 

(01 
(0) 

1200 

1-15-68 
2-12-68 
3-04-68 

200.9 
196.3 
193.4 

420.9 

624.  T 
427.8 

01N/14H-08J01b 

663.8 

11-16-67 
5-06-68 

231.2 

(1> 

432.6 

1200 

4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 

199.7 
209.8 
209.8 

421.3 

412.8 
411.2 

01N/14W-08J03S 

655. 0 

U-16-67 

5-06-68 

228.6 
222.0 

434.4 

433.0 

1200 

7-08-68 
8-05-68 

218.1 
210.0 

402.« 
411.8 

01N/14K-08J04S 

664.0 

11-16-67 
5-09-68 

213.8 

(4) 

450.2 

1200 

01N/14W-09L04S 

650.5 

10-02-57 
11-06-57 
12-04-67 

217.1(5) 

224.9(5) 
215.7(5) 

433.4 
425.8 
434.8 

1101 

01N/14H-08K01S 

654.6 

?-07-68 
7-03-68 

(0) 
(0) 

1200 
1101 

1-15-68 
2-12-68 
3-04-68 

210.4(5) 
205.3(5) 
204.4(5) 

440.1 
445.2 

446.1 

01N/14K-08L01S 

669.0 

11-16-67 
5-09-68 

232.5 

<1> 

436.5 

1288 

4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 

209.9(5) 
221.9(5) 
219.9(5) 

440.6 
428.6 

430.6 

OlN/14W-08L02b 

667.3 

11-16-67 
5-09-68 

224.9 
(9) 

442.4 

1200 

7-08-58 
8-05-68 
9-02-68 

234.9(5) 
231.4(5) 
231.4(5) 

415.6 
419.1 
419.1 

01N/14K-08P01S 

658.7 

2-07-68 

(0) 

1200 

7-03-68 

(0) 

01N/14W-09P01S 

636.9 

10-02-67 
11-06-67 

206.8 
218.8 

430.1 
418.1 

1101 

OIN/14W-08R01S 

638.4 

2-07-68 
7-03-68 

(0) 
(0) 

1200 
1101 

12-04-67 
1-15-68 
2-12-68 

202.8 

194.8 
185.1 

434.1 
442.9 

451.8 

01N/14K-09A02S 

661.8 

1-09-68 

(0) 

1101 

3-04-68 
4-08-68 

186.8 
195.0 

450.1 
441.9 

01N/14M-09B04S 

662.4 

10-02-67 

11-06-67 

12-26-67 

1-15-68 

2-12-68 

223.8 
226.8 
230.8 
222.3 
221.3 

438.6 
435.6 
431.6 
440.1 
441.1 

1101 

5-06-68 
7-08-68 
8-05-68 
9-02-68 

205.0 
216.0 
212.0 
207.0 

431.9 

420.9 
424.9 
429.9 

3-04-68 

221.3 

441.1 

81N/14M-11001S 

555.0 

10-02-67 

145.7(5) 

409.3 

1101 

4-08-68 

222.3 

440.1 

11-06-57 

144.3(5) 

410.7 

5-06-68 

234.7 

427.7 

12-04-67 

141.8(5) 

413.2 

6-03-68 

239.7 

422.7 

1-15-68 

143.6(5) 

411.4 

7-08-68 

242.8 

419.6 

2-12-68 

140.6(5) 

414.4 

8-05-68 

243.8 

418.6 

3-04-68 

146.0(5) 

409.0 

9-02-68 

240.3 

422.1 

4-08-68 
5-06-68 

146.0(5) 
148.4(5) 

409.0 
406.8 

01N/14H-09006S 

693.0 

11-14-67 
4-16-68 
4-23-68 

(31 
(3) 
(3) 

1101 

6-03-68 
7-08-68 
8-05-68 
9-02-68 

152.5(5) 
148.5(5) 
149.0(5) 
146.5(5) 

402.9 
406.5 
406.8 
408.5 

01N/14K-09E03S 

665.0 

18-24-67 

232.0 

433.0 

1200 

11-24-67 

232.0 

433.0 

01N/14M-12M82S 

620.2 

5-17-68 

223.9 

396.3 

1181 

1-16-68 

227.9 

437.1 

2-13-68 

228.2 

436.8 

elN/14M-13«01S 

532.0 

11-13-67 

59.1 

472.9 

1101 

3-19-68 

225.8 

439.2 

4-16-68 

58.8 

473.2 

4-23-68 

227.2 

437.8 

5-14-68 

230.1 

434.9 

01N/14M-13RelS 

488.8 

10-10-67 

268.8(1) 

220.8 

1101 

6-18-68 

233.7 

431.3 

11-21-67 

266.811) 

222.8 

7-16-68 

235.0 

430.0 

12-12-57 

258.8(1) 

230.0 

8-20-68 

235.8 

429.2 

12-19-67 

235.3(5) 

253.5 

9-17-68 

236.2 

428.8 

12-26-57 
1-09-68 

233.8(5) 
234.0(5) 

255.0 
254.8 

01N/14M-09602S 

641.0 

10-02-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-15-68 
2-12-68 
3-04-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 

220.0 
220.0 
216.4 
218.5 
213.7 
213.9 
211.0 
216.6 
218.5 

421.0 
421.0 
424.6 
422.5 
427.3 
427.1 
430.0 
424.4 
422.5 

1181 

2-06-68 
3-05-68 
4-16-68 
5-07-68 
6-04-68 
7-02-68 
8-06-68 
9-10-68 

237.0(5) 
261.8(1) 
265.8(1) 
266.8(1) 
269.8(1) 
268.8(1) 
267.8(1) 
269.8(1) 

251.8 
227.8 
223.8 
222.8 

219.0 
220.8 

221.8 

219.0 

7-08-68 

225.7 

415.3 

81N/14M-13Re2S 

479.0 

10-10-67 

274.0<1» 

205.0 

1101 

8-05-68 

224.5 

416.5 

11-14-67 

279.0(1) 

200.8 

9-02-68 

221.8 

419.2 

12-05-67 
12-26-67 

238.0(5) 
228.0(5) 

241.8 
251.0 

01N/14ll-09ao3S 

653.0 

10-02-67 

11-06-67 

12-18-67 

1-15-68 

2-12-68 

3-04-68 

231.3 

231.6 
227.1 
229.1 
227.1 
225.6 

421.7 
421.4 
425.9 
423.9 
425.9 
427.4 

1101 

1-02-68 
2-13-68 
3-12-68 
4-16-68 
5-07-68 
6-04-58 

227.9(51 
228.9(5) 
231.9(5) 
266.9(1) 
265.9(1) 
271.9(1) 

251.1 
250.1 
247.1 
212.1 
213.1 
207.1 

See  page  113  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cent.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

ACENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   VKELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VKATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

L 

A   SAN   GABRIEL   RIVER 

HYDRO    UNIT                        U-05.00 

SAN   FERNANDO    HYDRO 

>UBUNIT 

U 

-OS. BO 

SAN   FERNANDO   HYDRO 

SUBUNIT 

U 

-05. BO 

SAN   FERNANDO   HYDRO    SUBAREA 

U-05.B1                                               SAN   FERNANDO   HYDRO    SUBAREA 

U-05.B1 

01N/14H-13R02S 

479.8 

7-02-68 

272.9(1) 

206.1 

1101 

01N/14W-22H03S           535.6 

4-16-68 

195.5 

340.1 

1101 

(CONT.) 

8-06-68 
9-03-68 

271.9(1) 
269.9(1) 

207.1 
209.1 

(CONT.) 

01N/14W-23A03S           480.6 

10-26-67 

(1> 

1200 

01N/14M-I4B08S 

559.0 

10-02-67 

146.0(5) 

413.0 

1101 

11-30-67 

(3) 

11-06-67 

144.5(5) 

414.5 

11-30-67 

39.9 

440.7 

12-04-67 

142.0(5) 

417.0 

12-28-67 

40*4 

440.2 

1-15-68 

151.5(5) 

407.5 

1-23-68 

40.7 

439.9 

2-12-68 

140.2(5) 

418.8 

2-28-68 

41.6 

439.0 

3-04-68 

145.0(5) 

414.0 

3-26-68 

42.0 

438.6 

4-08-68 

145.0(5) 

414.0 

3-27-68 

(1) 

5-06-68 

149.2(5) 

409.8 

4-25-68 

(1) 

6-03-68 

153.0(51 

406.0 

4-25-68 

40.2 

440*4 

7-08-68 

151.0(5) 

408.0 

5-23-68 

(1) 

8-05-68 

149.5(5) 

409.5 

5-23-68 

40.6 

440*0 

9-02-68 

150.0(5) 

409.0 

6-27-68 
7-24-68 

(1> 
41.6 

439*0 

01N/14M-14F05S 

S45.9 

10-10-67 
11-13-67 

133.3 
133.8 

412.6 
412.1 

1101 

7-25-68 
8-28-68 

(11 
(1) 

12-05-67 

133.5 

412.4 

8-29-68 

41.9 

438.7 

1-10-68 

132.9 

413.0 

9-25-68 

(1) 

2-14-68 

131.9 

414.0 

9-25-68 

42.1 

438*5 

3-05-68 

133.1 

412.8 

4-15-68 

133.8 

412.1 

01N/14H-23LJ1S           486.0 

10-24-67 

102.2 

383.8 

1200 

S-13-68 

134.3 

41l.« 

11-14-67 

95.2 

390.8 

6-11-68 

134.6 

411.3 

12-19-67 

99.4 

386.6 

7-02-68 

134.8 

411.1 

1-16-68 

93.4 

392.6 

8-13-68 

135.6 

410.3 

2-13-68 

DRY 

9-03-68 

135.0 

410.9 

3-19-68 
4-16-68 

ONV 
DRY 

01N/14K-15P02S 

552.9 

10-24-67 
11-21-67 

191.8 
191.8 

361.1 
361.1 

1200 

5-14-68 
6-18-68 

DRY 
DRY 

12-17-67 

191.1 

361.8 

7-23-68 

101.2 

384*8 

1-16-68 

191.4 

361.5 

8-20-68 

93.7 

392.3 

2-13-68 

191.7 

361.2 

9-17-68 

103.0 

383.0 

3-12-68 

192.6 

360.3 

4-16-68 

191.9 

361.0 

01N/I4W-23M02S           514.0 

10-26-67 

171.4 

342.6 

1200 

5-21-68 

193.6 

359.3 

11-30-67 
12-28-67 

163.6 
166.9 

350.4 
347.1 

OlN/t4H-X60elS 

625.0 

10-26-67 
2-07-68 
4-25-68 

DRV 
(0) 

DRY 

1200 

1-23-68 
2-28-68 
3-26-68 

162.0 
170.2 
172.9 

352.0 
343.8 
341.1 

7-03-68 

(0) 

1101 

4-25-68 

5-23-68 

175.2 
176.2 

338.8 
337.8 

01N/14«-16E01S 

616.0 

11-16-67 
5-06-68 

209.4 
211.1 

406.6 
404.9 

1200 

6-26-68 
7-24-68 
8-29-68 

177.1 
177.4 
173.9 

336.9 
336.6 
340.1 

01N/14H-16P04S 

593.0 

10-26-67 
5-25-68 

DRY 
DRY 

1200 

01N/14M-24E09S           477.5 

9-25-68 
10-24-67 

172.2 
198.5 

341.8 
279.0 

1200 

01N/14M-17*elS 

626.3 

2-07-68 

(0) 

1200 

11-21-67 

195.6 

281.9 

7-03-68 

(01 

1101 

12-26-67 
1-16-68 

195.8 
195.7 

281.7 
281.8 

01N/14*-17H01S 

620.0 

11-14-67 

DRY 

1101 

2-13-68 
3-19-68 

197.7 
DRY 

279.8 

01N/14ri-18L02S 

641.9 

10-17-67 

162.1 

479.8 

1200 

4-16-68 

211.8 

265.7 

11-21-67 

162.6 

479.3 

5-14-68 

212.2 

265.3 

12-12-67 

162.0 

479.9 

1-16-68 

162.0 

479.9 

flN/14M-24H01S           461.0 

10-24-67 

220.1 

240.9 

1200 

2-13-68 

161.7 

480.2 

11-21-67 

218.0 

243.0 

3-19-68 

161.1 

480.8 

12-26-67 

210.6 

250.4 

4-16-68 

161.1 

480. S 

1-16-68 

210.2 

250.8 

5-21-68 

161.8 

480.1 

2-13-68 

210.9 

250.1 

6-18-68 

162.5 

479.4 

3-12-68 
4-16-66 

211.1 
218.6 

249.9 
242.4 

01N/14H-19AeSS 

611.1 

12-06-67 

113.1 

498.0 

1200 

5-21-68 

223.0 

238.0 

5-02-68 

114.1 

497.0 

6-18-68 
7-16-68 

223.7 
223.5 

237.3 
237.5 

01N/14H-19B03S 

627.8 

10-26-67 
11-30-67 
12-28-67 

136.3 
136.1 
136.4 

491.5 
491.7 
491.4 

1200 

8-20-68 
9-10-68 

221.5 
224.7 

239.5 
236.3 

1-23-68 

136.6 

491.2 

elN/14M-24H03S           462.1 

10-26-67 

218.0 

244.1 

1200 

2-28-68 

136.6 

491.2 

11-30-67 

213.4 

246.7 

3-26-68 

136.5 

491.3 

12-28-67 

208.7 

253.4 

4-25-68 

136.7 

491.1 

1-24-68 

211.0 

251.1 

5-23-68 

136.9 

490.9 

2-28-68 

208.8 

253.3 

6-26-68 

137.4 

490.4 

3-27-68 

212.8 

249.3 

7-24-68 

137.8 

490.0 

4-25-68 

(1) 

8-29-68 

138.4 

489.4 

5-23-68 

(1) 

9-25-68 

138.7 

489.1 

6-27-68 
7-25-68 

(1) 
<1> 

01N/14U-19001S 

639.1 

12-05-67 
5-02-68 

139.0 
139.7 

500.1 
499.4 

1200 

8-28-68 
9-25-68 

(1) 
(1) 

•1N/14M-20F02S 

594.1 

10-03-67 
11-07-67 

155.6 

155.9 

438.5 
438.2 

1200 

01N/14K-27E02S          526,0 

10-26-67 
11-14-67 

36.5 

36.6 

469.5 
489.4 

1200 
1101 

12-26-67 

159.2 

434.9 

4-15-68 

35.8 

490.2 

1-23-68 

159.9 

434.2 

4-25-68 

35.7 

490.3 

1200 

2-06-68 
3-05-68 

100.2 
159.8 

493.9 
434.3 

•1N/14M-28B01S           544.3 

10-26-67 

ID 

1200 

4-02-68 

160.2 

433.9 

11-30-67 

(3> 

5-07-68 

160.7 

433.4 

12-28-67 

(3) 

6-04-68 

160.6 

433.5 

1-24-68 

(1> 

7-30-68 

160.2 

433.9 

1101 

2-28-68 

(H 

8-27-68 

160.9 

433.2 

3-26-68 

(1) 

9-24-68 

160.1 

434.0 

4-25-68 

5-23-68 

135.9 
(1) 

408.4 

•1N/14M-22H03S 

535.6 

11-14-6T 

194.6 

341. « 

1101 

6-26-68 

(1) 

See  page  ll3  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROONO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN  FERNANDO  HTQRO  bUBUNIT 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBARE* 


L  A  SAN  GABRIEL  HIVER  HYDRO  UNIT 
U-05.B0 


U-05.00 


01N/14«-28a01& 

5*«.3 

8-29-68 

174.6 

(CONT.) 

9-25-68 

175.0 

01N/l««-2SReiS 

768.0 

11-13-67 

100.3 

4-15-68 

100.3 

01N/15M-01K01S 

732.4 

12-07-67 

224.5 

7-03-68 

(0) 

01N/15M-01P04S 

719.0 

12-07-67 

211.7 

5-02-68 

(9) 

01N/15M-01Q02S 

721.8 

12-07-67 

218.5 

5-09-68 

<1) 

01N/15H-01003S 

720.5 

12-07-67 

221.7 

7-03-68 

10) 

01N/15K-01O04S 

719.0 

12-07-67 

218.0 

5-09-68 

(1) 

01N/1SM-02U01!> 

712.0 

12-06-67 

(4t 

5-02-68 

(1) 

01N/15W-02R01S 

724.0 

12-07-67 

199.8 

5-02-68 

(1) 

elN/15W-06N01S 

742.9 

10-17-67 

139.4 

11-16-67 

138.9 

12-13-67 

138.7 

1-17-68 

139.2 

2-14-68 

138.0 

3-14-68 

137.9 

4-23-68 

137.9 

5-15-68 

138.3 

6-20-68 

139.2 

7-19-68 

140.0 

8-15-68 

140.8 

9-27-68 

142.1 

01N/15K-07E01S 

724.8 

10-17-67 

94.2 

11-16-67 

94.9 

12-13-67 

94.0 

1-17-68 

94.0 

2-14-68 

94.0 

3-14-68 

94.1 

4-23-68 

94.9 

5-15-68 

95.8 

6-20-68 

97.0 

7-19-68 

98.1 

8-15-68 

98.7 

9-27-68 

101.6 

01N/15W-07F02S 

718.2 

11-16-67 

102.9 

4-23-68 

104.4 

01N/15i-07001S 

705.3 

11-16-67 

(31 

01N/15M-08R01S 

700.5 

10-18-67 

118.6 

11-09-67 

119.1 

12-14-67 

118.4 

1-19-68 

118.6 

2-15-68 

118.4 

3-18-68 

118.5 

4-18-68 

119.3 

5-16-68 

120.3 

6-13-68 

121.3 

7-22-68 

122.5 

8-23-68 

123.1 

9-23-68 

123.9 

01N/15M-09R02S 

689.8 

10-18-67 

84.2 

11-09-67 

84.5 

12-14-67 

66.2 

1-19-68 

66.4 

2-15-68 

66.5 

3-18-68 

66.6 

4-18-68 

67.1 

5-16-68 

67.9 

7-22-68 

69.7 

8-22-68 

70.5 

9-23-68 

71,3 

01N/15«(-10M02b 

707.2 

10-18-67 

174.7 

11-09-67 

177.5 

12-14-67 

174.6 

1-19-68 

173.3 

2-15-68 

172.2 

3-18-68 

173.3 

4-18-68 

173.1 

7-22-68 

180.4 

8-22-68 

180.9 

9-23-68 

182.1 

01N/15M-llR04i> 

673.7 

10-10-67 

DRY 

11-13-67 

DRY 

12-05-67 

DRY 

1-10-68 

DRY 

369.7 
369.3 

667.7 
667.7 

507.9 
507.3 
503.3 
498.8 
501.0 


524.2 


603.5 
604.0 
604.2 
603.7 
604.9 
605.0 
605.0 
604.6 
603.7 
602.9 
602.1 
600.8 

630.6 
629.9 
630.8 
630.8 
630.8 
630.7 
629.9 
629.0 
627.8 
626.7 
626.1 
623.2 

615.3 
613.8 


581.9 
581.4 
582.1 
581.9 
582.1 
582.0 
581.2 
580.2 
579.2 
578.0 
577.4 
576.6 

605.6 
605.3 
623.6 
623.4 
623.3 
623.2 
622.7 
621.9 
620.1 
619.3 
618.5 

532.5 
529.7 
532.6 
533.9 
535.0 
533.9 
534.1 
526.8 
526.3 
525.1 


U-05.B1 
1200 

1101 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 


1200 


1200 

1200 
1200 


1101 


1200 


1200 


1101 


1101 


SAN  FERNANDO  HYDRO 

SUBUNIT 

U-OS.BO 

SAN  FERNANDO  HYDRO 

SUBAREA 

U-05*B1 

01N/15W-11R04S 

673.7 

2-14-68 

DRY 

1101 

(CONT.I 

3-05-68 

4-15-68 
5-13-68 
6-11-68 
7-02-68 
8-13-68 
9-03-68 

DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 

01N/15W-14E01S 

671.1 

12-05-67 

132.4 

538.7 

1200 

5-02-68 

135.1 

536.0 

01N/15M-UJ01S 

668.1 

10-24-67 

147.8 

520.3 

1200 

11-21-67 

148.1 

520.0 

12-12-67 

145.7 

522*4 

1-16-68 

144.7 

523*6 

2-20-68 

143*4 

S24.7 

3-19-68 

144.6 

523*5 

4-02-68 

143.7 

524.4 

5-07-68 

147.7 

520.4 

6-11-68 

150. T 

517.4 

7-16-68 

153.8 

514.3 

8-20-68 

153.1 

515.0 

9-17-68 

154.6 

513.5 

01N/15W-15A02S 

679.3 

10-18-67 

143.4 

535.9 

1200 

11-09-67 

146.2 

533.1 

12-14-67 

142.5 

536.8 

1-19-68 

142.4 

536.9 

2-15-68 

141.1 

538.2 

3-18-68 

143.8 

536*3 

4-18-68 

142.7 

536.6 

5-16-68 

146.4 

532.9 

8-22-68 

150.3 

529.0 

9-23-68 

151.0 

S28.3 

01N/15K-15R01S 

658.9 

4-16-68 

DRV 

11*1 

01N/15W-16H01S 

677.9 

12-05-67 

<S) 

1200 

5-02-68 

117.5 

560.4 

01N/15H-16H04S 

678.2 

12-05-67 

117.9 

560.3 

1200 

S-02-68 

118.7 

559.5 

01N/15M-17N02S 

688.0 

11-14-67 
5-13-68 

DRV 
DRY 

IIBI 

01N/15W-18N01S 

722.9 

10-17-67 

13.0 

709.9 

1200 

11-16-67 

12.9 

710.0 

12-13-67 

12.3 

710.6 

1-17-68 

12.4 

710.5 

2-14-68 

12.3 

710.6 

3-14-68 

12.1 

710.8 

4-25-68 

12.4 

710.5 

5-15-68 

12.5 

710.4 

6-20-68 

12.6 

710.3 

7-19-68 

12.8 

710.1 

8-15-68 

12.8 

710.1 

9-26-6B 

12.9 

710.0 

01N/1SH-21A02S 

659.3 

10-18-67 

88.8 

570*5 

1200 

11-09-67 

89.6 

569.7 

12-14-67 

88.0 

571.3 

1-19-68 

88.1 

571.2 

2-15-68 

87.6 

571.7 

3-18-68 

87.5 

571.8 

4-18-68 

88.0 

571.3 

5-16-68 

88.6 

570*7 

6-13-68 

89.6 

569*7 

7-22-68 

91.6 

567*7 

8-22-68 

91.2 

568.1 

9-23-68 

91.8 

567.5 

01N/15W-23A01S 

652.4 

12-05-67 

130.2 

522.2 

1200 

5-02-60 

129.4 

523.0 

01N/15H-23001S 

651.9 

6-11-68 

108.5 

543.4 

1101 

7-02-68 

109.3 

542.6 

8-13-68 

110.4 

541.5 

9-03-68 

110.7 

541*2 

01N/15M-23J01S 

631.9 

12-05-67 

13.9 

618.0 

1200 

5-02-68 

15.2 

616.7 

01N/1SH-23J02S 

632.0 

12-05-67 

47.0 

585.0 

1200 

1-02-68 

47.6 

584.4 

01N/15W-23L01S 

636.0 

12-05-67 

40.9 

595.1 

1200 

b-02-68 

43.4 

592.6 

01N/16M-02O01S 

728.4 

10-10-67 

30.1 

698.3 

1101 

11-13-67 

30.9 

697.5 

12-05-67 

29.1 

699.3 

1-10-68 

27.7 

700.7 

2-14-68 

27.1 

701.3 

3-05-68 

28.1 

700.3 

4-15-68 

28.2 

700*2 

5-13-68 

31.0 

697*4 

See  page  113  for  key  to  terms  8k  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L   A   SAN   GABRIEL   RIVER   HYDRO   UNIT 


SAN   FERNANDO   HYDRO   bUBUNIT 

SAN   FERNANDO   HYDRO    SUBAREA 


oiN/UM-ezoois 

(CONT.) 


01N/16M-03B01S 


728.4 


739.1 


01N/16M-e3001S 


753.0 


01N/16M-03E01S    1096.5 


01N/16H-03602S 


735.8 


01N/16N-03603S 


738.7 


01N/16W-03Oe3S 


736.2 


01N/16H-03R01S     732.0 


01N/16H-04001S 


771.5 


01N/16M-04E01S 


778.0 


7-02-68 

32.3 

8-13-68 

33.3 

9-03-68 

33.7 

10-10-67 

13.3 

11-13-67 

13.6 

12-05-67 

12.6 

1-10-68 

12.1 

2-U-68 

11.9 

3-05-68 

11.8 

4-15-68 

11.8 

5-13-68 

12.1 

6-11-68 

12.5 

7-02-68 

12.9 

8-13-68 

13.7 

9-03-68 

13.9 

10-19-67 

7.3 

U-15-67 

7.2 

12-14-67 

5.6 

1-18-68 

5.4 

2-15-68 

5.4 

3-20-68 

5.2 

4-17-68 

5.5 

5-15-68 

5.8 

6-19-68 

6.3 

7-18-68 

6.8 

8-15-68 

7.2 

9-26-68 

7.6 

10-19-67 

361.9 

11-15-67 

361.9 

12-14-67 

361.2 

1-18-68 

360.8 

2-15-68 

360.7 

3-20-68 

360.3 

4-17-68 

360.3 

5-15-68 

360.5 

6-19-68 

360.9 

7-18-68 

361.3 

8-15-68 

361.7 

9-26-68 

362.0 

10-10-67 

DRY 

11-13-67 

DRY 

1-10-68 

DRY 

2-14-68 

DRY 

3-05-68 

DRY 

4-15-68 

DRY 

10-10-67 

13.7 

U-13-67 

13.9 

12-05-67 

13.1 

1-10-68 

12.4 

2-14-68 

12.4 

3-05-68 

12.3 

4-15-68 

12.3 

5-13-68 

12.5 

10-20-67 

25.5 

11-17-67 

25.5 

12-13-67 

23.6 

1-17-68 

23.0 

2-14-68 

22.7 

3-14-68 

22.4 

4-23-68 

(1) 

5-16-68 

<1> 

6-20-68 

(1) 

7-23-68 

(1) 

8-15-68 

(1) 

9-26-68 

(1> 

10-19-67 

31.2 

11-16-67 

31.4 

12-13-67 

30.1 

1-17-68 

29.8 

2-14-68 

29.4 

3-14-68 

29.1 

4-23-68 

33.8 

5-15-68 

35.2 

8-15-68 

37.6 

9-25-68 

38.0 

10-19-67 

DRY 

11-15-67 

8.8 

12-15-67 

7.3 

1-18-68 

7.4 

2-15-68 

7.3 

3-20-68 

6.7 

4-17-68 

7.0 

5-15-68 

7.4 

6-19-68 

8.0 

7-18-68 

8.4 

8-15-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

11-15-67 

DRY 

12-15-67 

DRY 

U-05.B0 


696.1 
695.1 
694.7 

725.8 
725.5 
726.5 
727.0 
727.2 
727.3 
727.3 
727.0 
726.6 
726.2 
725.4 
725.2 

745.7 
745.8 
747.4 
747.6 
747.6 
747.8 
747.5 
747.2 
746.7 
746.2 
745.8 
745.4 

734.6 
734.6 
735.3 
735.7 
735. a 
736.2 
736.2 
736.0 
735.6 
735.2 
734.8 
734.5 


725.0 
724.8 
725.6 
726.3 
726.3 
726.4 
726.4 
726.2 

710.7 
710.7 
712.6 
713.2 
713.5 
713.8 


700.8 
700.6 
701.9 
702.2 
702.6 
702.9 
698.2 
696.8 
694.4 
694.0 


762.7 
764.2 
764.1 
764.2 
764.8 
764.5 
764.1 
763.5 
763.1 


U-05.B1 


1101 


U-85.U0 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBUNIT 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBAREA 


1101 


1200 


1200 


1101 


1101 


1200 


1200 


1200 


1200 


01N/16U-04E01S 
(CONT.) 


778.0 


•1N/16M-04E02S    776.0 


01N/16M-04F01S     758.0 


elN/16H-04K01S    752.0 


01N/16M-04M01S 


761.5 


01N/16H-04R01S 


741.5 


01N/16W-0SO01S 


790.0 


01N/16H-05E01S 


784.0 


1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-17-68 
5-15-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-27-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-17-68 
5-15-68 
7-22-68 
8-15-68 
9-27-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-26-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-26-68 

lO-W-67 
11-15-67 
12-15-67 

1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-17-68 
5-16-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-26-68 

10-19-67 
11-16-67 
12-13-67 
1-17-68 
2-15-68 
3-14-68 
4-23-68 
5-16-68 
6-20-68 
7-19-68 
8-15-68 
9-25-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-19-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-27-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-19-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-27-68 


8,9 
8.8 
8.2 

8.6 
8.8 

DRY 
DRY 
DRY 

20.9 
21.0 
19.8 
19.5 
19.5 
19.0 
19.6 
20.2 
21.0 
DRY 
DRY 

DRY 
DRY 
9.5 
9.0 
9.0 
8.1 
8.0 
8.4 
9.1 
9.2 
9.7 
DRY 

12.2 
12.0 
11.4 
10.9 
10.8 
10.3 
10.4 
10.3 
10.8 
11.1 
11.5 
12.0 

13.7 
13.7 
12.5 
12.4 
12.2 
11.7 
11.8 
12.1 
12.6 
13.2 
13.8 
14.4 

16.7 
17.0 
15.5 
15.1 
14.9 
14.4 
17.0 
18.0 
18.6 
19.1 
19.6 
20.1 

DRY 
DRY 
8.5 

DRY 
DRY 
DRY 
8.5 
8.5 
8.6 
DRY 
DRY 
DRY 

9.0 
8.8 
7.1 
7.2 
7.1 
6.6 
6.9 
7.3 
7.7 
8.1 
8.6 
9.0 


U-OS.BO 


769.1 
769.2 
769.8 
769.4 
769.2 


755.1 
755.0 
756.2 
756.5 
756.5 
757.0 
756.4 
755.8 
755.0 


748.5 
749.0 
749.0 
749.9 
750.0 
749.6 
748.9 
748.8 
748.3 


739.8 
740.0 
740.6 
741.1 
741.2 
741.7 
741*6 
741.7 
741.2 
740.9 
740.5 
740.0 

747,8 
747.8 
749.0 
749.1 
749.3 
749.8 
749.7 
749.4 
748.9 
748.3 
747,7 
747.1 

724.8 
724.5 
726.0 
726.4 
726.6 
727.1 
724.5 
723.5 
722.9 
722.4 
721.9 
721.4 


781.5 


781.5 
781.5 
781,4 


775.0 
775.2 
776.9 
776,8 
776,9 
777,4 
777.1 
776,7 
776,3 
775,9 
775.4 
775.0 


U-OS.Bl 
1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


See  poge  ll3  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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I 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATK3N 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   VKATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  6ABRIEL  RIVCR  HYOMO  UNIT 


SAN  FERNANDO  HYDRO  bUBUNIT 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBAREA 


U-05>BO 


U-«S.B1 


U-OS.OO 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBUNIT 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBAREA 


01N/16U-0SF02S 


elN/l*«-05K01S 


01N/16M-e5M01S 


01N/16M-05O02S 
01N/16M-06602S 


01N/16M-06K0SS 
01N/16M-e9001S 


01N/16M-09001S 
eiN/16M-U002b 
01N/16M-nL02S 
OlN/16«-15K01b 


elN/16M-16G05S 


01N/16M-16O0SS 

TBI. 5 

10-19-67 
11-15-67 

DRY 
DRY 

1200 

(CONT.) 

12-19-67 

8.2 

773.3 

1-18-68 

8.6 

772.9 

2-15-68 

&.♦ 

773.1 

3-20-68 

8.0 

773.5 

♦-17-68 

&.♦ 

773.1 

5-15-68 

8.8 

772.7 

6-19-68 

DRY 

7-18-68 

DRY 

01N/16W-18FelS 

8-15-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

7T2.0 

10-19-67 

18.2 

753.8 

1200 

11-15-67 

18.2 

753.8 

12-19-67 

16.9 

755.1 

1-18-68 

16.7 

755.3 

2-15-68 

16.5 

755.5 

3-20-68 

16.1 

755.9 

♦-17-68 

15.9 

756.1 

5-15-68 

16.2 

755.8 

6-19-68 

16.8 

755.2 

7-18-68 

17. ♦ 

75^.6 

01N/1TW-03N03S 

8-15-68 

18.0 

7S^.O 

9-27-68 

18.5 

753.5 

01N/17H-03P01S 

780.0 

10-19-67 

15.2 

76^.8 

1200 

11-15-67 

15.2 

76^.8 

12-19-67 

13.7 

766.3 

01N/17W-11F06S 

1-18-68 

13.7 

766.3 

2-15-68 

13.6 

766.^ 

01N/17K-1160^S 

.     3-20-68 

13.2 

766.8 

♦-17-68 

13.3 

766.7 

5-15-68 

13.6 

766. ♦ 

01N/17K-12N01S 

6-19-68 

U.2 

765.8 

7-18-68 

U.6 

765. ♦ 

8-15-68 

15.0 

765.0 

9-27-68 

15.6 

76^.4 

769.9 

11-15-67 

19.2 

750.7 

1200 

♦-23-68 

18.2 

751.7 

788.7 

10-10-67 

16.7 

772.0 

UOl 

11-15-67 

16.9 

771.8 

12-05-67 

16.1 

772.6 

01N/17W-13L01S 

1-10-68 

15.7 

773.0 

2-U-68 

15.7 

773.0 

3-05-68 

15.5 

773.2 

02N/Hy-18N01S 

♦-15-68 

15.3 

773. ♦ 

5-13-68 

16.7 

772.0 

6-11-68 

17.6 

771.1 

7-02-68 

17.7 

771.0 

8-13-68 

18.0 

770.7 

9-03-68 

18.3 

770. ♦ 

9-03-68 

18.3 

770. ♦ 

786.8 

♦-15-68 

DRY 

UOl 

758.0 

10-19-67 

17.8 

7^0.2 

1200 

11-15-67 

17.8 

7^0.2 

11-15-67 

17.8 

7^0.2 

12-13-67 

17. ♦ 

7^0.6 

1-17-68 

17.3 

740.7 

2-15-68 

17.3 

7^0.7 

3-14-68 

17.1 

7^0.9 

♦-23-68 

J7.1 

7^0.9 

5-16-68 

17. ♦ 

7^0.6 

•-19-68 

17.5 

7^0.5 

7-18-68 

17.8 

7^0.2 

02N/U»l-18N06S 

8-15-68 

18.0 

7^0.0 

9-25-68 

18.3 

739.7 

752.0 

ll-U-67 
♦-15-68 

DRY 
DRY 

1101 

727.0 

ll-M-67 

27.9 

699.1 

UOl 

♦-16-68 

28.6 

698. ♦ 

728. t 

11-14-67 
♦-16-68 

DRY 
DRY 

UOl 

813.1 

10-17-67 

25.1 

788.0 

1200 

11-16-67 

25. ♦ 

787.7 

12-13-67 

25.5 

787.6 

1-17-68 

26.0 

787.1 

02N/MII-19H01S 

2-14-68 

26.2 

786.9 

3-l*-6e 

26.3 

786.8 

♦-23-68 

26.6 

786.5 

5-1S-68 

26.9 

786.2 

6-20-68 

27.0 

786.1 

7-19-68 

27.2 

785.9 

8-15-68 

27.5 

785.6 

9-25-68 

27.9 

785.2 

02N/14W-19H02S 

788.5 

10-19-67 

13. ♦ 

775.1 

1200 

11-15-67 

13. ♦ 

77$.  1 

12-19-67 

12.0 

776. S 

788.5 


867.0 


898.0 

870.0 

842.0 
833.0 

844.6 


871.8 
940.0 


940.0 


770.0 


906.1 


1-17-68 
2-15-68 
3-20-68 
4-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-27-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-13-67 
1-17-68 
2-15-68 
3-14-68 
4-23-68 
5-16-68 
6-19-68 
7-19-68 
8-15-68 
9-25-68 

11-15-67 
4-15-68 

11-15-67 
4-15-68 

11-15-67 

11-15-67 
4-15-68 

10-25-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-01-68 
3-01-68 
♦-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 

11-13-67 
5-13-68 

10-02-67 

11-06-67 

11-22-67 

11-28-67 

12-0^-67 

12-13-67 

12-20-67 

12-26-67 

1-02-68 

1-17-68 

l-2^-68 

1-31-68 

2-07-68 

2-U-68 

2-28-68 

3-0^-68 

♦-09-68 

♦-17-68 

5-01-68 

5-08-68 

11-06-67 

11-22-67 

11-28-67 

12-0^-67 

12-13-67 

12-20-67 

12-26-67 

1-02-68 

1-17-68 

1-2^-68 

2-07-68 

2-28-68 

3-04-68 

4-09-68 

5-01-68 

10-17-67 
11-21-67 
12-26-67 
1-23-68 
2-20-68 
3-15-68 
4-23-68 
5-21-68 

10-20-67 

11-16-67 

12-28-67 

1-18-68 


14.2 
11.9 
11.5 
11.4 
11. 8 
12.4 
12.4 
12.5 
12.6 

14.5 
14.5 
14.0 
14.0 
14.0 
13.8 
13.9 
13.8 
13.9 
13.8 
13.8 
13.9 

45.0 
43.2 

26.7 
26.2 

24.7 

23. • 

23.3 

(71 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7» 
(7) 
(7t 
(7) 
(T» 

14.0 
11.0 

170.0 

195.3 

194.5 

179.8(3) 

122.3 

126.1 

140.4 

149.3 

157.6 

145.8 

151.7 

159.7 

166.6 

172.4 

181.6 

184.2 

184.1 

187.9 

185.1 

187.7 

116*7 
DRV 
6.7 
9.9 

73.8 

92.0 

92.2 

98.0 

56.9 

86.0 

96.8 
114.6 
116.3 

98.3 

65.5 

44*3 
49.5 
46.6 
46.2 
47.3 
51.4 
54.4 
55.5 

214*3 
219.3 
205.2 

210.1 


U-05.B0 


774.3 
776.6 
777.0 
777.1 
776.7 
776.1 
776.1 
776.0 
775.9 

852.5 
852.5 
853.8 
•53;* 
•S3.0 
653.2 
853.1 
853.2 
853.1 
853.2 
853.2 
853.1 

•53.0 
•54.8 

843.3 
•43.8 

817.3 

•09.2 
809.7 


725*7 
720*S 
723.4 
723*8 
722*7 
7U** 
715** 
714*5 

69 1.^ 
6*6.  8 

700.9 
696.0 


U-OS.Bl 
1200 


1200 


UOl 

UOl 

UOl 
UOl 

1200 


1181 
UOl 
UOl 


857.8 
860.8 

771*0 
7^^.7 
7^5*5 
760.2 
817.7 
813.9 
799.6 
790*7 
782.4 
79^.2 
78^.3 
7^8*3 
773*4 
T6T** 
7M»6 
7S5*« 
TSS»« 
7S2.1 
TMt* 
7S2.J 


•23*3        UOl 

933.3 
930.1 
866.2 
8^8*0 
8^7.8 
•♦2.0 
883.1 
85^.  8 
8^3.2 
825. ♦ 
•23.7 
•♦1.7 
•  7^*5 


1288 


1200 


See  poge  II3  for  key  to  terms  S  obbreviotion* 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WAItH 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   ¥(ELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   «IMTER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M   FEET 

SURRkCE 
IN  FEET 

IN   ^tk.J 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A   SAN  6A8RIEL   RIVER 

HYDRO  UNIT                      U-05.00 

SAN  FERNANDO  HYDRO 

bUeUNiT 

U-05.B0 

SAN  FERNANDO   HYDRO 

SUbUNlT 

U-8S.BS 

SAN   FERNANDO   HYDRO    SUBAREA 

U-OS.Bl                                               SAN   FERNANDO   HYOhO    SUBAREA 

U-05.B1 

•2N/14N-19Mt2S 

906.1 

2-16-68 

212.4 

693.7 

1200 

(CONT.) 

3-15-68 

217.7 

688.4 

02N/15M-19K01S           890.5 

10-25-67 

335.2 

555.3 

1200 

5-22-68 

220.1 

686.0 

11-16-67 
12-28-67 

326.1 
328.2 

564.4 
562.3 

•2N/14MO19001S 

782.4 

2-05-68 

86.4(5) 

696.0 

1101 

1-18-68 

323.5 

567.0 

2-12-68 

86.4(5) 

696.0 

2-16-68 

324.0 

566.5 

2-19-68 

90.4(5) 

692.0 

3-15-68 

326.9 

563.6 

3-11-68 

88.4(5) 

694.0 

4-22-68 

329.5 

561.0 

3-18-68 

88.4(5) 

694.0 

5-24-68 

332.1 

558.4 

3-18-68 

88.4(5) 

694.0 

3-25-68 

88.4(5) 

694.0 

82N/15H-21001S          878.6 

10-01-67 

171 

1101 

4-01-68 

88.4(5) 

694.0 

2-05-68 
7-03-68 

17) 

(•) 

1200 

02N/I4H-22P01S 

1062.6 

10-20-67 

63.2 

999.4 

1200 

11-09-67 

65.3 

997.3 

02N/15U-22A01S           908.5 

10-03-67 

347.9(3) 

560.6 

UOl 

12-14-67 

68.2 

994.4 

11-07-67 

344.9(3) 

563.6 

1-15-68 

70.0 

992.6 

12-04-67 

347.9(3) 

560.6 

2-16-68 

71.1 

991.5 

1-02-68 

349.9(3) 

558.6 

3-21-68 

71.7 

990.9 

2-05-68 

348.9(3) 

559.6 

4-18-68 

71.8 

990.8 

3-04-68 

349.9(3) 

558.6 

5-17-68 

71.4 

991.2 

4-08-68 
5-06-68 

345.9(3) 
347.9(3) 

562.6 
560.6 

•2N/14«-30A01S 

898.8 

18-01-67 

210.5 

679.5 

1181 

11-05-67 

210.4 

679.6 

e2N/15M-24H01S          917.7 

10-20-67 

201.1 

716.6 

1200 

11-26-67 

210.3 

679.7 

11-16-67 

206.9 

710.8 

12-17-67 

211.3 

678.7 

11-28-67 

219.9 

697.8 

UOl 

1-07-68 

210.5 

679.5 

12-26-67 

188.7 

729.0 

2-04-68 

209.9 

680.1 

12-28-67 

186.1 

731.6 

1200 

3-03-68 

210.1 

679.9 

1-11-68 

208.1 

709.6 

UOl 

4-07-68 

211.8 

678.2 

1-17-68 

205.5 

712.2 

5-05-68 

213.7 

676.3 

1-18-68 
2-16-68 

194.6 
198.3 

723.1 
719.4 

1200 

•2N/14M-30A03S 

881.5 

10-01-67 

225.3 

656.2 

1101 

3-04-68 

211.1 

706.6 

UOl 

11-05-67 

215.2 

666.3 

3-15-68 

203.8 

713.9 

1200 

11-26-67 

216.8 

664.7 

4-22-68 

207.6 

710.1 

12-17-67 

214.9 

666.6 

2-04-68 

218.0 

663.5 

02N/15H-24J01S          901.0 

11-07-67 

326.2 

574.8 

UOl 

3-03-68 

214.4 

667.1 

12-04-67 

322.2 

578.8 

4-07-68 

220.9 

660.6 

1-11-68 

317.2 

583.8 

5-05-68 

225.3 

656.2 

1-17-68 
4-08-68 

319.0 
330.2 

582.0 
570.8 

02N/15M-09602S 

1001.0 

10-02-67 

307.5(3) 

693.5 

1181 

11-06-67 

309.1 

691.9 

e2N/15M-25601S          858.7 

10-20-67 

303.8 

554.9 

1200 

12-04-67 

309.1 

691.9 

11-16-67 

305.7 

553.0 

1-03-68 

308.9 

692.1 

12-28-67 

314.4 

544.3 

2-05-68 

307.7(3) 

693.3 

1-19-68 

306.7 

552.0 

3-04-68 

307.5(3) 

693.5 

2-16-68 

306.5 

552.2 

4-08-68 

309.9 

691.1 

3-19-68 

306.1 

552.6 

5-06-68 

310.0 

691.0 

4-22-68 

308.2 

550.5 

6-03-68 

310.0 

691.0 

5-24-68 

310.1 

548.6 

7-09-68 

310.4 

690.6 

8-06-68 

310.5(3) 

690.5 

e2N/15M-25(.01S          831.9 

10-20-67 

287.4 

544.5 

1200 

9-03-68 

312.5 

688.5 

11-16-67 
12-28-67 

288.7 
289.5 

543.2 
542.4 

02N/15M-1SL02S 

937.1 

10-03-67 

138.7 

798.4 

1181 

1-19-68 

289.3 

542.6 

11-06-67 

214.5 

722.6 

2-16-68 

289.1 

542.8 

11-27-67 

279.5 

657.6 

3-15-68 

288.9 

543.8 

12-04-67 

287.8 

649.3 

4-23-68 

289.9 

542*8 

1-02-68 

309.5 

627.6 

5-24-68 

291.5 

540.4 

4-08-68 

345.8 

591.3 

f2N/15M-25f01S          817.8 

10-24-67 

278.9 

538.1 

1200 

e2N/15M-16J01S 

920.5 

10-03-67 

180.8 

739.7 

1101 

11-21-67 

279.7 

537.3 

11-06-67 

190.6 

729.9 

12-19-67 

279.9 

537.1 

11-27-67 

206.0 

714.5 

1-16-68 

279.6 

537.4 

12-04-67 

186.0 

734.5 

2-20-68 

279.8 

S3B.8 

2-05-68 

184.6 

735.9 

3-19-68 

279.4 

537.6 

3-04-68 

204.7 

715.8 

4-02-68 

279.2 

537.8 

3-04-68 

204.7 

715.8 

5-02-68 

280.1 

536.9 

4-08-68 

216.5 

704.0 

5-06-68 

201.9 

718.6 

02N/15H-26H01S           831.9 

11-07-67 

280.3 

551.6 

UOl 

6-03-68 

213.3 

707.2 

12-04-67 

(9» 

7-09-68 

221.7 

698.8 

4-08-68 

280.3 

551.* 

8-06-68 

222.8 

697.7 

9-03-68 

(7) 

02N/15M-26P02S           794.5 

10-03-67 
10-03-67 

250.0 
250.0 

544.5 
544.5 

UOl 

02N/15«-16J02^ 

913.4 

11-27-67 

57.5 

855.9 

1101 

11-07-67 

249.7 

544.8 

12-04-67 

58.9 

854.5 

^2-04-67 
1-02-68 

247.7(3) 
250.2 

546.8 
544.3 

f2N/15H.-t6Je3S 

914.S 

11-27-67 

19.2 

895.3 

UOl 

2-05-68 

249.8 

544.7 

12-84-67 

31.5 

883.0 

3-04-68 
4-08-68 

249.7 
246.4(3) 

544.8 

548.1 

e2N/15M-16R«lS 

902.0 

10-03-67 
11-06-67 

177.5 
233.0 

724.5 
669.0 

1181 

5-01-68 

245.7(3) 

548.8 

11-27-67 

209.3 

692.7 

02N/15W-27J81S          820.2 

10-23-67 

268.2 

552.0 

1200 

12-04-67 

172.9 

729.1 

11-16-67 

265.6 

554.6 

1-02-68 

158.5 

743.5 

12-15-67 

267,4 

552.8 

2-05-68 

179.2 

722.8 

1-18-68 

267.9 

552.3 

3-04-6B 

237.0 

665.0 

2-15-68 

267.5 

552.7 

4-08-68 

165.5 

736.5 

3-14-68 

267.6 

552.6 

5-06-68 

170.8 

731.2 

4-25-68 

268.5 

551.7 

6-03-68 

228.6 

673.4 

5-24-68 

270.3 

549.9 

7-09-68 

241.4(3) 

660.6 

8-06-68 

246.0 

656.0 

02N/15W-28C01S          •37.2 

10-03-67 

244.7 

592.5 

UOl 

9-03-68 

249.9 

652.1 

11-06-67 
12-04-67 

245.3 

245.* 

591.9 
591.6 

02N/15M-16R02S 

902.8 

11-27-67 
12-04-67 

DRY 
DRY 

4412 

1-02-68 
2-05-68 

245.4 
245.9 

591.8 
591.3 

1-02-68 

DRY 

3-84-M 

245*9 

591.3 

See  poge  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUM) 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMSeR 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
m  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L    A    SAN    6ABHIEL    RIVER    HYDRO   UNIT                        U-05.00 

SAN   FERN«NI 

}0   HYDRO 

SUBUNIT 

U-OS.BO 

SAN  FERNANDO   HYDRO 

SUBUNIT 

U-85.B0 

SAN   FERNANDO    HYDRO    SUBAREA 

u-es.Bi 

SAN   FERNANDO   HYDRO    SUBAREA 

U-Ot.Bl 

02N/15M-28C01S 

837.2 

4-08-68 

245.7 

591.5 

1101 

(CONT.) 

5-01-68 

245.6 

591.6 

02N/16M-27F04S 

792.0 

10-10-67 

13.7 

778.3 

lioi 

6-03-68 

245.6 

591.6 

11-13-67 

13.9 

778.1 

7-09-68 

249.3 

587.9 

12-05-67 

12.7 

779.3 

8-06-68 

245.7 

591.5 

1-10-68 

12.2 

779.8 

9-03-68 

245.8 

591.4 

2-14-68 
3-05-68 

10.9 
10.9 

781.1 
781.1 

02N/15M-28PeiS 

805.0 

10-03-67 

219.5 

585.5 

1101 

4-15-68 

12.5 

779.5 

11-07-67 

219.8 

585.2 

5-13-68 

13.0 

779.0 

12-04-67 

219.7 

585.3 

2-05-68 

219.6 

585.4 

e2N/16H-27H01S 

804.1 

11-15-67 

(7> 

1101 

3-04-68 

220.3 

584.7 

3-14-68 

18.1 

786.0 

4-08-68 

220.4 

584.6 

4-16-68 

19.3 

784.8 

5-01-6<J 

220.2(3) 

584.8 

7-09-68 

220.9 

584.1 

02N/16M-27K01S 

790.9 

11-15-67 

14,7 

776.2 

1101 

8-06-68 

221.1 

583.9 

4-16-68 

14.0 

776.9 

9-03-68 

221.2 

583.8 

e2N/16H-27LelS 

783.3 

10-19-67 

7.5 

775,8 

1208 

02N/16M-07001S 

1017.0 

11-14-67 

45.9 

971.1 

1101 

11-15-67 

7.4 

775,9 

4-25-68 

46.6 

970.4 

12-14-67 
1-18-68 

7,2 
6,8 

776,1 
776.5 

02N/16W-20R01S 

867.1 

10-10-67 

66.2 

800.9 

1101 

2-15-68 

6.7 

776.6 

11-13-67 

66.2 

800.9 

3-20-68 

6.5 

776.8 

12-05-67 

66.1 

801.0 

4-17-68 

6.5 

776.8 

1-10-68 

66.1 

801.0 

5-15-68 

6.6 

776.7 

2-14-68 

66.0 

801.1 

6-19-68 

6,8 

776.5 

3-05-68 

66.1 

801.0 

7-18-68 

6,9 

776.4 

4-15-68 

66.4 

800.7 

8-15-68 

7,8 

776.3 

5-13-68 

66.4 

800.7 

9-26-68 

7.4 

775.9 

6-11-68 

66.8 

800.3 

7-02-68 

66.9 

800.2 

02N/16H-27P03S 

773.3 

10-10-67 

U.2 

762.1 

1181 

8-13-68 

67.1 

800.0 

U-13-67 

11.2 

762.1 

9-03-68 

66.9 

800.2 

12-05-67 
1-10-68 

10.5 
10.4 

762.8 
762.9 

02N/16M-21L01S 

870.0 

11-15-67 

69.0 

801.0 

1200 

2-14-68 

10.4 

762.9 

4-18-68 

69.9 

800.1 

3-05-68 
4-15-68 

10,0 
10,4 

763.3 
762.9 

02N/16M-21P02S 

773.7 

10-20-67 

11-17-67 

12-13-67 

1-17-68 

2-14-68 

3-14-68 

(1) 
(1) 
FLOK 
FLOW 
FLOM 
FLOW 

1200 

5-13-68 
6-11-68 
7-02-68 
8-13-68 
9-03-68 

10,6 
10,8 
11,0 
11,2 
11.4 

762.7 
762.5 
762.3 
762.1 
761.9 

4-25-68 

(1) 

02N/16M-27P04S 

769.9 

10-10-67 

10.7«2» 

7S9.2 

1101 

5-17-68 

(1) 

11-13-67 

10.8«2» 

759.1 

6-20-68 

(1) 

12-05-67 

3.7 

766.2 

7-19-68 

(1) 

1-10-68 

9.5 

760.4 

8-15-68 

(1) 

2-14-68 

9.6 

760.3 

9-26-68 

(1> 

3-05-68 
4-15-68 

10.1 
10.0 

759.8 
759.9 

02N/16M-22K01S 

851.4 

10-19-67 
11-15-67 

48.9 
49.0 

802.5 
802.4 

1200 

5-13-68 

10.1 

759.8 

12-13-67 

49.0 

802.4 

02N/16W-27P05S 

771.5 

10-10-67 

11.2 

760.3 

1101 

1-17-68 

48.7 

802.7 

11-13-67 

11,3 

760.2 

2-15-68 

48.7 

802.7 

12-05-67 

10,6 

760.9 

3-20-68 

48.7 

802.7 

1-10-68 

10*S 

761.0 

4-18-68 

48.8 

802.6 

2-14-68 

10,4 

761.1 

5-16-68 

49.2 

802.2 

3-05-68 

10,4 

761.1 

- 

7-19-68 

49.3 

802.1 

4-15-68 

10.5 

761.0 

8-15-68 
9-25-68 

49.3 
49.5 

802.1 
801.9 

5-13-68 

10.5 

761.0 

02N/16H-28B02S 

830.9 

11-15-67 

32.6 

798.3 

1200 

02N/16<-25P01S 

781.0 

10-17-67 
11-16-67 

68.1 
68.3 

712.9 
712.7 

1200 

4-18-68 

32.8 

798,1 

12-13-67 

68.1 

712.9 

02N/16M-28J02S 

796.0 

10-19-67 

13.5 

782,5 

1200 

1-17-68 

68.4 

712.6 

12-14-67 

13.8 

783.0 

2-14-68 

68.5 

712.5 

1-18-68 

12.5 

783.5 

3-14-68 

68.6 

712.4 

2-15-68 

12.4 

783.6 

4-24-68 

68.6 

712.4 

3-20-68 

12.0 

784.0 

5-15-68 

68.7 

712.3 

4-17-68 

11.9 

784.1 

8-15-68 

68.9 

712.1 

5-17-68 

12,1 

783.9 

9-27-68 

69.1 

711.9 

6-19-68 
7-18-68 

12,2 
12.4 

783.8 
783.6 

02N/16M-27F01S 

793.4 

10-10-67 

14. • 

779.4 

1101 

8-15-68 

13,4 

782.6 

11-13-67 

14.3 

779.1 

9-26-68 

13,5 

782.5 

12-05-67 

13.1 

780.3 

1-10-68 

12.5 

780.9 

e2N/16W-29M01S 

•46.0 

10-19-67 

47,5 

798.5 

1200 

2-14-68 

12.3 

781.1 

11-15-67 

48.3 

797.7 

3-05-68 

12.2 

781.2 

12-13-67 

48.0 

798.0 

4-15-68 

13.1 

780.3 

1-17-68 

48.1 

797.9 

5-13-68 

13.2 

780.2 

2-15-68 

48.0 

798.0 

6-11-68 

13.1 

780.3 

3-20-68 

47.8 

798.2 

7-02-68 

13.2 

780.2 

4-18-68 

48.1 

797.9 

8-13-68 

13.2 

780.2 

5-16-68 

48.2 

797.8 

9-03-68 

13.3 

780.1 

7-19-68 
8-15-68 

44.9 
45.4 

801.1 
•00.6 

02N/16K-27F02S 

801.0 

10-20-67 
11-17-67 

(1) 
(1) 

1200 

9-26-68 

46.6 

799,4 

12-13-67 

16.9 

784.1 

e2N/16H-30He2S 

859.0 

10-19-67 

56.6 

802.4 

1200 

1-17-68 

16.2 

784.8 

11-15-67 

56.7 

802.3 

2-14-68 

15.9 

785.1 

12-13-67 

56.6 

802.4 

3-14-68 

15.5 

785.5 

1-17-68 

56.6 

802.4 

4-25-68 

(1> 

2-15-68 

56.5 

802.5 

5-17-68 

(1> 

3-20-68 

56.4 

802.6 

6-20-68 

17.5 

783.5 

4-18-68 

56.6 

802.4 

7-19-68 

17.5 

783.5 

5-16-68 

56.8 

•02.2 

8-15-68 

17.5 

783.5 

6-20-68 

56.9 

•02.1 

9-26-68 

17.8 

783.2 

7-19-68 

56.5 

802. S 

See  page  II3  for  key  to  terms  8k  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Con!) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WCLL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 

TO  MMTER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


AGENCY 

SUPPLY- 

INC 

DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
m  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   GAaRlEL   RIVER   HYDRO   UNIT 


SAN   FERNANDO  HYDRO   bUBUNIT 

SAN   FERNANDO    HYDRO    SUBAREA 


02N/I6«-30H02S 
(CONT.) 


859.0 


02N/I6M-32F01S    805.0 


e2N/16M-32H01S    799. S 


02N/I6M-32N01S 


799.0 


e2N/16H-32P0lS 


793.8 


02N/16M-33606S 


776.9 


02N/16M-33607S 


785.0 


02N/16M.-33H01S 


772.5 


e2N/16«-33a«IS 


770.8 


8-15-68 
9-26-68 

10-19-67 
II-I5-67 
12-15-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
«- 17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-26-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
♦-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-26-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-19-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-6a 
4-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-27-68 

10-19-67 

11-15-67 

12-19-67 

1-18-68 

2-15-68 
3-20-68 
♦-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-27-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
♦-17-68 
5-15-68 
6-19-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
♦-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-26-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
♦-17-68 
5-18-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-26-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
♦-17-68 


56.6 
56.9 

DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRV 
18.8 
18.8 
DRY 
DRV 
DRY 
DRY 

18.0 
18.1 
17.6 
17.1 
16.9 
16.6 
15.7 
15.8 
16. ♦ 
16.8 
17.8 
18.3 

13.7 
13.6 
12.6 
12.5 
12. ♦ 
12.0 
11.9 
12.0 
12.5 
13.0 
13. ♦ 
13.9 

13.8 
U.O 
12.9 
12.6 
12.6 
12.2 
12.2 
12. ♦ 
12.8 
13. ♦ 
13.8 
16. ♦ 

DRY 
DRY 
DRY 
7.^ 
DRY 
DRY 
DRV 
DRV 
DRV 

U.7 
1^.7 
U.3 
13.6 
13.5 
13.0 
12.9 
12.7 
12.9 
13.2 
16.5 
15.2 

DRY 
DRY 
8.9 
8.6 
8.5 
8.0 
8.2 
8.7 
9.2 
DRY 
DRV 
DRY 

10. ♦ 
10.5 
9.8 
9.5 
9.1 
8.6 
8.3 


U-05.BO 


U-05.B1 


U-05.00 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SU8UNIT 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBARtA 


802. ♦    1200 
802.1 

1280 


787.0 
787.0 


781.5 
781.4 
782.1 
782.4 
782.6 
782.9 
783.8 
783.7 
783.1 
782.7 
781.7 
781.2 

785.3 
785.4 
78*.4 
786.5 
786.6 
787.0 
787.1 
787.0 
786.5 
786.0 
785.6 
785.1 

780.0 
779.8 
780.9 
781.2 
781.2 
781.6 
781.6 
781.4 
781.0 
788. ♦ 
780.0 
779, ♦ 


769.5 


770.3 
770.3 
770.7 
771. ♦ 
771.5 
772.0 
772.1 
772.3 
772.1 
771.8 
770.5 
769.8 


763.6 
763.9 
76^.0 
76^.5 
76^.3 
763.8 
763.3 


759.6 
759.5 
760.2 
760.5 
760.9 
761.4 
761.7 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


1200 


02N/16«-33e01S     770.0 
(CONT.) 


02N/16M-340eIS     772.2 


82N/16M-34EelS    1237.0 


02N/16M-34601S     758.0 


02N/16M-34602S     764.0 


02N/16«-36K02S 


750.0 


02N/16W-3^N01S  755.0 


02N/17II-13A01S 

02N/17H-13081S 
S2N/17H-13H02S 

02N/17»i-13K0lS 


970.5 

1000.0 
960.7 

95^.9 


«2N/17«-13L02S 
02N/17V-UJ01S 
e2N/17M-3^P01S 
f2N/17M-35J01S 


9^0.0 

1066.0 

959.2 

825.6 


See  poge  ll3  for  key  to  terms  &  obbreviotions 


5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-26-68 


10-19-67 
11-15-67 
12-15-67 

U-15-6T 

♦-11-68 

10-20-67 
11-15-67 
12-13-67 
1-17-68 
2-l^-68 
3-1^-68 
♦-25-68 
5-16-68 
6-20-68 
7-23-68 
8-15-68 
9-26-68 

10-20-67 
12-13-67 
1-17-68 
2-1^-68 
3-1^-68 
♦-25-68 
5-16-68 
6-20<^8 
7-23-68 
8-15-68 
9-26-68 

10-19-67 
11-15-67 
12-U-67 
1-18-68 
2-15-68 
3-20-68 
♦-17-68 
5-15-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-15-68 
9-26-68 

11-13-67 
♦-15-68 

11-14-67 

11-13-67 
♦-15-68 

10-10-67 
11-13-67 
12-05-67 
1-10-68 
2-U-68 
3-05-68 
♦-15-68 
5-13-68 
6-11-68 
7-02-68 
8-13-68 
9-03-68 

ll-M-67 
♦•16-68 

11-14-67 
4-16-68 

11-15-67 
4-15-68 

10-10-67 

11-13-67 

12-05-67 

1-10-68 


8.5 

8.9 

9.4 

10.1 

11.0 


DRT 

DRV 
(6) 

17) 
17) 

(1> 

(1) 

FLOM 
FLO* 
FLON 

Ftoa 

tl> 
(1> 
(1) 
(1> 
(1) 
(1) 

II) 

5.1 
3.8 

FLOM 
FLOM 
(U 
ID 
(1) 
(1> 
(l> 
(1) 

11.0 
11.1 
11.0 
10.8 
10.8 
10.7 
10.6 
10.5 
10.6 
10.8 
II. 0 
11.3 

7.9 
5.4 

(1> 

9.4 
7.2 

8.6 

8.6 
6.0 
5.5 
5.6 
5.7 
5.4 
6.2 
7.0 
7.2 
9.9 
11.4 

6.5 

4.6 

S3.1 
39.6 

29.7 
27.6 

16.1 
16.0 
15.6 
15.4 


U-05.80 


T61.5 
761.1 
768*6 
75*.« 
759.8 


10-19-67 

764.4 

11-15-67 

764.4 

12-15-67 

764.6 

1-17-68 

7M.S 

2-15-68 

7*6. • 

3-20-68 

764.9 

4-17-68 

764. B 

5-15-68 

7*4.t 

6-19-68 

7*4.2 

7-18-68 

7*4.2 

8-15-68 

7*4.3 

9-26-68 

7*3.* 

U-05.B1 
1200 


1200 


I 


1200 
1181 
1200 

1200 


744.9 
747.0 


1200 


744.0 
743.9 
744.0 
744.2 
744.2 
744.3 
744.4 
744.5 
744.4 
744.2 
744.0 
743.7 

962.6 
965.1 


951.3 
953.5 

946.3 
946.3 
9^8.9 
949. ♦ 
9^9.3 
9^9.2 
9^9.5 
9^8.7 
9^7.9 
9^7.7 
9^5.0 
9^3.5 

933.5 
935. ♦ 

1812.9 
1026.6 

929.5 
931.6 

809.5 
809.6 
810.0 
810.2 


1200 


1101 


11*1 
1101 


1101 


1101 

11*1 

1101 
1101 
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TABLE    C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A   SAN   6ABRIEL   RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-OS.OO 

SAN   FERNANO 

0    HYDRO 

:>u«UNiT 

U 

-05.80 

SAN  FERNANDO   HYDRO 

&UBUNIT 

U 

-O&.BS 

SAN   FERNANDO    HYDRO    SUBAREA 

U-05.B1                                               SYLMAR   HYDRO    SUBAREA 

U-8S.B2 

02N/17M-35J01S 

825.6 

2-U-68 

15.1 

810.5 

1101 

03N/15H-20R01S 

1428.1 

5-06-68 

111 

1181 

(CONT.) 

3-05-68 
4-15-68 
5-13-68 
8-13-68 
9-03-68 

15.4 
15.3 
15.4 
16.5 
16.6 

810.2 
810.3 
810.2 
809.1 
809.0 

(CONT.) 
03N/15M-20R02S 

1421.8 

6-03-68 

7-09-68 
8-06-68 

9-03-68 

11-06-67 

(11 
(11 
(11 
<1> 

(11 

1181 

•3N/15M-29C01S 

1381.8 

11-06-67 
4-08-68 

(7> 
90.7 

1298.3 

1101 

12-04-67 
4-08-68 

93.0 

87.4 

1328.8 
1334.4 

03N/15«-34K02S 

II69.9 

10-02-67 
10-18-67 
11-06-67 

82.1 
82.2 
81.6 

1067.8 
1067.7 
1068.3 

1101 
1200 
1101 

e3N/15W-2ieoiS 

1417.0 

11-06-67 
4-08-68 

159.9 
DRY 

1257.1 

1101 

11-09-67 

82.0 

1067.9 

1200 

e3N/'lSM-256elS 

1S81.8 

U-29-67 

(2) 

1288 

11-29-67 

81.4 

1068.5 

4-2S-88 

(21 

12-04-67 

81.4 

1068.5 

1101 

12-15-67 

81.5 

1068.4 

1200 

03N/15M-26601S 

1422.5 

11-06-67 

246.0 

1176.5 

1181 

1-18-68 

81.0 

1068.9 

4-08-68 

(2) 

2-05-68 

80.8 

1069.1 

1101 

2-15-68 

81.1 

1068.8 

1200 

03N/15W-33E01S 

1186.6 

10-18-67 

101.3 

1085.3 

1200 

3-04-68 

80.3 

1069.6 

1101 

11-15-67 

101.6 

1085.0 

3-14-68 

80.7 

1069.2 

1200 

12-15-67 

101.3 

1085.3 

4-08-68 

79.7 

1070.2 

1101 

1-18-68 

101.7 

1084.9 

4-25-68 

80.2 

1069.7 

1200 

2-15-68 

102.2 

1884.4 

4-25-68 

79.3 

1070.6 

3-14-68 

101.7 

1884.9 

5-06-68 

80.5 

1069.4 

1101 

4-25-68 
5-17-68 

101.3 
102.0 

1085.3 
1084.6 

03N/15H-34P01S 

1130.3 

11-07-67 
4-09-68 

74.5 
71.0 

1055.8 
1059.3 

1101 

03N/15M-34A01S 

1244.0 

6-14-68 
11-07-67 

102.8 
177.5 

1083.8 
1066.5 

U8I 

03N/15X-34P07S 

1125.0 

11-07-67 
4-09-68 

71.7 
66.8 

1053.3 
1058.2 

1101 

83N/15H-34B01S 

1222.5 

4-09-68 
11-07-67 

184.4 
157.8 

1059.6 
1064.7 

net 

03N/1S«-3«P10S 

1133.0 

10-02-67 
10-02-67 

84.0 
84.0 

1049.0 
1049.0 

1101 

4-08-66 

157.9 

1064.6 

1-03-68 

71.8 

1061.2 

03N/15M-34C01S 

1237.0 

11-07-67 

171.6 

1065.4 

1101 

2-05-68 

72.1 

1060.9 

4-09-68 

174.4 

1062.6 

3-04-68 

71.1 

1061.9 

4-08-68 

70.0 

1063.0 

03N/15U-34H01S 

1220.0 

11-07-67 

106.4 

1113.6 

1101 

5-06-68 

71.6 

1061.4 

4-09-68 

99.2 

1120.8 

6-03-68 

74.3 

1058.7 

7-09-68 

76.7 

1056.3 

03N/15W-34P06S 

1130.3 

11-07-67 

75.1 

1055.2 

1101 

8-06-68 

78.7 

1054.3 

4-09-68 

71.1 

1059.2 

9-03-68 

80.0 

1053.0 

03N/15B-36C01S 

1280.5 

11-29-67 

37.1 

1243.4 

1200 

03N/15*-35J02S 

L204.0 

1-17-68 
2-26-68 
5-01-68 

18.7 
21.3 
31.2 

1185.3 
1182.7 
1172.8 

1101 

1-03-68 
1-17-68 
2-26-68 
4-25-68 

38.0 

38.3 
39.5 

39.7 

1242.5 
1242.2 

1241.0 
1240.8 

1101 
1200 

03N/15K-35M01S 

1209.4 

1-17-68 
2-26-68 
5-01-68 
5-15-68 

33.2 

(7) 

35.8 

32.5 

1176.2 

U73.8 
1176.9 

1101 

5-01-68 
5-15-68 
6-12-68 
6-19-68 
6-26-68 

39.9 

40.1 
40.5 
40.5 
40.6 

1240.6 
1240.4 
1240.0 
1240.0 
1239.9 

1101 

03N/15K-36E0lb 

1229.6 

10-02-67 
11-06-67 

16.4 
20.3 

1213.2 
1209.3 

1101 

12-04-67 

20.5 

1209.1 

TUJUN6A    HYDRO    SUBAREA 

U-05.B3 

1-03-68 

20.5 

1209.1 

1-17-68 

19.7 

1209.9 

2-05-68 

20.1 

1209.5 

02N/13*-18N01S 

1796.2 

10-20-67 

I8> 

»•• 

2-26-68 

20.2 

1209.4 

11-14-67 

(8) 

3-04-68 

20.4 

1209.2 

12-15-67 

(8) 

4-09-68 

20.7 

1208.9 

1-15-68 

(8) 

4-24-68 

21.7 

1207.9 

2-15-68 

(8> 

5-01-68 

20.4 

1209.2 

3-14-68 

(8> 

5-08-68 

19.6 

1210.0 

4-18-68 

(8) 

5-15-68 

20.0 

1209.6 

5-17-68 

(8) 

6-03-68 

21.2 

1208.4 

6-12-68 

21.7 

1207.9 

02N/14H-05L01S 

1141.0 

11-07-67 

5.8 

1135.2 

1101 

6-19-68 

20.0 

1209.6 

4-09-68 

6.8 

1135.0 

6-26-68 

18.8 

1210.8 

7-09-68 

19.8 

1209.8 

02N/14W-06J01S 

1204.2 

12-01-67 

171.7 

1032.5 

1200 

8-06-68 

22.6 

1207.0 

4-25-68 

174.1 

1030.1 

9-03-68 

24.6 

1205.0 

02N/14W-08602S 

1063.9 

10-20-67 
11-09-67 

12.1 
13.3 

1051.8 
1050.6 

1288 

SYLMAR   HYURO    SUBAREA 

U-05.B2 

12-14-67 

12.9 

1051.0 

1-15-68 

13.6 

1050.3 

2-15-68 

14.1 

1049.8 

02N/15H-04B09S 

1145.8 

10-18-67 
11-09-67 
12-15-67 

(1» 
(1) 
(11 

1200 

3-14-68 
4-19-68 

13.9 
14.1 

1050.0 
1049.8 

2-15-68 

ID 

02N/14II-09E01S 

1098.5 

12-01-67 

39.3 

1059.2 

1200 

3-14-68 

<1> 

4-19-68 

40.4 

1058.1 

4-25-68 

(11 

5-17-68 

(1» 

02N/14M-09H01S 

1164.1 

10-20-67 

51.0 

1113.1 

1280 

6-14-68 

(1) 

11-09-67 

52.3 

1111.8 

7-18-68 

(11 

12-14-67 

50.4 

1113.7 

8-16-68 

(1> 

1-15-68 

50.9 

1113.2 

9-24-68 

(11 

2-15-68 

3-14-68 

51.3 
50.9 

1112.8 
1113.2 

03N/lb«-20N0lS 

1*28.1 

10-02-67 
11-06-67 

(1> 
(1) 

1101 

4-19-68 

51.0 

1113.1 

12-04-67 

117.8 

1310.3 

02N/14tl-09N02S 

1088.6 

10-03-67 

17.3 

1071.3 

1101 

1-03-68 

111.7 

1316.4 

10-03-67 

17.3 

1071.3 

2-05-68 

104.8 

1323.3 

11-07-67 

19.0 

1069.6 

3-04-68 

106.2 

1321.9 

12-04-67 

16.3 

1072.3 

4-08-68 

101.5 

1326.6 

1-02-68 

16.8 

1071.8 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

DATE 

TO    WATER 

NUMBER 

ELEVATION 

SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 

ING 

M   FEET 

IN  FEET 

DATA 

L 

A    SAN   GABRIEL    HIVER 

HYDRO    U» 

SAN  FCRNANOO   HYDRO    SUSUNIT 

U-05.B0 

TUJUN6A    HYDRO 

SUBAKEA 

U-05.B3 

02N/14II- 

09Ne2S 

lOBa.6 

2- 

05- 

68 

17.0 

1071.6 

1101 

(CONT.) 

3- 

04- 

68 

17.2 

1071.4 

4- 

08- 

68 

17.1 

1071.5 

5- 

01- 

68 

15.5 

1073.1 

02N/14*- 

lOFOlS 

1193.3 

12- 

01- 

67 

51.5 

1141.8 

1200 

4- 

25- 

68 

50.5 

1142.8 

02N/14H- 

lONOlS 

1151.7 

12- 

01- 

67 

43.2 

1108.5 

1200 

4- 

19- 

68 

44.9 

1106.8 

02N/14M- 

10R01& 

1222.7 

12- 

01- 

67 

35.6 

1187.1 

1200 

4- 

18- 

68 

36.2 

1186.5 

02N/14H- 

10Re2S 

1215.0 

10- 

20- 

67 

38.1 

1176.9 

1200 

11- 

09- 

67 

39.4 

1175.6 

12- 

14- 

67 

36.9 

1178.1 

1- 

15- 

68 

37.3 

1177.7 

2- 

15- 

68 

36.8 

1178.2 

3- 

14- 

68 

36.8 

1178.2 

4- 

18- 

68 

37.3 

1177.7 

02N/14H- 

UKOIS 

12S«.l 

12- 
4- 

01- 
18- 

67 
68 

(3) 
(3) 

1200 

02N/14K- 

12C02S 

13S6.1 

lO- 

20- 

■67 

10.1 

1346.0 

1200 

11- 

14- 

■67 

10.5 

1345.6 

12- 

15- 

■67 

11.7 

1344.4 

1- 

15- 

■68 

9.3 

1346.8 

2- 

15- 

■68 

9.3 

1346.8 

3- 

14- 

•68 

10.1 

1346.0 

4- 

•18- 

•68 

6.2 

1349.9 

02N/14M- 

13002S 

1455.0 

12- 

01-67 

77.9 

1377.1 

1200 

e2N/14M- 

13004S 

1467.0 

11- 

07- 

•67 

87.2 

1379.8 

1101 

4- 

09-68 

80.5 

1386.5 

02N/14*" 

13E02& 

1439.6 

12- 
4- 

01-67 
■18-68 

63.9 
58.5 

1375.7 
1381.1 

1200 

02N/14H- 

13E03S 

1455.0 

10- 

•20- 

•67 

79.0 

1376.0 

1200 

11- 

14- 

•67 

77.5 

1377.5 

12-15- 

•67 

75.9 

1379.1 

1-15-68 

74.6 

1380.4 

2-15-68 

73.6 

1381.4 

3-14-68 

72.6 

1382.4 

4- 

■18-68 

71.4 

1383.6 

5- 

•17- 

■68 

70.7 

1384.3 

•2N/14M- 

•l3t04S 

1456.2 

12" 

•01-67 

79.0 

1377.2 

1200 

4" 

•18- 

-68 

71.3 

1384.9 

02N/14H' 

•14A01S 

1402.2 

12- 

•01- 

■67 

35.4 

1366.6 

1200 

4- 

•18-68 

30.4 

1371.8 

02N/14H' 

■14B01S 

1335.2 

lo- 

•03- 

■67 

6.5 

1328.7 

1101 

ll- 

■07- 

■67 

5.8 

1329.4 

12- 

•04-67 

5.3 

1329.9 

1-02-68 

5.0 

1330.2 

3-04- 

-68 

4.1 

1331.1 

4- 

•08- 

-68 

3.6 

1331.6 

5-06-68 

2.9 

1332.3 

02N/14H- 

-14Ce4S 

1323.8 

12-01- 
4-19" 

-67 
-68 

9.9 
8.8 

1313.9 
1315.0 

1200 

02N/14H- 

-14601!> 

1372.0 

12-01 
4-19 

-67 
-68 

35.2 

31.3 

1336.8 
1340.7 

1200 

02N/14H 

-14H02S 

1415.7 

10 

-20 

-67 

50.0 

1365.7 

1200 

11 

-14 

-67 

48.6 

1367.1 

12 

-15 

-67 

47.1 

1368.6 

1 

-15 

-68 

39.8 

1375.9 

2 

-15 

-68 

45.8 

1369.9 

3 

-14 

-68 

43.9 

1371.8 

4 

-18 

-68 

42.7 

1373.0 

5 

-17 

-68 

42.0 

1373.7 

02N/14H 

-IBAOIS 

999.0 

11 

4 

-07 
-09 

-67 
-68 

(9> 
(91 

1101 

VER0U60   HYDRO    SUBAKEA 

U-0S.B4 

01N/13H 

-•3aois 

1222.0 

11 

-07 
-09 

-67 
-68 

(9> 

19) 

1101 

01N/13W 

-03002S 

1230.0 

11 

-07 

-67 

75.6 

1154.4 

1101 

-09 

-68 

64.1 

U65.« 

01N/13M 

-03005S 

1160.0 

11 

-20 

-67 

65.5(5) 

1094.5 

1101 

12 

-£3 

-67 

57.5(5) 

1102.5 

-29 

-68 

54.5 

1105.5 

-28 

-68 

51.5(5) 

1108.5 

-02 

-68 

55.5(5) 

1104.5 

STATE    *»ELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


U-OS.OO 

SAN   FERNANDO    HYDRO    SUBUNIT 

VER0U60   HYDRO    SUBAREA 


elN/l3M-03601S        1170.0 
01N/13M-05001S  399.7 


01N/13H-10B01S         1010.0 


01N/13W-10F01S  965.2 


01N/13M-10F02S  964.5 


11-08-67 
4-09-68 

10-25-67 
11-29-67 
12-27-67 
1-23-68 
2-27-68 
3-27-68 
4-24-68 
5-22-68 
6-27-68 
7-25-68 
8-28-68 
9-24-68 

10-11-67 
11-08-67 
12-13-67 
1-03-68 
2-07-68 
3-13-68 
4-10-68 
5-06-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-07-68 
9-04-68 

10-11-67 
11-08-67 
12-13-67 
1-03-68 
2-07-68 
3-13-68 
4-10-68 
5-08-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-07-68 
9-04-68 

10-11-67 
11-08-67 
12-13-67 
1-03-68 
2-07-68 
3-1^-68 
4-10-68 
5-08-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-07-68 
9-04-68 

10-11-67 
11-22-67 
12-20-67 
1-03-68 
2-07-68 
3-13-68 
4-17-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-07-68 
9-04-68 

10-04-67 
11-08-67 
12-13-67 
1-03-68 
2-07-68 
3-13-68 
4-10-68 
5-08-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-07-68 
9-04-68 

10-03-67 
11-08-67 
12-05-67 
1-03-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-09-68 
5-06-68 

11-20-67 
12-23-67 
1-29-68 
2-26-68 
3-28-68 
5-02-66 


02N/13M-29A01S    1750.0    10-04-67 


01N/13M-10F03S     966.1 


01N/13M-10001S 


884.9 


02N/13M-27N01S    1695.0 


02N/13H-28N01S    1413.0 


U-05.B0 


92.9 
83.9 

23<4 

23.6 
23.2 
23.3 
23.5 
23.4 
23.5 
24.2 
23.5 
23.6 
23.8 
23.9 

22.0(5) 

23.0(5) 

22.0(5) 

23.5(5) 

22.4(5) 

21.6(5) 

19,4(5) 

19.4(5) 

19,7 

20.2 

21,0 

21,7 

26,2(5) 
26.2(5) 
26.2(5) 
26.2(5) 
28.5(5) 
26.2(5) 
12.4(5) 
21,6(5) 
21.6(5) 
21.6(5) 
21.6(5) 
21,6(5) 

21.0 
21.0 
20.5 
20,0 
19,4 
18,3 
11,6 
15,5 
16,0 
16,2 
16.7 
17.2 

56,1(1 
36,1(5 
55,1(1 
61,0(1 
65,0(1 
61,0(1 
61,0(1 
61,0(1 
55,0(1 
55.0(1 
54.0(1 
55.0(1 

11,9 
11.9 
11,9 
11,4 
11,6 
11,5 
10,2 

9,6 

9,8 
10,1 
10*1 

9.7 

154,2 

153,7 
153,6 
153,8 
153,9 
154,0 
154,4 
156,8 

45.4(5) 
42.4(5) 
42.4(5) 
43.4(5) 
44.4(5) 
55.4(1) 

121,5 


U-05.B4 


1101 


1200 


1101 


1101 


1101 


1077,1 
1086,1 

376,3 
376,1 
376,5 
376,4 
376,2 
376,3 
376,2 
375,5 
376,2 
376,1 
375.9 
375,8 

988.0 
987.0 
988.0 
986.5 
987.6 
988.4 
990.6 
990.6 
990.3 
989.8 
989.0 
988,3 

939,0 
939,0 
939,0 
939,0 
936,7 
939,0 
952.8 
943.6 
943.6 
943,6 
943,6 
943.6 

943.5 
943.5 
944.0 
944,5 
945,1 
946,2 
952,9 
949,0 
948,5 
948,3 
947.8 
947.3 

910.0 
930.0 
911,0 
905,1 
901.1 
905,1 
905,1 
905,1 
911,1 
911.1 
912,1 
911.1 

873.0 
873.0 
873.0 
873.5 
873.3 
873.4 
874,7 
875.3 
875,1 
874,8 
874,8 
875.2 

1540,8 
1541.3 
1541.2 
1541,2 
1541,1 
1541,0 
1540,6 
1539,0 

1367.6 
1370.6 
1370.6 
1369.6 
1368.6 
1357.6 


1628.5    1101 


1101 


1101 


1101 


1101 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATK3N 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VMTER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


L  A  SAN  6ABMIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


SAN  FERNANDO  HYDRO  bUBUNII 

VERDU60  HYDRO  SUBAhEA 


U-05>B0 


U-0S.B4 


U-OS.OO 

SAN  FERNANDO  HYDRO  SUBUNIT 

EA6LE  ROCK  HYDRO  SUBAREA 


U-0S>8« 


02N/13M-29A01S 

(CONT.) 


02N/I3W-29F01S 


02N/13M-29J01S 


02N/I3W-29R01S 


02N/13M-29R02S 
e2N/13H-33C01S 

02N/13K-33C03S 

02N/13i«-33C05^ 
02N/13H-33C06S 

02N/13W-33601S 

||02N/13M-33R01S 

02N/13W-33H03S 


02N/13M-33H0SS 


02N/13*-33R07S 


01N/13M-34b01S 


1750.0 

11-01-67 

122.1 

1627.9 

1101 

12-06-67 

122.0 

1628.0 

1-03-68 

122.0 

1628.0 

2-07-68 

122.0 

1628.0 

3-13-68 

122.0 

1628.0 

4-10-68 

122.0 

1628.0 

5-08-68 

122.0 

1628.0 

1590.0 

11-20-67 

31.0(51 

1559.0 

1101 

12-23-67 

27.0(5) 

1563.0 

1-29-68 

27.0(5) 

1563.0 

2-28-68 

27.0(5) 

1563.0 

3-28-68 

26.0(5) 

1564.0 

5-02-68 

26.0(5) 

1564.0 

1540.0 

U-07-67 

62.1 

1477.9 

1101 

4-08-68 

62.9 

1477.1 

U3S.0 

10-04-67 

25.0(5) 

1410.0 

1101 

11-20-67 

23.0(5) 

1412.0 

12-23-67 

22.0(5) 

1413.0 

1-29-68 

25.0(5) 

1410.0 

2-28-68 

25.0(5) 

1410.0 

3-28-68 

25.0(5) 

1410.0 

5-02-68 

32.0(1) 

1403.0 

1435.0 

11-08-67 

21.0 

1414.0 

1101 

4-09-68 

27.3 

1407,7 

1374.0 

11-20-67 

43.2(5) 

1330.8 

1101 

12-23-67 

41.2(5) 

1332.8 

1-29-68 

43.2(5) 

1330.8 

2-26-68 

41.2<5t 

1332.8 

3-28-68 

41.2(5) 

1332.8 

5-02-68 

51.2(1) 

1322.8 

1350.0 

11-07-67 

(1) 

1101 

3-28-68 

42.0(5) 

1308.0 

4-09-68 

(1) 

1341.0 

11-07-67 

28.1 

1312.9 

1101 

4-09-68 

29.0 

1312.0 

1350.0 

11-08-67 

(1) 

1101 

3-28-68 

50.0(5) 

1300.0 

4-09-68 

(1> 

1300.0 

11-20-67 

37.B(5) 

1262.2 

1101 

1-29-68 

39.8(5) 

1260.2 

2-28-68 

37.8(5) 

1262.2 

3-28-68 

35.8(5) 

1264.2 

5-02-68 

37.8(1) 

1262.2 

1237.0 

11-20-67 

56.0(5) 

1181.0 

1101 

12-23-67 

55.0(5) 

1182.0 

1-29-68 

54.0(5) 

1183.0 

3-28-68 

56.0(5) 

1181.0 

5-02-68 

56.0(5) 

1181.0 

1226.2 

10-03-67 

31.4 

1194.8 

1101 

11-08-67 

35.0 

1191.2 

12-05-67 

26.9 

1199.3 

1-03-68 

31.8 

1194.4 

3-04-68 

31.8 

1194.4 

4-09-68 

32.0 

1194.2 

5-01-68 

32.2 

1194.0 

1232.6 

10-03-67 
11-08-67 

31.4 

(1) 

1201.2 

1101 

12-05-67 

26.1 

1206.5 

1-03-6H 

(1) 

3-04-68 

(1) 

4-09-68 

(1) 

5-01-68 

(1) 

1232.0 

11-20-67 

38.0(5) 

1194.0 

1101 

11-20-67 

38.0(5) 

1194.0 

12-23-67 

37.0(5) 

1195.0 

1-29-68 

39.0(5) 

1193.0 

2-<;8-68 

34.0(5) 

1198.0 

3-28-68 

33.0(5) 

1199.0 

5-02-68 

53.0(5) 

1179.9 

:a6LE  ROC^  HYDRO  SUBAREA 

U-05.B5 

519.9 

10-25-67 

188.8 

331.1 

1200 

11-29-67 

188.9 

331.0 

12-27-67 

188.2 

331.7 

1-23-68 

188.1 

331.8 

2-27-68 

188.1 

331.8 

3-26-68 

188.0 

331.9 

4-24-68 

188.6 

331.3 

5-22-68 

188.9 

331.0 

6-26-68 

189.5 

330.4 

7-24-68 

189.6 

330.3 

8-28-68 

189.4 

330.5 

01N/13W-34B01S     519.9     9-24-6S 


190.0 


0*05.85 
329.*    1200 


e«  poge  113  for  key  to  terms  d  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 
SUPPLY- 

STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFATF 
M  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN   6ABRiEL   RIVEH 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

RAYMOND    HYDRO    SUSUNIT 

u-os.co 

RAYMOND   HYDRO    SUSUNIT 

U 

-OS. CO 

PASAOCNA   HYDRO   SU8AREA 

U-05.C1                                               PASADENA    HYDRO    SUBAREA 

U-05.C1 

1    elN/12H-09R01S 

1109.3 

6-30-68 

207.8 

902.3 

5062 

01N/11H-29M01S 

572.0 

4-05-68 

73.8(51 

498.2 

5062 

(CONT.) 

8-01-68 

208.3 

901.0 

4-17-68 

169.0(1) 

403.0 

8-01-68 

248.3(1) 

861.0 

5-01-68 

80.0(5) 

492.0 

9-01-68 

208.3 

901.0 

5-15-68 

70.0(5) 

502.0 

9-01-68 

249.0(1) 

860.3 

6-05-68 

71.0(5) 

501.0 

6-19-68 

72.0(5) 

500.0 

01N/12W-10601S 

1330.0 

11-08-67 

DRY 

1101 

7-03-68 

80.0(5) 

492.0 

4-09-68 

DRV 

7-17-68 

164.0(1) 

408.0 

8-08-68 

96.0(5) 

476.0 

0lN/12M-20AelS 

934.3 

4-05-68 

344.3(5) 

590.0 

5062 

8-21-68 

102.0(5) 

470.0 

5-02-68 

349.2 

585.1 

9-04-68 

94.0(5) 

478.0 

6-06-68 

345.5(5) 

588.8 

9-18-68 

99.0(5) 

473.0 

7-03-68 
8-17-68 

351.3(5) 
345.5(5) 

583.0 
588.8 

0lN/nH-30D01S 

699,1 

4-05-68 
5-01-68 

189.0 
190.7 

510.1 
508.4 

5062 

9-05-68 

342.0(5) 

592.3 

6-11-68 

190.5 

508.6 

01N/12H-20801S 

915.9 

4-05-68 

326.0(5) 

589.9 

5062 

7-02-68 

191.3 

507.8 

5-02-68 

330.6(5) 

585.3 

8-17-68 

195.5 

503.6 

6-06-68 

321.3(5) 

594.6 

9-12-68 

195.6 

503.5 

7-03-68 
8-17-68 

327.1(5) 
326.0(5) 

588.8 
589.9 

01N/11H-30601S 

649.7 

4-05-68 
5-01-68 

143.5 
(7) 

506.2 

5062 

9-05-68 

321.3(51 

594.6 

6-11-68 

(6) 

01N/12M-21K01S 

897.2 

4-05-68 

308.7(5) 

588.5 

5062 

7-25-68 

(6) 

5-02-68 

309.9(5) 

587.3 

8-17-68 

(6) 

6-06-68 
7-03-68 

305.3(5) 
309.9(5) 

591.9 
587.3 

01N/11H-30H01S 

625.6 

5-01-68 

130.8(5) 

494.8 

5062 

8-17-68 

307.6(5) 

589.6 

5-30-68 

126.8(5) 

498.8 

9-05-68 

304.1(5) 

593.1 

6-29-68 

130.8(5) 

494.8 

8-22-68 

157.8(5) 

467.8 

01N/12M-21K02S 

889.4 

4-05-68 
5-02-68 

297.7 

300.2 

591.7 
589.2 

5062 

01N/I1H-30J01S 

600.6 

5-01-68 

124.4(5) 

476.2 

5062 

6-06-68 

298.7 

590.7 

5-01-68 

172.4(1) 

428.2 

7-03-68 

301.0(5) 

588.4 

6-01-68 

111.4(5) 

489.2 

8-17-68 

297.2 

592.2 

6-01-68 

163.4(1) 

437.2 

9-05-68 

296.4(5) 

593.0 

7-01-68 

116.4(5) 

484.2 

7-01-68 

167.4(1) 

433.2 

01N/12W-23601S 

878.0 

4-05-68 

373.0(5) 

505.0 

5062 

8-01-68 

135.4(5) 

465.2 

5-04-68 

373.0(5) 

505.0 

8-01-68 

184.4(1) 

416.2 

6-06-68 

375.3(5) 

502.7 

9-01-68 

141.4(5) 

459.2 

7-03-68 

368.4(5) 

509.6 

9-01-68 

189.4(1) 

411.2 

8-17-68 
9-05-68 

368.4(5) 
367.2(5) 

509.6 
510.8 

•  1N/UH-30K01S 

631.3 

5-01-68 

139.5(5) 

491.8 

5062 

5-01-68 

169.5(1) 

461.8 

01N/12W-23L01S 

843.0 

4-05-68 

340.3 

502.7 

5062 

6-01-68 

136.5(5) 

494.8 

5-04-68 

339.3(5) 

503.7 

6-01-68 

166.5(1) 

464.8 

6-06-68 

338.2(5) 

504.8 

7-01-68 

141.5(5) 

489.0 

7-03-68 

338.2(5) 

504.8 

7-01-68 

170.5(1) 

460.8 

8-17-68 

339.3(5) 

503.7 

8-01-68 

151.5(5) 

479.8 

9-05-68 

340.5(5) 

502.5 

8-01-68 

180.5(1) 

450.8 

9-01-68 

150.5(5) 

480.8 

•1N/12M-24B02S 

775.6 

10-03-67 

8.8 

766.8 

1181 

9-01-68 

178.5(1) 

452.8 

11-08-67 
4-10-68 

14.6 
(7) 

7*1.0 

eiN/nM-3oooi5 

603.6 

5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

85.0(6) 
84.0(6) 
86.0(6) 
85.0(6) 
86.0(6) 

518.6 
519.6 
517.6 
518.6 
517.6 

5062 

4-15-68 
4-30-68 
5-07-68 
6-05-68 

(7) 
(7) 
(7) 
(7) 

01N/12H-24B04S 

775.7 

10-03-67 

233.8 

541.9 

1101 

•1N/11H-30Q82S 

I 

68«.3 

5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

94.1(5) 
90.1(5) 
88.1(5) 
97.1(5) 
97.1(5) 

506.2 
510.2 
512.2 
503.2 
503.2 

5062 

11-08-67 
4-10-68 
4-15-68 
4-30-68 
5-07-68 
6-05-68 

237.8 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 

537.9 

01N/11M-30O03S 

591.1 

5-01-68 

102.1(5) 

489.0 

5062 

5-01-68 

139.1(1) 

452.0 

eiN/i2M-29Aeis 

698.0 

4-05-68 

190.9 

507.1 

5062 

6-01-68 

91.1(5) 

500.0 

5-01-68 

190.5 

507.5 

6-01-68 

128.1(1) 

463.0 

6-11-68 

190.1 

507.9 

7-01-68 

93.1(5) 

498.0 

7-02-68 

190.5 

507.5 

7-01-68 

130.1(1) 

461.0 

8-17-68 

196.6 

501.4 

8-01-68 

113.1(5) 

478.0 

9-12-68 

193.0 

505.0 

8-01-68 

148.1(1) 

443.0 

9-01-68 

150.1(1) 

441.0 

81N/12H-25B01S 

710.2 

4-05-68 

203.8 

506.4 

5062 

9-01-68 

116.1(5) 

475.0 

5-01-68 
6-06-68 

204.9 
203.6(5) 

505.3 
506.6 

01N/11M-30R01S 

581.0 

4-05-68 
4-17-68 
5-01-68 
5-15-68 

83.7(5) 

139.2(1) 

84.2(5) 

80.2(5) 

497.3 
441.8 
496.8 
500.8 

5062 

7-02-68 
8-17-68 
9-05-68 

201.3(5) 
(9» 
(9) 

508.9 

6-05-68 

84.2(5) 

496.8 

01N/12M-2SE01S 

719.8 

10-01-67 

224.0(5) 

495.8 

1101 

6-19-68 

85.2(5) 

495.8 

11-01-67 

222.0(5) 

497.8 

7-03-68 

89.2(5) 

491.8 

12-01-67 

220.0(5) 

499.8 

7-17-68 

156.1(1) 

424.9 

1-01-68 

220.0(5) 

499.8 

8-08-68 

106.2(5) 

474.8 

2-01-68 

216.0(5) 

503.8 

8-21-68 

152.9(1) 

428.1 

3-01-68 

219.0(5) 

500.8 

9-04-68 

104.2(5) 

476.8 

4-01-68 

218.0(5) 

501.8 

9-18-68 

153.2(1) 

427.8 

4-17-68 
4-17-68 

234.8(1) 
218.8(5) 

485.0 
501.0 

5062 

eiN/UM-3ioois 

596.0 

11-08-67 

110.2 

485.8 

U8I 

5-01-68 

219.0(5) 

500.8 

1101 

4-09-68 

106.2 

489.8 

5-16-68 
5-16-68 

235.8(1) 
219.8(5) 

484.0 
500.0 

5062 

elN/12M-09R0lS 

1109.3 

5-01-68 

206.7 

902.6 

5062 

6-01-68 

222.0(5) 

497.8 

1101 

5-01-68 

246.7(1) 

862.6 

6-20-68 

238.8(1) 

481.0 

5062 

6-01-68 

208.9 

900.4 

6-20-68 

222.8(5) 

497.0 

6-01-68 

247.0 

862.3 

7-01-68 

223.0(5) 

496.8 

1101 

6-30-68 

247.4(1) 

861.9 

7-23-68 

223.8(51 

496.0 

5062 

See  page  II3  for  key  to  temw  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GRCXmO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VMATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYIN* 
DATA 


RAYMOND  HYDRO  SUBUNIT 


t  A  SAN  GABRIEL  RIVER  HYURO  UNIT 

u>es>c» 


OlN/12M-2SE01b 

(CONT.) 


•1N/12M-26A01S 


719.8 


754.6 


01N/12M-26C01S 


elN/12M-26R01S 


791.0 


681.6 


elN/I2M-28R01S 


eiN/12M-3360IS 


776.0 


750.0 


01N/12H-a3M01S 


750.1 


1Y0R0    SUBAfl 

LA 

U-05.C1 

7-23-68 

239.8(1) 

480.0 

5062 

01N/12W-33M01S 

8-01-68 

223.0(5) 

496.8 

1101 

(CONT.) 

8-20-68 

240.8(1) 

479.0 

5062 

e-20-68 

223.8(5) 

496.0 

01N/12H-34C01S 

9-01-68 

226.0(5) 

493.8 

1101 

9-25-68 

242.8(1) 

477.0 

5062 

9-25-68 

226.8(5) 

493.0 

10-01-67 

263.1(5) 

491.5 

1101 

11-01-67 

263.1(5) 

491.5 

12-01-67 

265.1(5) 

489.5 

1-01-68 

299.1(5) 

455. 5 

2-01-68 

262.1(5) 

492.5 

3-01-68 

259.1(5) 

495.5 

4-01-68 

259.1(5) 

495.5 

4-17-68 

307.0(1) 

447.6 

5062 

4-17-68 

254.0(5) 

500.6 

5-01-68 

260.1(5) 

494.5 

1101 

5-16-68 

307.0(1) 

447.6 

5062 

5-16-68 

255.0(5) 

499.6 

6-01-68 

270.1(5) 

484.5 

1101 

6-20-68 

327.0(1) 

427.6 

5062 

6-20-68 

265.0(5) 

489.6 

7-01-68 

275.1(5) 

479.5 

1101 

7-24-68 

329.0(1) 

425.6 

5062 

7-24-68 

270.0(5) 

484.6 

8-01-68 

263.1(5) 

491.5 

1101 

8-21-68 

258.0(5) 

496.6 

5062 

e-21-68 

316.0(1) 

438.6 

01N/12M-34E01S 

9-01-68 

264.1(5) 

490.5 

1101 

9-25-68 

322.0(1) 

432. f 

5062 

9-25-68 

259.0(5) 

495.6 

■9-25-68 

385.0(1) 

369.6 

4-05-68 

293.0(5) 

498.0 

5062 

5-01-68 

293.3 

497.7 

6-06-68 

293.0(5) 

498.0 

7-03-68 

294.1(5) 

496.9 

a-17-68 

293.0(5) 

498.0 

9-05-68 

290.7(5) 

500.3 

10-01-67 

185.0(5) 

496.6 

llfl 

11-01-67 

185.0(5) 

496.6 

12-01-67 

187.0(5) 

494.6 

1-01-68 

192.0(5) 

489.6 

2-01-66 

195.0(5) 

486.6 

3-01-68 

183.0(5) 

498.6 

4-01-68 

186.0(5) 

495.6 

4-16-68 

216.0(1) 

465.6 

5062 

4-16-68 

186.0(5) 

495.6 

5-01-68 

188.0(5) 

493.6 

1101 

5-16-68 

218.0(1) 

463.6 

5062 

5-16-68 

188.0(5) 

493.6 

6-01-68 

188.0(5) 

493.6 

1101 

6-20-68 

188.0(5) 

493.6 

5062 

6-20-68 

219.0(1) 

462.6 

7-01-68 

194.0(5) 

487.6 

1101 

7-24-68 

194.0(5) 

487.6 

5062 

7-24-68 

219.0(1) 

462.6 

e-Ol-68 

197.0(5) 

484.6 

1101 

01N/12H-34E02S 

8-21-68 

220.0(1) 

461.6 

5062 

8-21-68 

197.0(5) 

484.6 

9-01-68 

211.0(5) 

470.6 

1101 

9-25-68 

224.0(1) 

457.6 

5062 

9-25-68 

211.0(5) 

470.6 

4-05-68 

209.3 

566.7 

5062 

5-04-68 

209.7 

566.3 

6-11-68 

210.5 

565.5 

7-02-68 

206.3 

569.7 

8-17-68 

206.8 

569.2 

9-12-68 

212.2 

563.8 

10-03-67 

166.3 

583.7 

uoi 

11-08-67 

166.4 

583.6 

12-05-67 

166.7 

583.3 

1-03-68 

167.1 

582.9 

2-06-68 

167.5 

582.5 

3-05-68 

167.2(2) 

582.8 

4-03-68 

167.4(2) 

582.6 

4-03-68 

167.4(2) 

582.6 

4-05-68 

167.3 

582.7 

5062 

4-09-68 

167.5(2) 

582.5 

UOI 

5-04-68 

167.9 

582.1 

5062 

5-06-68 

167.9(2) 

582.1 

1181 

•1N/12M-34E04S 

6-05-68 

168.3(2) 

581.7 

6-11-68 

168.4 

581.6 

5062 

7-02-68 

168.6 

581.4 

7-08-68 

168.9(2) 

581.1 

UOI 

8-06-68 

169.3(2) 

580.7 

•-17-68 

168.1 

581.9 

5062 

9-04-68 

169.0(2) 

581.0 

UOI 

9-12-68 

168.6 

581.4 

5062 

4-05-68 

107.1 

643.0 

5062 

5-04-68 

107.1 

643.0 

6-11-68 

107.2 

642.9 

7-02-68 

107.1 

643.0 

U-05.00 

RAYMOND   HYDRO    SUBUNIT 

PASADENA    HYDRO    SUBAREA 


U-05.CO 


750.1 


725.8 


695.8 


752.6 


671.8 


8-17-68 
9-12-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
4-17-68 
4-17-68 
5-01-68 
5-15-68 
5-15-68 
6-01-68 
6-20-68 
6-20-68 
7-01-68 
7-23-68 
7-23-68 
8-01-68 
8-20-68 
8-20-68 
9-01-68 
9-25-68 
9-25-68 

10-30-67 
11-30-67 
12-30-67 
1-30-68 
2-28-68 
3-30-68 
4-03-68 
4-13-68 
4-26-68 
4-30-68 
5-03-68 
5-14-68 
5-29-68 
5-30-68 
6-05-68 
6-14-68 
6-28-68 
6-30-68 
7-05-68 
7-12-68 
7-25>68 
7-30-68 
8-01-68 
8-16-68 
8-25-68 
8-30-68 
9-01-68 
9-12-68 
9-21-68 
9-30-68 

10-01-67 
U-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
4*1 6-68 
4-16-68 
5-01-68 
5-15-68 
5-15-68 
6-01-68 
6-19-68 
6-19-68 
7-01-68 
7>23o68 
T-23-6B 
8-01-68 
8-20-68 
8-20-68 
9-01-68 
9-25-68 
9-25-68 

10-30-67 
11-30-67 
12-30-67 
1-30-68 
2-28-68 
3-30-68 
4-03-68 
4-15-68 
4-29-68 
4-30-68 
5-04-68 
5-05-68 
5-29-68 
5-30-68 


109.2 

188.1 

192.8(5) 
186.8(5) 
194.8(5) 
192.8(5) 
197.8(5) 
185.8(5) 
182.8(5) 
204.5(1) 
180.5(5) 
184.8(5) 
205.5(11 
182.5(5) 
188.8(5) 
211.5(1) 
186.5(5) 
194.8(5) 
192.5(5) 
217.5(1) 
197.8(5) 
195.5(51 
217.5(1) 
210.8(5) 
231.5(1) 
208.5(5) 

145.0(5) 
142.0(5) 
140.0(5) 
140.0(5) 
138.0(5) 
138.0(5) 
138.0(5) 
140.0(5) 
142.0(5) 
142.0(5) 
142.0(5) 
140.0(5) 
140.0(5) 
140.0(5) 
140.0(5) 
140.0(5) 
140.0(5) 
140.0(5) 
140.0(5) 
140.0(5) 
147.0(51 
148.0(5) 
147.0(5) 
147.0(5) 
154.0(5) 
147.0(5) 
154.0(5) 
154.0(5) 
154.0(5) 
154.0(5) 

195.0(5) 
194.0(5) 
192.0(5) 
189.0(5) 
189.0(5) 
187.0(5) 
190.0(5) 
212.0(1) 
190.0(5) 
191.0(5) 
214.0(1) 
191.0(5) 
193.0(5) 
213.0(1) 
193.0(5) 
194.0(5) 
216.0(1) 
194.0(5) 
195.0(5) 
216.0(1) 
195.0(5) 
201.0(5) 
224.0(1) 
201.0(5) 

141.0(5) 
139.015) 
137.0(5) 
135.0(5) 
133.0(5) 
132.0(51 
131.0(5) 
132.0(5) 
138.0(5) 
138.0(5) 
139.0(5) 
138.0(5) 
135.0(5) 
135.0(5) 


640.9 
642.8 

533.0 
539.8 
531.8 
533.8 
528.0 
540.8 
543.0 
521.3 
545.3 
541.0 
520.3 
543.3 
537.8 
514.3 
539.3 
531.0 
533.3 
508.3 
528.0 
530.3 
508*3 
515.8 
494.3 
517.3 

550.8 
553.8 
555.8 
555.8 
557.8 
557.8 
557.8 
555.8 
553*8 
553.8 
553.8 
555.8 
555.8 
555.8 
555.8 
555.8 
555.8 
555.8 
555.8 
555.8 
548*8 
555*8 
548.8 
548.8 
541.8 
548.8 
541.8 
541.8 
541.8 
541.8 

557.6 
558.6 
560.6 
563.6 
563.6 
565.6 
562.6 
540.6 
562.6 
561.6 
538.6 
561.6 
559.6 
539.6 
559.6 
558.6 
536.6 
558.6 
557.6 
536.6 
557.6 
551.6 
528.6 
551.6 

530.8 
532.8 
534.8 
536.8 
538.8 
539.8 
540.8 
539.8 
533.8 
533.8 
532.8 
5J3.S 
536.8 
536.8 


U-05.C1 
5062 

1181 


5062 

UOI 
5062 

UOI 
5062 

1181 
5062 

UOI 
5062 

1181 
S862 


1181 


5062 


UOI 
5062 


UOI 
5062 


UOI 
5062 


UOI 
5062 


UOI 
5062 


1181 
UOI 


5062 

UOI 
5062 

UOI 
5062 

UOI 
5062 

UOI 
5062 

UOI 
5062 


1181 


5062 


UOI 
5062 


UOI 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

EL£VATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   GABRIEL    RIVER    HYDRO   UNIT 


RAYMOND   HYDRO    SUBUNIT 

PASADENA    HYDRO    SUBAREA 


U-OS.CO 


U-05.C1 


U-Ob.OO 

RAYMOND  HYDRO  SUBUNIT 

PASADENA  HYDRO  SUBAREA 


U-05.C0 


U-05.C1 


01N/12H-3^Ee^b 

671.8           6-05-68 

13^.0(S) 

537.8 

5062 

01N/12W-36H02S 

606.9 

7-31-68 

235.6(1) 

371.3 

5062 

(CONT.) 

6-16-68 

13^.0(S) 

537.8 

5062 

(CONT.) 

6-27-68 

U5.6(5I 

♦61.3 

6-27-68 

133.0(5) 

538.8 

8-31-68 

232.6(11 

37^.3 

6-30-68 

133.0(5) 

538.8 

1101 

9-26-68 

236.6(1) 

370.3 

7-05-68 

132.0(5) 

539.8 

5062 

9-30-68 

136.6(5) 

♦  70.3 

7-M-68 

135.0(5) 

536.8 

* 

T-25-68 

U1.0(5) 

530.8 

7-30-68 

U1.0(5) 

530.8 

1101 

MONK    HILL 

HYDRO    SUBAREA 

U-05.C2 

8-04-6U 

U2.0(5) 

529.8 

5062 

8-15-68 

^♦.0(5) 

527.8 

8-26-68 

U6.0(5) 

525.8 

01N/12M-05K01S 

1258.0 

11-08-67 

DRY 

UOl 

8-30-68 

U6.0(5) 

525.8 

1101 

♦-09-68 

DRY 

9-0^-6a 

U8.0(5) 

523.8 

5062 

9-U-68 

151.0(5) 

520.8 

01N/12H-05M01S 

1090.0 

♦-05-68 

78.8 

1011.2 

5062 

9-26-68 

152.0(5) 

519.8 

5-01-68 

92. ♦ 

997.6 

9-30-68 

152.0(5) 

519.8 

1101 

6-06-68 
7-01-68 

100.9 
127. ♦ 

9U9.1 
962.6 

01N/12«-3^H01i> 

659.0           5-02-68 

Ul.O 

518.0 

5062 

8-17-68 

130.7 

959.3 

6-0^-68 

U5.3 

513.7 

9-12-68 

U3.7 

9^6.3 

7-02-68 

U6.1 

512.9 

8-08-68 

1^^.6 

5U.^ 

01N/12K-05N01S 

1070.7 

♦-05-68 

6^.5 

1006.2 

5062 

9-0^-68 

U^.6 

5U.^ 

♦-30-68 
6-0^-68 

7^.5 
(1) 

996.2 

01N/UM-35B01S 

652.3        10-01-67 

161.7(5) 

♦90.6 

1101 

7-16-68 

98.8(5) 

971.9 

12-01-67 

163.7(5) 

♦88.6 

6-17-68 

111.9 

958.8 

1-01-68 

15^.7(5) 

♦97.6 

9-19-68 

119.3 

951. ♦ 

2-01-68 

152.7(5) 

♦99.6 

3-01-68 

150.7(5) 

501.6 

01N/12W-05P01S 

1201.7 

10-03-67 

229.8 

971.9 

UOl 

♦-01-68 

151.7(5) 

500.6 

11-08-67 

(1) 

♦-17-68 

172.5(1) 

♦  79.8 

5062 

ll-M-67 

231.8 

969.9 

' 

♦-17-68 

151.5(5) 

500.8 

12-05-67 

230.0 

971.7 

5-01-68 

150.7(5) 

501.6 

1101 

1-03-68 

225.2 

976.5 

5-16-68 

175.5(1) 

♦  76.8 

5062 

2-06-68 

2U.2 

987.5 

5-16-68 

150.5(5) 

501.8 

3-05-68 

208.9 

992.8 

6-01-68 

156.7(5) 

♦95.6 

1101 

♦-09-68 

206. ♦ 

995.3 

6-20-68 

175.5(1) 

♦  76.8 

5062 

♦-31-68 

229.3(5) 

972. ♦ 

5062 

6-20-68 

156.5(5) 

♦95.8 

5-06-68 

207.5 

99^.2 

not 

7-01-68 

165.7(5) 

♦  86.6 

UOl 

6-05-68 

210.0 

991.7 

7-2^-68 

187.5(1) 

♦  6^.8 

5062 

6-30-68 

219.5 

982.2 

5062 

7-2^-68 

165.5(5) 

♦  86.8 

7-08-68 

(1) 

UOl 

8-01-68 

161.7(5) 

♦90.6 

UOl 

7-08-68 

227.3(5) 

97^.^ 

8-20-68 

180.5(1) 

♦  71.8 

5062 

7-31-68 

226.5(5) 

975.2 

5062 

8-20-68 

161.5(5) 

♦90.8 

8-06-68 

238.8(5) 

962.9 

UOl 

9-01-68 

172.7(5) 

♦  79.6 

UOl 

8-07-68 

235.9 

965.8 

9-25-68 

172.5(5) 

♦  79.8 

5062 

9-0^-68 

(1) 

9-25-68 

189.5(1) 

♦62.8 

9-06-68 
9-13-68 

(1) 
238.8 

962.9 

01N/12H-35C01S 

693.0           5-02-68 

186. ♦ 

506.6 

5062 

■^ 

6-0^-68 

197.9 

♦95.1 

01N/12W-05P02S 

1202. ♦ 

♦-31-68 

218.9(5) 

983.5 

5062 

7-02-68 

200.8 

♦92.2 

5-31-68 

221.3(51 

961.1 

8-08-68 

196.2 

♦96.8 

5-31-68 
6-30-68 

230. ♦(5) 
226.3 

972.0 
976.1 

01N/12W-36A01S 

608.6          ♦-22-68 

198.8(1) 

♦  09.8 

5062 

7-31-68 

238.1(5) 

96^.3 

♦-30-68 

U0.8(5) 

♦67.8 

8-31-68 

238.5 

963.9 

5-20-68 

203.8(1) 

♦  0^.8 

9-31-68 

238.3(5) 

96^.1 

5-31-68 

U^.8(5) 

♦  63.8 

6-26-68 

203.8(1) 

♦  0^.8 

01N/12«-06003S 

12^9.5 

11-08-67 

75.3 

117^.2 

UOl 

6-30-68 

1^6.8(5> 

♦61.8 

7-13-68 

207.8(1) 

♦  00.8 

01N/12t(-06M0^S 

1169t5 

5-01-68 

152.9 

1016.6 

5062 

7-31-68 

U7.8(5) 

♦60.8 

6-01-68 

161.6 

1007.9 

8-31-68 

137.8(5) 

♦  70.8 

7-01-68 

163.0 

1006.5 

9-26-68 

206.8(1) 

♦  01.8 

8-01-68 

168.6 

1000.9 

9-30-68 

132.8(5) 

♦  75.8 

9-02-68 

167.6 

1001.9 

01N/12ti-36E0lS 

623.1           ^-30-68 
5-31-68 

202.6 
186.6 

♦20.5 
♦  36.5 

5062 

01N/12K-06M05S 

1192.9 

10-03-67 
11-08-67 

19^.9 
(1) 

998.0 

UOl 

6-28-68 

186.6 

♦  36.5 

ll-U-67 

190.9 

1002.0 

7-31-68 

199.6 

♦  23.5 

12-05-67 

190.7 

1002.2 

8-31-68 

199.6 

♦  23.5 

1-03-68 

18^.8 

1008.1 

9-30-68 

20^.6 

♦  18.5 

2-06-68 
3-05-68 

180.8 
177.6 

1012.1 
1015.3 

•1N/12M-36E02S 

626.0           ^-30-68 
5-31-68 

213.3 
190.3 

♦  12.7 

♦  35.7 

5062 

♦-09-68 
5-06-68 

176.0 
(1) 

1016.9 

6-28-68 

190.3 

♦  35.7 

5-07-68 

175.2 

1017.7 

7-31-68 

20^.3 

♦21.7 

6-05-68 

178.6 

10U.3 

8-31-68 

20^.3 

♦21.7 

7-08-68 

IB^.l 

1008.8 

9-30-68 

212.3 

♦  13.7 

01N/12I«-08AOIS 

1192.8 

5-31-68 

220. ♦(5) 

972.^ 

5062 

01N/12H?36H01S 

606.0           ^-29-68 

13^.7{5) 

♦  71.3 

5062 

6-30-68 

2^2.1 

950.7 

♦-30-68 

220.7(1) 

385.3 

7-31-68 

2^2.I(S) 

950.7 

5-28-68 

18^.7(5) 

♦21.3 

5-31-68 

22^.7(1) 

381.3 

elN/12W-0800lS 

1151.2 

♦-05-68 

(6) 

5062 

6-07-68 

158.0(5) 

♦♦8.0 

5-02-68 

(6) 

6-30-68 

22^.7(1) 

381.3 

6-06-68 

(6) 

7-30-68 

U6.7(5) 

♦  59.3 

8-17-68 

(6> 

7-31-68 

227.7(1) 

378.3 

8-30-68 

l^3.7{5) 

♦  62.3 

01N/12M-08E01S 

1108.7 

♦-05-68 

119.0 

989.7 

5062 

8-31-68 

229.7(1) 

376.3 

5-01-68 

120.0 

988.7 

9-09-68 

229.7(1) 

376.3 

6-06-68 

123.0 

985.7 

' 

9-30-68 

U1.7(5) 

♦6^.3 

7-02-66 
8-17-68 

126.9 
135.0 

961.8 
973.7 

01N/12M-36H02b 

606.9           ^-29-68 
♦-30-68 

129.6(5) 
230.6(1) 

♦77.3 
376.3 

5062 

9-12-68 

138.5 

970.2 

5-08-68 

17^.6(5) 

♦32.3 

01N/12K-08M01S 

lUO.^ 

5-01-68 

180.1 

960.3 

5062 

5-31-68 

233.6(1) 

373.3 

5-01-68 

192.3(1) 

9^8.1 

6-27-68 

17^.6 

♦  32.3 

6-01-66 

19^.8 

9^5.6 

6-30-68 

233.6(1) 

373.3 

6-01-68 

172.3 

966.1 

7-30-68 

U6.6(5) 

♦60.3 

6-30-68 

173.1 

967.3 
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TABLE    C-l  (Coot.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
»t    FEET 

DATE 

TO    VHATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
m  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

9UPPLYIN* 
DATA 

L 

A   SAN   6A0RIEL   RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

RAYMUNO   HYOF 

10    SU8UN1T 

U- 

05. CO 

RAYMOND   HYDRO    SUBUNlT 

U-0S.C8 

MONK    HILL 

HYDRO    SUBAHEA 

U-05.C2                                               SANTA   ANITA   HYDRO   SUHAREA 

U-8S.C3 

01N/12H-08H01S         1160.6 

6-30-68 

195.8(1) 

966.6 

5062 

(CONT.) 

8-01-68 

182.1 

958.3 

81N/11I)-21C02S 

702.5 

6-30-68 

125.7(6) 

576.8 

50*2 

8-01-68 

206.9(1) 

933.5 

5-31-68 

196.0(6) 

508.5 

9-01-68 

182.1 

958.3 

6-28-68 

196.0(6) 

508.5 

9-01-68 

206.7(1) 

935.7 

7-31-68 
8-31-68 

206.0(6) 
212.0(6) 

696. S 
690.5 

0lN/12«-08H02b         11S6.S 

5-01-68 

181.5 

973.0 

5062 

9-30-68 

216.0(6) 

686.5 

5-28-68 

187.1 

967.6 

5050 

6-03-68 

187.5 

967.0 

5062 

01N/11H-21C03S 

703.0 

6-30-68 

125.6(6) 

STT.* 

50*2 

7-01-68 

188.5 

966.0 

5-31-68 

192.2(6) 

510.8 

8-01-68 

196.5 

958.0 

6-28-68 

193.2(6) 

509.8 

9-06-68 

202.5 

952.0 

7-31-68 
8-31-68 

202.2(6) 
208.2(6) 

500.8 
696.8 

01N/12M-08H03S         1150.6 

5-01-68 

169.2 

981.6 

5062 

9-30-68 

211.2(6) 

691.8 

6-01-68 

182.9 

967.7 

6-30-68 

196.1(1) 

956.5 

01N/11H-21C06S 

705.0 

6-30-68 

131.6(6) 

573.6 

58*2 

6-30-68 

182.9 

967.7 

5-31-68 

196.0(6) 

S11.8 

8-01-68 

192.6 

958.0 

6-28-68 

195.0(6) 

510.0 

8-01-68 

206.9(1) 

965.7 

7-31-68 

208.0(6) 

6*7.0 

9-01-68 

192.6 

958.0 

8-31-68 

213.0(6) 

692.0 

9-01-68 

206.9(1) 

965.7 

9-30-68 

217.0(6) 

688.0 

01N/12«-OeL02& 

085.2 

6-12-68 

101.3 

983.9 

5062 

01N/11M-21C07S 

680.0 

6-30-68 

96.6(6) 

583.6 

50*2 

5-01-68 

101.3 

983.9 

5-31-68 

1*9.6(6) 

510.6 

6-06-68 

103.5 

981.7 

6-28-68 

171.6(6) 

588.6 

7-02-68 

107.0 

978.2 

7-31-68 

182.6(6) 

697.6 

8-17-68 

113.2 

972.0 

•-31-68 

188.616) 

691.6 

9-12-68 

117.6 

967.8 

9-30-68 

193.6(6) 

686.6 

01N/12ri-09EelS        1188.5 

5-28-68 

325.7(6) 

862.8 

5050 

01N/UX-21602S 

602.0 

6-05-68 

60.8(5) 

561.2 

5062 

6-17-68 

125.6(1) 

676.6 

01N/12M-09K01S 

130.0 

.5-01-68 

227.7 

902.3 

5062 

5-01-68 

75.6(5) 

526.6 

5-01-68 

251.7(1) 

878.3 

5-15-68 

160.6(1) 

661.6 

6-01-68 

228.2 

901.8 

6-05-68 

90.6(5) 

511.6 

6-01-68 

252.6 

877.6 

6-19-68 

153.6(1) 

668.6 

6-30-68 

228.0 

902.0 

7-03-68 

93.6(5) 

588.6 

6-30-68 

252.7(1) 

877.3 

7-17-68 

157.6(1) 

666.6 

8-01-68 

229.0 

901.0 

8-08-68 

99.6(5) 

502.6 

8-01-68 

253.5(1) 

876.5 

8-21-68 

165.6(1) 

636.6 

9-01-68 

228.9 

901.1 

9-06-68 

101.6(5) 

500.6 

9-01-68 

253.2(1) 

876.8 

9-18-68 

167.6(1) 

636.6 

0lN/12«-09O01b 

129.2 

5-28-68 

186.5 

962.7 

5050 

81N/11H-21603S 

611.5 

6-05-68 
6-18-68 

69.6(5) 
87.8(5) 

561.9 
523.7 

50*2 

OlN/12H-17UeiS 

1065.7 

6-05-68 

76.3 

9*9.6 

5062 

5-01-68 

71.2(5) 

560.3 

5-01-68 

75.8 

969.9 

5-15-68 

81.7(5) 

529.8 

6-06-68 

76.2 

969.5 

6-05-68 

103.2(5) 

508.3 

7-02-68 

77.4 

968.3 

6-19-68 

132.5(5) 

679.0 

8-17-68 

80.7 

965.0 

7-03-68 

107.3(5) 

506.2 

9-12-68 

82.3 

963.6 

7-17-68 
8-08-68 

129.2(5) 
112.6(5) 

682.3 
699.1 

01N/13M-01B01S 

k 296.0 

U-08-67 

179.1 

1116.9 

1101 

8-21-68 

137.2(5) 

676.3 

6-09-68 

178.8 

1115.2 

9-06-68 
9-18-68 

115.2(5) 
162.8(5) 

696.3 

668.7 

01N/13«-01J01S 

1193.0 

11-08-67 

(D 

1101 

11-16-67 

195.6 

997.6 

01N/11K-21605S 

608.0 

6-06-68 

66.9(5) 

561.1 

5062 

6-09-68 

180.3 

1012.7 

6-18-68 
5-01-68 

90.1(5) 
85.1(5) 

517.9 
522.9 

01N/13K-02A01S 

1355.0 

11-08-67 

119.0 

1236.0 

1101 

5-15-68 

158.1(1) 

669.9 

6-09-68 

118.7 

1236.3 

6-05-68 
6-19-68 
7-03-68 

106.1(5) 
172.1(1) 
108.1(51 

503.9 
635.9 
699.9 

SANTA   ANI1A   HTORO    SUUAREA 

U-05.C3 

7-17-68 

173.1<1> 

636.9 

8-08-68 

113.1(5) 

696.9 

8-21-68 

176.1(1) 

631.9 

01S/11«-02L83S 

366.5 

10-03-67 

73.2 

273.3 

1101 

9-06-68 

116.1(5) 

693.9 

11-07-67 

75.0 

271.5 

9-18-68 

178.1(1) 

629.9 

12-05-67 

76.7 

271.8 

12-12-67 

76.2 

272.3 

01N/11II-21H02S 

602.6 

6-05-68 

60.6(5) 

562.0 

5062 

1-03-68 

73.0 

273.5 

6-18-68 

111.2(1) 

691.2 

1-10-68 

72.6 

273.9 

5-01-68 

78.2(5) 

526.2 

1-26-68 

73.6 

273.1 

5-15-68 

91.2(5) 

511.2 

2-07-68 

73.7 

272.8 

6-05-68 

92.7(5) 

509.7 

2-20-68 

76.0 

272.5 

6-19-68 

163.2(1) 

639.2 

3-05-68 

76.6 

272.1 

7-03-68 

95.2(5) 

507.2 

3-20-68 

75.2 

271.3 

7-17-68 

165.2(1) 

637.2 

6-08-68 

75. 5 

271.0 

8-08-68 

101.2(5) 

501.2 

6-23-68 

76.6 

270.1 

8-21-68 

170.2(1) 

632.2 

6-30-68 

77.0 

269.5 

9-06-68 

183.2(5) 

699.2 

5-06-68 

77.2 

269.3 

9-18-68 

175.2(1) 

627.2 

5-16-68 

77.6 

269.1 

5-21-68 

78.6 

268.1 

elN/llH-21H03S 

609.5 

6-05-68 

67.6(5) 

562.1 

5062 

5-28-68 

78.9 

267.6 

6-18-68 

85,5(5) 

526.0 

6-05-68 

79.8 

266.7 

5-01-68 

83.5(5) 

526.0 

7-08-68 

83.6 

263.1 

5-15-68 

166.5(1) 

663.0 

8-06-68 

86.6 

259.9 

6-05-68 
6-19-68 

102.5(5) 
155.5(1) 

507.0 
656.0 

OlN/lla-lSPOlS 

760.3 

11-08-67 
1-10-68 
2-06-68 
3-05-68 
3-20-68 
6-09-68 
5-06-68 

DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
ORY 

1101 

7-83-68 

7-17-68 
8-08-68 
8-21-68 
9-06-68 
9-18-68 

10«.5(5) 
160.5(1) 
112.5(5) 
163.5(1) 
115.5(5) 
166.5(1) 

503. 8 

669.0 
697.0 
666.0 
696.0 
663.0 

01N/1IM-2BC01S 

566.3 

10-03-67 

8.7 

537.6 

1101 

01N/ll«-20001b 

659.3 

5-26-68 

136.6 

522.7 

5050 

11-08-67 
11-15-67 

9.7 
10.9 

536.6 
535.6 

01N/11*-20002S 

697.5 

5-23-68 

78.5 

619.0 

5050 

12-05-67 

9.1 

537.2 

See  page  113  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   GABRIEL    RIVER    HYDRO    UNIT 


U-Ob.OO 


RAYMOND  HYDRO  SUBUNIT 


01N/lli-28C01S 
(CONT.) 


S46.3 


T 

U-05.C0 

A  HYDKO  SUBAREA 

U-05. 

12-15-67 

8.8 

537.5 

1101 

1-03-68 

9.3 

537.0 

1-10-68 

9.5 

536.8 

1-15-68 

9.* 

536.9 

2-06-68 

10.6 

535.7 

2-15-68 

10.2 

536.1 

2-20-68 

10.8 

535.5 

3-05-68 

10.8 

535.5 

3-20-68 

11.0 

535.3 

4-09-68 

11.8 

534.5 

♦-15-68 

12.0 

534.3 

5-06-68 

13.0 

533.3 

5-15-68 

13.3 

533.0 

5-2*-68 

13.8 

532.5 

5050 

6-05-68 

33.4 

512.9 

1101 

6-05-68 

33.4 

512.9 

6-15-68 

45.7 

500.6 

7-08-68 

49.4 

496.9 

7-15-68 

52.6 

493.7 

8-15-68 

58.0 

488.3 

9-04-68 

62.4 

48  J.  9 

9-13-68 

57.7 

488.6 

9-16-68 

57.6 

488.7 

SAN  GABRIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT 

MAIN  SAN  GAURIEL  HYDRO  SUbAKEA 


U-05.O0 


01S/08M-06C01S    1153.5 


0IS/09M-01A01&    1131.0 


01S/09M-01C02S    1131.0 


01S/09H-01001S    1122.0 


01S/09M-01FeiS    1119.3 


01S/09W-01F02S    1118.0 


elS/09M-01601S  1107.5 

01S/e9M-01K01S  1083.0 

01S/09M-02C01S  1046.1 

eiS/09M-02C03S  1051.0 


01S/09M-02D01S    1029.0 


11-07-67 

11-10-67 

4-09-68 

10-03-67 
11-07-67 
12-04-67 
1-03-68 
2-05-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-14-68 
6-11-68 
7-08-68 
8-21-68 
9-10-68 

11-07-67 
4-09-68 
4-10-68 

10-03-67 
11-07-67 
12-11-67 
1-03-68 
2-05-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-14-68 
6-11-68 
7-08-68 
8-07-68 
9-IO-M 

10-03-67 
11-07-67 
12-11-67 
1-03-68 
2-05-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-14-68 
6-11-68 
7-08-68 
8-21-68 
9-10-66 

10-03-67 
11-07-67 
12-11-67 
1-03-68 
2-05-68 
3-0S-6S 
5-14-68 
6-11-68 
7-08-68 
8-21-68 
9-10-68 

11-07-67 

11-13-67 

11-15-67 

4-09-68 

11-13-67 
4-15-68 

11-07-67 
4-09-68 

10-02-67 
11-07-67 
12-11-67 
1-03-68 
2-05-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-14-68 
6-11-68 
7-02-68 
8-21-68 
9-10-68 

10-03-67 

11-07-67 

11-15-67 

12-11-67 

1-03-68 

2-05-68 

3-05-68 

4-03-68 

5-14-68 

6-11-68 

7-02-68 

8-21-68 

9-04-68 


(II 

231.4 
218.6 

185.9 
185.7 
181.4 
179.4 
177.7 
177.4 
176.0 
181.0 
182.3 
184.3 
186.0 
188.0 

230.1 
(1) 
202.3(41 

220.0 
221.6 
215.0 
211.0 
205.6 
203.7 
202.7 
207.7 
209.3 
213.9 
217.0 
218.8 

224.9 
233.4 
215.4 
200.6 
199.0 

(1) 
193.7 
214.4 

(1) 

(1) 

(I) 

(1) 

223.9 

(1) 
207.8 
199.3 
197.5 

(1) 
212.3 

(1> 

(1> 

(U 

(U 

(1) 
(U 

215.4 
186.5 

174.2 
232.4 

99.1 
68.9 

109.0 
104.3 

92.8 

84.8 

78.0 

74.9 

86.9(1) 
(1) 

87.1(1) 

89.9(1) 

79.5 

82.2 

111.0 

(1> 

(1) 
109.6 
107.0 
110.1 

(1> 
116.0 

(1) 

(1) 
118.2 
114.5 
110.3 


922.1 
934.9 

945.1 
945.3 
949.6 
951.6 
953.3 
953.6 
955.0 
950.0 
948.7 
946.7 
945.0 
943.0 

900.9 

928.7 

902.0 
900.4 
907.0 
911.0 
916.4 
918.3 
919.3 
914.3 
912.7 
908.1 
905.0 
903.2 

894.4 
885.9 
903.9 
918.7 
920.3 

925.6 
904.9 


894.1 

910.2 
918.7 
920.5 

905.7 


U-05. 01 


1101 


1101 


892.1 
921.0 

908.8 
850.6 

947.0 
977.2 

942.0 
946.7 
958.2 
966.2 
973.0 
976.1 
964.1 

963.9 
961.1 
971.5 
968.8 

918.0 


919.4 
922.0 
918.9 

913.0 


910.8 
914.5 
918.7 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


See  page  II3  for  key  to  terms  S  abbreviotioris 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 

IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 

DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN  FEET 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A    SAN   GABRIEL    RIVER 

HYDRO  iMIT                      U-85.80 

SAN    6ABKUL 

VALLET    nrORD   SUBUNlT                        U 

-05.00 

SAN   8AMIEL    VALLEY    HYDRO    SUBUNlT                        U 

-85.08 

MAIN   SAN   uABRIEL    HYDRO    SUBAHEA 

U-05.D1                                               MAIN   SAN   GABRIEL   HYDRO   SUNAREA 

U-0»t01 

01S/09«-02H01S 

1080.0 

11-07-67 

189.7 

890.3 

1101 

12-04-67 

181.1 

898.9 

elS/09M-04C01S          879.6 

10-03-67 

86.2 

793.4 

1101 

1-03-68 

175.9 

904.1 

11-06-67 

88.2 

791.4 

2-05-68 

165.8 

914.2 

12-04-67 

90.0 

789.6 

3-05-68 

163.8 

916.2 

1-03-68 

91.3 

788.3 

4-03-68 

163.3 

916.7 

2-06-68 

92.5 

787.1 

9-14-68 

176.1(1) 

903.9 

3-05-68 

93.3 

786.3 

6-11-68 

177.3 

902.7 

4-03-68 

93.9 

785.7 

7-08-68 

182.3 

897.7 

6-11-68 

94.5 

785.1 

8-21-68 

185.6 

894.4 

7-08-68 

94.2 

785.4 

9-10-68 

185.2 

894.8 

8-05-68 
9-04-68 

95.1 
96.2 

784.5 
783.4 

01S/09M-02Q0U 

1020.0 

11-07-67 

(1> 

1101 

U-07-67 

327.1 

692.9 

01S/«9W-04J01S           906.6 

10-14-67 

96.5 

810.1 

1181 

4-09-68 

(1> 

11-14-67 

91.3 

815.3 

4-09-68 

326.2 

693.8 

12-14-67 
1-14-68 

84.3 
84.5 

822.3 
822.1 

01S/09«-02Q02S 

1023.0 

10-03-67 

118.3 

904.7 

1101 

2-13-68 

84.9 

821.7 

11-07-67 

120.8 

902.2 

3-15-68 

82.3 

824.3 

12-04-67 

120.4 

902.6 

4-15-68 

87.5 

819.1 

1-03-68 

120.9 

902.1 

5-19-68 

94.3 

812.3 

2-06-68 

121.5 

901.5 

6-15-68 

91.1 

815.5 

3-07-68 

120.6 

902.4 

7-14-68 

89.8 

816.8 

4-08-68 

116.6 

906.4 

8-26-68 

(1) 

5-14-68 

119.3 

903.7 

9-28-68 

97.8 

808.8 

6-13-68 

113.8 

909.2 

7-02-68 

116.8 

906.2 

01S/'09M-04R01S           867.7 

10-14-67 

220.8 

646.9 

1101 

8-21-68 

117.6 

905.4 

11-14-67 

(1> 

9-04-68 

118.8 

904.2 

12-14-67 
1-14-68 

220.7 
219.9 

647.0 
647.8 

01S/09«-03a01S 

975.0 

10-05-67 

134.6 

840.4 

1101 

2-13-68 

219.3 

648.4 

10-11-67 

143.1 

831.9 

3-15-68 

221.9 

645.8 

10-19-67 

146.0 

829.0 

4-15-68 

220.3 

647.4 

10-26-67 

147.4 

827.6 

5-14-68 

219.9 

647.8 

11-02-67 

150.9 

824.1 

6-15-68 

221.8 

645.9 

U-09-67 

148.9 

826.1 

7-14-68 

221.6 

646.1 

11-15-67 

149.5 

825.5 

8-26-68 

ID 

11-24-67 

144.0 

831.0 

9-28-68 

221.3 

646.4 

11-29-67 

139.9 

835.1 

12-07-67 

114.6 

860.4 

01S/09W-05&01S           797.0 

10-03-67 

109.1 

687.9 

1101 

12-14-67 

109.3 

865.7 

11-06-67 

111 

12-21-67 

109.6 

865.4 

11-07-67 

107.8 

689.2 

12-28-67 

107.3 

867.7 

12-04-67 

104.1 

692.9 

1-04-68 

108.3 

866.7 

1-03-68 

102.4 

694.6 

l-U-68 

139.3 

835.7 

2-06-68 

102.8 

694.2 

1-18-68 

121.2 

853.8 

3-05-68 

104.4 

692.6 

1-25-68 

103.6 

871.4 

4-03-68 

109.1 

687.9 

2-01-68 

102.5 

872.5 

2-08-68 

108.4 

866.6 

01S/09W-05602S           795.0 

10-03-67 

108.2 

686.8 

1101 

2-14-68 

95.8 

879.2 

11-06-67 

112.4 

682.6 

2-21-68 

76.8 

898.2 

12-04-67 

101.7 

693.3 

2-29-68 

100.3 

874.7 

2-06-68 

114.6 

680.4 

3-07-68 

107.4 

867.6 

3-05-68 

102.1 

692.9 

3-14-68 

95.3 

879.7 

4-03-68 

106.6 

688.4 

3-21-68 

98.4 

876.6 

3-28-68 

127.3 

847.7 

01S/09M-05G03S           797.5 

10-03-67 

102.8 

694.7 

1181 

4-03-68 

106.6 

868.4 

11-06-67 

105.9 

691.6 

4-11-68 

131.4 

843.6 

12-04-67 

100.7 

696.8 

4-18-68 

130.8 

844.2 

2-06-68 

100.4 

697.1 

4-25-68 

134.0 

841.0 

3-05-68 

102.1 

695.4 

5-09-68 

118.8 

856.2 

4-03-6B 

106.7 

690.8 

5-15-68 

120.5 

854.5 

5-23-68 

120.5 

854.5 

01S/09li-05J01S           821.6 

10-03-67 

(11 

1181 

5-29-68 

132.8 

842.2 

10-03-67 

(1» 

6-06-68 

120.5 

854.5 

10-03-67 

106.7 

TlA.t 

6-13-68 

128.0 

847.0 

11-06-67 

(1) 

6-20-68 

136.0 

839.0 

11-06-67 

109.5(11 

7U.1 

6-27-68 

136.4 

838.6 

12-04-67 

(1) 

7-12-68 

137.4 

837.6 

12-04-67 

110.6 

7U.8 

7-18-68 

141.6 

833.4 

1-02-68 

(It 

7-25-68 

143.9 

831.1 

1-02-68 

109.1 

712.5 

S-01-68 

145.9 

829.1 

2-06-68 

97.2 

724.4 

8-08-68 

146.0 

829.0 

3-05-68 

(11 

8-15-68 

147.1 

827.9 

3-05-68 

112.5(11 

709.1 

8-21-68 

148.2 

826.8 

4-03-68 

113.9 

707.7 

8-29-68 

151.2 

823.8 

5-14-68 

121.8 

699.8 

9-04-68 

150.8 

824.2 

6-11-68 

(1) 

9-12-68 

126.9 

848.1 

6-11-68 

128.5(11 

693.1 

9-18-68 

152.8 

822.2 

7-08-68 

111 

9-26-68 

146.4 

828.6 

7-08-68 
8-21-68 

135.5(11 
(1> 

686.1 

01S/09M-03C01S 

957.0 

11-07-67 
4-09-68 

141.5 
114.8 

815.5 
842.2 

1101 

8-21-68 
9-04-68 
9-04-68 

145.4(11 

(1> 
147.9(1) 

676.2 
673.7 

01S/09*-03C06S 

948.0 

U-07-67 

(3> 

1101 

elS/09M-08E01S           728.4 

11-06-67 

243.6(11 

484.8 

1101 

01S/04M-03E01S 

930.0 

11-07-67 

(1> 

1101 

11-07-67 

(1> 

11-07-67 

83.8 

846.2 

11-07-67 

231.5 

4«**« 

4-09-68 

61.7 

868.3 

4-09-68 

222.7 

585.7 

DlS/09«-03G0»b 

983.0 

11-07-67 

(9) 

1101 

01S/09M-09B01S           840.0 

10-14-67 

224.9 

615.1 

1181 

11-15-67 

88.2 

894.8 

11-14-67 
11-15-67 

225.8 
224.1 

614.2 
615.9 

01S/09M-03HOU 

1018.0 

11-06-67 

141.1 

876.9 

1101 

12-14-67 

224.8 

bis. 2 

4-09-68 

112.6 

905.4 

1-14-68 
2-13-68 

221.8 
221.8 

618.2 
618.2 

01S/09M-04O01b 

842.0 

11-15-67 

71.0 

771.0 

1101 

3-15-68 

223.1 

616.9 

4-10-68 

72.4 

769.6 

4-15-68 

223.8 

616.2 

See  page  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


^i 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUtgO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GRCXJNO 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN   GABRIEL    VALLEY    HYDRO    SUBUNIT  U-OS.OO 

MAIN    SAN    bABRIEL    HYDRO    SUSAREA 


L    A    SAN   GABRIEL    RIVER    HYDRO   UNIT 
U-05.O1 


U-05.00 

SAN  6ABHIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT  U-Ob.DO 

MAIN  SAN  GABRIEL  HYDRO  SOBAREA 


01S/09ir-09B01S 

840.0 

5-14-68 

223.2 

616.8 

1101 

(CONT.) 

6-15-68 

222.5 

617.5 

7-14-68 

224.1 

615.9 

8-05-68 

224.0 

616.0 

9-28-68 

223.8 

616.2 

01S/09H-09E01S 

795.0 

10-05-67 

(9) 

1101 

11-06-67 

248.1 

546.9 

11-06-67 

291.4 

503.6 

11-06-67 

291.2 

503.8 

12-11-67 

DRY 

12-11-67 

DRY 

12-11-67 

DRY 

1-02-68 

(3> 

1-18-68 

247.9 

547.1 

4-09-68 

(3> 

5-15-68 

(3) 

6-11-68 

(3) 

7-08-68 

(3) 

8-05-68 

<3) 

9-04-68 

(3) 

01S/09*-09EO*S 

793.0 

11-06-67 

(6) 

1101 

01S/09M-10A01S 

934.4 

11-06-67 

215.3 

719.1 

1101 

4-09-68 

216.2 

718.2 

01S/09K-17H015 

660.5 

11-07-67 

47.1 

613.4 

1101 

4-09-68 

47.2 

613.3 

01S/09M-18A04S 

673.0 

11-07-67 

173.3 

499.7 

1101 

4-09-68 

179.3 

493.7 

01S/09M-19C01S 

530.0 

10-04-67 

125.1 

404.9 

1101 

10-19-67 

134.0 

396.0 

11-01-67 

129.6 

400.4 

U-08-67 

123.7 

406.3 

11-15-67 

123.9 

406.1 

12-01-67 

126.3(2) 

403.7 

12-08-67 

110.1 

419.9 

12-28-67 

114. 0 

416.0 

1-09-68 

103. H 

426.2 

1-24-68 

113.5 

416.5 

2-07-68 

113. 2 

416.8 

2-21-68 

109.5 

420.5 

3-06-68 

109.9 

420.1 

4-10-68 

112.1 

417.9 

01S/09H-19C03S 

526.0 

10-04-67 
10-14-67 
11-01-67 

(1> 
U» 
(1) 

UOl 

11-08-67 

124.8 

401.2 

12-U1-67 

(1) 

12-08-67 

108.2 

417.8 

12-27-67 

(1) 

1-09-68 

107.9 

418.1 

1-24-68 

(1) 

2-07-68 

(1) 

2-21-68 

(1) 

3-06-68 

•  1) 

4-10-68 

«3) 

0lS/«9li-32602S 

700.0 

11-07-67 

24.0(1) 

676.0 

1101 

4-09-68 

8.7 

691.3 

OIS/IOM-OIROIS 

657.0 

10-12-67 

290.1 

366.9 

1733 

11-02-67 

294.7 

362.3 

11-23-67 

295.9 

361.1 

12-14-67 

292.6 

364.4 

1-04-68 

292.3 

364.7 

1-25-68 

290.3 

366.7 

2-15-68 

291.0 

366.0 

3-07-68 

288.1 

368.9 

3-28-68 

287.2 

369.8 

4-18-68 

286.6 

370.4 

5-09-68 

286.3 

370.7 

6-20-68 

289.9 

367.1 

8-01-68 

284.9 

372.1 

8-22-68 

283.3 

373.7 

9-12-68 

281.6 

375.4 

0lS/10M-02O01!> 

552.5 

11-10-67 

DRY 

1101 

01S/10M-OZO02S 

552.5 

11-10-67 

OHT 

1101 

01S/10H-02003S 

553.0 

11-10-67 

DRY 

1101 

01S/10M-02O04S 

560.0 

11-10-67 

DRY 

UOl 

01S/10M-02O05S 

559.8 

11-10-67 

DRY 

UOl 

01S/10M-02R01S 

568.4 

11-10-67 

DRY 

UOl 

01S/10W-02R025 

560.0 

11-10-67 

DRY 

UOl 

01S/10B-02H07S 

567.8 

11-10-67 

DRY 

UOl 

015/10N-02R08S 

568.0 

U-10-67 

DRY 

UOl 

01S/10M-02R09S 
01S/10H-02R10S 
01S/10M-02R11S 
01S/10M-03A01S 
01S/10M-03H01S 


568.3         11-10-67 


568.3 


517.0 


elS/10M-03K02S 


496.0 


01S/10M-04G01S    504.8 


01S/10W-04R01S 


478.5 


11-10-67 


568.0    11-10-67 
525.0    11-01-67 


10-04-67 

10-18-67 

U-01-67 

11-08-67 

U-15-67 

12-01-67 

12-13-67 

12-27-67 

1-10-68 

1-24-68 

2-07-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-20-68 

4-03-68 

4-10-68 

4-17-68 

5-01-68 

5-15-68 

5-29-68 

6-12-68 

6-26-68 

8-07-68 

8-21-68 

9-04-68 

9-18-68 

10-12-67 

10-25-67 

11-22-67 

12-13-67 

12-27-67 

1-17-68 

2-07-68 

2-28-68 

3-20-68 

4-10-68 

5-01-68 

6-19-68 

7-10-68 

7-31-68 

8-21-68 

9-11-60 

10-04-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-08-67 

11-15-67 

12-01-67 

12-13-67 

12-27-67 

1-10-68 

1-24-68 

2-07-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-20-68 

4-03-68 

4-10-68 

4-17-68 

5-01-68 

5-15-68 

5-29-68 

6-12-68 

6-26-68 

7-10-68 

7-24-68 

8-07-68 

8-21-68 

9-04-68 

9-18-68 

10-04-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-06-67 

11-15-67 

12-01-67 

12-13-67 

12-27-67 

1-10-68 

1-24-68 

2-07-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-20-68 

4-03-68 

4-09-68 


DRY 

DRY 

UMV 

250.3 

234.1 
237.8 

(1) 
236.0 

(1) 
235.2 
236.3 
238.8 
234.0 
233.2 
232.7 
237.6 
233.0 
233.6 
233.6 
234.2 
233.5 
236.5 
235.4 

(1) 
237.8 
242.5 
245.0 
245.7 
246.6 
248.7(41 

217.7 
218.2 
217.6 
216.3 
215.7 
215.4 
214.8 
215.1 
215.9 
217.5 
219.4 
224.5(4) 
227.5(4) 
229.7 
229.8 
(1) 

221.3 
223.3 
223.3 
223.2 
223.6 
224.0 
223.2 
222.1 
221.7 
228.4 
229.3 
222.3 
222.8 
223.3 
223. 1 
222.9 
223.1 
224.0 
224.9 
226.4 
227.8 
229.8 
231.6 
233.9 
235.1 
236.2 
237.8 
239.3 

200.5 
202.9 
202.4 
202.4 
203.0 
202.2 
202.1 
201.1 
201.3 
207.6 
210.1 
200.8 
201.4 
201.6 
201.7 
201.6 


282, 

9 

279, 

2 

281. 

0 

281, 

8 

280, 

7 

278 

2 

283, 

0 

283, 

8 

284 

3 

279 

4 

264 

0 

283 

4 

283 

4 

282, 

.8 

283 

5 

280 

.5 

281 

>6 

279, 

2 

?74, 

5 

272 

>0 

271, 

3 

270 

4 

268, 

3 

278 

3 

277 

8 

278, 

4 

279, 

7 

280 

3 

280, 

6 

281, 

2 

280 

9 

280, 

1 

278, 

5 

276, 

6 

271, 

5 

268, 

5 

266 

3 

266, 

2 

283 
281 
281 
281 
281 
280 
281 
282 
283 
276 
275 
282 
282 
281 
281 
281 
281 
280 
279 
278 
277 
275 
273 
270 
269 
268 
267 
265 

278 
275 
2  76 
276 
275 
276 
276 
277 
277 
270 
268 
277 
277 
276 
276 
276 


O-05.D1 


UOl 


UOl 

UOl 

274.7         UOl 

UOl 


1733 


UOl 


UOl 


Sw  poge  113  for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AOENCY 

NUMeCR 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATKM 

SUPn.YINO 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A   SAN   SABRIEL   RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-05.e0 

SAN   6ABHIEL    VALLEY    MYORO   SUBUNIT                        U-05.00 

SAN  tABRILL   VALLEY   HYDRO   SU8UNIT                      U-8S.O0 

MAIN    SAN   OABRIEL    HYOMO    SUBAREA 

U-05.D1                                               MAIN    SAN   SABRIEL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.01 

01S/10M-04R01S           4TS.5 

4-17-68 

202.0 

276.5 

1101 

01S/10W-07R02S           386.7        11-10-67 

111.3 

275.4 

1101 

(CONT.) 

S-01-68 

203.1(2) 

275.4 

(CONT.)                                                  11-15-67 

lll.S 

275.2 

5-15-68 

203.8(2) 

274.7 

11-20-67 

111.8 

274.9 

1101 

5-29-68 

204.9 

273.6 

11-22-67 

lll.S 

274.9 

1733 

6-12-68 

207.0(2) 

271.5 

11-27-67 

111.9 

274.8 

HOI 

6-26-68 

208.5(2) 

270.0 

11-29-67 

111.9 

274.8 

1733 

7-10-68 

210.4(2) 

268.1 

12-01-67 

112.0 

274.7 

1101 

7-24-68 

212.1 

266.4 

12-04-67 

112.0 

274.7 

8-07-68 

213.2 

265.3 

12-06-67 

111.8 

274.9 

1733 

8-21-68 

214.3 

264.2 

12-08-67 

111.7 

275.0 

1101 

9-04-68 

216.4 

262.1 

12-13-67 

111.2 

275.5 

1733 

9-18-68 

217.3 

261.2 

12-15-67 
12-18-67 

111.0 
110.6 

275.7 
276.1 

1101 

01S/10M-04R03S           479.0 

10-04-67 

199.5 

279.5 

1101 

12-20-67 

110.5 

276.2 

1733 

10-18-67 

201.5 

277.5 

12-22-67 

110.4 

276.3 

1101 

11-01-67 

201.2(4) 

277.8 

12-26-67 

110.0 

276.7 

11-08-67 

201.3 

277.7 

12-27-67 

109.9 

276.8 

1733 

11-15-67 

201.6 

277.4 

12-29-67 

109.8 

276.9 

1101 

12-01-67 

201.8 

277.2 

1-02-68 

109.7 

277.0 

12-13-67 

200.7 

278.3 

1-03-68 

109.7 

277.0 

1733 

• 

12-27-67 

200.1 

278.9 

1-05-68 

109,7 

277.0 

1101 

1-10-68 

199.6 

279.4 

1-08-68 

109.7 

277.0 

1-24-68 

199.7 

279.3 

1-10-68 

109.6 

277.1 

1733 

2-07-68 

199.6 

279.4 

1-12-68 

109.8 

276.9 

llOl 

2-21-68 

199.7 

279.3 

l-15-6a 

109.7 

277.0 

3-06-68 

200.4 

278.6 

1-17-68 

109.6 

277.1 

1733 

I 

3-20-68 

200.6 

278.4 

1-19-68 

109.9 

276.8 

1101 

4-09-68 

200.6 

27S.4 

1-22-68 
1-24-68 

109.9 
110.0 

276.8 
276.7 

1733 

01S/10X-05J01S           473.0 

10-04-67 

191.3 

281.7 

1733 

1-26-68 

110.1 

276.6 

1181 

10-25-67 

191.1 

281.9 

1-29-68 

110.2 

276.9 

11-15-67 

192.6 

280.4 

1101 

2-02-68 

110.3 

276.4 

11-15-67 

192.4 

280.6 

1733 

2-05-68 

110.3 

276.4 

12-06-67 

194.0 

279.0 

2-07-68 

110.3 

276.4 

1733 

12-27-67 

190.5 

282.5 

2-09-68 

110.4 

276*3 

1101 

1-17-68 

191.4 

281.6 

2-13-68 

110.4 

276.3 

2-07-68 

192.5 

280.5 

2-14-68 

110.5 

276.2 

1733 

2-28-68 

193.3 

279.7 

2-16-68 

110.5 

276.2 

1101 

3-20-68 

194.8 

278.2 

2-19-68 

110.6 

276.1 

4-17-68 

193.3 

279.7 

2-21-68 

110.6 

276.1 

1733 

5-08-68 

195.2 

277.8 

2-23-68 

110.7 

276.0 

1101 

6-19-68 

199.7 

273.3 

2-28-68 

110.9 

275.8 

1733 

7-31-68 

204.2 

268.8 

3-01-68 

111.0 

275.7 

1101 

8-21-68 

207.0 

266.0 

3-04-68 

111.0 

275.7 

1 

9-11-68 

208.2 

264.8 

3-06-68 
3-11-68 

111.2 
111.2 

275.5 
275.5 

1733 
1101 

01S/10H-05N01S           443.0 

10-04-67 

162.3 

280.7 

1733 

3-13-68 

lll.S 

275.2 

1733 

10-25-67 

162.0 

281.0 

3-15-68 

111.7 

275.0 

1101 

11-15-67 

162.8 

280.2 

3-18-68 

111.6 

275.1 

12-06-67 

163.7 

279.3 

3-20-68 

111.8 

274.9 

1733 

12-27-67 

159.5 

283.5 

3-22-68 

111.7 

275.0 

1101 

1-17-68 

162.2 

280.8 

3-27-68 

111.8 

274.9 

1733 

2-07-68 

164.0 

279.0 

3-29-68 

111.8 

274.9 

1101 

2-28-68 

164.4 

278.6 

4-01-68 

111.8 

274.9 

3-20-68 

165.2 

277.8 

4-03-68 

111.7 

275.0 

1733 

4-17-68 

164.4 

278.6 

4-05-68 

111.7 

275.0 

1101 

5-08-68 

167.8 

275.2 

4-08-68 

111.6 

275.1 

6-19-68 

171,5 

271.5 

4-10-68 

111.7 

275.0 

1733 

8-21-68 

178.6 

264.4 

4-12-68 

111.9 

274.8 

1101 

' 

9-11-68 

180.7 

262.3 

4-15-68 
4-17-68 

112.0 
112.1 

274.7 
274.6 

1733 

01S/10M-06N02S           404.0 

12-06-67 

147.1 

256.9 

1101 

4-19-68 

112.2 

274.5 

1101 

5-23-68 

(1) 

4-22-68 

112.4 

274.3 

5-26-68 

135.2 

268.8 

4-24-68 
4-26-68 

112.5 
112.6 

274.2 

274.1 

1733 
1101 

•1S/10W-07A06S           422.4 

11-16-67 

145.7(4) 

276.7 

1101 

4-29-68 

112.9 

273.8 

4-09-68 

147.1 

275.3 

5-01-68 

113.0 

273.7 

1733 

j 

8-14-68 

(1) 

5-03-68 
5-06-68 

113.2 
113.4 

273.5 
273.3 

1101 

j      •1S/10M-07A07S           422.4 

11-16-67 

149.9(4) 

272.5 

1101 

5-08-68 

113.6 

273.1 

1733 

I 

4-09-68 

147.2 

275.2 

5-10-68 
5-13-68 

113.7 
113.9 

273.0 
272.8 

1101 
1733 

1    eis/io«-07Lois        3a«.i 

10-18-67 

113.8 

275.3 

1733 

5-17-68 

114.2 

272.5 

1101 

10-25-67 

113.7 

275.4 

5-20-68 

114.5 

272.2 

11-15-67 

113.2 

275.9 

5-24-68 

114.8 

271.9 

12-06-67 

113.7 

275.4 

5-31-68 

115.5 

271.2 

12-27-67 

111.1 

278.0 

6-03-68 

115.7 

271.0 

1-17-68 

111.4 

277.7 

6-05-68 

115.9 

270.8 

1733 

1 
1 

2-07-68 

112.1 

277.0 

6-07-68 

116.1 

270.6 

1101 

\ 

3-06-68 

112.7 

276.4 

6-10-68 

116.3 

270.4 

i 

3-27-68 

(6) 

6-12-68 

116.5 

270.2 

1733 

[ 

6-14-68 

116.7 

270.0 

1101 

•  lS/10i<-07R02S          3«*.7 

10-02-67 

109.9 

276.8 

6-17-68 

117.3 

269.4 

10-04-67 

110.1 

276.6 

6-19-68 

117.3 

269.4 

1733 

10-06-67 

110.3 

276.4 

6-21-68 

117.5 

269.2 

1101 

10-09-67 

110.6 

276.1 

6-24-68 

117.9 

268.8 

10-11-67 

110.8 

275.9 

6-26-68 

118.7 

268.0 

1733 

10-16-67 

111.4 

275.3 

6-28-68 

118.4 

268.3 

1101 

10-18-67 

111.7 

275.0 

7-01-68 

118.7 

268.0 

10-20-67 

111.7 

275.0 

7-03-68 

118.9 

267.8 

1733 

10-23-67 

111.8 

274.9 

7-05-68 

119.1 

267.6 

1181 

10-25-67 

111.8 

274.9 

7-08-68 

119.4 

267.3 

10-27-67 

111.7 

275.0 

7-10-68 

119.7 

267.0 

1733 

10-30-67 

111.6 

275.1 

7-12-68 

120.0 

266.7 

1101 

11-01-67 

111.4 

275.3 

7-15-68 

120.4 

266.3 

! 

11-03-67 

111.5 

275.2 

7-17-68 

120.6 

266.1 

1733 

11-06-67 

111.3 

275.4 

7-19-68 

120.9 

265.8 

1101 

11-08-67 

111.3 

275.4 

1733 

7-22-68 

121,3 

265.4 

See  page  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS    AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

L    A    SAN   6ABrtIEL   NIVEH    HYDRO   UNIT 


U-05*0* 
SAN   CABNIbL    VALLEY    HYDRO   SUBUNIT 


u>es.DO 


01S/10i<-eTR02S 
(CONT.) 


386.7 


01S/10M-08A02S 


elS/lOM-OBROlS 


454.  S 


410.3 


eis/io«-e9Feis 

elS/10«>09F02S 


440.0 


ABRIEL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.D1 

7-24-68 

121.5 

265.2 

1733 

7-26-68 

122.6 

264.1 

7-29-68 

122.1 

264.6 

7-31-68 

122.2 

264.5 

1733 

8-02-68 

122.1 

264.6 

1101 

8-05-68 

122.8 

263.9 

8-07-68 

123.0 

263.7 

1733 

8-09-68 

123.4 

263.3 

1101 

8-12-68 

123.5 

263.2 

8-14-68 

123.7 

263.0 

1733 

8-15-68 

123.8 

262.9 

1101 

8-19-68 

124.1 

262.6 

8-21-68 

124.3 

262.4 

1733 

8-23-68 

124.6 

262.1 

1101 

8-26-68 

124.8 

261.9 

8-28-68 

125.0 

261.7 

1733 

8-30-68 

125.4 

261.3 

1101 

9-03-68 

126.3 

260.4 

9-04-68 

125.8 

260.9 

1733 

9-06-68 

126.0 

260.7 

1101 

9-10-68 

126.5 

260.2 

9-11-68 

126.5 

260.2 

1733 

9-13-68 

126.8 

259.9 

1101 

9-16-68 

126.9 

259.8 

9-18-68 

127.1 

259.6 

1733 

9-20-68 

127.3 

259.4 

1101 

9-23-68 

127.5 

259.2 

9-25-68 

127.7 

259.0 

1733 

9-27-68 

127.9 

258.8 

1101 

9-30-68 

128.1 

258.6 

U-16-67 

(1) 

1101 

4-09-68 

(11 

8-14-68 

(11 

10-04-67 

133.8 

276.5 

1101 

10-18-67 

135.1 

275, 

2 

11-01-67 

135.5 

274 

11-08-67 

135.5 

274 

11-15-67 

135.7 

274. 

12-01-67 

135.6 

2T4, 

12-13-67 

135.2 

275. 

12-27-67 

134.5 

275 

1-10-68 

134.8 

275 

1-24-68 

134.1 

276 

2-07-68 

134.2 

276. 

2-21-68 

134.4 

275. 

3-06-68 

134.9 

275. 

3-20-68 

134.9 

275 

3-20-68 

134.9 

275 

4-03-68 

138.0 

272 

4-10-68 

135.1 

275. 

4-17-68 

135.4 

274 

5-01-68 

136.0 

274 

5-15-68 

136.8 

273 

5-15-68 

136.8 

273 

5-29-68 

138.0 

272 

5-29-68 

138.0 

272 

6-12-68 

139.2 

271 

6-26-68 

139.8 

270. 

7-10-68 

142.3 

268. 

7-24-68 

144.2 

266. 

B-07-68 

145.6 

264. 

8-21-68 

146.9 

263 

9-04-68 

148.4 

261. 

9-18-68 

149.3 

261. 

11-08-67 

(1) 

1101 

10-04-67 

163.7(2) 

276.3 

1101 

10-18-67 

168.9(2) 

271.1 

11-01-67 

177.2(2) 

262.8 

11-08-67 

183.5(2) 

256.5 

11-15-67 

183.1 

256.9 

12-01-67 

173.4 

266.6 

12-13-67 

175.4 

264.6 

12-27-67 

164.4 

275.6 

1-10-68 

178.4 

261.6 

1-24-68 

186.1(4) 

253.9 

2-07-68 

164.4 

275.6 

2-21-68 

165.1(4) 

274.9 

3-06-68 

168.2(4) 

271.8 

3-20-68 

166.0(4) 

274.8 

4-03-68 

172.3 

267.7 

4-10-68 

167.2 

272.8 

4-17-68 

169.1 

270.9 

5-01-68 

167.0(4) 

273.0 

5-15-68 

167.8(4) 

272.2 

5-29-68 

(1) 

6-12-68 

190.3(4) 

249.7 

6-26-68 

199.3(4) 

240.7 

7-10-68 

(1) 

7-24-68 

(11 

B-07-68 

(1> 

8-21-68 

(li 

9-04-68 

(1> 

9-18-68 

180.7 

259 

.3 

MAIN  SAN  GABRIEL  HTOHO  SUBAREA 


eiS/10M-09H01S 


452.0 


OlS/lOU-lOCOlS     471.0 


OlS/lOW-lOPOlS 


461.9 


01S/10H-12C01S 


603.9 


10-04-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-08-67 

11-15-67 

12-01-67 

12-13-67 

12-27-67 

1-10-68 

1-24-68 

2-07-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-20-68 

4-03-68 

4-10-68 

4-17-68 

5-01-68 

5-15-68 

5-29-68 

6-12-68 

6-28-68 

7-10-68 

7-24-68 

8-07-68 

8-21-68 

9-04-68 

9-18-68 

10-04-67 
11-01-67 
11-22-67 
12-13-67 
1-03-68 
1-25-68 
2-15-68 
3-06-68 
3-27-68 
4-17-68 
5-08-68 
6-19-68 
7-10-68 
7-31-68 
B-19-b8 
8-21-68 
9-11-68 

10-04-67 

10-25-67 

11-07-67 

11-15-67 

12-06-67 

12-27-67 

1-17-68 

2-07-68 

2-28-68 

3-20-68 

4-10-68 

4-11-68 

5-01-68 

6-19-68 

7-10-68 

7-31-68 

B-21-6B 

9-11-68 

10-06-67 

10-13-67 

10-27-67 

11-03-67 

11-18-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-05-68 

1-12-68 

1-19-68 

1-26-68 

2-16-68 

2-23-68 

3-01-68 

3-15-68 

3-22-68 

3-29-68 

4-05-68 

4-12-68 

4-19-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-07-68 

6-13-68 

6-20-68 

6-28-68 

7-05-68 

7-15-68 


172 
175 
174 
174 
174 
173 
173 
173 
173 
173 
172 
173 
173 
173 
173 
173 
173 
174 
175 
177 
177 
180 
161 
183 
184 
185 
187 
188 

195 
195 
194 
193 
192 
192 
191 
193 
195 
193 
194 


1 

1(2> 

0 

1 

4 

2 

6 

1 

0 

5(2) 

8 

1 

7 

6(2) 

6 

5 

9 

5(2) 

3(2) 

9(2) 

8 

1(2) 

4(2) 

5(2) 

7(2) 

9(2) 

4(2) 

7 

1 
8 

9 

4 
7 
2 
7 
8 
2 
4 
3 


(1) 
204.6(4) 

(1) 

(It 
207.6 

(1) 

183.4 
184.6 
194.4 
184.7 
183.8 
183.2 
182.9 
182.2 
182.1 
183.2 
182.7 
182.1 
183.3 
186.2 
188.4 
190.3 
192.4 
194.3 

DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DMY 
DRV 
DRY 
DMY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
OHY 
DRY 


279.9 
276.9 
278.0 
277.9 
277.6 
278.8 
278.4 
278.9 
279.0 
278.5 
279.2 
278.9 
278.3 
278.4 
278.4 
278.5 
278.1 
277.5 
276.7 
274.1 
274.2 
271.9 
270.6 
268.5 
267.3 
266.1 
264.6 
263.3 

275.9 
275.2 
276.1 
277.6 
278.3 
278.8 
279.3 
277.2 
275.8 
277.6 
276.7 

266.4 


263.4 


278.5 
277.3 
267.5 
277.2 
278.1 
278.7 
279.0 
279.7 
279.8 
278.7 
279.2 
279.8 
278.6 
275.7 
273.5 
271.6 
269.5 
267.6 


U-05.D1 
1101 


1733 


1101 
1733 


1733 

1101 
1733 


1101 
1733 


1101 


See  page  ll3  for  key  to  temw  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBCR 


GROUW) 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GfKXMO 

TO  WATER 
SURFACE 
N  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN   6ABRIEL    VALLEY    nYDRO    &UBUN1T  U-05.D0 

MAIN    SAN    liABRIEL    HYOHO    SUBAREA 


L    A    SAN   6ABHIEL    RtVEH    HYDRO   UNIT 
U'OS.Dl 


•IS/lOa-lZCOlS 
(CONT. I 


603.9 


tis/ioM-izcezs 


602.2 


01S/10«-12C03S 


604.0 


u-os.eo 

SAN  OABHUL  valley  HYDRO  SUBUNIT 

MAIN  SAN  (tABRIEL  HYOHO  SUBAREA 


U-05.00 


7-26-68 

DRY 

8-02-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

8-16-68 

DRV 

8-23-68 

DRY 

8-30-68 

DRY 

9-06-68 

DRY 

9-13-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

10-06-67 

19.2 

583.0 

10-13-67 

28.7 

573.5 

10-27-67 

32.3 

569.9 

11-03-67 

36. ♦ 

565.8 

11-18-67 

33.7 

568.5 

12-08-67 

23.1 

579.1 

12-lb-67 

37. ♦ 

56^.8 

12-22-67 

36.0 

566.2 

12-29-67 

25.3 

576.9 

1-05-68 

30.3 

571.9 

1-12-68 

36.3 

565.9 

1-19-68 

23.9 

578.3 

1-26-68 

29. ♦ 

572.8 

2-16-68 

27.8 

57^.^ 

2-23-68 

23.3 

578.9 

2-23-68 

23.3 

578.9 

3-01-68 

31.2 

571.0 

3-15-68 

36.3 

565.9 

3-22-68 

31.1 

571.1 

3-29-68 

2^.5 

577.7 

♦  -015-68 

27. ♦ 

57^.8 

♦-12-68 

35. ♦ 

566.6 

♦-19-68 

32.5 

569.7 

♦-26-68 

31.7 

570.5 

5-10-68 

17. ♦ 

58^.8 

5-2^-68 

20.8 

581. ♦ 

5-31-68 

18.3 

583.9 

6-07-68 

35.2 

567.0 

6-13-68 

23.0 

579.2 

6-20-68 

32.3 

569.9 

6-28-68 

33.8 

568.4 

7-05-68 

29.3 

572.9 

7-15-68 

3^.6 

567.5 

7-26-68 

36. ♦ 

565.8 

6-02-68 

33.6 

568.6 

8-09-68 

3^.8 

567. ♦ 

8-16-68 

29.3 

572.9 

8-23-68 

36.1 

566.1 

8-30-58 

36.3 

565.9 

9-06-68 

25.1 

577.1 

9-13-68 

27.8 

57+.4 

9-20-68 

32.2 

570.0 

9-27-68 

36.0 

566.2 

10-06-67 

♦  3.2 

560.8 

10-13-67 

DRY 

10-13-67 

DRY 

11-03-67 

DRY 

11-18-67 

DRY 

12-08-67 

DRY 

12-15-67 

DRY 

12-22-67 

DRY 

12-29-67 

DRY 

1-05-68 

DRY 

1-12-68 

DRY 

1-19-68 

DRY 

1-26-68 

DRY 

2-16-68 

DRY 

2-23-68 

DRY 

3-01-68 

♦5.2 

558.8 

3-15-68 

DRY 

3-22-68 

DRY 

3-29-68 

DRY 

♦-05-68 

DRY 

♦-12-68 

DRY 

♦-19-68 

DRY 

♦-26-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

5-10-68 

DRY 

5-2^-68 

DRY 

5-31-68 

DRY 

6-07-68 

DRY 

6-13-68 

DRY 

6-20-68 

DRY 

6-28-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-68 

DRY 

7-26-58 

DRY 

8-02-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

8-16-68 

DRY 

8-23-68 

DRY 

8-30-68 

DRY 

9-06-58 

DRY 

9-13-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

1101 


UOl 


1101 


|1S/|0M-12C0^S 


6e^.t 


01S/10M-12C0SS 


60^.0 


ois/iow-i2coes 


608.9 


10-06-67 

DRY 

10-13-67 

DRY 

10-27-67 

DRY 

11-03-67 

DRY 

11-18-67 

DRY 

12-08-67 

DRY 

12-15-67 

DRY 

12-22-67 

DRY 

12-29-67 

23.6 

1-05-68 

DRY 

1-12-66 

DRY 

1-19-66 

DRY 

1-26-66 

DRY 

2-16-66 

DRY 

2-23-66 

DRY 

3-01-66 

DRY 

3-15-66 

DRV 

3-22-66 

DRY 

3-29-66 

DRY 

5-2^-66 

o«r 

5-31-66 

DRV 

6-07-66 

DRY 

6-13-66 

DRY 

6-20-68 

DRY 

6-28-58 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-66 

DRY 

7-26-66 

DRY 

8-02-66 

DRY 

8-09-66 

DRY 

6-09-66 

DRY 

8-16-68 

DRY 

8-23-66 

DRY 

6-30-66 

DRY 

9-06-66 

DRY 

9-13-66 

DRY 

9-20-66 

DRV 

9-27-66 

DRY 

10-06-67 

DRY 

10-13-67 

DRY 

10-27-67 

DRY 

11-03-67 

DRY 

11-18-57 

DRY 

12-08-67 

DRY 

12-15-67 

DRY 

12-22-67 

DRV 

12-29-67 

DRY 

1-05-66 

DRY 

1-12-66 

DRY 

1-19-58 

DRY 

1-26-68 

DRY 

3-15-58 

DRY 

3-22-56 

DRY 

3-29-58 

DRY 

♦-05-66 

DRY 

♦-12-66 

DRY 

♦-19-56 

DRY 

♦-26-66 

DRY 

5-03-66 

DRY 

5-10-68 

DRY 

5-2^-58 

DRY 

5-31-68 

DRY 

6-07-66 

DRY 

6-13-56 

DRY 

5-20-66 

DRY 

6-26-58 

DRY 

7-05-58 

DRY 

7-15-68 

DRY 

7-26-68 

DRY 

8-02-66 

DRY 

6-09-66 

DRY 

6-16-66 

DRY 

6-23-56 

DRY 

6-30-56 

DRY 

9-05-68 

ORY 

9-13-66 

DRY 

9-20-56 

ORY 

9-27-56 

DRY 

10-06-67 

11.3 

10-13-67 

U.2 

10-27-57 

DRY 

11-03-67 

DRY 

11-16-57 

ORY 

12-06-57 

DRY 

12-15-67 

DRY 

12-22-57 

DRY 

12-29-67 

DRY 

1-05-58 

DRY 

1-12-66 

DRY 

1-19-68 

DRY 

1-26-66 

DRY 

2-16-66 

DRY 

2-23-66 

DRY 

3-01-66 

ORY 

3-15-66 

DRY 

U-05.01 


116I 


560.2 


UOl 


597.6    1101 
596.7 


e  poge  II3  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 

WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

TO   WATER 

ELEVATION 

ING 

SURFACE 

IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

AGENCY 

ELEVATION 

SUPPLYING 

DATA 

IN    FEET 

L   A   SAN   GABHiet   RIVER   HYDRO  UNIT 


U-05.00 


SAN  GABt^IEL  VALLEY  nYDRO  SUBUNIT         U-05«00 
MAIN  SAN  UABRIEL  HYDMO  SUBAREA 


ois/ioM-izcoas 

(CONT*) 


608.9 


0IS/10M-12C09S 


603.1 


01S/10M-12C11S 


597.3 


3-22-68 

DRY 

3-29-68 

DRY 

♦-05-68 

DRY 

♦-12-68 

DRY 

♦-19-68 

DRY 

♦-26-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

5-10-68 

DRY 

5-2^-68 

12.5 

596. ♦ 

5-31-68 

11.2 

597.7 

6-07-68 

DRY 

6-13-68 

12.5 

596. ♦ 

6-20-68 

DRY 

6-28-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-68 

DRY 

7-26-68 

DRY 

8-02-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

8-16-68 

DRY 

8-23-68 

DRY 

8-30-68 

DRY 

9-06-68 

DRY 

9-13-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

10-06-67 

«9) 

10-06-67 

<9) 

10-13-67 

(9) 

10-27-67 

(9) 

11-03-67 

(9) 

11-18-67 

<9) 

12-08-67 

(9) 

12-15-67 

(9) 

12-22-67 

DRY 

12-29-67 

(9) 

1-05-68 

(9> 

1-12-68 

(9) 

1-19-68 

(9) 

1-26-68 

(9) 

2-16-68 

(9) 

2-23-68 

(9) 

3-01-68 

(9) 

3-15-68 

DRY 

3-22-68 

DRY 

3-29-68 

DRY 

♦-05-68 

DRY 

♦-12-68 

DRY 

♦-19-68 

DRY 

♦-26-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

5-10-68 

DRY 

5-2^-68 

DRY 

5-31-68 

DRY 

6-07-68 

DRY 

6-13-68 

DRY 

6-20-68 

DRY 

6-28-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-68 

DRY 

7-26-68 

DRY 

8-02-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

8-16-68 

DRY 

8-23-68 

DRY 

8-30-68 

DRY 

9-06-68 

DRY 

9-13-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

10-06-67 

DRY 

10-13-67 

DRY 

10-27-67 

DRY 

11-03-67 

DRY 

11-18-67 

DRY 

12-08-67 

DRY 

12-15-67 

DRY 

12-22-67 

DRY 

12-29-67 

DRY 

1-05-68 

DRY 

1-12-68 

DRY 

1-19-68 

DRY 

1-26-68 

DRY 

2-16-68 

DRY 

2-23-68 

DRY 

3-01-68 

DRY 

3-15-68 

DRY 

3-22-68 

DRY 

3-29-68 

DRY 

♦-05-68 

DRY 

♦-12-68 

DRY 

♦-19-68 

DRY 

♦-26-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

5-10-68 

DRY 

5-2^-68 

DRY 

U-05.D1 
1101 


1101 


1101 


01S/10W-12C11S 
(CONT.) 


597.3 


01S/10W-12C12S 


600.0 


01S/10W-12C13S  599.7 


iYDRO    SUBUNIT 

U-05.00 

IJABRIEL    HYDRO 

SUBAREA 

U-05.D1 

5-31-68 

DRY 

1101 

6-07-68 

DRY 

6-13-68 

DRV 

6-20-68 

DRY 

6-28-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-68 

DRY 

7-26-68 

DRY 

8-02-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

8-16-68 

DRY 

8-23-68 

DRY 

8-30-68 

DRY 

9-06-68 

DRY 

9-13-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

10-06-67 

DRY 

1101 

10-13-67 

URY 

10-27-67 

DRY 

11-03-67 

DRY 

ll-ie-67 

DRY 

12-08-67 

DRY 

12-15-67 

DRY 

12-22-67 

DRY 

12-29-67 

DRY 

1-05-68 

DRY 

1-12-68 

DRY 

1-16-68 

DRY 

1-26-68 

DRY 

2-16-68 

20.2                  579.8 

2-23-68 

DRY 

3-01-68 

DRY 

3-15-68 

DRY 

3-22-68 

DRY 

3-29-68 

DRY 

♦-05-68 

DRY 

♦-12-68 

DRY 

♦-19-68 

DRY 

♦-26-68 

OHV 

5-03-68 

DRY 

5-10-68 

DRY 

5-2^-6B 

DRY 

6-2^-68 

DRY 

6-07-68 

DRY 

-.6-13-68 

DRY 

6-20-68 

DRY 

6-28-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-68 

DRY 

7-26-68 

DRY 

8-02-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

8-16-68 

DRY 

8-23-68 

DRY 

8-30-68 

DRY 

9-06-68 

DRY 

9-13-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

10-06-67 

32.0                 567.7 

1101 

10-13-67 

DRY 

10-27-67 

DRY 

11-03-67 

DRY 

11-18-67 

DRY 

12-08-67 

DRY 

12-15-67 

DRY 

12-22-67 

DRY 

12-29-67 

DRY 

1-05-68 

3^.5                  565.2 

1-12-68 

DRY 

1-19-68 

DRY 

1-26-68 

DRY 

2-16-68 

35.1                  56^.« 

2-23-68 

DRY 

3-01-68 

DRY 

3-15-68 

DRY 

3-22-68 

DRY 

3-29-68 

DRY 

♦-05-68 

35.5                  S6^.2 

♦-12-68 

DRY 

♦-19-68 

DRY 

♦-26-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

5-10-68 

33.0                   566.7 

5-2^-68 

DRY 

5-31-68 

33.6                   566.1 

6-07-68 

DRY 

--< 

6-13-68 

DRY 

• 

6-20-68 

DRY 

' 

6-28-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

. 

7-15-68 

DRY 

7-26-68 

DRY 

8-02-68 

DRY 

- 

8-09-68 

DRY 

'     ' 

See  page  113  for  key  to  terms  a  abbreviotione 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  GABRIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


SAN  GABRIEL  VALLEY  nYOHO  SUBUNIT  U-O&tOO 

MAIN  SAN  tiABRIEL  HYDRO  SUBAREA 


u-es>oe 

SAN  GABRItL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT 


elS/I0M-12C13S 
(CONT.) 


0IS/10K-I2C1*S 


599.  7 


S97.6 


01S/10M-12C15S 


S97.6 


l«lS/lgM-12C16S     599.3 


8-16-6a 

DRY 

8-23-68 

DRY 

8-30-68 

DRY 

9-06-68 

DRY 

9-13-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

10-06-67 

3^.2 

10-13-67 

DRY 

10-27-67 

DRY 

11-03-67 

DRY 

11-18-67 

DRY 

12-08-67 

31.2 

12-15-67 

DRY 

12-22-67 

DRY 

12-29-67 

3^.5 

1-05-68 

DRY 

1-12-68 

DRY 

1-19-68 

DRY 

1-26-68 

DRY 

2-16-68 

DRY 

2-23-68 

DRY 

3-01-68 

DRY 

3-15-68 

DRY 

3-22-68 

DRY 

3-29-68 

32.2 

♦-05-68 

DRY 

♦-12-68 

DRY 

♦-19-68 

DRY 

♦-26-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

5T10-68 

DRY 

5-2^-68 

30.5 

5-31-68 

2^.1 

6-07-68 

DRY 

6-13-68 

35.8 

6-20-68 

DRY 

6-28-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-68 

DRY 

7-26-68 

DRY 

8-02-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

8-16-68 

DRY 

8-23-68 

DRY 

8-30-68 

DRY 

9-06-68 

DRY 

9-13-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

10-06-67 

DRY 

10-13-67 

DRY 

10-27-67 

DRY 

U-03-67 

DRY 

11-18-67 

DRY 

12-08-67 

DRY 

12-15-67 

DRY 

12-22-67 

DRY 

12-29-67 

DRY 

1-05-68 

DRY 

1-12-68 

DRY 

1-19-68 

DRY 

1-26-68 

DRY 

2-16-68 

DRY 

2-23-68 

DRY 

3-01-68 

DRY 

3-15-68 

DRY 

3-22-68 

DRY 

3-29-68 

DRY 

4-05-68 

DRY 

♦-12-68 

DRY 

♦-19-68 

DRY 

♦-26-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

5-10-68 

DRY 

5-2^-68 

DRY 

5-31-68 

DRY 

6-07-68 

DRY 

6-13-68 

DRY 

6-20-68 

DRY 

6-28-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-68 

DRY 

7-26-68 

DRY 

8-02-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

8-16-68 

DRY 

8-23-68 

DRY 

8-J0-68 

DRY 

9-06-68 

DRY 

9-13-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

10-23-67 

DRY 

10-27-67 

DRY 

See  page  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 


U-05.01 
1101 


u-o».oo 


MAIN  SAN  GABRIEL  HYDRO  SUSARCA 


563. ♦ 

566. ♦ 
563.1 


1101 


565. ♦ 


567.1 
573.5 

561. B 


1101 


01S/10K-I2C16S 
(CONT.) 


599.3 


01S/10W-12C17S 


599.3 


0lS/l«H-12Fe2S    592.0 


1101 


11-03-67 
11-16-67 
12-06-67 
12-15-67 
12-22-67 
12-29-67 
1-05-68 
1-12-66 
1-19-66 
1-26-66 
2-16-66 
2-23-66 
3-01-66 
3-15-66 
3-22-66 
3-29-66 
♦-05-66 
♦-12-66 
♦-19-66 
♦-26-66 
5-03-66 
5-10-66 
5-2^-66 
5-31-66 
6-07-66 
6-13-66 
6-20-66 
6-26-66 
7-05-66 
7-15-66 
7-26-68 
8-02-68 
8-09-66 
8-16-66 
8-23-66 
9-06-68 
9-06-66 
9-13-66 
9-20-66 
9-27-66 

10-23-67 
10-27-67 
11-03-67 
U-18-67 
12-08-67 
12-15-67 
12-22-67 
12-29-67 
1-05-68 
1-12-66 
1-19-66 
1-26-66 
2-16-66 
2-23-66 
3-01-66 
3-15-66 
3-22-66 
3-29-66 
♦-05-66 
♦-12-66 
♦-19-66 
♦-26-68 
5-03-68 
5-10-66 
5-2^-66 
5-31-66 
6-07-66 
6-13-66 
6-20-66 
6-26-66 
7-05-66 
7-15-66 
7-26-66 
8-02-66 
8-09-66 
8-16-66 
8-23-66 
6-30-66 
9-06-66 
9-13-66 
9-20-66 
9-27-66 

10-23-67 

10-27-67 

11-03-67 

11-18-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-05-66 

1-12-66 

1-19-66 

1-26-68 

2-16-66 

2-23-66 


our 

OMY 
DAY 
DRV 
UKY 
DRY 
OMY 
DAY 
DRV 
DRY 
DRY 
17.2 
ONV 
DRY 
DRV 
DRV 
DRY 
DRY 
DRV 
DRV 
DRV 
DRY 
DRV 
DRY 
ONV 
ONV 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DNV 
ONV 
DRY 
ONV 

DRY 
DRY 
DRY 
DRV 
DRV 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DNV 
DNV 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRV 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
ONY 
DRY 
DRY 
DRV 
ONY 
DRY 
DNV 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DNV 

DRY 
ONY 
DRY 
URY 
DRY 
OMY 
DRY 
DRV 
DRY 
ONY 
ONV 
DRY 
DRY 
DRY 


U>05*01 
1161 


S62*l 


1101 


1101 


-261- 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATON 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROU««> 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN    GABRIEL    KIVER    HYDRO   UNIT 


SAN   GABKIEL    VALLEY    hYORO    SU8UNIT  U-05.00 

MAIN    SAN   bABRIEL    HYDRO    SUBAhEA 


U-05.00 


SAN  6ABRIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT 


U-85.00 


U-05.O1 


MAIN  SAN  GABRIEL  HYDRO  SUBAREA 


U-05>01 


01S/10H-12F02S     592.0     3-01-68 

DRY 

UOl 

elS/10H-12F04S     598.1     b-07-68 

DRY 

UOl 

(CONT.) 

3-15-68 
3-22-68 
3-29-68 
4-05-68 

DRY 
DRY 
DRY 
DRY 

(CONT.) 

6-13-68 
6-20-68 
6-28-68 
7-05-68 

DRY 
DRY 
DRY 
DRY 

4-12-68 

DRY 

' 

7-15-68 

DRV 

4-19-68 

DRY 

7-26-68 

DRY 

4-26-68 

DRY 

8-02-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

5-10-68 

DRY 

8-16-68 

DRY 

5-24-68 

DRY 

8-23-68 

DRY 

5-31-68 

DRY 

8-30-68 

DRY 

6-07-68 

5.8 

5B6.2 

9-06-68 

DRY 

6-13-68 

DRY 

9-13-68 

DRY 

6-20-68 

DRY 

9-20-68 

DRY 

1 

«-28-68 

7.^ 

584.6 

9-27-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-68 

♦  .3 

587.7 

01S/10W-12F05S    598.1    10-23-67 

DRY 

UOl 

7-26-68 

DRY 

10-27-67 

DHY 

8-02-68 

DRY 

11-03-67 

DRY 

8-09-68 

DRY 

11-18-67 

8.3 

589.8 

8-16-68 

DRY 

12-08-67 

DRY 

8-23-68 

DRY 

12-15-67 

DRY 

8-30-68 

DRY 

12-22-67 

DRY 

9-06-68 

DRY 

12-29-67 

DRY 

9-13-68 

DRY 

1-05-68 

6.7 

591.4 

1 

9-20-68 

DRY 

1-12-68 

DRY 

9-27-68 

DRY 

1-19-68 
1-26-68 

DRY 
DRY 

01S/10W-12F03S     595.3    10-23-67 

DRY 

UOl 

2-16-68 

DRY 

10-27-67 

DRY 

2-23-68 

DRY 

11-03-67 

DRY 

3-01-68 

7.3 

590.8 

11-18-67 

DRY 

3-15-68 

DRY 

12-08-67 

DRY 

3-22-68 

DRY 

12-15-67 

DRY 

3-29-68 

DRY 

12-22-67 

DRY 

♦-0S-68 

DRY 

12-29-67 

DRY 

♦-12-68 

DRV 

, 

1-05-68 

DRY 

♦-19-68 

DRY 

1-12-68 

DRY 

♦-26-68 

DRY 

1-19-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

1-26-68 

DRY 

5-10-68 

DRY 

2-16-68 

DRY 

5-2^-68 

DRY 

2-23-68 

DRY 

5-31-68 

DRY 

3-01-68 

DRY 

6-07-68 

7.9 

590.2 

3-15-68 

DRY 

6-13-68 

DRY 

3-22-68 

DRY 

6-20-68 

DRV 

, 

3-29-68 

DRY 

6-28-68 

7.8 

591.1 

I 

4-05-68 

DRY 

'7-05-68 

DRV 

4-12-68 

DRY 

7-15-68 

6.6 

591.5 

4-19-68 

DRY 

7-26-68 

DRV 

4-26-68 

DhY 

8-02-68 

DRY 

5-03-68 

DRY 

8-09-68 

DRV 

5-10-68 

DRY 

8-16-68 

7.8 

590.3 

^ 

5-24-68 

DRY 

8-23-68 

DRY 

5-31-68 

DRY 

8-30-68 

DRV 

6-07-68 

♦♦.7 

550.6 

9-06-68 

DRY 

1 

6-13-68 

DRY 

9-13-68 

DRV 

; 

6-20-68 

DRY 

9-20-68 

5.6 

592.5 

6-28-68 

♦♦.5 

550.8 

9-27-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-15-68 

♦♦.0 

551.3 

OlS/10a-12Fe6S    587.2    10-23-67 

DRY 

UOl 

• 

7-26-68 

DRY 

10-27-67 

DRV 

8-02-68 

DRY 

11-03-67 

DRY 

8-09-68 

DRY 

11-18-67 

41.2 

546.0 

8-16-68 

DRY 

12-08-67 

DRY 

! 

8-23-68 

DRY 

12-15-67 

DRV 

8-30-68 

DRY 

12-22-67 

DRY 

9-06-68 

DRY 

12-29-67 

DRY 

9-13-68 

DRY 

1-05-68 

DRY 

9-20-68 

♦4.3 

551.0 

1-12-68 

DRV 

9-27-68 

DRY 

1-19-68 
1-26-68 

DRV 
DRV 

0XS/10W-I2fO«S    S98.1    10-23-67 

DRY 

1101 

2-16-68 

DRV 

10-27-67 

DRY 

2-23-68 

DRV 

11-03-67 

DRY 

3-01-68 

DRV 

11-18-67 

DRY 

3-15-68 

DRV 

12-08-67 

DRY 

3-22-68 

DRV 

( 

12-15-67 
12-22-67 
12-29-67 
1-05-68 
1-12-68 
1-19-68 
1-26-68 
2-16-68 
2-23-68 

DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 

3-29-68 
♦-05-68 
♦-12-68 
♦-19-68 
♦-26-68 
5-03-68 
5-10-68 
5-2^-68 
5-31-68 

DRV 
DRV 
DRV 
DRY 
DRY 
DRV 
DRV 
DRV 
DRV 

1 

3-01-68 

DRY 

6-07-68 

♦  3.6 

543.6 

3-15-68 

DRY 

6-13-68 

DRY 

3-22-68 

DRY 

6-20-68 

DRV 

3-29-68 

DRY 

6-28-68 

DRV 

4-05-68 

DRY 

7-15-68 

DRV 

4-12-68 

DRY 

7-26-68 

DRV 

4-19-68 

DRY 

8-02-68 

DRV 

4-26-68 

DRY 

8-09-68 

DRY 

5-03-68 
5-10-68 

DRY 
DRY 

8-16-68 
8-23-68 

DRY 
DRV 

1 

5-24-68 

DRY 

8-30-68 

DRV 

5-31-68 

DHY 

«-«*-M 

DRV 

See  poge  II3  for  key  to  terms  S  obbreviotions 


-2S2- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VtlATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

IN  FEET 

IN    FEET 

L 

A   SAN   (SABHIE 

IT                     U-65.86 

L   RIVER   HYDMO   UN 

SAN   6ABKIEL 

VALLEY    M 

YDRO    SUBUNIT                        U-05,00                                               SAN   8A6RUL    VALLEY    HYDRO    SUBUNIT                        U< 

■85,00 

MAIN    SAN   t> 

ABRILL    HTDRO    SU8AREA                             U-65,D1                                               MAIN   SAN   GABRIEL    HYDRO    SU8AREA 

U*8S.01 

81S/10a-12F06S 

567.2 

9-13-68 

ORY                                     1101 

OlS/10M-12Fe9S          683.2 

1-19-66 

DAY 

U61 

JCONT.I 

9-20-68 
9-27-68 

DRY 
DRY 

ICONT.t 

1-26-66 
2-16-66 
2-23-66 

DAY 
DAY 
DRY 

01S/10«-12F07S 

587,2 

10-23-67 

10-27-67 

11-03-67 

n-18-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-05-68 

1-12-68 

J-19-68 

1-26-68 

2-16-68 

2-23-68 

3-01-68 

3-15-68 

3-22-68 

3-29-68 

4-05-68 

4-12-68 

4-19-68 

4-26-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-07-68 

6-13-68 

6-20-68 

DRY                                        UOl 
DRY 
DRY 
ORY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
19,4                  567.6 
DRY 
DRY 
ORY 
DHY 
DRY 
DRY 
DRY 
ORY 
ORY 
DRY 
DRY 
ORY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
ORY 
ORY 
ORY 
DRY 

3-01-66 
3-15-66 
3-22-66 
3-29-66 
4-05-66 
4-12-66 
4-19-66 
4-26-66 
5-03-66 
5-10-68 
5-24-66 
5-31-66 
6-07-68 
6-13-66 
6-20-66 
6-28-68 
7-05-66 
7-15-66 
7-26-68 
8-02-68 
8-09-66 
6-16-66 
8-23-68 
8-30-68 
9-06-66 
9-13-66 
9-20-66 
9-27-68 

ORY 
DRY 
DAY 
D«Y 
0«Y 
WY 
DRY 
DRY 
0«Y 
DRY 
DRY 
ORY 
ORY 
DRV 
DRY 
D«Y 
DRV 
DRY 
DRY 
ORY 
DRY 
DRY 
ORY 
ORY 
DRY 
ORY 
ORY 
ORY 

6-"28-68 

DRY 

01S/10M-12F10S          603.2 

10-23-67 

DRV 

1161 

7-15-68 

ORY 

10-27-67 

DRY 

7-26-68 

DRY 

U-03-67 

DRY 

8-02-68 

DRY 

U-18-67 

DRY 

8-09-68 

DRY 

12-08-67 

DRY 

8-16-68 

ORY 

12-15-67 

DRY 

8-23-68 

DRY 

12-22-67 

DRY 

8-30-68 

ORY 

12-29-67 

DRY 

s 

9-06-68 

ORY 

1-05-68 

ORY 

9-13-68 

ORY 

1-12-68 

DRY 

9-20-68 

ORY 

1-19-66 

ORY 

9-27-68 

DRY 

1-26-66 
2-16-68 

ORY 
ORY 

01S/10»(-12F08S 

587,2 

10-23-67 

10-27-67 

11-03-67 

11-18-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-05-68 

1-12-68 

1-19-68 

1-26-68 

2-16-68 

2-23-68 

3-01-68 

3-15-68 

3-22-68 

3-29-68 

4-05-68 

4-12-68 

4-19-68 

4-26-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-07-68 

6-13-68 

6-20-68 

6-28-68 

ORY                                   UOl 

ORY 

ORY 

ORY 

DRY 

ORY 

ORY 

DRY 

DRY 

ORY 

ORY 

ORY 

DRY 

ORY 

ORY 

ORY 

DRY 

DRY 

DRY 

DHY 

ORY 

ORY 

DRY 

ORY 

DRY 

ORY 

5,2                  562.0 

DRY 

DRY 

4,9                   582,3 

2-23-68 
3-01-66 
3-15-66 
3-22-66 
3-29-66 
4-05-66 
4-12-66 
4-19-66 
4-26-66 
5-10-66 
5-24-66 
5-31-68 
5-32-66 
6-07-66 
6-13-66 
6-20-66 
6-28-68 
7-05-66 
7-15-68 
7-26-66 
8-02-66 
8-08-68 
8-16-68 
8-23-66 
8-30-66 
9-06-66 
9-13-68 
9-20-66 
9-27-66 

ORY 
DRY 
ORY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
ORY 
DRY 
DRY 
DRY 
ORY 
DRY 
ORY 
DRY 
ORY 
ORY 
ORY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
ORY 
ORY 
DRY 

7-15-68 

3.1                  584,1 

01S/10M-13E01S          550.0 

10-08-67 

331.2(11 

216,6 

UOl 

7-26-68 

DRY 

10-12-67 

332, 2U> 

217,6 

8-02-68 

ORY 

6-19-66 

111 

8-09-68 

ORY 

8-16-68 

ORY 

elS/10M-14B8lS          533.0 

10-12-67 

259.0 

274,0 

1733 

6-23-68 

DRY 

11-02-67 

258.7 

274,3 

8-30-68 

ORY 

U-23-67 

2S9.8 

273.2 

9-06-66 

DRY 

12-14-67 

258.2 

274.8 

9-13-68 

DRY 

1-04-68 

259.7 

273.3 

9-20-68 

DRY 

1-25-68 

257.9 

275.1 

9-27-68 

DRY 

2-15-68 
3-07-66 

257,9 
ID 

275.1 

01S/10a-12F09S 

603.2 

10-23-67 

ORY                                     UOl 

3-28-68 

309,8151 

223,2 

10-27-67 

DRY 

4-16-68 

308,4151 

224,6 

11-03-67 

DRY 

5-09-68 

111 

11-18-67 

DRY 

6-20-66 

111 

12-08-67 

ORY 

7-11-66 

307,4151 

225.6 

12-15-67 

DRY 

8-01-66 

307,4151 

225.6 

12-22-67 

DRY 

8-19-66 

111 

UOl 

12-29-67 

DRY 

6-22-66 

308.4(51 

224.6 

1733 

1-05-68 

DRY 

9-12-66 

305.6(51 

227.2 

1-12-68 

DRY 

See  page  ||3  for  key  to  terms  d  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 
SUPPLY- 

STATE   WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   \(»ATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUteCR 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO  WATER 
SURMCE 

m  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A   SAN   GABRIEL   RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

SAN   6ABHIEL 

VALLEY    fiYOHO    SOBUNIT                        0 

-05.00 

SAN   GABRIEL    VALLEY 

iYURO    SUBUNIT                        U 

-05.00 

MAIN    SAN   OABRIEL    MTORO    SUBAREA 

U-05.DI                                                  MAIN    SAN 

BABRIEL    HYDRO    SUttAREA 

U-05.01 

01S/10a-14M01S 

«93.0 

11-02-67 

220.7 

272.3 

1733      1     OlS/ieH-19L02S           332.0 

12-15-67 

66.5 

265.5 

1101 

11-23-67 

220.5 

272.5 

(CONT . ) 

1-15-68 

65.5 

266.5 

12-14-67 

220.2 

272.8 

2-14-68 

65.5 

266.5 

1-04-68 

218.4 

274.6 

3-19-68 

65.5 

266.5 

1-25-68 

217.3 

275.7 

4-20-68 

67.5 

264.5 

2-15-68 

215.5 

277.5 

5-18-68 

69.5 

262.5 

3-07-68 

216.8 

276.2 

8-15-68 

79.5(51 

252.5 

3-28-68 

215.6 

277.4 

9-18-68 

80.5(51 

251.5 

4-18-68 

215.5 

277.5 

5-09-68 

216.7 

276.3 

eis/iow-i9eo7S       335.0 

11-06-67 

(1) 

1101 

6-20-68 

218.2 

274.8 

4-11-68 

72.2 

262.8 

7-11-68 

219.3 

273.7 

•-01-68 

220.2 

272. B 

01S/10M-22C01S          430.0 

11-17-67 

160.5(51 

269.5 

1101 

8-22-68 

219.3 

273.7 

1-30-68 

158.5(51 

271.5 

9-12-68 

222.2 

270. B 

3-21-68 
5-24-68 

156.5(51 
158.5(51 

273.5 
271.5 

OlS/iea-lTAOlS 

481.5 

10-04-67 

126.0 

275.5 

1733 

7-17-68 

166.5(51 

263.5 

10-25-67 

127.6 

273.9 

9-30-68 

163.5(51 

266.5 

11-15-67 

127.6 

273.9 

12-06-67 

127,4 

274.1 

•1S/10H-22N01S          409.0 

11-20-67 

147.5(5) 

261.5 

1101 

12-27-67 

126.2 

275.3 

1-30-68 

145.5(51 

263.5 

1-17-68 

125.8 

275.7 

3-21-68 

144.5(51 

264.5 

2-07-68 

126.0 

275.5 

5-24-68 

151.5(5) 

257.5 

2-28-68 

126.3 

275.2 

8-14-68 

(9) 

3-20-68 

126.9 

274.6 

9-30-68 

157.5(5) 

251.5 

4-10-68 

127.0 

274.5 

5-01-68 

127.4 

274.1 

•1S/10M-22R01S          427.2 

10-04-67 

173.9 

253.3 

1101 

6-19-68 

131.7 

269.8 

10-12-67 

175.4 

251.8 

1733 

9-11-68 

140.7 

260.8 

10-18-67 
11-01-67 

174.5 
173.6 

252.7 
253.6 

1101 

01S/10a-17Ae2S 

401.3 

10-04-67 

125.9 

275.4 

1733 

11-02-67 

173.5 

253.7 

1733 

10-25-67 

127.7 

273.6 

11-08-67 

172.9 

254.3 

1101 

11-15-67 

127.8 

273.5 

11-15-67 

172.3 

254.9 

12-06-67 

127.6 

273.7 

11-23-67 

170.9 

256.3 

1733 

12-27-67 

126.2 

275.1 

12-01-67 

170.0 

257.2 

1101 

1-17-68 

125.6 

275.7 

12-13-67 

168.4 

258.8 

2-07-68 

126.3 

275.0 

12-14-67 

168.2 

259.0 

1733 

2-28-68 

126.4 

274.9 

12-27-67 

167.6 

259.6 

1101 

3-20-68 

126.7 

274.6 

1-04-68 

167.2 

260.0 

1733 

4-10-68 

126.9 

274.4 

1-10-68 

167.9 

259.3 

1101 

5-01-68 

127.7 

273.6 

1-24-68 

165.9 

261.3 

6-19-68 

131.9 

269.4 

1-25-68 

165.5 

261.7 

1733 

7-10-68 

134.6 

266.7 

2-07-68 

164.7 

262.5 

1101 

7-31-68 

136.7 

264.6 

2-15-68 

164.3 

262.9 

1733 

8-21-68 

138.6 

262.7 

2-21-68 

164.1 

263.1 

1101 

9-11-68 

140.9 

260.4 

3-06-68 
3-^7-68 

163.5 
163.6 

263.7 
263.6 

1733 

elS/10H-17E01S 

381.6 

11-16-67 

108.9 

272.7 

1101 

3-20-68 

162.8 

264.4 

1101 

4-09-68 

108.5 

273.1 

3-28-68 
4-04-68 

163.3 
163.4 

263.9 
263.8 

1733 
1101 

01S/l««-176elS 

389.5 

U-16-67 

134.8 

254.7 

nil 

4-10-68 

163.8 

263.4 

4-09-68 

120.9 

268.6 

4-17-68 
4-18-68 

163.7 
163.6 

263.5 
263.6 

1733 

01S/10«I-17N01S 

364.0 

11-16-67 

(1> 

1101 

5-01-68 

164.3 

262.9 

1101 

4-09-68 

95.2 

268.8 

5-09-68 
5-15-68 

164.1 
164.0 

263.1 
263.2 

1733 
1101 

OIS/IOM-ISBOIS 

422.7 

10-04-67 

(1) 

1733 

5-29-68 

165.1 

262.1 

11-15-67 

148.2 

274.5 

6-12-68 

164.4 

262.8 

12-06-67 

147.5 

275.2 

6-20-68 

165.2 

262.0 

1733 

12-27-67 

146.9 

275.8 

6-26-68 

165.7 

261.5 

1101 

1-17-68 

146.3 

276.4 

7-10-68 

166.2 

261.0 

2-07-68 

146.1 

276.6 

7-11-68 

166.2 

261.0 

1733 

2-28-68 

145.8 

276.9 

7-24-68 

166.9 

260.3 

1101 

3-20-68 

146.2 

276.5 

8-01-68 

166.7 

260.5 

1733 

4-10-68 

146.6 

276.1 

8-22-68 

167.5 

259.7 

5-01-68 

147.2 

275.5 

9-04-68 

167.7 

259.5 

1101 

6-19-68 

150.4 

272.3 

9-12-68 

167.8 

259.4 

1733 

7-10-68 

152.6 

270.1 

9-18-68 

167.9 

259.3 

1101 

7-31-68 

154.9 

267.8 

8-21-68 

156.8 

265.9 

•lS/10H-23rolS           505.0 

10-12-67 

246.3 

258.7 

1733 

9-11-68 

158.8 

263.9 

11-02-67 
11-23-67 

242.3 
242.1 

262.7 
262.9 

01S/10M-18F01S 

362.0 

10-03-67 

99.0(5) 

263.0 

1101 

12-14-67 

241.7 

263.3 

10-31-67 

100.0(5) 

262.0 

1-04-68 

240.3 

264.7 

11-28-67 

94.0(5) 

268.0 

1-25-68 

240.3 

264.7 

1-02-68 

95.0(5) 

267.0 

2-15-68 

241.0 

264.0 

2-27-68 

97.0(5) 

265.0 

3-07-68 

241.9 

263.1 

4-30-68 

96.0(5) 

266.0 

3-28-68 

241.7 

263.3 

6-04-68 

99.0(5) 

263.0 

4-18-68 

241.3 

263.7 

7-02-68 

102.0 

260.0 

5-09-68 

242.5 

262.5 

7-30-68 

102.0 

260.0 

6-20-68 

244.2 

260.8 

9-03-68 

102.0 

260.0 

8-22-68 
9-12-68 

238.8 
239.5 

266.2 
265.5 

eis/i0M-i9Keis 

335.0 

11-06-67 

85.6 

249.4 

1101 

4-11-68 

78.9 

256.1 

01S/10M-23J03S          470.0 

11-20-67 
1-30-68 

205.0(5) 
218.0(5) 

265.0 
252.0 

1101 

eis/ieM-i9L0is 

331.0 

10-18-67 

64.5 

266.5 

1101 

3-21-68 

192.0(5) 

278.0 

11-16-67 

65.5 

265.5 

7-17-68 

202.0(5) 

268.0 

12-15-67 

63.5 

267.5 

9-30-68 

199.0(5) 

271.0 

2-14-68 

61.5 

269.5 

3-19-68 

62.5 

268.5 

01S/10M-23K01S           458.0 

11-17-67 

197.5(5) 

260.5 

1101 

4-20-68 

62.5 

268.5 

1-30-68 

196.5(5) 

261.5 

5-15-68 

64.5 

266.5 

3-21-68 

185.5(5) 

272.5 

8-15-68 

71.5(5) 

259.5 

5-24-68 

230.5(1) 

227.5 

9-18-68 

74.5151 

256.5 

8-14-68 
9-30-68 

(1) 
198.5(5) 

259.5 

•  1S/18M-19I.82S 

332.0 

10-18-67 

69.5 

262.5 

1101 

11-16-67 

69.5 

262.5 

•1S/IOM-23K02S           460.0 

11-17-67 

199.8(5) 

260.2 

1101 

See  page  113  for  key  to  term*  &  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   VKATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUIMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFATF 

aEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

M  FEET 

IN    FEET 

L    A    SAN   6ABHIEL    HIVER   HTURO    UNIT                        U-05.00 

SAN   SASH IE 

L    VALLEY 

hTORO    SUaUNlT                        U-05.00 

SAN   SABRIEL    VALLEY 

HYDRO    SUBUNIT 

U-05.D* 

^AIN    SAN 

OABRIEL    HTUHO   SUaAREA 

U-05.01 

MAIN    SAN 

GABRIEL    HYDRO   SU8AMEA 

U-05.01 

01S/10M-24H02S 

5*0.0 

7-10-68 

42.1 

457.9 

U*l 

•1S/10M-23L01S 

648.S 

11-17-67 

191.5(5) 

257.0 

1101 

(CONT.) 

7-24-68 

42.2 

457.* 

1-30-68 

190.5(5) 

258.0 

8-07-68 

43.6 

456.4 

3-21-68 

177.5(5) 

271.0 

8-21-68 

44.5 

455.5 

5-24-68 

208.5(1) 

240.0 

9-04-68 

45.6 

454.4 

7-17-68 

215.5(1) 

233.0 

9-04-68 

45.6 

454.4 

9-30-68 

188.5(5) 

260.0 

9-18-68 

47.0 

453.* 

01S/10M-23M04S 

«6«.0 

11-17-67 

182.5(5) 

261.5 

1101 

ois/iew-24Mois 

472.0 

11-07-67 

(1) 

11*1 

1-30-68 

180.5(5) 

263.5 

11-20-67 

204.0 

260.0 

3-21-68 

173.5(5) 

270.5 

4-15-68 

(1) 

5-24-68 

218.5(1) 

225.5 

9-30-68 

186.5(5) 

257.5 

01S/10M-24N02S 

472.0 

11-07-67 
11-20-67 

(11 
202.2 

269.* 

11*1 

01S/10«-2«A02S 

A73.8 

12-27-67 
3-20-68 

(9) 
(9) 

1101 

4-09-68 

193.9(2) 

278.1 

3-21-68 

(9) 

01S/10M-27C02S 

412.0 

11-17-67 

194.0(1) 

218.0 

11*1 

4-04-68 

(9> 

1-30-68 

154.0(5) 

258.0 

4-10-68 

(9) 

3-21-68 
5-24-68 

152.0(5) 
1*4.0(5) 

260.8 
22*.* 

01S/10M-24001S 

503.0 

10-04-67 

237.8 

265.2 

11*1 

10-19-67 

237.0 

266.0 

01S/10X-28M02S 

397.0 

11-20-67 

143.0 

254.0 

11*1 

11-10-67 

235.8 

267.2 

1-30-68 

151.0 

246.0 

11-15-67 

235.3 

267.7 

3-21-68 

139.0 

258.0 

12-01-67 

84.6(6) 

418.4 

5-24-68 

159.0 

238.0 

12-13-67 

194.9 

308.1 

9-30-68 

171.0 

226.0 

1-02-68 

204.2 

298.8 

2-01-68 

210.4 

292.6 

01S/10M-28K01S 

380.0 

10-17-67 

138.5(5) 

241.5 

11*1 

4-01-68 

215.7 

287.3 

10-17-67 

166.5(1) 

213.5 

4-10-68 

216.2 

286.8 

11-14-67 

131.5(5) 

248.5 

4-17-68 

216.6 

286.4 

11-14-67 

163.5(1) 

216.5 

^-02-68 

217.3 

285.7 

1-31-68 

159.5(1) 

220.5 

6-03-68 

218.4 

284.6 

3-21-68 
5-24-68 

159.5(1) 
173.5(11 

220.5 
206.5 

01S/10«-24F01b 

484.4 

10-04-67 

(1) 

1101 

10-19-67 

(1) 

01S/18M-29A05S 

3*7.0 

10-04-67 

(1) 

11*1 

11-10-67 

193.1 

291.3 

10-18-67 

(1> 

11-15-67 

(1) 

11-08-67 

103.5 

2*3.5 

12-01-67 

190.7 

293.7 

11-15-67 

(1> 

12-13-67 

189.0 

295.4 

12-01-67 

U> 

1-02-68 

188.2(6) 

296.2 

12-13-67 

101.4 

2*5.6 

2-01-68 

188.3 

296.1 

12-27-67 

(1) 

4-10-68 

(3) 

1-10-68 

109.5 

257.5 

5-02-68 

(1) 

2-07-68 

(11 

6-03-68 

(1) 

2-21-68 

99.1 

2*7.9 

7-02-68 

(1> 

3-06-68 

99.4 

267.6 

8-12-68 

(1) 

3-20-68 

(1) 

9-04-68 

(1> 

4-04-68 
4-10-68 

(1) 
99.5 

267.5 

01S/10M-24H01S 

5C0.0 

10-04-67 
10-19-67 

64.6 
64.6 

435.  4 
435.4 

1101 

5-01-68 
5-15-68 

(1> 
(1) 

11-01-67 

64.3 

435.7 

5-29-68 

105.3 

2*1.7 

11-08-67 

64.2 

435.8 

6-12-68 

(1) 

11-15-67 

65.0 

435.0 

6-26-68 

Hi 

12-01-67 

63.8 

«3«.2 

7-10-68 

(1> 

12-08-67 

64.0 

43*.  0 

7-24-68 

(1) 

12-27-67 

64.6 

435.4 

8-07-68 

109.2(41 

257.* 

1-10-68 

64.0 

436.0 

8-21-68 

(1) 

1-24-68 

64.5 

435.5 

9-04-68 

108.6 

258.4 

2-12-68 

61.9 

438.1 

9-18-68 

(1) 

2-21-68 

61.7 

438.3 

3-06-68 

62.9 

437.1 

elS/10W-29C07S 

338.0 

10-04-67 

84.4 

253.* 

1101 

3-20-68 

63.7 

436.3 

10-04-67 

81.4 

25*.* 

1733 

4-04-68 

55.0 

445.0 

10-18-67 

84.7 

253.3 

1101 

4-10-68 

51.8 

448.2 

10-18-67 

84.7 

253.3 

4-17-68 

52.1 

447.9 

10-25-67 

80.8 

257.2 

1733 

5-01-68 

55.7 

444.3 

11-01-67 

81.* 

257.0 

1101 

5-15-68 

57.5 

442.5 

11-08-67 

•  0.3 

257.7 

5-29-68 

58.8 

441.2 

11-15-67 

80.3 

257.7 

6-12-68 

59.1 

440.9 

11-15-67 

80.3 

257.7 

1733 

6-26-68 

59.3 

440.7 

12-01-67 

79.2 

2S«.* 

1101 

8-07-68 

60.3 

439.7 

12-06-67 

78.* 

259.2 

1733 

8-21-68 

61.8 

438.2 

12-13-67 

78.» 

259.5 

1101 

9-04-68 

62.1 

437.9 

12-27-67 

77.9 

2**.l 

9-18-68 

62.7 

437.3 

12-27-67 
1-10-68 

77.9 
77.1 

260.1 
260.9 

1733 
1101 

01S/10«-2«H02!> 

500.0 

10-04-67 

DRY 

1101 

1-17-68 

76.9 

261.1 

1733 

10-19-67 

OHY 

1-24-68 

76.7 

2*1.3 

1101 

11-01-67 

DRY 

2-07-68 

76.2 

261.* 

11-08-67 

DRY 

2-07-68 

76.1 

261.9 

1733 

11-15-67 

DRY 

2-21-68 

75.5 

262.5 

1101 

12-01-67 

DRY 

2-28-68 

75.7 

262.3 

1733 

12-08-67 

DRY 

3-06-68 

75.4 

262.* 

1101 

12-27-67 

DRY 

3-20-68 

75.* 

2*3.* 

1-10-68 

DRY 

3-20-68 

75.* 

2*3.* 

1733 

1-24-68 

DRY 

4-04-68 

75.* 

M3.* 

11*1 

2-12-68 

DRY 

4-10-68 

75.9 

M2.1 

2-21-68 

DRY 

4-10-68 

75.4 

2*2.* 

1733 

3-06-68 

DRY 

4-17-68 

75.2 

262.8 

1101 

3-20-68 

OHY 

5-01-68 

75.6 

262.4 

4-04-68 

32.6 

467.4 

5-01-68 

75.* 

262.4 

1733 

4-10-68 

32.9 

467.1 

5-15-68 

7*.* 

2*2.0 

1101 

4-17-68 

34.3 

465.7 

5-29-68 

77.1 

260.9 

5-01-68 

38.2 

461.8 

6-12-68 

77.9 

2**.l 

5-15-68 

40.4 

459.6 

6-12-68 

77.7 

2*0.3 

1733 

5-29-68 

41.5 

458.5 

6-26-68 

7*.* 

259.4 

1101 

6-12-68 

40.9 

459.1 

7-24-6« 

80.9 

257.1 

1733 

F 

6-26-68 

♦  1.7 

458.3 

•-*T-ft« 

•  1.8 

256.2 

UOl 
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-SS- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VWTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

L    A    SAN   GABRIEL   RIVER   HYDRO   UNIT 


MAIN    SAN 

bABRIEL    HTOhO    SUBAREA 

U-05.01 

OIS/10M-29E07S 

33a.  0 

8-14-68 

82.1 

255.9 

1733 

(CONT.) 

8-21-68 

82.6 

255.4 

9-04-68 

83.7 

254.3 

9-04-68 

81.9 

256.1 

1733 

9-18-68 

84.6 

253.4 

1101 

9-25-68 

85.6 

252.4 

1733 

0lS/iei<-29602S 

354.0 

10-12-67 

103.1 

250.9 

1733 

11-02-67 

96.3 

257.7 

11-23-67 

98.1 

255.9 

12-14-67 

93.8 

260.2 

1-04-68 

93.0 

261.0 

1-25-68 

94.3 

259.7 

2-15-68 

93.2 

260.8 

3-07-68 

92.8 

261.2 

3-28-68 

92.3 

261.7 

4-18-68 

93.8 

260.2 

5-09-68 

91.9 

262.1 

6-20-68 

92.4 

261.6 

7-11-68 

(1) 

8-01-68 

93.3 

260.7 

8-22-68 

95.7 

258.3 

9-12-68 

97.9 

256.1 

eis/ioM-30Kais 

327.1 

11-06-67 

74.7 

252.4 

1101 

4-11-68 

65.2 

261.9 

ois/isri-aoLoas 

321.0 

11-06-67 

63.3 

257,7 

1101 

4-11-68 

58.2 

262.8 

01S/10«-30L0SS 

321.0 

U-06-67 

64.1 

256.9 

1101 

4-11-68 

59.1 

261.9 

01S/10M-31A02S 

320.0 

10-12-67 

68.3 

251.7 

1733 

11-02-67 

67.1 

252.9 

11-23-67 

66.6 

253.4 

12-14-67 

63.5 

256.5 

1-04-68 

59.3 

260.7 

1-25-68 

58.1 

261.9 

2-15-68 

57.6 

262.4 

3-07-68 

57.3 

262.7 

3-28-68 

56.6 

263.4 

4-18-68 

56.1 

263.9 

5-09-68 

54.5 

265.5 

6-20-68 

54.2 

265.8 

8-01-68 

55.8 

264.2 

8-22-68 

55.2 

264.8 

9-12-68 

54.9 

265.1 

01S/10M-9U03S 

320.5 

11-17-67 

108.5(1) 

212.0 

1101 

2-06-68 

106.5(1) 

214.0 

3-19-68 

108.5(1) 

212.0 

5-23-68 

108.5(1) 

212.0 

7-17-68 

111.5(1) 

209.0 

9-30-68 

115.5(1) 

205.0 

OIS/10i<-31B01S 

314. • 

12-01-67 

S2.5(5) 

261.5 

UOl 

4-01-68 

52.0 

262.0 

6-01-68 

56.5(5) 

257.5 

7-01-68 

60.5(5) 

253.5 

8-01-68 

144.5(5) 

169.5 

9-01-68 

141.5(5) 

172.5 

elS/10M-31E01S 

306.4 

12-01-67 

48.0(5) 

258.4 

1101 

4-01-68 

45.5 

260.9 

6-01-68 

51.5(5) 

254.9 

7-01-68 

56.5(5) 

249.9 

8-01-68 

59.0(5) 

247.4 

9-01-68 

65.5(5) 

240.9 

0lS/ia«-31F03b 

309.0 

12-01-67 

50.5(5) 

258.5 

UOl 

5-01-68 

53.5(5) 

255.5 

6-01-68 

55.5(5) 

253.5 

7-01-68 

60.5(5) 

248.5 

8-01-68 

144.5(5) 

164.5 

9-01-68 

141.5(5) 

167.5 

tlS/l«M-31604S 

312.0 

11-16-67 

61.5(5) 

250.5 

UOl 

1-31-68 

56.5(5) 

255.5 

3-19-68 

55.5(5) 

256.5 

5-22-68 

122.5(1) 

189.5 

7-17-68 

100.5(1) 

211.5 

9-30-68 

60.5(5) 

251.5 

•lS/l«M-3ief6S 

312.0 

11-16-67 

58.4(5) 

253.6 

UOl 

1-31-68 

52.4(5) 

259.6 

3-19-68 

50.4(5) 

261.6 

5-22-68 

62.4(5) 

249.6 

7-17-68 

64.4(5) 

247.6 

9-30-68 

66.4(5) 

245.6 

01S/10H-31LeiS 

30S.1 

12-01-67 

49.5(5) 

258.6 

UOl 

5-01-68 

50.5(5) 

257.6 

6-01-68 

52.5(5) 

255.6 

7-01-68 

55.5(5) 

252.6 

8-01-68 

58.0(5) 

250.1 

9-01-68 

61.5(51 

246.6 

u-e5.oo 

SAN  (iABKltL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT  U-OS.DO 

MAIN  SAN  GABRIEL  HYDRO  SUBAREA 


01S/10W-31P01S 


01S/10H-31P05S 


304.6 


303.0 


OlS/10ta-32B01S 

01S/10X-33P01S 
OlS/llM-OlBOlS 


341.0 


343.0 


413.0 


01S/11W-02A01S 


375.0 


U-05.D1 


4-01-68 

52.0 

252.6        UOl 

5-01-68 

53.5(51 

251.1 

6-01-68 

55.5(5) 

249.1 

7-01-68 

59.5(5) 

245.1 

8-01-68 

71.5(5) 

233.1 

9-01-68 

70.0(5) 

234.6 

12-01-67 

52.5(5) 

250.5        UOl 

4-01-68 

52.5 

250.5 

6-01-68 

58.5(5) 

244.5 

7-01-68 

61.5(5) 

241.5 

8-01-68 

69.5(5) 

233.5 

9-01-68 

69.5(5) 

233.5 

11-17-67 

111.2(1) 

229.8        UOl 

1-30-68 

114.2(1) 

226.8 

3-20-68 

106.2(1) 

234.8 

5-24-68 

111.2(1) 

229.8 

7-17-68 

116.2(1) 

224.8 

9-30-68 

119.2(1) 

221.8 

U-06-67 

85.7 

257.3        UOl 

4-11-68 

86.0 

257.0 

10-04-67 

132.3 

280.7         UOl 

10-04-67 

(9) 

10-18-67 

134.2 

278.8 

10-18-67 

(9) 

11-01-67 

(9) 

11-01-67 

132.1 

280.9 

11-08-67 

(9) 

11-08-67 

132.2 

280.8 

11-15-67 

133.1 

279.9 

U-15-67 

(9) 

12-01-67 

(9) 

12-01-67 

134.1 

278.9 

12-13-67 

(9) 

12-13-67 

131.4 

281.6 

12-27-67 

(9) 

12-27-67 

129.7 

283.3 

1-10-68 

131.5 

281.5 

1-10-68 

(9) 

1-24-68 

132.8 

280.2 

1-24-68 

(9) 

2-13-68 

133.8 

279.2 

2-21-68 

(9) 

2-"^  1-68 

134.4 

278.6 

2-23-68 

134.3 

278.7 

2-28-68 

134.6 

278*4 

3-06-68 

(9) 

3-06-68 

135.4 

277.6 

3-20-68 

(9) 

3-20-68 

135.3 

277.7 

3-20-68 

135.3 

277.7 

4-03-68 

(9) 

4-03-68 

133.9 

279.1 

4-03-68 

133.9 

279.1 

4-10-68 

134.4 

278.6 

4-10-68 

134.4 

278.6 

4-17-68 

135.1 

277.9 

4-17-68 

135.1 

277.9 

5-01-68 

136.7 

276.3 

5-07-68 

137.2 

275.8 

5-10-68 

137.5 

275.5 

5-15-68 

138.0 

275.0 

5-22-68 

138.8 

274.2 

5-29-68 

139.8 

273.2 

6-05-68 

140.5 

272.5 

6-12-68 

141.1 

271.9 

6-19-68 

141.9 

271.1 

6-28-68 

143.0 

270.0 

7-05-68 

143.7 

269.3 

7-10-68 

144.4 

268.6 

7-17-68 

145.4 

267.6 

7-24-68 

146.5 

266.5 

7-31-68 

146.3 

266.7 

8-07-68 

147.0 

266.0 

8-14-68 

147.8 

265.2 

8-21-68 

148.4 

26«.6 

8-28-68 

149.3 

263.7 

9-05-68 

150.1 

262.9 

9-11-68 

150.9 

262.1 

9-18-68 

151.5 

261.5 

9-25-68 

152.2 

260.8 

10-04-6T 

96.1 

278.9        UOl 

10-18-67 

99.1 

275.9 

11-01-67 

97.6 

277.4 

11-08-67 

96.9 

278.1 

11-15-67 

97.4 

277.6 

12-01-67 

96.7 

278.3 

12-01-67 

96.7 

278.3 

12-13-67 

96.5 

278.5 

12-27-67 

94.0 

281.0 

1-10-68 

9«.6 

280.4 

1-24-68 

96.3 

278.7 

2-13-68 

95.3 

279.7 

2-21-68 

98.1 

276.9 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
WUMBCW 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATIOM 

IN  FEET 


DATE 


GAOUNO 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


MENCY 

SUPPLYINO 

DATA 


L  A  SAN  GABRIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


SAN  GABRIEL  VALLEY  nYORO  SUBUNIT         U-OS<00 
MAIN  SAN  t>ABRIEL  HYOMO  SUBAREA 


u-os.oo 

SAN  0ABRIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT 


U-»ft.O« 


elS/U«-02A01S 
(CONT.) 


37».0 


•is/llM-ozaoib 


368.0 


01S/UH-02C01S 


3«7.S 


OlS/U«-0?F01S 


360.0 


•1S/11M-02F02S 


361.3 


IS/UM-02601S 


368.0 


3-06-68 

98.8 

276. 

3-20-68 

98.3 

276. 

4-03-68 

97.7 

277. 

4-10-68 

98.7 

276. 

♦-I7-68 

99.7 

275. 

5-01-68 

100.8 

274. 

5-ib-68 

101.7 

273. 

5-29-68 

103.8 

271. 

6-12-68 

103.9 

271. 

6-28-68 

104.6 

270 

T-10-68 

107.3 

267 

7-2*-68 

108.3 

266 

B-07-68 

109.3 

265 

8-21-68 

109.6 

265 

9-04-68 

112.8 

262 

>2 

9-18-68 

113.5 

261 

.5 

10-30-67 

101.5(5) 

266 

n-30-67 

92.5(5) 

275 

12-30-67 

89.5(S) 

278 

1-30-68 

91.5(5) 

276 

2-28-68 

94.5(5) 

273 

3-30-68 

94.5(5) 

273 

4-30-68 

95.5(5) 

272. 

5-30-68 

97.5(5) 

270 

6-30-68 

95.5(5) 

272 

7-30-68 

107.5(5) 

260 

8-30-68 

107.5(5) 

260 

9-30-68 

108.5(5) 

259 

10-15-67 

89.5 

278 

11-17-67 

84.0(5) 

283. 

12-15-67 

86.0(5) 

281 

1-15-68 

84.0(5) 

283 

3-07-68 

85.5 

282 

4-15-68 

85.0(5) 

282 

5-07-68 

85.0(5) 

282 

6-01-68 

84.5 

283 

B-15-68 

63.5 

304 

10-05-67 

151.3(b) 

208 

10-18-67 

215.3(5) 

144 

11-01-67 

91.3(5) 

268 

11-15-67 

89.3(5) 

270 

12-06-67 

90.3(5) 

269 

12-20-67 

88.3(5) 

271 

1-03-68 

87.3(5) 

272 

1-17-68 

87.0(5) 

273 

2-07-68 

87.3(5) 

272 

2-21-68 

89.3(5) 

270 

3-06-68 

87.3(5) 

272 

3-20-68 

90.3(5) 

269 

4-03-68 

89.3(5) 

270 

4-17-68 

90.3(5) 

269 

5-01-68 

92.3(5) 

267 

5-15-68 

91.3(5) 

268 

6-05-68 

93.3(5) 

266 

6-19-68 

96.3(5) 

263 

7-03-68 

99.3(5) 

260 

7-17-68 

99.3(5) 

260 

8-08-68 

101.3(5) 

258 

8-21-68 

102.3(5) 

257 

9-04-68 

102.3(5) 

257 

9-18-68 

102.3(5) 

257 

10-05-67 

90.0(5) 

271 

10-18-67 

112.0(5) 

249 

11-01-67 

90.0(5) 

271 

11-15-67 

89.0(5) 

272 

12-06-67 

88.0(5) 

273 

12-20-67 

86.0(5) 

275 

1-03-68 

88.0(5) 

273 

1-17-68 

87.5(5) 

273 

2-07-68 

87.0(5) 

274 

2-21-68 

89.0(5) 

272 

3-06-68 

88.0(5) 

273 

3-20-68 

91.0(5) 

270 

4-03-68 

89.0(5) 

272 

4-17-68 

90.0(5) 

271 

5-01-68 

92.0(5) 

269 

5-15-68 

92.0(5) 

269 

6-05-68 

93.0(5) 

268 

6-19-68 

96.0(5) 

265 

7-03-68 

99.0(5) 

262 

7-17-68 

98.0(5) 

263 

8-08-68 

101.0(5) 

260 

8-21-68 

102.0(5) 

259 

9-04-68 

102.0(5) 

259 

9-18-68 

102.0(5) 

259 

10-30-67 

101.9(5) 

266 

11-30-67 

100.9(5) 

267 

12-30-67 

100.9(5) 

267 

1-30-68 

97.9(5) 

270 

2-28-68 

99.9(5) 

268 

3-30-68 

100.9(5) 

267 

4-30-68 

105.9(5) 

262 

5-30-68 

102.9(5) 

265 

U-05.D1 
1101 


MAIN  SAN  GABRIEL  HYDRO  SUBANEA 


1101 


1181 


5062 


5062 


•1S/I1H-02S01S 
ICONT.) 


01S/11M-02H01S 


368.0 


376.0 


OlS/llM-02JelS    364.8 


elS/llM-02K04S 


357.0 


01S/llH-02Le2S 


01S/lltl-02N01S 


01S/11H-02N02S 


354.0 


348.0 


345.0 


1181 


•lS/llM-03Pe2S    342.5 


6-30-68 
7-30-6B 
8-30-68 
9-30-68 

10-30-67 
11-30-67 
12-30-67 
1-30-68 
2-28-68 
3-30-68 
4-30-68 
5-30-68 
7-30-68 
8-30-68 
9-30-68 

10-04-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-08-67 

11-15-67 

12-01-67 

12-13-67 

12-27-67 

12-28-67 

12-28-67 

1-10-6B 

1-24-6B 

2-13-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-20-68 

4-03-68 

4- 10-68 

4-17-68 

5-01-68 

5-15-68 

5-29-68 

6-12-68 

6-28-68 

7-10-68 

7-24-68 

8-07-68 

8-21-68 

9-04-68 

9-18-68 

10-13-67 
11-03-67 
11-24-67 
12-15-67 
1-05-68 
1-26-68 
2-16-68 
3-08-68 
3-29-68 
4-19-68 
5-10-68 
6-21-68 
7-12-68 
8-02-68 
8-23-68 
9-13-68 

11-07-67 
4-08-68 

11-07-67 
1-24-68 
4-08-68 
4-08-68 

10-03-67 
11-07-67 
1-03-68 
1-24-68 
2-07-68 
2-20-68 
3-05-68 
3-20-68 
4-08-68 
4-23-68 
4-30-68 
5-06-68 
5-14-68 
5-21-68 
5-28-68 
6-05-68 
7-08-68 

10-13-67 
11-03-67 
11-08-67 
11-24-67 
12-15-67 
1-05-68 
1-26-68 


100. 

111. 

HI. 

112. 

101. 

99. 

100 

99 

101 

103 

102 

105 

110 

113 

115 

93 

9B 

91 

92 

90 

90 

89 

88 

89 

87 

88 

97 

90 

90. 

89 

90 

93 

90 

91 

91 

92 

93 

95 

99 

101 

100 

101 

102 

104 

105 

B3 

83 

83 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

84 

84 

90 

92 

92 

93 

95 

79 

79 

76 

(< 

76 

76 

78. 

73 

71 

71 

71 

72 

72 

72. 

73 

74 

74 

75 

74 

75 

76 

77 

81. 

76. 

75. 

74, 

74, 

74, 

73, 

73, 

267. 

2S6. 

256. 

2S5. 

274. 

276. 

275. 

276 

274. 

272 

273 

270 

265 

262 

260 

271 

2*5 

272 

271 

273. 

273 

274. 

275 

274 

276 

275 

266 

273. 

273. 

774. 

274. 

270 

273. 

272 

2T2 

271 

278 

268 

264 

262 

263 

262 

261 

260 

258 

274 

273 

273 

274 

274 

274 

27S 

275 

275 

272 

272 

266 

264 

264 

263 

261 

274. 

276. 

271 

271. 

271. 

274 

271. 

273. 

273 

273. 

272. 

272. 

272. 

271. 

270 

270. 

269. 

270 

269. 

268. 

267. 

263. 

267. 

267, 

267, 

267, 

268. 

268. 

269. 

U-05.01 
1181 


1181 


1181 


1733 


1101 
1181 

1181 


1733 

1101 
1733 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GRCXJND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

M    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VMTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
•I   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


L   A   SAN   CABRIEL   RIVER   HYDRO  UNIT 


SAN   6ABRIEL    VALLEY    HYDRO   SUBUNIT 


U-Ob.UO 


MAIN  SAN  6ABRIEL  HrORO  SUBAREA 


•1S/1IM-03P02S 
ICONT.) 


•1S/11M-0300SS 


OlS/lIri-OALOZS 


•  1S/1III-«6001S 


01S/I1M-06O02S 


01S/I1H-06M01S 


01S/11H-07H02S 


342. S  2-16-68 

3-08-68 
3-29-68 
«-0e-68 
♦-19-68 
5-10-68 
6-21-68 
8-02-68 
8-06-68 
8-23-68 
9-13-68 

345.7  10-03-67 
11-07-67 
12-05-67 
12-12-67 
1-03-68 
1-10-68 
1-24-68 
2-07-68 
2-20-68 
3-05-68 
3-20-68 
3-26-68 
4-08-68 
4-23-68 
4-30-68 
5-06-68 
5-14-68 
5-21-68 
5-28-68 
6-05-68 
7-08-68 

369.5        10-05-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-15-67 

12-06-67 

X2-20-67 

1-03-68 

1-17-68 

2-07-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-20-68 

4-03-68 

4-18-68 

5-01-68 

5-15-68 

6-05-68 

6-19-68 

7-03-68 

7-17-68 

8-08-68 

8-21-68 

9-04-68 

9-18-68 

506.0  10-01-67 
11-17-67 
12-12-67 
1-16-68 
2-16-68 
3-19-68 
4-16-68 
5-16-68 
7-15-68 
8-15-68 
9-03-68 

505.0  10-15-67 
11-15-67 
12-16-67 
1-16-68 
2-16-68 
3-16-68 
4-15-68 
5-16-68 
*- 17-68 
7-16-68 
••08-68 
9-15-68 

470.0  10-06-67 
11-16-67 
12-16-67 
1-19-68 
3-15-68 
4-13-68 
5-15-68 
4-17-68 
7-23-68 
8-13-68 
9-16-68 

3B5.0    18-01-67 
11-01-67 


73.4 
73.3 
73.0 
72.9 
73.1 
73.3 
74.9 
76.6 
77. ♦ 
77.5 
78.6 

73.8 
76.0 
75.4 
75.2 
74.6 
74.5 
74.4 
74.5 
74.4 
74.6 
74.6 
74.5 
74.7 
75.2 
75.4 
75.4 
75.6 
76.0 
76.7 
76.9 
79.0 

120.9(5) 
119.9(5) 
128.9(5) 
129.9(5) 
126.9(5) 
123.9(5) 
124.9(5) 
114i9(5) 
116.9(5) 
111.9(5) 
112.9(5) 
112.9(5) 
113.3(5) 
112.9(5) 
113.9(5) 
128.9(1) 
113.9(5) 
132.9(1) 
112.9(5) 
134.9(1) 
112.9(5) 
133.9(1) 
112.9(5) 
114.9(5) 

314.0(5) 
313.0(5) 
309.0(5) 
307.0(5) 
306.0(5) 
305.0(5) 
307.0(5) 
307.0(5) 
312.0(51 
322.0(5) 
323.0(5) 

323.7(5) 
322.7(5) 
309.7(5) 
308.7(5) 
307.7(5) 
308.7(5) 
309.7(5) 
313.7(5) 
316.7(5) 
312.7(5) 
316.7(5) 
324.7(5) 

280.0(51 
281.0(5) 
274.0(5) 
273.0(5) 
270.0(5) 
272.0(5) 
275.0(5) 
276.0(5) 
278.0(5) 
282.0(5) 
282.0(5) 

173.0(5) 
171.0(5) 


269. 

1 

269. 

2 

269. 

5 

269. 

269. 

269. 

267. 

265. 

265. 

265. 

263. 

271, 

269. 

270. 

270. 

271. 

271, 

271. 

271. 

271. 

271. 

271. 

271. 

271. 

270. 

270. 

270. 

270. 

269. 

269. 

268. 

266. 

24B, 

249, 

240, 

239, 

242, 

245, 

244, 

254, 

252, 

257, 

256, 

256, 

256. 

256. 

255. 

2«0 

255. 

236. 

256. 

234. 

256. 

235. 

256. 

254. 

192. 

193. 

197. 

199. 

200. 

201. 

199. 

199. 

194. 

184. 

183. 

181 

182 

195 

196 

197 

196 

195 

191 

188 

192 

188 

180 

190 

189 

196 

197 

?00 

198 

195 

194 

192 

188 

188 

212 

2U 

u-a5.oo 

SAN  6ABHIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT 


u-es.oo 


U-05.DI 
1733 


1101 
1733 


1101 

1733 


1101 


MAIN  SAN  6A8RIEL  HTORO  SUBAREA 


5062 


1101 


1101 


1101 


IIOI 


01S/11K-07M02S 
(CONT.) 


385.0 


01S/11X-08A03S 


378.0 


8IS/I1M-08E02S 


381.0 


•1S/11M-08J01S 


349.0 


OlS/llM-OBMlS 


350.8 


0lS/llM-08Ke2S 


350.0 


flS/ll«-09002S 


360.0 


•1S/11M-09001S 


306.2 


12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
♦-01-68 
5-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

10-05-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-15-67 

12-06-67 

12-20-67 

1-03-68 

1-17-68 

2-07-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-20-68 

4-03-68 

4-18-68 

5-01-68 

5-15-68 

6-05-68 

6-19-68 

7-03-68 

7-17-68 

8-08-68 

8-21-68 

9-04-68 

9-18-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

10-13-67 
11-03-67 
11-24-67 
12-15-67 
1-05-68 
1-26-68 
2-16-68 
3-08-68 
3-29-68 
♦-19-68 
5-10-68 
6-21-68 
7-12-68 
8-02-68 
8-23-68 
9-13-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
♦-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
♦-01-68 
5-01-68 
7-01-68 
8-01-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
♦-01-68 
5-01-68 
9-01-68 

10-13-67 


173. 

0(5) 

16^. 

>0<5) 

166. 

.0(5) 

172. 

0(5) 

17^. 

.0(51 

177. 

.8(5) 

212. 

0(5) 

215. 

0(5) 

159 

>0(5) 

226 

.0(5) 

162. 

0(5) 

229, 

0(1) 

159. 

>0(5) 

157. 

0(5) 

157. 

0(5) 

1*1 

0(5) 

U8. 

0(51 

U7 

.0(5) 

U8 

.0(5) 

ue. 

0(5) 

150 

.0(5) 

222 

.0(11 

152. 

.0(5) 

U7 

.0(5) 

153 

,7(5) 

1S6 

>6(S) 

155 

■  0(5) 

157 

.5(5) 

158 

.0(5) 

158 

.0(5) 

158 

.0(5) 

160 

.0(5) 

197. 

5(5) 

191 

5(5) 

188 

5(5) 
)) 
5(5) 

18^ 

180. 

5(5) 

183. 

5(5) 

186. 

5(5) 

192. 

5(5) 

19^. 

5(5) 

193. 

5(5) 

197 

5(5) 

114. 

>5 

114. 

>0 

113. 

.6 

113. 

>3 

HI. 

,♦ 

no. 

.8 

110. 

.2 

110. 

,8 

111. 

i4 

108, 

.4 

107. 

7 

107. 

>1 

108. 

4 

106 

6 

106 

2 

107. 

1 

118. 

0(5) 

113, 

0(5) 

117, 

0(5) 

133, 

0(5) 

132. 

0(5) 

lU, 

.0(5) 

116. 

,0(5) 

115 

.0(5) 

112 

0(5) 

112 

.0(5) 

111 

.0(5) 

112 

.0(5) 

119. 

,0(5) 

117 

.0(5) 

123 

.0(5) 

115 

.0(5) 

IM 

.0(5) 

115 

.0(5) 

115. 

0(5) 

113. 

0(5) 

112 

.0(5) 

119. 

0(5) 

120 

0(5) 

123. 

0(5) 

117, 

0(5) 

120, 

0(5) 

115, 

0(5) 

118, 

0(5) 

119, 

0(5) 

119, 

0(5) 

54.4 


212 

221 

219. 

213 

211 

208. 

173. 

170 

219 

152 

216 

149 

219 

221 

221 

231 

230 

231 

230 

230 

228 

156 

226 

231 

224 

221 

223 

220 

220 

220 

220 

218 

183 

189 

192 

196 

200 

197. 

19^. 

188. 

186 

187 

183 

23^ 

235 

235 

235 

237 

238 

238. 

237. 

248. 

241. 

241 

240 

242 

242 

241. 

232. 

237. 

233. 

217. 

218, 

236, 

234 

235 

238 

238 

239 

238 

231 

233 

227 

235 

236, 

235 

235. 

237. 

238. 

241. 

2^0. 

237. 

2^3. 

2^0. 

2^5, 

Z^Z, 

2^1< 

2^1< 

251.8 


U-05.01 


1733 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUUeCP 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
m  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


L  A  SAN  GAaRIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


u-«s.«e 


SAN   6AB)4IEL    VALLEY    tiYDRO    SUBUNIT  U-«S.O0 

NAIN    SAN    bABMIEL    MYORO    SU8AREA 


•  1S/UD-09001S 

tCONT.I 


30*. 2 


IC 


tlS/U«-09004S 


311.0 


•1S/11«*10F02S 


326.0 


OlS/UM-lOHOl^ 


32S.0 


j  •IS/llK-lOKOlS     316.0 


•IS/11M-10N06S 


310.0 


11-03-67 

11-07-67 

11-09-67 

ll-U-67 

ll-2*-67 

12-15-67 

1-0S-6B 

1-10-68 

1-26-68 

2-16-68 

3.08-68 

3-29-68 

6-08-68 

6-19-68 

5-10-68 

6-21-68 

9-13-68 

10-21-67 
11-07-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-21-68 
3-15-68 
6-21-68 
5-07-68 
6-01-68 
7-07-68 
8-15-68 
9-15-68 

10-15-67 

11-07-67 

11-21-67 

12-15-67 

1-15-68 

2-15-68 

3-21-68 

6-15-68 

5-07-68 

6-15-68 

7-15-68 

8-29-68 

9-15-68 

10-05-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-15-67 

11-28-67 

12-06-67 

12-20-67 

1-03-68 

1-17-68 

2-07-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-20-68 

6-03-68 

6-09-68 

6-17-68 

5-01-68 

5-15-68 

6-05-68 

6-19-68 

7-03-68 

7-17-68 

B-08-68 

B-21-68 

9-04-68 

9-18-68 

10-03-67 
11-07-67 
2-06-68 
2-20-68 
3-20-68 
6-08-68 
6-30-68 
5-28-68 
6-05-68 
7-08-68 
8-06-68 

10-18-67 
11-16-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-16-68 
3-19-68 
6-20-68 
5-15-68 
6-15-68 
T-16-68 
8-15-68 
8-20-68 
9-18-68 


53.7 
55.1 
53.2 
53.2 
53.3 
(9) 
51.1 
61.5 
50.6 
♦  9.6 
69.6 
50.3 
69.1 
69.1 
68.9 
69.2 
51.6 

62.0(5) 
61.0(5) 
57.0(5) 
57.0(5) 
57.0(5) 
59.0(5) 
62.0(5) 
61.0(5) 
62.0(5) 
68.0(5) 
72.0(5) 
71.0(5) 

57.6 
(2) 
53.5(5) 
51.5(5) 
50.5(5) 
51.5(5) 
53.5(5) 
55.5(5) 
56.5(5) 
59.5(5) 
62.5(5) 
68.6 
68.6 

72.5(5 
69.5(5 
78.5(1 
73.5(1 
56.0(6 
67.5(1 
66.5(1 
65.5(1 
62.5(1 
63.5(1 
65.5(1 
66.5(1 
67.5(1 
66.5(1 
55.5(6 
67.5(1 
72.5(1 
71.5(1 
70.5(1 
72.5(1 
80.5(1 
81.5(1 
92.5(1 
89.5(1 
90.5(1 
93.5(1 

65.7 
66.6 
35.6 
35.6 
30.8 
32.6 
35.2 
37.6 
38.0 
39.5 
39.9 

50.0 

67.0 

63.0 

63.0 

63.0 

65.0 

51.0 

67.0 

57.0(5) 

59.0(5) 

58.0(5) 

(7) 
61.0(5) 


252 

251 
253 
253 
252 

255 
26* 

255 
256 
256 
255 
257 
257 
257 
257 
256 

269 
250 
256 
256 

256 
252 
269 
250 
269 
263 
239 
260 

268 

272 
276 
275 
276 
272 
270 
271 
266 
263 
257 
257 

252 

255 
266 
251 
271 
257 
260 
259 
262 
261 
259 
260 
257 
258 
269 
257 
252 
253 
256 
252 
266 
263 
232 
235 
236 
231 

270 
271 
280 
280 
285 
283 
280 
278 
278 
276 
276 

260 
263 
267 
267 
267 
265 
259 
263 
253 
251 
252 


269.0 


U-OS.Dl 

1733 
11*1 


1733 


1101 
1733 


1101 
1733 


1101 


1101 


5062 


1101 
5062 


1101 
5062 


1101 


1101 


OlS/llM-lONOBS 


310.0 


01S/11M-10P02S 


321.0 


01S/11H-10R02S     326.0 


01S/11)«-11B01S 


300.0 


•  1S/1U-UC«6:> 


355.0 


01S/11H-11C05S 


328.5 


YDRO    SUBUNI 

r 

U-05.D0 

ABRIEL    HYDRO    SUBAREA 

we5*oi 

lO-lB-67 

67.0 

263.8        11*1 

11-16-67 

66.0 

2*6.* 

12-15-67 

60.* 

27*. • 

1-15-6S 

61.* 

2*9.* 

2-16-68 

6*.* 

27*.* 

3-19-68 

66.0 

266.* 

6-20-68 

6*.0 

262.* 

5-15-68 

65.0 

265.0 

7-16-68 

55.0(5) 

255.0 

8-15-68 

55.0(51 

255.0 

9-18-68 

58.0(51 

252.* 

10-03-67 

56. B 

266.2        11*1 

11-07-67 

55.1 

265.9 

6-08-6B 

55.0 

266.* 

10-03-67 

53.3 

272.7         1101 

11-07-67 

56.3 

271.7 

12-05-67 

53.0 

273.0 

12-12-67 

52.6 

273.6 

1 -03-68 

52.2 

273. B 

1-10-68 

52.0 

276.* 

1-26-6B 

52.3 

273.7 

2-06-68 

52.0 

274.0 

2-20-68 

52.0 

274.0 

3-05-bB 

53.1 

272.9 

3-20-68 

53.6 

272.6 

6-08-68 

56.* 

271.2 

6-23-68 

56.* 

269.2 

6-30-68 

56.1 

269.9 

5-06-68 

56.5 

269.5 

5-16-68 

56.1 

269.9 

5-21-68 

57.6 

268.6 

5-28-68 

58.1 

267.9 

6-05-68 

58.6 

267.6 

7-08-68 

61.9 

266.1 

10-16-67 

26.2 

275.8        1101 

10-30-67 

25.2 

274.8 

11-16-67 

25.6 

274.6 

11-22-67 

25.2 

276. B 

11-2B-67 

25.3 

276.7 

12-12-67 

25.2 

274.8 

12-18-67 

26.* 

275.2 

1-03-68 

26.0 

276.0 

1-16-68 

23.6 

276.6 

1-29-68 

30.0 

270.0 

2-13-68 

26.2 

275. B 

2-29-6* 

26.6 

275.6 

3-12-68 

26.9 

275.1 

3-25-68 

25.8 

274.2 

6-09-68 

26.2 

273. B 

6-22-68 

26.8 

273.2 

6-30-68 

27.3 

272.7 

5-16-68 

28.1 

271.* 

5-22-68 

28.7 

271.3 

6-07-68 

30.6 

269.6 

6-26-68 

32.3 

267.7 

7-08-68 

33.8 

266.2 

7-31-68 

36.3 

263.7 

8-12-68 

38.2 

261.8 

8-26-68 

60.0 

260.0 

9-10-68 

60.8 

259.2 

9-26-68 

62.6 

257.6 

10-05-67 

79.9(51 

275.1        5062 

10-18-67 

89.9(51 

265.1 

11-01-67 

79.9(51 

275.1 

11-15-67 

86.6(51 

268.6 

12-06-67 

87.9(5) 

267.1 

12-20-67 

76.9(51 

278.1 

1-03-68 

76.9(51 

278.1 

1-17-68 

83.9(5) 

271.1 

2-07-68 

82.2(5) 

272. B 

2-21-68 

78.9(5) 

276.1 

3-06-68 

79.9(5) 

275.1 

3-20-68 

86.3(5) 

268.7 

6-03-68 

82.9(5) 

272.1 

6-17-68 

81.9(5) 

273.1 

5-01-68 

82.9(51 

272.1 

5-15-68 

82.9(5) 

272.1 

6-05-68 

83.9(51 

271.1 

6- 19-68 

106.9(1) 

268.1 

7-03-68 

89.9(5) 

265.1 

7-17-68 

106. Odt 

250.1 

8-08-68 

91.9(5) 

263.1 

8-21-68 

10*. 9(1) 

250.1 

9-0*-6* 

98.9(5) 

256.1 

9-18-68 

111.9(11 

243.1 

10-03-67 

(li 

1101 

11-07-67 

59.0 

269.  S 

12-05-67 

58.1 

270.6 

12-12-67 

57.6 

271.1 

1-03-68 

56.6 

272.1 

1-10-68 

56.7 

271. B 

1-26-68 

57.3 

271.2 

2-07-68 

57.6 

270.9 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL 

SURFACE 

DATE 

SURFACE 
TO   VMTER 

SURFACE 

SUPPLY- 

NUMBER 

ELEVATION 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

m   FEET 

IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

L 

A   SAN   6A8HIEL    RIVE« 

HYDRO 

U 

SAN   GABMIEL 

VALLEY 

HYDRO    SUdUNIT                        U 

-05.00 

MAIN    SAN 

OABRIEL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.01 

OlS/lla-UCOSS 

328.5 

2-07-68 

57.6 

270.9 

1101 

(CONT.) 

2-20-68 
3-05-68 
3-20-68 
4-08-68 
4-23-68 
4-30-68 
5-06-68 
5-14-68 
5-21-68 
5-28-68 
6-05-68 
7-08-68 
8-06-68 

57.9 
58.5 
59.4 
59.7 
60.8 
61.8 
62.0 
64.0 
66.9 
67.5 
64.1 
(1) 
(1) 

270.6 
270.0 
269.1 
268.8 
267.7 
266.7 
266.5 
264.5 
261.6 
261.0 
264.4 

elS/llM-llF04S 

337.8 

10-03-67 

60.0 

277.0 

1101 

10-04-67 

60.1 

276.9 

1733 

10-25-67 

61.8 

275.2 

11-07-67 

62.3 

274.7 

1101 

11-15-67 

62.2 

274.8 

1733 

12-05-67 

61.0 

276.0 

1101 

12-06-67 

61.0 

276.0 

1733 

12-12-67 

60.8 

276.2 

1101 

12-27-67 

60.3 

276.7 

1733 

12-28-67 

60.3 

276.7 

1101 

12-28-67 

60.3 

276.7 

1-03-68 

60.2 

276.8 

1-10-68 

60.0 

277.0 

1-17-68 

60.0 

277.0 

1733 

1-24-68 

60.0 

277.0 

1101 

2-06-68 

60.3 

276.7 

2-07-68 

60.2 

276.8 

1733 

2-28-68 

59.7 

277.3 

2-30-68 

60.5 

276.5 

1101 

3-05-68 

61.2 

275.8 

3-20-68 

61.4 

275.6 

3-20-68 

59.4 

277.6 

1733 

3-26-68 

61.9 

275.1 

1101 

4-08-68 

62.5 

274.5 

4-10-68 

62.6 

274.4 

1733 

4-23-68 

63.4 

273.6 

1101 

4-30-68 

64.0 

273.0 

5-01-68 

63.9 

273.1 

1733 

5-06-68 

63.3 

273.7 

1101 

} 

5-14-68 

64.1 

272.9 

5-21-68 

65.3 

271.7 

■i 

5-28-68 
6-05-68 

66.0 
66.8 

271.0 
270.2 

i 

6-12-68 

67.4 

269.6 

1733 

7-03-68 

69.7 

267.3 

7-08-68 

20.1 

316.9 

1101 

7-24-68 

71.1 

265.9 

1733 

8-06-68 

73.4 

263.6 

1101 

i 

8-14-68 

74.3 

262.7 

1733 

♦ 

9-04-68 

76.3 

260.7 

' 

9-25-68 

78.0 

259.0 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


U-05.00 

SAN   GABRIEL    VALLEY    HYDRO    SUBUNIT 


MAIN    SAN   6ABRIEL    HYDRO    SUmAHEA 


0lS/llM-llLt3b 


339.0 


01S/11H-12A01S 


377.7 


10-18-67 

63.0 

276.0 

11-07-67 

60.0 

279.0 

11-16-67 

62.0 

277.0 

12-15-67 

62.0 

277.0 

1-15-68 

61.0 

278.0 

2-14-68 

61.0 

278.0 

3-19-68 

62.0 

277.0 

4-08-68 

67.6 

271.4 

4-20-68 

64.0 

275.0 

5-15-68 

66.0 

273.0 

$-15-68 

76.0(5) 

263.0 

9-18-68 

78.0(5) 

261.0 

10-04-67 

(1) 

10-05-67 

103.2 

274.5 

10-18-67 

104.8 

272.9 

11-07-67 

109.9 

267.8 

11-08-67 

111.6 

266.1 

11-15-67 

106.2 

271.5 

12-01-67 

104.9 

272.8 

12-13-67 

103.2 

274.5 

12-28-67 

103.0 

274.7 

1-02-68 

101.6 

276.1 

1-10-68 

110.4 

267.3 

1-24-68 

(1) 

2-01-68 

104.9 

272.8 

2-07-68 

103.7 

274.0 

2-21-68 

104.2 

273.5 

2-23-68 

104.3 

273.4 

2-28-68 

104.6 

273.1 

3-06-68 

105.2 

272.5 

3-12-68 

105.4 

272.3 

3-20-68 

105.7 

272.0 

4-03-68 

104.9 

272.8 

4-10-68 

105.2 

272.5 

4-17-68 

105.8 

271.9 

5-01-68 

107.2 

270.5 

5-15-68 

108.4 

269.3 

5-29-68 

110.5 

267.2 

6-05-68 

110.6 

267.1 

6-12-68 

111.8 

265.9 

01S/11H-12A01S 
(CONT.) 


377.7 


elS/llM-1288lS 

eis/n«-i2Jeis 


334.4 


370.7 


1101 


1101 


01S/11H-12J03S 

01S/11H-12R01S 
OlS/UH-13e02S 


367.0 


352.0 


348.6 


eis/iiM-i4eo2s 


324.0 


OlS/lIW-UKOlS 


315.0 
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6-19-68 
6-26-68 
7-05-68 
7-10-68 
7-17-68 
7-24-68 
7-31-68 
8-07-68 
8-12-68 
8-21-68 
8-28-68 
9-04-68 
9-11-68 
9-18-68 
9-25-68 

11-02-67 
4-09-68 


112.0 
113.1 
113.9 
114.5 
115.5 
116.5 
116.9 
117.5 
118. 1 
119.0 
119.8 
120.5 
121.3 
122.0 
122.5 

DRY 
(0) 


U-O5.O0 

265.7 
264.6 
263.8 
263.2 
262.2 
261.2 
260.8 
260.2 
259.6 
258.7 
257.9 
257.2 
256.4 
255.7 
255.2 


U-05.D1 
1101 


10-11-67 

94.1 

276.6 

11-01-67 

94.4 

276.3 

11-22-67 

95.0 

275.7 

12-13-67 

92.2 

278.5 

1-03-68 

92.6 

278.1 

1-24-68 

93.2 

277.5 

2-14-68 

93.9 

276.8 

3-06-68 

94.5 

276.2 

3-27-68 

95.8 

274.9 

4-17-68 

96.3 

274.4 

5-08-68 

96.7 

274.0 

6-19-68 

102.1 

268.6 

7-10-68 

104.6 

266.1 

7-31-68 

106.0 

264.7 

8-21-68 

109.1 

261.6 

9-11-68 

110.0 

260.7 

10-26-67 

96.6 

270.4 

2-13-68 

92.6 

274.4 

4-16-68 

94.6 

272.4 

11-06-67 

74.7 

277.3 

4-09-68 

76.6 

275.4 

10-04-67 

73.7 

274.9 

10-18-67 

75.7 

272.9 

11-01-67 

79.1 

269.5 

11-08-67 

74.9 

273.7 

,11-15-67 

76.4 

272.2 

12-01-67 

74.1 

274.5 

12-13-67 

73.1 

275.5 

12-27-67 

74.4 

274.2 

1-10-68 

71.6 

277.0 

1-24-68 

73.9 

274.7 

2-07-68 

72.2 

276.4 

2-21-68 

78.0 

270.6 

2-23-68 

73.4 

275.2 

2-28-68 

76.0 

272.6 

3-06-68 

74.9 

273.7 

3-20-68 

75.5 

273.1 

4-03-68 

DRY 

4-10-68 

DRY 

4-17-68 

DRY 

5-01-68 

DRY 

5-15-68 

DRY 

5-29-68 

DRY 

6-05-68 

DRY 

6-12-68 

DRY 

6-19-68 

DRY 

6-26-68 

DRY 

7-05-68 

DRY 

7-10-68 

DRY 

7-17-68 

DRY 

7-24-68 

DRY 

7-31-68 

DRV 

8-07-68 

DRY 

8-14-68 

DRY 

8-21-68 

DRY 

8-28-68 

DRY 

9-04-68 

DRY 

9-11-68 

DRY 

9-18-68 

DRY 

9-25-68 

DRY 

10-18-67 

49.0 

275.0 

11-16-67 

51.0 

273.8 

12-15-67 

49.0 

275.0 

2-14-68 

48.0 

276.0 

3-19-68 

52.0 

272.0 

4-20-68 

54.0 

270.0 

5-15-68 

55.0 

269.0 

6-15-68 

58.0(5) 

266.0 

7-16-68 

62.0(5) 

262.0 

8-15-68 

65.0(5) 

259.0 

9-18-68 

68.0(5) 

256.8 

10-02-67 

26.4 

288.6 

10-09-67 

25.4 

289.6 

10-16-67 

26.6 

288.4 

1101 


1733 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

EL£VATION 

IN    FEET 


DATE 


GAOUNO 
SURFACE 
TO    VMTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


enouNO 

SURfACC 

TO  WATER 
SURFACE 
m  FEET 


WATER 
9URFACC 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  SAMHICL  MIVCR  HYDRO  UNIT 


SAN  GABHIEL  VALLEY  nTDRO  SU8UNIT  U-OSiOO 

MAIN  SAN  liABRIEL  HTOhU  SUdAREA 


01S/UM-l«K01b 
(CONT.) 


315.0 


01S/11M-UM04S 


324.5 


01S/UM-15C02S 


318.0 


01S/11M-15E05S 

01S/llM-t5L02S 
tlS/UM-16B02S 

01S/ll«-16F01b 
01S/UM-16N01S 


309.5 


309.0 


291.0 


296.0 


285.0 


01S/11M-1TB02S 


10-23-67 

34.4 

280.6 

10-30-67 

29.4 

285.6 

11-13-67 

28.1 

286.9 

11-27-67 

27,4 

287.6 

12-11-67 

27.6 

287.4 

12-26-67 

28.1 

286.9 

1-08-68 

28. S 

286.5 

1-16-68 

28.7 

286.3 

1-29-68 

27,7 

2S7.3 

2-19-68 

27.4 

2S7.6 

2-23-68 

32.0 

283.0 

2-26-68 

37.2 

277.8 

3-0*-68 

40.0 

275.0 

3-18-68 

42.9 

272.1 

3-25-68 

43.1 

271.9 

4-15-68 

44.6 

270.4 

5-24-68 

47.0 

268.0 

5-27-68 

47.3 

267.7 

6-10-68 

49.3 

265.7 

6-W-68 

50.6 

264,4 

6-24-68 

51.2 

263.8 

7-01-68 

52.5 

262,5 

7-08-68 

53.4 

261.6 

7-15-68 

54,1 

260.9 

7-22-68 

54.9 

260.1 

e-01-68 

56.1 

258.9 

8-07-68 

56.8 

258.2 

8-26-68 

58.7 

256.3 

9-05-68 

59,6 

255.4 

9-10-68 

62.0 

253.0 

9-16-68 

59,3 

255.7 

9-19-68 

59.3 

255.7 

9-23-68 

59.4 

255.6 

9-30-68 

59.1 

255.9 

10-18-67 

47.0 

277.5 

11-16-67 

44.0 

280.5 

12-15-67 

47.0 

277.5 

1-15-68 

46.0 

278.5 

2-14-68 

46.0 

278.5 

3-19-68 

50.0 

274.5 

4-20-68 

53.0 

271.5 

5-15-68 

54.0 

270.5 

6-15-68 

57.0 

267.5 

7-16-68 

61.0 

263.5 

8-15-68 

65.0 

259.5 

9-18-68 

67.0 

257.5 

10-03-67 

49.2 

268.8 

11-07-67 

50.4 

267.6 

12-05-67 

49.6 

268.4 

12-12-67 

49.3 

268.7 

1-03-68 

48. a 

269.2 

1-10-68 

48.6 

269.4 

1-24-68 

48.5 

269.5 

2-06-68 

48.4 

269.6 

2-20-68 

48.3 

269.7 

3-05-68 

48.4 

269.6 

3-20-68 

48.8 

269.2 

3-26-68 

48.9 

269.1 

4-08-68 

49.5 

268.5 

4-23-68 

50.3 

267.7 

4-30-68 

50.6 

267.4 

5-06-68 

50.6 

267.4 

5-14-68 

50.7 

267.3 

5-21-68 

51.7 

266.3 

5-28-58 

52.4 

265,6 

6-05-68 

52.5 

265,5 

7-08-68 

54.9 

263.1 

11-30-67  (0> 

6-18-68  (0) 

6-18-68  (0) 

11-14-67  (2) 

11-27-67  45.8 

11-09-67  37.9 

11-13-67  37.8 

4-15-68  37.0 

11-13-67  50.4 

4-15-68  49.3 

10-31-67  47.0(5) 

11-30-67  45.0(5) 

12-29-67  44.0(5) 

1-31-68  41.0(5) 

2-29-68  42.0(5) 

3-29-68  45.0(5) 

4-30-68  46.0(5) 

5-31-68  46.0(5) 

6-31-63  46.0(5) 

7-31-68  52.0(5) 

8-30-68  54.0(5) 

9-30-68  53.0(5) 


314.6    11-14-67      87.0(2) 
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U-05.01 
1101 


U-05.00 

SAN  GABHUL  VALLEY  HYDRO  SUBUNiT 

MAIN  SAN  BABRUL  HYDRO  SUBAREA 


U-05.De 


U-OStO) 


01S/11H-17B02S 

(CONT.) 

01S/11M-17B05S 


314.6 

313.0 


0lS/llM-lBAe4S 


325.0 


1101 


1101 


01S/11M-18A05S 


323,0 


OlS/llM-lSHOlS 


321.0 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


263.2 

253.1 
253.2 
254.0 

245.6 
246.7 

238.0 
240.0 
241.0 
244.0 
243.0 
240.0 
239.0 
239.0 
239.0 
233.0 
231.0 
232.0 


227.6    1101 


01S/11W-19M03S 
01S/11M-19M01S 


01S/11M-19R01S 


01S/11M-20A03S 

ois/iiM-2eeo2s 


4-1S-6B 


10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-6B 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-01-68 
8-20-68 
9-01-68 

10-07-67 
11-07-67 
12-07-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-15-68 
4-15-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-21-68 
8-07-68 
9-07-68 

10-15-67 
11-07-67 
12-28-67 
3-07-68 
5-07-68 
7-15-68 
8-15-68 
9-21-68 

10-04-67 

10-25-67 

11-15-67 

12-06-67 

12-27-67 

1-17-68 

2-07-68 

2-28-68 

3-20-68 

4-10-68 

5-01-68 

6-12-68 

7-03-68 

7-24-68 


79.2(2) 


97.0(51 

98.0(51 

103.0(51 

117.0(5t 

112.015) 

92.015) 

95.0(5) 

96.015) 

106.0(5) 

105.0(5) 

108.0(51 

(7) 
116.0(51 

138.5(5) 

139.5(5) 

130.5(5) 

129.5(5) 

127.5(5) 

127.5(5) 

131.5(5) 

134.6 

133.5(5) 

141.515) 

141.5(5) 

139.5(5) 

137.5(5) 

136.5(5) 

132.5 

133.5 

132.5(5) 

135.5(5) 

138.5(5) 

141.5 

112.1 
109.7 
108.7 
107.0 
106.6 
106.3 
104.6 
105.3 
105.8 
104.9 
106.0 
108.7 
109.8 
108.0 


235.4    1101 


216.0 
215.0 
210.0 
196.8 
201.8 
221.1 
218. t 
217.8 
207.0 
208.0 
205.0 

197.0 

186.5 
185.5 
194.5 
195. S 
197. S 
197. S 
193*5 
190.4 
191.5 
183.5 
183.5 
185.5 

185.5 
186.5 
190.5 
1B9.5 
190.5 
187.5 
184.5 
181.5 

208.9 
211.3 
212.3 
214. • 
214*6 
214.7 
216.4 
215.7 
215.2 
216.1 
215.0 
212.3 
211.2 
213.0 


1101 


1101 


1101 


1733 


8-14-68 

109.8 

211.2 

9-04-68 

109.3 

211.7 

9-25-68 

111.1 

209.9 

265.0 

11-14-67 

(2) 

1101 

279.5 

10-18-67 

96.5(5) 

183.0 

1101 

11-16-67 

91.5(5) 

188.0 

12-15-67 

82.5(5) 

197.0 

1-15-68 

85.5(5) 

194.0 

2-14-68 

81.5(5) 

198.0 

3-19-68 

80.5(5) 

199.0 

4-20-68 

86.5(5) 

193.0 

5-15-68 

84.5(5) 

195.0 

243.6 

10-16-67 

25.1 

218.5 

1101 

10-23-67 

25.1 

218.5 

11-13-67 

24.9 

218.7 

11-27-67 

24.6 

219.0 

12-26-67 

24.2 

219.4 

1-29-68 

23.9 

219.7 

2-26-68 

23.7 

219.9 

3-25-68 

23.1 

220.5 

4-23-68 

22.9 

220.7 

5-27-68 

22.6 

221.0 

6-24-68 

22.5 

221.1 

7-22-68 

22.3 

221.3 

8-26-68 

22.2 

221.4 

9-23-68 

22.1 

221.5 

275.0 

10-30-67 

i*i 

1101 

256.5 

10-16-67 

31.1 

225.4 

1101 

10-23-67 

30.9 

225.6 

11-13-67 

30.3 

226.2 

11-27-67 

30.0 

226.5 

12-26-67 

28.8 

227.7 

1-29-68 

28.0 

228.5 

2-26-68 

27.2 

229.3 

3-25-68 

26.2 

230.3 

4-23-68 

25.7 

230.8 

5-27-68 

24.8 

231.7 

6-24-68 

24.5 

232.0 

7-22-68 

24.1 

232.4 

8-26-68 

24.0 

232.5 

-m- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMeCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   ¥f»TER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   6ABRIEL   RIVER   HYDRO   UNIT 


•  lS/U«-2t602^ 
(CONT.) 

•  lS/U»-2tL«lS 


2S«.5 


297. • 


01S/I1H-20N01S 


244.8 


01S/IIK-21A01S 
OlS/UM-21002^ 


291. S 


272.4 


OlS/llt(-2160IS 


286.0 


01S/UH-21H01S 


283.0 


01S/UI(-2IK01S  39t.O 


ABRIEL    HTO 

40    SUBARLA 

U-05.D1 

9-23-68 

23.9 

232.6        U«l 

01S/I1H-21K01S 
(CONT.) 

10-31-67 

40.5(5) 

216.5        1181 

11-30-67 

40.5(5) 

216.5 

1-31-68 

35.5(5) 

221.5 

2-29-68 

35.5(5) 

221.5 

3-29-68 

36.5(5) 

220.5 

4-30-68 

38.5(51 

218.5 

5-31-68 

39.5(5) 

217.5 

6-31-68 

40.5(5) 

216.5 

7-31-66 

45.5(5) 

211.5 

8-20-68 

(7) 

8-30-68 

44.5(5) 

212.5 

9-30-68 

42.5(5) 

214.5 

10-18-67 

24.9 

219,9        1733 

11-08-67 

24.7 

220.1 

11-08-67 

24.7 

220.1 

11-29-67 

23.2 

221.6 

eis/iiw-3oBei5 

12-20-67 

20.7 

224.1 

1-10-68 

23.0 

221.8 

1-31-68 

22.5 

222.3 

2-21-68 

22.3 

222.5 

3-13-68 

21.9 

222.9 

4-03-68 

21.8 

223.0 

4-24-68 

21.8 

223.0 

5-13-68 

22.9 

221.9 

6-26-68 

23.6 

221.2 

7-17-68 

23.9 

220.9 

8-07-68 

24.4 

220.4 

•lS/llM-3«8t23 

8-28-68 

20.8 

224.0 

9-18-68 

20.9 

223.9 

11-07-67 

DRY 

1101 

4-08-68 

0A1 

10-13-67 

43.5 

228.9        1733 

11-03-67 

42.8 

229.6 

11-24-67 

41.5 

230.9 

12-15-67 

40.6 

231.8 

1-05-68 

39.8 

232.6 

1-26-68 

39.3 

233.1 

01S/11H-30B03S 

2-16-68 

38.1 

234.3 

3-08-68 

37.4 

235.0 

3-29-68 

37.1 

235.3 

4-19-68 

36.5 

235.9 

5-10-6B 

35.9 

236.5 

6-21-68 

35.9 

236.5 

7-12-68 

37.1 

235.3 

8-02-68 

38.3 

234.1 

8-23-68 

36.6 

235.8 

9-13-68 

37.5 

234.9 

10-31-67 

43.5(5) 

242.5        1101 

0lS/llM-30Re2S 

11-30-67 

42.5(5) 

243.5 

12-29-67 

41.5(51 

244.5 

1-31-68 

38.5(5) 

247.5 

2-29-68 

38.5(5) 

247.5 

3-29-68 

38.5(51 

247.5 

4-30-68 

39.5(5) 

246.5 

5-31-68 

40.5(5) 

245.5 

8-20-6B 

(7) 

8-30-68 

45.5(5) 

240.5 

9-30-68 

47.5(5) 

238.5 

10-31-67 

43.5(5) 

239.5        1101 

11-30-67 

41.5(51 

241.5 

•  lS/UH-310015 

12-29-67 

41.5(5) 

241.5 

1-31-68 

40.5(5) 

242.5 

2-29-68 

40.5(5) 

242.5 

01S/11M-31002S 

3-29-68 

42.5(5) 

240.5 

4-30-68 

40.5(5) 

242.5 

5-31-68 

43.5(5) 

239.5 

7-31-68 

52.5(5) 

230.5 

8-30-68 

53.5(5) 

229.5 

9-30-68 

53.5(5) 

229.5 

10-04-67 

124.2 

265.8        1101 

10-18-67 

124.8 

265.2 

11-01-67 

124.7 

265.3 

11-08-67 

124.4 

265.6 

11-15-67 

124.3 

265.7 

12-01-67 

122.9 

26  7.1 

•1S/11H-32001S 

12-13-67 

122.2 

267.8 

12-27-67 

122.9 

267.1 

1-02-68 

121.8 

268.2 

01S/11H-32H05S 

1-10-68 

121.6 

268.4 

1-24-68 

121.1 

268.9 

2-01-68 

120.6 

269.4 

2-07-68 

120.8 

269.2 

2-21-68 

120.3 

269.7 

3-06-68 

120.7 

269.3 

3-12-68 

120.3 

269.7 

3-20-68 

120.3 

269.7 

3-20-68 

120.3 

269.7 

4-04-68 

123.9 

266.1 

4-04-68 

123.9 

266.1 

U-05.00 

SAN  6ABHIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT  U-05.D0 

MAIN  SAN  GABRIEL  HYDRO  SUMARE.A  u-05.01 


390.  • 


236.0 


230.0 


233.0 


230.0 


230.0 


230.0 


230.5 


231.9 


4-10-68 
4-10-68 
4-17-68 
4-17-68 
5-01-68 
5-15-68 
5-29-68 
6-03-68 
6-12-68 
6-26-68 
7-02-68 
7-10-68 
7-24-68 
8-07-68 
8-12-68 
8-21-68 
9-04-68 
9-18-68 

10-18-67 
11-16-67 
12-15-67 
2-14-68 
3-19-68 
4-20-68 
5-15-68 
6-15-68 
8-15-68 
9-18-68 

10-18-67 
U-16-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-14-68 
3-19-68 
4-20-68 
5-15-68 
6-15-68 
8-15-68 
9-18-68 

10-18-67 
11-16-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-14-68 
3-49-68 
4-20-68 
5-15-68 
6-15-68 
8-15-68 
9-18-68 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

11-13-67 
4-17-68 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

11-14-67 
4-ie-6B 

10-04-67 

10-25-67 

11-15-67 

12-06-67 

12-27-67 

1-17-68 

2-28-68 

3-20-68 

4-10-68 

5-01-68 

6-12-68 

7-03-68 


120.9 
120.9 
121.0 
121.0 
121.8 
122.1 
122.3 
123.4 
123.3 
124.7 
125.0 
125.8 
126.9 
128.2 
128.7 
129.2 
130.3 
131.3 

42.0 

37.0 

29.0 

25.0 

30.0 

36.0 

34.0 

42.0(5) 

37.0(5) 

39.0(5) 

41.0 

36.0 

30.0 

30.0 

25.0 

29.0 

35.0 

35.0 

41.0(5) 

42.0(5) 

38.0(5) 

48.5(5) 

40.5(5) 

31.5(5) 

31.5(5) 

27.5 

31.5 

38.5 

36.5 

46.5(5) 

50.5(5) 

44.5(5) 

14.6 
14.5 
11.7 
11.5 
11.2 
10.4 
10.5 
12.1 
11.7 
12.5 
12.7 
12.7 

DOT 
OHT 

34.4 
33.9 
32.8 

31.2 
31.9 
26.8 
30.3 
32.2 
34.2 
37.1 
37.3 
35.9 

15.1 
11.5 

18.1 
19.8 
16.8 
16.3 
15.4 
15.1 
14.1 
14.0 
14.1 
14.3 
14.5 
14.6 


269 
269 
269 
269 
268 
267 
267 
266 
266 
265 
265 
264 
263 
261 
261 
260 
259 
258 

194 
199 
207 
211 
206 
200 
202 
194 
199 
197 

189 

194 
200 
200 
205 
201 
195 
195 
189 
188 
192 

184 
192 

201 
201 
205 
201 
194 
196 
186 
182 
188 

215 
215 
218 
216 
218 
219 
219 
217 
218 
217 
217 
217 


195 

196 

197 

198 

198 

201 

199 

197 

195 

192 

192 

194 

215. 

219. 

213. 

212. 

215. 

215. 

216. 

216. 

217. 

217. 

217, 

217. 

217. 

217. 

Utl 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1733 


See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROONO 
SURFACE 
TO    VWkTER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  GABKIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


u-os.eo 


SAN  GABHIEL  VALLEY  hYORO  bUBUNIT 


U>0S.O0 


MAIN  SAN  liABRIEL  HYORO  SUBAREA 


•OS. 00 


OlS/UH-aZHDSb 
(CONT.) 


01S/U«-32P01^ 


231.9 


220.5 


01S/UM-32Q02S 
01S/nM-32O05S 


223. « 


226.0 


01S/I1«-32R03S 
01S/Iliil-33G01b 


226.0 


2«5.0 


01S/UM-33604!> 


2«6.0 


7-2*-68 
8-14-68 
9-04-68 
9-25-68 

10-i3-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
♦-22-68 
5-27-68 
6-25-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

11-06-67 
♦-10-68 

10-0^-67 

10-11-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-06-67 

11-08-67 

11-16-67 

11-22-67 

11-29-67 

12-06-67 

12-13-67 

\2-20-67 

12-28-67 

1-03-68 

1-10-68 

1-17-68 

1-2^-68 

1-31-68 

2-07-68 

2-15-68 

2-21-68 

2-28-68 

3-06-68 

3-13-68 

3-20-68 

3-28-68 

♦-03-68 

♦-11-68 

♦-18-68 

♦-25-68 

5-02-68 

5-09-68 

5-16-68 

5-27-68 

5-29-68 

6-05-68 

6-12-68 

6-19-68 

7-03-68 

7-10-68 

7-17-68 

7-2^-68 

8-07-68 

B-15-68 

8-21-68 

8-28-68 

9-0^-68 

9-12-68 

9-19-68 

9-25-68 

11-29-67 
♦-17-6B 

10-0^-67 

10-25-67 

11-15-67 

12-06-67 

12-27-67 

1-17-68 

2-28-68 

3-20-68 

♦-10-68 

5-13-68 

6-19-68 

7-10-68 

7-31-68 

8-21-68 

9-11-68 

10-18-67 
11-16-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-U-68 
3-19-68 
♦-20-68 


15.3 
15.9 
16.2 
16. ♦ 

18. ♦ 
13.3 
13.6 
12.9 
12.9 
12.6 
U.5 
13.6 
13.9 
!♦.♦ 
U.6 
U.5 

15.9 
11.9 

IB.B 

19. ♦(2) 

19.3(2) 

17.8(2) 

17.3 

17.2 

16.9 

15.5 

15.3 

15.0 

U.9 

1^.^ 

U.6 

U.6 

U.6 

U.6 

U.6 

U.9(2) 

15.0(2) 

U.7(2) 

U.B(2) 

U.9(2) 

15.2(2) 

1^.3(2) 

U.O 

1^.3 

1^.7(2) 

U.^ 

1^.^ 

U.7 

15.3(2) 

15.3(2) 

15.0 

15.8(2) 

15.8(2) 

15.9(2) 

15.9(2) 

15.7 

16.2(2) 

16.^(2) 

16.5(2) 

16.4 

16.8(2) 

16.5 

16.5 

17.0(2) 

16.2 

16.9(2) 

16.6 

16.9 

7.0 
10.6 

17.0 
16.3 
16.0 
15. ♦ 
U.3 
13.6 
12.8 
12.6 
12.7 
12.9 
13.2 
13.7 
U.3 
15.0 
15.2 

19.5 
16.5 
11.5 
12.5 
13.5 
13.5 
15.5 


216.6 
216.0 
215.7 
215.5 

202.1 
207.2 
206.9 
207.6 
207.6 
207.9 
206.0 
206.9 
206.6 
206.1 
205.9 
206.0 

207.5 
211.5 

207.2 
206.6 
206.7 
208.2 
208.7 
208.8 
209.1 
210.5 
210.7 
211.0 
211.1 
211.6 
211. ♦ 
211. ♦ 
211. ♦ 
211. ♦ 
211. ♦ 
211.1 
211.0 
211.3 
211.2 
211.1 
210.8 
211.7 
212.0 
211.7 
211.3 
211.6 
211.6 
211.3 
210.7 
210.7 
211.0 
210.2 
210.2 
210.1 
210.1 
210.3 
209.8 
209.6 
209.5 
209.6 
209.2 
209.5 
209.5 
209.0 
209.8 
209.1 
209. ♦ 
209.1 

219.0 
215. ♦ 

228.0 
228.7 
229.0 
229.6 
230.7 
231. ♦ 
232.2 
232. ♦ 
232.3 
232.1 
231.8 
231.3 
230.7 
230.0 
229.8 

226.5 
229.5 
23^.5 
233.5 
232.5 
232.5 
230.5 


U-OS.Ol 
1733 


1101 


1101 


1101 


01S/11M-33«0^S 
(CONT.) 


01S/11W-33L01S 


01S/11K-33P01S 


01S/11W-33P02S 
elS/llM-33RelS 


01S/11H-3^E01S 
01S/IIW-3^F01S 


01S/11W-3^F02S 


1101 


1733 


1101 


elS/llH-3^F03S 


01S/11W-3^K02S 
BlS/llh-3^M03S 
0lS/llM-36a01S 


»IN    SAN 

GABRIEL    HYO 

RO   SUBAREA 

U-OS.Ol 

2^6.0 

5-1S-6B 

16.5 

229.5 

1101 

6-15-6S 

18.5 

227.5 

7-16-68 

20.5 

225.5 

8-15-68 

23.5 

222.5 

9-18-6a 

21.5 

22^.5 

235.0 

10-0^-67 

16.0 

219.8 

1733 

10-25-67 

15.8 

219.2 

11-15-67 

15.1 

219.9 

12-06-67 

13.9 

221.1 

12-27-67 

13.6 

221.6 

1-17-6B 

13.2 

221.8 

2-28-68 

12.6 

222.6 

3-20-68 

12.1 

222.9 

♦-10-68 

12.2 

222.8 

5-01-68 

12.6 

222. ♦ 

6-12-68 

12.9 

222.1 

7-03-68 

13.^ 

221.6 

7-2^-68 

13.6 

221.^ 

a-U-68 

13.8 

221.2 

9-0^-6a 

U.3 

220.7 

9-25-68 

U.5 

220.5 

231.0 

10-23-67 

U.6 

216.6 

1733 

11-27-67 

13.1 

217.9 

12-26-67 

«.♦ 

218.6 

1-22-68 

12. ♦ 

218.6 

♦-22-68 

11.7 

219.3 

6-2^-68 

12.6 

218.6 

7-22-68 

13.3 

217.7 

8-26-68 

13.3 

217.7 

9-23-68 

13. ♦ 

217.6 

226. ♦ 

11-13-67 

8.3 

218.1 

1101 

♦-15-68 

6.7 

219.7 

2^6.0 

10-23-67 

23.1 

222.9 

1733 

11-27-67 

22. ♦ 

223.6 

12-26-67 

20.5 

225.5 

1-22-68 

22.1 

223.9 

♦•22-68 

22.1 

223.9 

6-2^-68 

22.7 

223.3 

9-23-68 

22.7 

223.3 

260.5 

11-13-67 

27.3 

233.2 

1101 

♦-15-68 

23.8 

236.7 

2^8.0 

10-18-67 

12.5 

235.5 

1101 

11-16-67 

11.5 

236.5 

12-15-67 

6.5 

2^1.5 

1-15-68 

5.5 

2^2.5 

2-U-68 

5.5 

2^2.5 

3-19-68 

5.5 

2^2.5 

♦•20-68 

9.5 

238.5 

5-15-68 

7.5 

2^0.5 

6-15-68 

18.5(5) 

229.5 

7-16-68 

21.5(5) 

226.5 

8-15-68 

19.5(5) 

228.5 

9-18-68 

21.5(5) 

226.5 

2^8.0 

10-18-67 

13. • 

235.0 

1101 

11-16-67 

13.0 

235.0 

12-15-67 

7.0 

2^1.0 

1-15-68 

6.0 

2^2.0 

2-U-68 

6.0 

2^2.0 

3-19-68 

6.0 

2^2.« 

♦-20-68 

10.0 

238.0 

5-15-68 

9.0 

239.0 

6-15-68 

20.0(5) 

228.0 

7-16-68 

23.0(5) 

225.0 

8-15-68 

22.0(51 

226.0 

2^7.5 

10-18-67 

10. 5 

237.0 

1101 

11-16-67 

9.5 

238.0 

12-15-67 

5,5 

262.0 

2-U-68 

♦  .5 

2^3.0 

3-19-68 

3.5 

2^^.0 

♦-20-68 

8.5 

239.0 

5-15-68 

6.5 

2^1.0 

6-15-68 

16.5(5) 

231.0 

7-16-68 

19.5(5) 

228.0 

8-15-68 

18.5(5) 

229.0 

9-18-68 

20.5(5) 

227.8 

266.0 

11-07-67 

30.5 

235.5 

1101 

♦-15-68 

29.7 

236.3 

2^9.8 

11-13-67 

20.9 

228.9 

1101 

♦-15-68 

19.6 

230.2 

296.5 

10-0^-67 

♦  3.7 

252.8 

1101 

10-12-67 

♦♦.1 

252.6 

1733 

10-18-67 

♦  3.2 

253.3 

1101 

11-01-67 

♦  1.8 

25^.7 

11-02-67 

♦  1.8 

25^.7 

1733 

11-07-67 

♦  1.6 

25^.9 

1101 

11-15-67 

♦  1.3 

255.2 

11-23-67 

♦  0.8 

255.7 

1733 

See  poge  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


I 


STATE    WELL 


GROJNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATKDN 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

N   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

I 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   GABRUL   RIVER   HYDRO   UNIT 


SAN   GABRIEL    VALLEY    HYDRO    SUBUNIT  U-OS.OO 

MAIN    SAN   bABRIEL    HYDRO    SUBAREA 


U-OS.Dl 


U-8S.08 

SAN  6ABRIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT  U-05.00 

MAIN  SAN  BABRIEL  HYDRO  SUBAMEA 


U-05.D1 


elS/ll«-36001S           296.5        12-01-67 

41.9 

254.6 

1101 

01S/12M-01E02S           500.0           4-04-68 

312.2(5) 

187.8 

5062 

(CONT.) 

12-13-67 

38.8 

257.7 

1101 

(CONT.)                                                     4-15-68 

314.2(5) 

185.8 

5062 

12-14-67 

39.4 

257.1 

1733 

4-27-68 

316.2(5) 

183.8 

12-27-67 

38.1 

258.4 

1101 

4-30-68 

314.2(5) 

185.8 

1101 

1-04-68 

37.6 

258.9 

1733 

5-03-68 

315.2(5) 

184.8 

5062 

1-10-68 

37.4 

259.1 

1101 

5-12-68 

314.2(5) 

185.8 

1-24-68 

36.8 

259.7 

5-30-68 

319.2(5) 

180.8 

UOl 

1-25-68 

36.4 

260.1 

1733 

5-30-68 

319.2(5) 

180.8 

5062 

2-07-68 

35.9 

260.6 

1101 

6-08-68 

316.2(5) 

183.8 

2-15-68 

35.6 

260.9 

1733 

6-16-68 

322.2(5) 

177.8 

2-21-68 

35.1 

261.4 

1101 

6-27-68 

322.2(5) 

177.8 

3-06-68 

35.1 

261.4 

6-30-6B 

322.2(5) 

177.8 

UOl 

3-07-68 

34.9 

261.6 

1733 

7-05-68 

325.2(5) 

174.8 

5062 

3-20-68 

36.0 

260.5 

1101 

7-15-68 

323.2(5) 

176.8 

3-28-68 

34.4 

262.1 

1733 

7-27-68 

325.2 

174.8 

4-04-68 

34.1 

262.4 

1101 

7-30-68 

325.2(5) 

174.8 

UOl 

4-10-68 

33.8 

262.7 

8-04-68 

324.2(5) 

175.8 

5062 

4-17-68 

33.8 

262.7 

8-17-68 

324.2(5) 

175.8 

4-18-68 

33.7 

262.8 

1733 

8-25-68 

325.2(5) 

174.8 

5-01-68 

34.1 

262.4 

1101 

8-30-68 

324.2(5) 

175.8 

UOl 

5-09-68 

32.9 

263.6 

1733 

9-01-68 

325.2(5) 

174.8 

5062 

5-15-68 

34.1 

262.4 

1101 

9-14-68 

325.2(5) 

174.8 

5-27-68 

34.7 

261.8 

9-28-68 

325.2(5) 

174.8 

6-12-68 

34.3 

262.2 

9-30-68 

325.2(5) 

174.8 

UOl 

6-20-68 

33.7 

262.8 

1733 

6-28-68 

34.8 

261.7 

1101 

01S/12W-02H01S           506.7        10-27-67 

347.0(1) 

159.7 

5062 

7-10-68 

35.3 

261.2 

10-27-67 

347.0(1) 

159.7 

7-11-68 

35.2 

261.3 

1733 

U-24-67 

373.0(1) 

133.7 

7-24-68 

35.5 

261.0 

1101 

11-24-67 

373.0(1) 

133.7 

8-01-68 

35.3 

261.2 

1733 

12-20-67 

372.0(1) 

134.7 

B-07-68 

36.0 

260.5 

1181 

12-20-67 

359.0(5) 

147.7 

8-21-68 

36.2 

260.3 

1-24-68 

(7) 

8-22-68 

35.9 

260.6 

1733 

2-19-68 

(7) 

9-04-68 

36.3 

260.2 

1101 

3-29-68 

360.0(11 

146.7 

9-12-68 

36.1 

260.4 

1733 

3-29-68 

335.0(5) 

171.7 

9-18-68 

36.7 

259.8 

1101 

4-16-68 
4-16-68 

367.0(1) 
340.0(5) 

139.7 
166.7 

0lS/12K-eiE«lS          498.6        10-03-67 

322.0(5) 

176.6 

5062 

5-16-68 

368.0(1) 

138.7 

10-28-67 

324.0(5) 

174.6 

5-16-68 

342.0(5) 

164.7 

10-30-67 

326.1(5) 

172.5 

1101 

6-20-68 

375.0(1) 

131.7 

11-09-67 

322.0(5) 

176.6 

5062 

6-20-68 

347.0(5) 

159.7 

11-28-67 

320.0(5) 

178.6 

7-19-68 

376.0(1) 

130.7 

11-30-67 

320.1(5) 

178.5 

1101 

7-19-68 

348.0(5) 

158.7 

12-05-67 

317.0(5) 

181.6 

5062 

8-21-68 

375.0(1) 

131.7 

12-26-67 

317.0(5) 

181.6 

8-21-68 

347.0(5) 

159.7 

12-30-67 

317.1(5) 

181.5 

1101 

1-28-68 

315.0(5) 

183.6 

5062 

01S/12M-02H02S           518.0         10-31-67 

350.0 

168.0 

5062 

1-30-68 

314.1(5) 

184.5 

1101 

ll-aO-67 

346.0 

172.0 

2-05-68 

315.0(5) 

183.6 

5062 

12-30-67 

345.0 

173.0 

2-25-68 

313.0(5) 

185.6 

1-31-68 

342.0 

176.0 

2-28-68 

313.1(5) 

185.5 

1101 

2-29-68 

340.0 

178.0 

3-02-68 

313.0(5) 

185.6 

5062 

3-29-68 

344.0 

174.0 

3-16-68 

313.0(5) 

185.6 

4-30-68 

344.0 

174.0 

3-26-68 

313.0(5) 

185.6 

5-31-68 

350.0 

168.0 

3-30-68 

313.1(5) 

185.5 

1101 

6-28-68 

350.0 

168.0 

4-04-68 

313.0(5) 

185.6 

5062 

7-31-68 

354.0 

164.0 

4-15-68 

316.0(5) 

182.6 

8-31-68 

358.0 

160.0 

4-27-68 

315.0(5) 

183.6 

9-30-68 

355.8 

1M«« 

4-30-68 

315.1(5) 

183.5 

1101 

5-03-68 

315.0(5) 

183.6 

5062 

elS/12M-02eolS          478.9        10-01-67 

325.0 

153.9 

UOl 

5-12-68 

315.0(5) 

183.6 

11-01-67 

322.0 

156.9 

5-30-68 

317.1(5) 

181.5 

1101 

12-01-67 

323.0 

155.9 

5-31-68 

317.0(5) 

161.6 

5062 

1-01-68 

321.0 

157.9 

6-08-68 

317.0(5) 

181.6 

2-01-68 

321.0 

157.9 

6-15-68 

322.0(5) 

176.6 

3-01-68 

319.0 

159.9 

6-27-68 

322.0(5) 

176.6 

4-01-68 

319.0 

159.9 

6-30-68 

322.1(5) 

176.5 

1101 

5-01-68 

320.0 

158.9 

7-U6-68 

322.0(5) 

176.6 

5062 

6-01-68 

322.0 

156.9 

7-15-68 

322.0(5) 

176.6 

7-01-68 

324.0 

154.9 

7-27-68 

322.0(5) 

176.6 

•-01-68 

326.0 

152.9 

7-30-68 

322.1(5) 

176.5 

1101 

9-01-68 

327.0 

151.9 

8-04-68 

322.0(5) 

176.6 

5062 

8-17-68 

322.0(5) 

176.6 

01S/12X-03A01S           305.0        11-13-67 

(6) 

UOl 

8-25-68 

326.0(5) 

172.6 

8-30-68 

322.1(5) 

176.5 

1101 

01S/12W-03K01S           518.3        10-01-67 

369.9(5) 

148.4 

UOl 

9-01-68 

326.0(5) 

172.6 

5062 

10-17-67 

370.6(1) 

147.7 

5062 

9-14-68 

324.0(5) 

174.6 

11-01-67 

361.9(5) 

156.4 

UOl 

9-28-68 

324.0(5) 

174.6 

11-22-67 

387.6(1) 

130.7 

5062 

9-30-68 

324.1(5) 

174.5 

1101 

1-01-68 
1-23-68 

372.9(5) 
383.6(1) 

145.4 

134.7 

UOl 
5062 

•IS/12M-01E02S           500.0         10-03-67 

322.2(5) 

177.8 

5062 

1-23-68 

373.6(5) 

144.7 

10-28-67 

323.2(5) 

176.8 

2-01-68 

371.9(5) 

146.4 

UOl 

10-30-67 

325.2(5) 

174.8 

1101 

2-19-68 

(7) 

5062 

11-04-67 

323.2(5) 

176.8 

5062 

2-20-68 

372.6(5) 

145.7 

11-25-67 

319.2(5) 

180.8 

3-01-68 

355.9(5) 

162.4 

UOl 

11-30-67 

319.2(5) 

180.8 

1101 

3-26-68 

356.6(5) 

161.7 

5062 

12-05-67 

316.2(5) 

183.8 

5062 

3-26-68 

381.6(1) 

136.7 

12-23-67 

316.2(5) 

183.8 

4-01-68 

357.9(5) 

160.4 

UOl 

12-30-67 

316.2(5) 

183.8 

1101 

4-16-68 

382.6(1) 

135.7 

5062 

1-28-68 

314.2(5) 

185.8 

5062 

4-16-68 

358.6(5) 

159.7 

1-30-68 

314.2(5) 

185.8 

1101 

5-01-68 

359.9(5) 

158.4 

UOl 

2-05-68 

314.2(5) 

185.8 

5062 

5-15-68 

384.6(1) 

133.7 

5062 

2-28-68 

311.2(5) 

188.8 

1101 

5-15-68 

360.6(5) 

157,7 

2-29-68 

311.2(5) 

188.8 

5062 

6-01-68 

395.9(5) 

122.4 

UOl 

3-02-68 

311.2(5) 

188.8 

6-20-68 

408.6(1) 

109.7 

5062 

3-16-68 

310.2(5) 

189.8 

6-20-68 

396.6(5) 

121.7 

3-26-68 

311.2(5) 

188.8 

7-01-68 

367.9(5) 

150.4 

UOl 

3-30-68 

311.215) 

IBB.B 

1101 

7-19-68 

396.6(1) 

121.7 

5062 

Se«  poge  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GRCXJNO 

SURFACE 

ELEVATKDN 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

N   FEET 


DATE 


ONOUNO 

WVACE 

TO   WATER 

SURFACE 

M  FEET 


WATER 

SUftFACE 

AGENCY 

SUPPLYING 

ELEVATION 

DATA 

IN  FEET 

SAN  6ABHIEL  VALLEY  nYORO  SUBUNIT  U-05.00 

MAIN  SAN  OABRIEL  HYDRO  SUBAHEA 


L  A  SAN  6ABH1EL  HIVER  HYDRO  UNIT 
U-05.0I 


SAN  GABRIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT  U-OS.OO 

MAIN  SAN  BABRIEL  HYDRO  SUBAREA 


01S/12«-03K01S 
(CONT.) 


01S/I2M-03M02S 


5ia.3 


S60.6 


0IS/12M>10A01S 


491.0 


01S/12R-IOEOIS 


534.6 


7-19-68 
B-01-68 
8-20-68 
B-20-68 
9-01-68 
9-25-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 

10-10-67 
10-29-67 
10-30-67 
11-04-67 
11-27-67 
U-30-67 
12-07-67 
12-27-67 
12-30-67 
1-27-68 
1-30-68 
2-04-68 
2-25-68 
2-28-68 
3-02-68 
3-16-68 
3-28-68 
3-30-68 
4-02-68 
4-15-68 
4-23-68 
4-30-68 
5-01-68 
5-12-68 
5-30-68 
5-31-68 
6-07-68 
6-16-68 
6-28-68 
6-30-68 
7-05-68 
7-15-68 
7-24-68 
7-30-68 
8-11-68 
8-20-68 
B-25-68 
8-30-68 
9-05-68 
9-15-68 
9-28-68 
9-30-68 

10-04-67 

10-13-67 

10-28-67 

11-03-67 

11-05-67 

11-24-67 

11-27-67 

12-04-67 

12-15-67 

12-28-67 

1-05-68 

1-26-68 

1-26-68 

2-03-68 

2-16-68 

2-25-68 

3-02-68 

3-08-68 

3-15-68 

3-29-68 

3-30-68 

4-03-68 

4-15-68 

4-19-68 

4-30-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-15-68 

5-30-68 

6-03-68 

6-13-68 

6-21-68 

6-27-68 

7-04-68 

7-12-68 

7-13-68 

7-27-68 


368.6(5 
353.9(5 
402.6(1 
354.6(5 
363.9(5 
364.6(5 

453.7(5 
451.7(5 
451.7(5 
453.7(6 
453.7(6 
453.7(6 
453.7(6 
453.7(6 
543.7(5 
543.7(5 

334.0(5 
334.0(5 
333.0(5 
333.0(5 
330.0(5 
330.0(5 
330.0(5 
328.0(5 
328.0(5 
327.0(5 
327.0(5 
327.0(5 
326.0(5 
325.0(5 
325.0(5 
324.0(5 
325.0(5 
325.0(5 
325.0(5 
326.0(5 
327.0(5 
328.0(5 
328.0(5 
327.0(5 
328.0(5 
330.0(5 
329.0(5 
332.0(5 
332.0(5 
332.0(5 
331.0(1 
330.0(1 
332.0(5 
332.0(5 
334.0(5 
333.0(5 
332.0(5 
333.0(5 
333.0(5 
333.0(5 
333.0(5 
333.0(5 

376.2(5 
375.8(5 
376.2(5 
375.8(5 
376.2(5 
374.8(5 
373.2(5 
373.2(5 
374.8(5 
371.2(5 
374.8(5 
374.8(5 
371.2(5 
369.2(5 
374.8(5 
369.2(5 
369.2(5 
368.8(5 
369.2(5 
368.8(1 
369.2(5 
369.2(5 
369.2(5 
368.8(5 
369.2(5 
369.2(5 
367.8(5 
369.2(5 
369.2(5 
369.2(5 
371.2(5 
367.8(5 
373.2(5 
373.2(5 
367.8(5 
373.2(5 
373.2(5 


149 

.7 

164 

•  4 

115 

7 

163 

7 

154 

>4 

153 

7 

106 

9 

108 

9 

108 

9 

106 

.9 

106 

.9 

106 

.9 

106 

.9 

106 

.9 

16 

.9 

16 

.9 

157 

•  0 

157 

.0 

158 

.0 

158 

>0 

161 

.0 

161 

>0 

161 

.0 

163 

>0 

163 

0 

164 

0 

164 

0 

164 

0 

165 

0 

166 

0 

166 

0 

167 

0 

166 

0 

166 

0 

166 

0 

165 

0 

164 

0 

163 

0 

163 

0 

164 

0 

163 

0 

161 

>0 

162 

0 

159 

0 

159 

0 

1S9. 

n 

160. 

0 

161 

0 

159. 

0 

159. 

0 

157 

0 

158. 

0 

159. 

0 

158. 

0 

158. 

0 

158. 

0 

158 

0 

158. 

0 

158. 

4 

158. 

8 

158 

4 

158. 

8 

158. 

4 

159 

8 

161. 

4 

161. 

4 

159. 

8 

163. 

4 

159 

8 

159. 

8 

163 

4 

165 

4 

159. 

8 

165. 

4 

165. 

4 

165. 

8 

165 

4 

165. 

8 

165 

4 

165. 

4 

165. 

4 

165 

8 

165 

4 

165. 

4 

166 

8 

165 

4 

165. 

4 

165. 

4 

163. 

4 

166. 

8 

161. 

4 

161. 

4 

166. 

8 

161. 

4 

161. 

4 

5062 
1101 
5062 

1101 
5062 

1101 


5062 

1101 
5062 

1101 
5062 

1101 
5062 
1101 
5062 

1101 
5062 


1101 
5062 


1101 
5062 

1101 
5062 


1101 
5062 


1101 
5062 


1101 
5062 


1101 

5062 
1733 
5062 
1733 
5062 
1733 
5062 

1733 
5062 
1733 

5062 

1733 
5062 

1733 
5062 
1733 
5062 


1733 
5062 

1733 
5062 


1733 
5062 

1733 
5062 


01S/12M-10E01S 
(CONT.) 


534.6 


01S/12M-10R01S 


440.0 


01S/12W-IIN02S 


402.0 


01S/12W-12C01S    435.7 


8-02-68 
8-03-6B 
8-15-6B 
8-23-6B 
B-29-6S 
9-05-6B 
9-13-68 
9-13-6B 
9-28-68 

10-06-67 
10-28-67 
10-30-67 
11-06-67 
U-27-67 
11-30-67 
12-05-67 
12-30-67 
12-30-67 
1-25-6B 
1-30-6B 
2-06-68 
2-24-68 
2-28-6B 
3-01-6B 
3-15-6B 
3-30-68 
3-31-68 
4-05-68 
4-lb-6B 
4-27-68 
4-30-6B 
5-04-68 
5-I2-6B 
5-30-68 
5-31-68 
6-05-68 
6-15-68 
6-28-68 
6-30-68 
7-06-68 
7-18-68 
7-28-68 
7-30-68 
8-05-68 
8-13-68 
8-28-68 
8-30-68 
9-12-68 
9-19-68 
9-28-68 
9-30-68 

10-04-67 
10-28-67 
11-04-67 
11-28-67 
12-02-67 
12-30-67 
1-03-68 
1-30-68 
2-09-68 
2-26-68 
2-30-68 
3-02-68 
3-16-6B 
3-27-6B 
4-03-6B 
4-08-68 
4-25-68 
4-30-6B 
5-03-68 
S-14-6S 
5-27-68 
6-04-68 
6-15-68 
6-26-68 
6-30-68 
7-07-68 
7-16-68 
7-25-68 
8-05-68 
8-14-68 
8-28-68 
9-04-68 
9-13-68 
9-28-6B 
9-30-68 

10-30-67 

10-31-67 

11-30-67 

11-30-67 

12-30-67 

12-30-67 

1 -30-68 

1-31-6B 

2-29-6B 


367.8(5) 
373.2(5) 
373.2(5) 
367.8(5) 
373.2(5) 
373.2(5) 
368.8(5) 
373.2(5) 
373.2(5) 

280.1(5) 
280.1(5) 
280.1(5) 
280.115) 
276.1(5) 
276.1(5) 
276.1(5) 
273.1(5) 
273.1(5) 
273.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
271.1(5) 
273.1(5) 
271.1(5) 
273.1(5) 
273.1(5) 
275.1(5) 
273.1(5) 
276.1(5) 
276.1(5) 
276.1(5) 
276.1(5) 
276.1(5) 
276.1(5) 
276.1(5) 
278.1(5) 
278.1(5) 
278.1(5) 
278.1(5) 
278.1(5) 
278.1(5) 
278.1(5) 

267.4(1) 

269.411) 

167.4(1) 

262.4(1) 

262.4(1) 

262.4(1) 

232.4(5) 

232.4 

230.4(5) 

255.4(1) 

230.4 

255.4(1) 

255.4(1) 

255.4(1) 

255.4(1) 

232.4(5) 

255.4(1) 

232.4 

255.4(1) 

258.4(1) 

260.4(1) 

260.4(1) 

234.4(5) 

260.4(1) 

234.4(5) 

260.4(1) 

262.4(1) 

262.4(1) 

262.4(1) 

262.4(1) 

265.4(1) 

262.4(1) 

262.4(1) 

258.4(5) 

237.4(5) 

265.0(5) 

265.0 

265.0(5) 

265.0 

265.0(5) 

265.0 

265*0(5) 

265.0 

265.0 


166.8 
161.4 
161.4 
166.8 
161.4 
161.4 
165.8 
161.4 
161.4 

159.9 
159.9 
159.9 
159.9 
163.9 
163.9 
163.9 
166.9 
166.9 
166.9 
168.9 
168*9 
168.9 
168.9 
168.9 
168.9 
168.9 
168*9 
168.9 
168.9 
168.9 
168.9 
166.9 
168.9 
166.9 
166.9 
164.9 
166.9 
163.9 
163.9 
163.9 
163.9 
163.9 
163*9 
163.9 
161.9 
161.9 
161.9 
161.9 
161.9 
161.9 
161.9 

134.6 
132.6 
234.6 
139.6 
139*6 
139.6 
169.6 
169.6 
171.6 
146*6 
171.6 
146.6 
146*6 
146.6 
146*6 
169.6 
146.6 
169.6 
146.6 
143*6 
141.6 
141.6 
167.6 
141.6 
167.6 
141.6 
139.6 
139.6 
139.6 
139.6 
136.6 
139.6 
139.6 
143*6 
164.6 

170.7 
170.7 
170.7 
170.7 
170.7 
170.7 
170.7 
170.7 
170.7 


U-OS.Ol 
1733 


1733 
5062 

1733 
5062 


5062 

1101 
5062 

1101 
5062 
1101 
5062 

1101 
5062 

1101 
5062 

1101 
5062 


1101 
5062 

nil 

5062 


1101 
5062 


1101 
5062 


1101 
5062 


1101 
5062 


1101 
5062 

1101 
5062 


1101 
5062 


1101 
5062 


1101 

1101 
5062 
1101 
5062 
1101 
5062 
1101 
5062 


See  page  113  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATK3N 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

IN   FEET 

L 

A    SAN    GABRIEL    RIVER 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

SAN   OABRIEL    VALLEY    nYORO    SUBUNIT                        U- 

05.00 

SAN   6ABRUL    VALLEY   HYDRO   SUBUNIT                       U< 

-os.oo 

MAIN    SAN   uABRIEL    HTOHO    SUSAREA 

U-05.O1                                               MAIN    SAN   GABRIEL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.D1 

0XS/12K-12C01S          Aas.T          2-30-68 

265.0(5) 

170.7 

1101        1    01S/12M-14001S           425.0           9-28-68 

253.0(5) 

172.0 

5062 

(CONT.)                                                 3-29-68 

267.0 

168.7 

(CONT.)                                                     9-30-68 

253.0(5) 

172.0 

UOI 

3-30-68 

267.0(5) 

168.7 

1101 

4-30-68 

265.0(5) 

170.7 

elS/12M-14F01S           366.0        10-07-67 

196,5(5) 

169.5 

5062 

4-30-68 

265.0 

170.7 

5062 

10-27-67 

196.5(5) 

169.5 

5-30-68 

267.0(5) 

168.7 

1101 

10-30-67 

198.5(5) 

167,5 

UOI 

5-31-68 

267.0 

168.7 

5062 

11-08-67 

196.5(5) 

169.5 

5062 

6-28-68 

267.0 

168.7 

11-28-67 

191.5(5) 

174.5 

6-30-68 

266.0(5) 

169.7 

1101 

U-30-67 

191,5(5) 

174,5 

UOI 

7-30-68 

266.0(5) 

169.7 

12-05-67 

191.5(5) 

174.5 

5062 

7-31-68 

266.0 

169.7 

5062 

12-30-67 

189.5(5) 

176.5 

UOI 

8-30-68 

267.0(5) 

168.7 

1101 

12-30-67 

189.5(5) 

176.5 

5062 

8-31-68 

267.0 

168.7 

5062 

1-27-68 

189.5(5) 

176.5 

9-30-68 

265.0(5) 

170.7 

1101 

1-30-68 

189.5(5) 

176.5 

UOI 

9-30-68 

265.0 

170.7 

5062 

2-03-6S 
2-28-68 

187,5(5) 
187,5(5) 

178.5 
178.5 

5062 
UOI 

01S/12W-13A01S           373,0         11-01-67 

190.0(5) 

183.0 

UOI 

2-29-68 

187,5(5) 

178.5 

5062 

12-01-67 

191.0(5) 

182.0 

3-02-68 

187,5(5) 

178.5 

1-01-68 

219.0(5) 

154.0 

3-13-68 

187,5(5) 

178.5 

2-01-68 

217.0(5) 

156.0 

3-27-68 

187,5(5) 

178.5 

3-01-68 

222.0(5) 

151.0 

3-30-68 

187,5(5) 

178.5 

UOI 

4-01-68 

220.0(5) 

153.0 

4-04-68 

187,5(5) 

178.5 

5062 

5-01-68 

222.0(5) 

151.0 

4-16-68 

189,5(5) 

176.5 

6-01-68 

231.0(5) 

142.0 

4-28-68 

191,5(5) 

174.5 

7-01-68 

235.0(5) 

138.0 

4-30-68 

189,5(5) 

176.5 

UOI 

8-01-68 

230.0(5) 

143.0 

5-02-68 

191.5(5) 

174.5 

5062 

9-01-68 

234.0(5) 

139.0 

5-14-68 
5-30-68 

191.5(5) 
194.5(5) 

174.5 
171.5 

UOI 

01S/12M-13B01S           368.5        10-31-67 

194.4 

174.1 

5062 

5-30-66 

194.5(5) 

171.5 

5062 

U-30-67 

194.4 

174.1 

6-05-68 

194.5(5) 

171.5 

12-30-67 

194.4 

174,1 

6-15-68 

194.5(5) 

171.5 

1-31-68 

194.4 

174.1 

6-28-68 

194.5(5) 

171.5 

2-29-68 

192.4 

176.1 

6-30-68 

194.5(5) 

171.5 

UOI 

3-29-6B 

181.4 

IB7.1 

7-05-68 

194.5(5) 

171.5 

5062 

4-30-68 

181.4 

187.1 

7-21-68 

198.5(5) 

167.5 

5-31-68 

183.4 

185.1 

7-29-68 

198,5(5) 

167.5 

6-28-68 

183.4 

185.1 

7-30-68 

198.5(5) 

167.5 

UOI 

7-31-68 

188.4 

180.1 

8-06-68 

198.5(5) 

167.5 

5062 

8-31-68 

188.4 

180,1 

8-16-68 

196.5(5) 

169.5 

9-30-68 

188.4 

180.1 

8-26-68 
8-30-68 

200.5(5) 
198.5(5) 

165.5 
167.5 

UOI 

QIS/12K-13H01S           355.8         10-04-67 

169.4 

186.4 

1733 

9-01-68 

200.5(5) 

165.5 

5062 

10-25-67 

171.4 

184.4 

9-13-68 

200.5(5) 

165.5 

11-15-67 

168.6 

187.2 

9-28-68 

198.5(5) 

167,5 

12-06-67 

167.2 

188.6 

9-30-68 

198.5(5) 

167.5 

UOI 

12-27-67 

166.6 

189.2 

1-17-68 

165.9 

189.9 

01S/12W-14601S           380.0         10-07-^7 

212.5(5) 

167.5 

5062 

2-07-68 

163.4 

192.4 

10-28-67 

212.5(5) 

167.5 

UOI 

2-28-68 

168.6 

187.2 

10-28-67 

212.5(5) 

167.5 

5062 

3-20-68 

170.8 

185.0 

U-06-67 

212.5(5) 

167.5 

4-10-68 

163.3 

192.5 

11-28-67 

210.5(5) 

169.5 

UOI 

5-01-68 

164.5 

191.3 

U-29-67 

207.5(5) 

172.5 

5062 

6-12-68 

167.1 

188,7 

12-04-67 

207.5(5) 

172.5 

7-24-68 

171.2 

184.6 

12-28-67 

205.5(5) 

174.5 

UOI 

8-14-68 

173.1 

182.7 

12-31-67 

205.5(5) 

174.5 

5062 

9-04-68 

170.0 

185.8 

1-25-68 

205.5(5) 

174.5 

9-25-68 

172.6 

183.2 

1-30-68 
2-03-68 

205.5(5) 
203.5(5) 

174.5 
176.5 

UOI 
5062 

OlS/l2*-l40015i           425.0        10-05-67 

255.0(5) 

170.0 

5062 

2-27-68 

203,5(5) 

176.5 

10-26-67 

255.0(5) 

170.0 

2-28-68 

203.5(5) 

176.5 

UOI 

10-30-67 

255.0(5) 

170.0 

1101 

3-07-68 

203.5(5) 

176.5 

5062 

11-07-67 

255.0(5) 

170.0 

5062 

3-16-68 

203.5(5) 

176.5 

11-27-67 

253.0(5) 

172.0 

3-28-68 

203.5(5) 

176.5 

11-30-67 

253.0(5) 

172.0 

UOI 

3-30-68 

203.5(5) 

176.5 

UOI 

12-05-67 

253.0(5) 

172.0 

5062 

4-04-68 

203.5(5) 

176.5 

5062 

12-30-67 

253.0(5) 

172.0 

UOI 

4-13-68 

203.5(5) 

176.5 

12-30-67 

253.0(5) 

172.0 

5062 

4-22-68 

203.5(5) 

176.5 

1-27-68 

250.0(5) 

175.0 

4-30-68 

203.5(5) 

176.5 

UOI 

1-30-68 

250.0(5) 

175.0 

UOI 

5-02-68 

205.5(5) 

174.5 

9062 

2-03-68 

248.0(5) 

177.0 

5062 

5-19-68 

210.5(5) 

169.5 

2-28-68 

248.0(5) 

177.0 

UOI 

5-30-68 

207.5(5) 

172.5 

UOI 

2-29-68 

248.0(5) 

177.0 

5062 

5-30-68 

207.5(5) 

172.5 

5062 

3-02-68 

248.0(5) 

177.0 

6-03-68 

210.5(5) 

169.5 

3-15-68 

248.0(5) 

177.0 

6-13-68 

210.5(5) 

169.5 

3-30-68 

248.0(5) 

177.0 

UOI 

6-27-68 

210.5(5) 

169.5 

3-31-68 

248.0(5) 

177.0 

5062 

6-30-68 

210.5(5) 

169.5 

UOI 

4-04-68 

248.0(5) 

177.0 

7-09-68 

210.5(5) 

169.5 

5062 

4-14-68 

248.0(5) 

177.0 

7-15-68 

210.5(5) 

169.5 

4-27-68 

248.0(5) 

177.0 

7-28-68 

212,5(5) 

167.5 

4-30-68 

248.0(5) 

177.0 

UOI 

7-30-66 

212.5(5) 

167.5 

UOI 

5-02-68 

248.0(5) 

177.0 

5062 

8-04-68 

210.5(5) 

169.5 

5062 

5-12-68 

248.0(5) 

177.0 

8-11-66 

212.5(5) 

167.5 

5-30-68 

248.0(5) 

177.0 

UOI 

8-26-68 

212.5(5) 

167.5 

5-30-68 

250.0(5) 

175.0 

5062 

8-30-68 

212.5(5) 

167.5 

UOI 

6-01-68 

250.0(5) 

175.0 

9-01-68 

212.5(5) 

167.5 

5062 

6-14-68 

250.0(5) 

175.0 

9-14-68 

212.5(5) 

167.5 

6-24-68 

250.0(5) 

175.0 

9-28-68 

212.5(5) 

167.5 

6-30-68 

250.0(5) 

175.0 

UOI 

9-30-68 

212«S(S) 

167,5 

UOI 

7-05-68 

250.0(5) 

175.0 

5062 

7-18-68 

253.0(5) 

172.0 

01S/12W-14M01S           358.0        11-13-67 

151. 5 

206,5 

UOI 

7-23-68 

253.0(5) 

172.0 

4-10-68 

135.8 

222.2 

7-30-68 

253.0(5) 

172.0 

UOI 

8-05-68 

253.0(5) 

172.0 

5062 

01S/12M-24D01S           325.0         10-06-67 

149.5(5) 

175.5 

5062 

8-13-68 

253.0(5) 

172.0 

10-28-67 

149,5(5) 

175.5 

8-28-68 

253.0(5) 

172.0 

10-30-67 

151.5(5) 

173.5 

UOI 

8-30-68 

253.0(5) 

172.0 

UOI 

11-03-67 

149.5(5) 

175.5 

5062 

9-12-68 

253.0(5) 

172.0 

5062 

11-25-67 

144.5(5) 

180.5 

9-19-68 

253.0(5) 

172.0 

11-30-67 

144.5(5) 

180.5 

UOI 

1 

See  page  ll3  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

(WOUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUNO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 

IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
m  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L    A    SAN    GABRIEL    RIVER    HYDRO   UNIT                        U-05.00 

SAN   6ABHIEL   VALLEY   rirORO   SUBUNIT 

J-OS.OO 

SAN   GABRIEL    VALLEY    HYDRO    SUBUNIT 

U-6B.O0 

MAIN   SAN   toABHIEL    HYOHO    SUBAREA 

U-65.01                                               MAIN   SAN   (iABRIEL    HYDRO    SUBAREA 

U-05.01 

01S/12M-2AD01S           325.0         12-04-67 

1^2. 5(5) 

ia2.5 

5062 

01S/12M-2SB03S          266.0           6-01-66 

93.0(5) 

173*« 

1161 

(CONT.)                                                  12-30-67 

1^2. 5(5) 

182.5 

(CONT.)                                                 8-07-66 

100*0(5) 

166.0 

12-30-67 

U2.5(5) 

182.5 

5062 

9-15-68 

108.0(5) 

156.6 

1-29-68 

M2.S(5) 

182.5 

1-30-68 

U2.5(5) 

182.5 

UOl 

01S/12M-25B0SS          265.6        10-15-67 

95.0(5) 

170.0 

1161 

2-05-68 

1^2. 5(5) 

182.5 

5062 

11-15-67 

94.0(5) 

171.0 

2-26-68 

139.5(5) 

•  •5.5 

12-07-6T 

76.6(5) 

169.6 

2-28-68 

139.5(5) 

1^5.5 

1101 

1-15-66 

79«0(5) 

166*6 

3-02-66 

139.5(5) 

1^5.5 

5062 

2-15-66 

74.6(5) 

191.6 

3-16-68 

139.5(5) 

185.5 

3-15-68 

80.0(5) 

165.0 

3-30-68 

139.5(5) 

185.5 

1101 

♦-07-66 

94.0(5) 

171.0 

3-30-68 

139.5(5) 

185.5 

5062 

5-15-66 

95.0(5) 

170*0 

♦-05-68 

139.5(5) 

185.5 

6-01-66 

93.0(51 

172*0 

♦-13-68 

^♦.5(5) 

180.5 

8-07-66 

99.0(5) 

166*0 

♦-27-68 

^♦.S(5) 

180.5 

9-15-66 

104.0(5) 

161.6 

♦•30-68 

U^.5(5) 

180.5 

UOl 

5-03-68 

^♦.S(5) 

180.5 

5062 

elS/12H-2SB07S          259.0        10-01-67 

72.5(5) 

166*9 

1161 

5-07-68 

U^.5(5) 

180.5 

11-01-67 

79.5(5) 

179.5 

5-30-68 

U9.5(S) 

175.5 

UOl 

12-01-67 

64.5(5) 

194.9 

5-31-68 

U9.5(5) 

175.5 

5062 

1-01-66 

69.5(5) 

169*9 

6-08-68 

U6.5(5) 

178.5 

2-01-66 

65.5(5) 

193*9 

6-16-68 

151.5(5) 

173.5 

3-01-66 

66.5 

192*9 

6-27-68 

153.5(5) 

171.5 

♦-01-66 

68.5 

190.9 

6-30-68 

153.5(5) 

171.5 

UOl 

5-01-68 

70.5 

168.9 

7-06-68 

U9.S(5) 

175.5 

5062 

6-12-66 

81.5 

177.9 

T-21-68 

151.5(5) 

173.5 

7-17-66 

77.5 

161.9 

7-2B-6B 

153.5(5) 

171.5 

6-06-66 

82.5 

176.9 

7-30-68 

153.5(5) 

171.5 

nil 

9-16-66 

77.5 

161*5 

8-03-68 

153.5(5) 

171.5 

5062 

8-U-68 

153.5(5) 

171.5 

01S/I2H-25B08S           258.0        10-01-67 

64.5(5) 

173*5 

UOl 

8-26-68 

156.5(5) 

168.5 

11-01-67 

76.5(5) 

161.5 

.        8-30-68 

153.5(5) 

171.5 

UOl 

12-01-67 

70.5(5) 

167.5 

9-05-68 

151.5(5) 

173.5 

5062 

1-01-66 

73.5(5) 

164.9 

9-13-68 

153.5(5) 

171.5 

2-01-68 

67.5(5) 

190*5 

9-28-68 

153.5(5) 

171.5 

3-01-66 

66.5(5) 

169.5 

9-30-68 

153.5(5) 

171.5 

UOl 

♦-01-66 
5-01-68 

75.5(5) 
77.5(5) 

162.5 

180.9 

01S/12H-24E02S           308.0         10-21-67 

156.0 

152.0 

UOl 

6-12-68 

82.5 

175.5 

U-21-67 

154.0 

154.0 

7-09-68 

94.5 

163.5 

12-21-67 

142.0 

166.0 

8-07-68 

90.5 

167.5 

1-15-68 

143.0(5) 

165.0 

9-16-66 

77.5 

160.9 

2-21-68 

136.0(5) 

172.0 

3-21-68 

142.0(5) 

166.0 

OlS/12M-25aiOS           262.5        10-21-67 

112. S(5) 

ise.o 

1161 

♦-15-68 

143.0(5) 

165.0 

11-07-67 

91.5(5) 

171.6 

5-01-68 

146.0 

162.0 

12-15-67 

73.5(5) 

169.6 

6-01-68 

143.0(5) 

165.0 

1-15-66 

88.5(5) 

174*6 

7-07-68 

148.0(5) 

160.0 

2-15-68 

80.5(5) 

162.6 

8-15-68 

148.0(5) 

160.0 

3-21-68 

88.5(5) 

174.0 

8-20-68 

(7) 

♦-15-68 

93.5(5) 

169.0 

9-07-68 

147.0(5) 

161.0 

5-07-68 
6-01-68 

105.5(5) 
108.5(5) 

157.0 
154.0 

0XS/12W-24E04S           308.5        10-15-67 

146.0(5) 

162.5 

UOl 

7-07-68 

102.5(5) 

160.0 

11-21-67 

137.0(5) 

171.5 

8-15-68 

96.5(5) 

166.6 

12-07-67 

138.0(5) 

170.5 

9-07-66 

106.5(5) 

156.6 

1-15-68 

136.0(5) 

172.5 

2-15-68 

134.0(5) 

174.5 

01S/12W-25B12S           267.0         10-01-67 

92.5(5) 

174.5 

1161 

3-07-68 

127.5 

181.0 

U-01-67 

90.5(5) 

176.9 

♦-07-68 

134.0(5) 

174.5 

12-01-67 

79.5(5) 

167.9 

5-15-68 

146.0(5) 

162.5 

1-01-66 

83.5(5) 

163.5 

6-01-68 

141.0(5) 

167.5 

2-01-68 

76.5 

190.9 

7-21-68 

148.0(5) 

160.5 

3-01-66 

81.5 

165*9 

8-15-68 

147.0(5) 

161.5 

♦-01-66 

73.5 

193.9 

9-07-68 

145.0(5) 

163.5 

5-01-66 
6-12-68 

85.5 

93.5 

161.9 
173.9 

01S/12W-25801S           262.2        10-01-67 

95.0(5) 

167.2 

UOl 

7-03-68 

93.5 

173.9 

11-01-67 

92.0(5) 

170.2 

6-07-68 

97.5 

169.9 

12-01-67 

76.0(5) 

186.2 

9-0^-66 

62.5 

164.9 

X-01-68 

79.0(5) 

183.2 

2-01-68 

74.0(5) 

188.2 

01S/12H-25603S           25^.0        10-01-67 

76.5(5) 

175.5 

UOl 

3-01-68 

75.0(5) 

187.2 

11-01-67 

73.5(5) 

160.9 

♦-01-68 

72.0 

190.2 

12-01-67 

64.5(5) 

169.9 

5-01-68 

85.0 

177.2 

1-01-68 

67.5(5) 

166.9 

6-12-68 

77.0 

185.2 

2-01-66 

63.5 

190.9 

7-09-68 

93.0 

169.2 

3-01-66 

66.5 

167.9 

8-06-68 

98.0 

164.2 

4-01-66 

66.5 

167.9 

9-16-68 

99.0 

1*3.2 

5-01-66 
6-12-68 

75.5 
85.5 

176.5 
168.9 

01S/12W-25B02S           262.0         10-01-67 

85.5 

176.5 

UOl 

7-03-66 

72.5 

161.9 

11-01-67 

82.5 

179.5 

6-06-66 

68.5 

169.9 

12-01-67 

74.5 

167.5 

9-16-66 

85.5 

166.9 

1-01-68 

77.5 

18^.5 

2-01-68 

73.5 

188.5 

elS/12M-2S604S           257.0        11-01-67 

73.5(5) 

163.9 

UOl 

3-01-68 

72.5 

189.5 

12-01-67 

66.5(5) 

190.5 

4-01-68 

74.5 

187.5 

1-01-66 

68.5(5) 

168.9 

5-01-68 

85.5 

176.5 

2-01-68 

70.5(5) 

166.9 

6-12-68 

88.5 

173.5 

3-01-68 

72.5 

16^.9 

7-09-68 

75.5 

166.5 

4-01-68 

68.5 

166.9 

8-06-68 

97.5 

16^.5 

5-01-66 

70.5 

166.5 

9-16-68 

96.5 

165.5 

7-03-66 
6-13-68 

82.5 

80.5 

17^.5 
176.9 

01S/12K-25B03S           266.0         10-15-67 

105.0(5) 

161.0 

UOl 

9-16-68 

52.5 

20^. 5 

11-15-67 

93.0(5) 

173.0 

12-15-67 

81.0(5) 

165.0 

01S/12W-36A06S           226.6         10-16-67 

35.0(5) 

193.0 

UOl 

1-15-68 

76.0(5) 

190.0 

U-16-67 

31.0(5) 

197.0 

2-07-68 

83.0(5) 

183.0 

12-15-67 

30.0(5) 

196.6 

3-07-68 

•7.0(5) 

179.0 

1-15-66 

30.0(51 

196.6 

♦-07-68 

93.0(5) 

173.0 

7-16-66 

34.0(5) 

19^. 6 

5-07-68 

96.0(5) 

170.0 

8-15-68 

34.0(5) 

194.0 

See  page  113  for  key  to  terms  &  abbreviation* 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

i 

L 

A    SAN   GABRIEL    RIVEF 

HYDRO   UNIT                        U-05.00 

SAN   GABRIEL 

VALLEY 

MTORO    SUBUNIT                        U 

-05.00 

SAN   GABRIEL    VALLEY 

HYDRO    SUBUNIT                        U-OS.OO 

MAIN    SAN 

bABRIEL    HYONO    SUBAREA 

U-OS.Dl 

MAIN    SAN 

GABRIEL    HYOHO    SUBAMEA 

U-05.01 

01S/12M-36A06S 

228.0 

9-18-68 

33.0(5) 

195.0 

1101      1 

(CONT.) 

02S/10M-07C02S 

314.2 

11-06-67 
4-11-68 

38.1 
36.7 

276.1 
277.5 

UOl 

01S/'12M-36A08S 

231.0 

10-18-67 

36.0(5) 

195.0 

1101 

11-16-67 

32.0(5) 

199.0 

02S/10M-e8E01S 

327.0 

10-12-67 

25.6 

301.4 

1733 

12-15-67 

31.0(5) 

200.0 

11-02-67 

25.6 

301.4 

; 

1-15-68 

31.0(5) 

200.0 

U-22-67 

25.4 

301*6 

1 

2-14-68 

31.0(5) 

200.0 

12-14-67 

24.8 

302.2 

! 

3-19-68 

28.0(5) 

203.0 

1-04-68 

24.8 

302*2 

i 

4-20-68 

31.0(5) 

200.0 

1-25-68 

24.3 

302*7 

5-15-68 

30.0(5) 

201.0 

2-15-68 

24.0 

303.0 

6-15-68 

34.0(5) 

197.0 

3-07-68 

24.6 

302.4 

7-16-68 

35.0(5) 

196.0 

3-28-68 

23.9 

303*1 

[ 

8-15-68 

35.0(5) 

196.0 

4-18-68 

23.6 

303^4 

9-18-68 

34.0(5) 

197.0 

5-09-68 
6-20-68 

22.9 

23.6 

304.1 
303*4 

01S/13H*10N02S 

350.0 

10-25-67 

40.4 

309.6 

1200 

8-01-68 

27.2 

299.8 

[ 

11-29-67 

38.9 

311.1 

8-22-68 

26.8 

300.2 

12-27-67 
1-23-68 

39.3 
39.8 

310.7 
310.2 

9-12-68 

26.7 

300.3 

2-27-68 

40.1 

309.9 

02S/10M-08L01S 

342.0 

11-16-67 

100.3(1) 

241.7 

UOl 

, 

3-27-68 

39.9 

310.1 

1-31-68 

107.3(1) 

234.7 

4-24-68 

40.3 

309.7 

3-18-68 

102.3(1) 

239*7 

i 

5-24-68 

40.7 

309.3 

5-22-68 

118.3(1) 

223.7 

7-25-68 

41.5 

308.5 

9-27-68 

56.3(5) 

285.7 

8-23-68 

41.9 

308.1 

9-24-68 

42.7 

307.3 

02S/10M-09007S 

375.0 

11-06-67 
4-11-68 

44.1 
43.0 

330.9 
332.0 

tlS/13«-10M03S 

349.0 

10-25-67 

39.4 

309.6 

1200 

11-29-67 

38.1 

310.9 

02S/10W-10«04S 

397.7 

11-06-67 

39.0 

358.7 

1-23-68 

38.8 

310.2 

4-11-68 

38.3 

359^4 

1 

2-27-68 

39.2 

309.8 

3-27-68 

38.9 

310.1 

02S/10H-UK01S 

444.0 

11-06-67 

38.7 

405.3 

4-24-68 

39.3 

309.7 

5-11-68 

38.9 

405.1 

5-24-68 

39.7 

309.3 

, 

7-25-68 

40.5 

308.5 

02S/10M-13A02S 

480.0 

11-07-67 

24.8 

455.2 

'■ 

8-23-68 
9-24-68 

40.8 
41.6 

308.2 
307.4 

4-11-68 

24.5 

455.5 

02S/10W-13E01S 

453.0 

11-06-67 

16.2 

436.8 

02S/09W-03P43S 

718.0 

11-14-67 
4-15-68 

35.4 
33.0 

682.6 
685.0 

1101 

4-11-68 

14.6 

438.4 

02S/10W-13F02S 

453.0 

11-06-67 

15.3 

437.7 

e2S/09H-04E01S 

608. S 

11-07-67 
4-09-68 

26.3 
24.2 

582.2 
584.3 

1101 

4-11-6B 

13.1 

439.9 

02S/10H-13F03S 

454.0 

11-06-67 

16.5 

437.5 

02S/'09W-«4E02S 

609.0 

11-07-67 
4-09-68 

25.3 
24.1 

583.7 
584.9 

1101 

4-11-68 

14.8 

439.2 

02S/10K-13603S 

450.0 

11-07-67 

18.9 

431.1 

02S/09M-0460IS 

620.0 

11-14-67 
4-15-68 

49.3 
52.5 

570.7 
567.5 

1101 

4-11-68 

17.* 

432*4 

02S/10U-14601S 

425.0 

U-06-67 

14.6 

410*4 

02S/09W-04602S 

621.0 

11-14-67 
4-15-68 

50.0 
49.4 

571.0 
571.6 

UOl 

4-11-68 

14.2 

410*8 

02S/10W-14602S 

420. 0 

11-06-67 

14.1 

405.9 

02S/09K-04L01S 

604.0 

11-07-67 
4-23-68 

43.9 

40.4 

560. 1 
563.6 

1101 

4-11-68 

13*4 

406.6 

02S/10t>-14H01S 

431.0 

11-06-67 

18.3 

412.7 

02S/09M-05M01S 

580.0 

11-07-67 
4-09-68 

5.7 
4.2 

574.3 
575.8 

UOl 

4-11-68 

16*8 

414*2 

02S/10H-15F04S 

453.0 

11-06-67 

16*S 

436*5 

02S/09H-05N04S 

560.0 

11-07-67 

(6) 

UOl 

4-11-6* 

14.2 

438*8 

G2S/09K-07OC3S 

500.0 

11-07-67 

28.1 

471.9 

UOl 

02S/10W-15H01S 

419.0 

11-06-67 

19.1 

399.9 

4-11-68 

21.7 

478.3 

4-11-68 

16.8 

402.2 

02S/09M-08PelS 

548.0 

11-07-67 

43.1 

504.9 

UOl 

02S/10t<-15H02S 

420.0 

11-06-67 

18*4 

401.6 

4-09-68 

36.6 

511.4 

4-11-68 

16.3 

403.7 

02S/09W-09J02S 

687.0 

11-14-67 

16.9 

670.1 

UOl 

O2S/10H-15KO1S 

424.0 

11-06-67 

18.9 

405.1 

4-15-68 

14.9 

672.1 

4-I1-6B 

16*4 

407.6 

02S/09l»-09O0lS 

638.0 

11-14-67 

15.7 

622.3 

UOl 

02S/10H-15L01S 

421.0 

11-06-67 

17.7 

403.3 

4-15-68 

14.8 

623.2 

4-11-68 

16.8 

404.2 

02S/09W-I6D01S 

618.0 

11-07-67 
4-09-68 

18.3 
15.5 

599.7 
602.5 

UOl 

02S/10M-23e02S 

482.0 

11-06-67 
4-09-68 

27.2 
(61 

454.8 

02S/09K-17H02S 

583.0 

11-07-67 

17.9 

565.1 

UOl 

02S/llM-eiB01S 

291.0 

11-06-67 

33*4 

257.6 

4-09-68 

13.9 

569.1 

4-11-68 

28*0 

263.0 

02S/09K-1800SS 

475.0 

11-07-67 

19.9 

455.1 

UOl 

02S/UW-01R01S 

187.4 

10-23-67 

7*8 

179.6 

4-11-68 

17.2 

457.8 

11-28-67 
12-26-67 

8*0 
8*0 

179.4 
179*4 

02S/10M-06P02S 

308.0 

10-12-67 

21.6 

286.4 

1733 

1-22-68 

8*2 

179*2 

11-02-67 

21.2 

286.8 

2-26-68 

10*4 

177*0 

» 

11-23-67 

20.8 

287.2 

3-25-68 

9.7 

177*7 

12-14-67 

20.4 

287.6 

4-22-68 

9*4 

178*0 

1-04-68 

19.8 

288.2 

5-27-68 

7*6 

179.8 

1 

1-25-68 

19.5 

288.5 

6-24-68 

9*9 

177.5 

2-15-68 

19.0 

289.0 

7-22-68 

9,9 

177.5 

' 

3-07-68 

19.3 

288.7 

8-26-68 

12.0 

175.4 

3-28-68 

18.7 

289.3 

9-23-68 

15*2 

172.2 

4-18-68 

18.2 

289.8 

5-09-68 

18.0 

290.0 

02S/11M-01R02S 

198.6 

10-23-67 

18*0 

180.6 

UOl 

6-20-68 

18.9 

289.1 

11-28-67 

19*4 

179.2 

, 

8-01-68 

20.5 

287.5 

12-26-67 

19.4 

179.2 

8-22-68 

20.4 

287.6 

1-22-68 

21.7 

176.9 

9-12-68 

20.0 

288.0 

2-26-68 

21.8 

176.8 

See  poge  ll3  for  key  to  terms  &  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


(.ROUND 

C»OUNO 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY - 

STATE     VKtLL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBCR 

ELEVATION 

DATE 

TO    VHATER 

ELEVATION 

INC 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 

M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN   (iABRIEL    RIVER    HYDRO   UNIT                        U-OS.OO 

SAN   CABRiei 

VALLEY 

MTDRO  suauNif                   U 

-05.00 

SAN   AABRIEL    VALLEY 

HYDRO   SUBUNIT                      U>8S.0« 

MAIN    SAN 

(>ABRIEL    HYDRO    SUSAREA 

U-85.01 

MAIN    SAN 

GABRIEL   HYDRO   SUBARE* 

U-8S.01 

02S/U<«-01R02S 

198.6 

3-25-68 

21.1 

177.5 

1101 

82S/11W-S5602S 

214.8 

10-02-67 

14.8(5) 

288.8 

1181 

(CONT.) 

4-22-68 
5-27-68 
6-25-68 
7-22-68 
8-26-68 

19.6 
(9) 
(9) 
(9) 
C9) 

179.0 

10-16-67 
11-20-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-15-6B 
1-22-6B 

16.5 
19.5 
17.8(5) 
9.8(5) 
12.5 
13.8(5) 

197.5 
194.5 
197.8 
205.0 
281.5 
281.8 

02S/I1H-03O07S 

252.5 

11-07-67 

21.1 

231.4 

1101 

2-12-6B 

12.5 

281.5 

4-15-68 

19.4 

233.1 

2-19-6B 
3-18-6B 

11.8(5) 
11.8(5) 

283.8 
283.8 

02S/lli(-04A02S 

247.5 

11-16-67 

24.5 

223.8 

1181 

3-18-68 
4-08-68 

9.5 
11.5 

204.5 
202.5 

02S/11M-04L01S 

233.8 

18-23-67 

28.7 

204.3 

1181 

4-15-68 

9.8(5) 

205.8 

U-28-67 

28.2 

204.8 

6-03-68 

15.0(5) 

199.8 

12-26-67 

24.9 

208.1 

7-29-68 

15.0(5) 

199.8 

1-22-68 

25.8 

207.2 

8-26-68 

15.0(5) 

199.8 

2-26-68 

25.6 

207.4 

3-25-68 

25.5 

207.5 

e2S/UM-05G04S 

211. 0 

10-02-6T 

13.8 

19B.8 

UOl 

4-22-68 

26.6 

206.4 

10-30-67 

18.8 

193.8 

5-27-68 

28.2 

204.8 

11-20-67 

13.8 

19B.8 

6-25-68 

29.2 

203.8 

12-26-67 

15.8 

196.8 

7-22-68 

31.2 

201.8 

1-15-68 

10.8 

281*8 

8-26-68 

29.9 

203.1 

2-19-68 

11.8 

288.8 

9-23-68 

31.4 

281.6 

4-15-6B 
4-22-68 

11.8 
10.8 

288.8 
281.8 

02S/11W-04M03S 

218.0 

10-03-67 

16.0 

202.0 

UOl 

5-13-68 

12.8 

1*9.8 

11-15-67 

17.0 

201.0 

6-10-68 

13.8 

19B.S 

1-19-68 

109.0(1) 

109.0 

7-08-68 

15.8 

196.0 

3-22-68 

35.0(1) 

183.0 

8-19-68 

15.8 

196.0 

5-16-68 

141.0(1) 

77.0 

8-20-68 

(71 

7-17-68 

146.0(1) 

72.0 

9-23-68 

16.8 

195.0 

9-25-68 

159.0(1) 

59.0 

82S/UW-05605S 

210.0 

10-02-67 

8.4 

201.6 

UOl 

02S/11H-04N01S 

225.0 

10-23-67 

24.1 

200.9 

1101 

11-20-67 

14.4 

195.6 

11-28-67 

20.6 

204.4 

12-11-67 

8.4 

201.6 

12-26-67 

20.0 

205.0 

1-15-68 

8.4 

201.6 

1-22-68 

21.4 

203.6 

2-19-68 

7.4 

202.6 

2-26-68 

20.6 

204.4 

3-18-68 

6.4 

203.6 

3-25-68 

20.7 

204.3 

4-15-68 

88.4 

121.6 

4-22-68 

22.0 

203.0 

5-13-68 

8.4 

201.6 

5-27-68 

24.0 

201.0 

6-10-68 

7.4 

202.6 

6-25-68 

27.0 

198.0 

7-08-68 

8.4 

201.6 

8-26-68 

27.2 

197.8 

8-12-68 

9.4 

200.6 

9-23-68 

28.0 

197.8 

9-l*-M 

9.4 

200.6 

02S/n*-05A03S 

212.4 

10-23-67 

4.7 

207.7 

UOl 

02S/llk-0SGe6S 

213.0 

11-06-67 

6.5 

206.5 

UOl 

11-28-67 

2.9 

209.5 

4-10-68 

3.2 

209.8 

12-26-67 

2.4 

210.0 

1-22-68 

2.6 

209.8 

02S/11M.05J02S 

215.0 

11-13-67 

19.9 

195.1 

1181 

2-26-68 

2.6 

209.8 

4-15-68 

17.6 

197.4 

3-25-68 

2.1 

210.3 

7-17-68 

25.5 

189.5 

4-22-68 

2.4 

210.0 

9-25-68 

25.5 

189.5 

5-27-68 

3.0 

209.4 

6-25-68 

3.4 

209.0 

02S/UM-05J03S 

213.0 

U-15-67 

54.5(1) 

158.5 

UOl 

7-22-68 

3.6 

208.8 

1-19-68 

46.5(1) 

166.5 

8-26-68 

3.3 

209.1 

3-22-68 

45.5(1) 

167.5 

9-23-68 

3.3 

209.1 

5-16-68 
7-17-68 

51.5(1) 
58.5(1) 

161.5 
154.5 

02S/1U-05B11S 

222.5 

11-06-67 
4-10-68 

17.0 
14.4 

205.5 

288.1 

UOl 

9-25-68 

58.5(1) 

154.5 

82S/11M-85J89S 

214.0 

10-03-67 

16.8(5) 

198.0 

1181 

02S/11*-05B13S 

223.0 

11-06-67 
4-10-68 

(41 
(41 

USl 

10-03-67 

11-15-67 

1-19-68 

33.8(1) 
37.5(1) 
30.0(1) 

181.0 
176.5 
184.0 

02S/11«-05E02S 

209.8 

18-04-67 

10.0 

199.8 

1733 

3-22-68 

31.0(1) 

183.0 

10-25-67 

10.1 

199.7 

5-16-68 

37.0(1) 

177.0 

11-15-67 

10.0 

199.8 

7-17-6B 

40.8(1) 

174.0 

12-06-67 

9.9 

199.9 

9-25-68 

42.0(1) 

172.0 

12-27-67 

8.2 

201.6 

1-17-68 

8.8 

201.0 

02S/11II-05K01S 

209.5 

10-02-67 

12.8 

197.5 

1181 

2-07-68 

8.1 

201.7 

U-20-67 

18.8 

199,5 

2-28-68 

8.1 

201.7 

12-11-67 

13.8 

196.5 

3-20-68 

8.8 

201.0 

1-15-68 

8.8 

201.5 

4-10-68 

9.9 

199.9 

2-12-68 

15.0 

194.5 

5-01-68 

9.0 

200.8 

3-18-68 

6.0 

203.5 

6-12-68 

10.1 

199.7 

4-15-68 

6.0 

203.5 

7-03-68 

10.6 

199.2 

5-13-68 

15.0 

194.5 

7-24-68 

10.7 

199.1 

6-10-68 

17.0 

192.5 

8-14-68 

10.6 

199.2 

7-08-68 

20.0 

189.5 

9-04-68 

10.2 

199.6 

8-19-68 

17.0 

192.5 

9-25-68 

11.0 

198.8 

9-16-68 

18.0 

191.5 

02S/UM-05F01!> 

216.0 

11-06-67 
4-10-68 

(1) 
(4) 

1181 

02S/11«-85K02S 

215.0 

11-15-67 
1-19-68 
3-22-68 

18.5(5) 
18.5(5) 
10.5(5) 

196.5 
196.5 
204.5 

UOl 

02S/UM-05F03S 

217.0 

10-23-67 

9.6 

207.4 

UOl 

5-16-68 

20.5(5) 

194.5 

11-28-67 

8.9 

208.1 

9-25-6B 

28.5(5) 

186.5 

12-26-67 

8.0 

209.0 

1-22-68 

7.6 

209.4 

02S/11M-05L01S 

212.5 

10-04-67 

12.7 

199.8 

1733 

2-26-68 

8.1 

208.9 

■ 

10-11-67 

13.0 

199.5 

3-25-68 

8.2 

208.8 

10-18-67 

13.2 

199.3 

4-22-68 

9.1 

207.9 

10-23-67 

12.8 

199.7 

5-27-68 

10.5 

206.5 

10-25-67 

12.8 

199.7 

6-25-68 

11.5 

205.5 

11-01-67 

12.6 

199.9 

7-22-68 

12.1 

204.9 

11-08-67 

12.4 

200.1 

8-26-68 

12.8 

204.2 

11-15-67 

12.8 

280.5 

9-23-68 

13.2 

203.8 

U -22-67 
11-27-67 

9.4 
9.8 

283.1 
202.7 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L    A    SAN   GABRIEL    HIVER    HYDRO   UNIT 


SAN   GABRIEL    VALLEY    UTORO    SUBUNIT 


U-OS<00 


MAIN  SAN  bABRILL  HYDRO  SUBAREA 


02S/11N-05L01S 
(CONT.) 


212.5 


•2S/UM-0SN0«S 


203.2 


•2S/nii-«5N05S 


1W,7 


11-29-67 
12-06-67 
12-13-67 
12-20-67 
12-26-67 
12-27-67 
1-03-68 
1-10-68 
1-17-68 
1-22-68 
1-24-68 
1-31-68 
2-07-68 
2-U-68 
2-21-68 
2-26-68 
2-28-68 
3-06-68 
3-13-68 
3-20-68 
3-25-68 
3-27-68 
♦-03-68 
4-10-68 
♦-17-68 
♦-22-68 
5-01-68 
5-08-68 
5-13-68 
5-21-68 
5-28-68 
6-03-68 
6-12-68 
6-19-68 
6-2^-68 
7-03-68 
7-10-68 
7-17-68 
7-22-68 
7-24-68 
7-31-68 
8-07-68 
8-U-68 
8-21-68 
8-26-68 
8-28-68 
9-0^-68 
9-11-68 
9-18-68 
9-23-68 
9-25-68 

10-23-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-22-68 
♦-22-68 
6-2^-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-02-67 

10-09-67 

10-16-67 

10-2^-67 

10-30-67 

n-06-67 

11-13-67 

11-22-67 

11-27-67 

12-04-67 

12-11-67 

12-20-67 

12-26-67 

1-02-68 

1-08-68 

1-22-68 

1-29-68 

2-13-68 

2-19-68 

2-26-68 

3-04-68 

3-11-68 

3-18-68 

3-26-68 

4-01-68 

4-08-68 

4-16-68 

4-23-68 

5-06-68 

5-13-68 

5-27-68 

6-03-68 

6-10-68 

6-17-68 

6-25-68 

7-09-68 


9.7 

9.S 

9.3 

8.1 

8.9 

9.1 

9.5 

9.6 

9.6 

10.0 

10.1 

9.0 

9.8 

8.2 

9,2 

9.9 

9.8 

10.5 

8.2 

9.0 

9.6 

9.9 

8.7 

10.1 

10.0 

10.4 

10.8 

11.1 

U.4 

a. 3 

U.6 
11.4 
10.8 
11.8 
11.8 
12.2 
12.3 
12.5 
12.5 
12.6 
12.2 
12.4 
12.4 
12.3 
12.4 
12.5 
12.1 
12.4 
12.0 
11.8 
12.5 

12.1 

10.4 
10.1 
10.8 
10.9 
11.7 
12.3 
12.2 
12.4 

(1) 
15.7 
16.1 
16.2 
16.0 
16.1 
16.5 
14.7 
14.6 
14.3 
14.3 
14.1 
14.3 
14.5 
14.7 
14.9 
14.9 
14.9 
13.9 

ID 

(1) 
14.4 

(1) 
15.1 
15.3 
15.2 

(1) 
15.6 
15.7 
15.8 
15.8 
15.9 
16.0 
16.1 

(1) 
16.3 


202.8 
203.0 
203.2 
204.4 
203.6 
203.4 
203.0 
202.9 
202.9 
202.5 
202.4 
203.5 
202.7 
204.3 
203.3 
202.6 
202.7 
202.0 
204.3 
203.5 
202.9 
202.6 
203.8 
202.4 
202.5 
202.1 
201.7 
201.4 
201.1 
201.2 
200.9 
201.1 
201.7 
200.7 
200.7 
200.3 
200.2 
200.0 
200.0 
199.9 
200.3 
200.1 
200.1 
200.2 


200. 

200. 

200. 

200. 

200. 

200.7 

200.0 


191.1 
192.8 
193.1 
192.4 
192.3 
191.5 
190.9 
191.0 
190.8 


184. 
183. 
183. 
183. 
183. 
183. 
185. 


185.1 
185.4 
185.4 
185.6 
185.4 
185.2 
185.0 
184.8 
184.8 
164.8 
185.8 


185.3 

184.6 
184.4 
184.5 

184.1 
184.0 
183.9 
183.9 
183.8 
183.7 
183.6 

183.4 


U-05.00 


SAN  GABRIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNiT 


U-OS.OO 


U-05.01 
1733 


MAIN  SAN  GABRIEL  HYDRO  SUBAREA 


1733 


1101 


02S/11M-0SN05S 
(CONT.i 


199.7 


02S/UW-05P01S 


202.0 


02S/UH-0SP02S 


205.0 


02S/11»<-05P03S 


206.5 


e2s/iiM-05ao4S 


02S/ll»i-05005S 


213.0 


210.1 


02S/11M-0SO06S 


209.3 


02S/11X-05R03S 


02S/11W-05R04S 


207.0 


214.0 


02S/11M-06A01S 


209.6 


02S/11M-06B01S 


203.0 


7-15-68 
7-22-68 
7-30-68 
8-12-68 
8-19-68 
9-03-68 
9-16-68 
9-30-68 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
6-25-68 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
l-22-6<» 
2-26-o8 
3-25-68 
4-22-68 
6-25-68 

10-23-67 

11-28-67 

12-26-67 

1-22-68 

2-26-68 

3-25-68 

11-15-67 
1-19-68 
3-22-68 
5-16-68 
7-17-68 
9-25-68 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-2^-68 
6-25-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-25-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

11-07-67 
4-15-68 
♦-I7-M 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
5-27-68 
6-25-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

10-23-67 
11-28-67 
12-26-67 
1-22-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-22-68 
4-22-68 
5-27-68 
5-27-68 
6-24-68 
7-22-68 
8-26-68 
9-23-68 

11-06-67 


16.9 

ID 

(D 

ID 

17.1 

17.4 

17.5 

ID 

13) 
2.0 
.7 
2.2 
2.2 
2.3 
16) 

(7) 
(7) 
(7> 
(7) 
(7) 
(7» 
(7) 
(6) 

13.8 
13) 
13) 
13) 
13) 
13) 

151.0 
145.0 
152.0 
158.0 
164.0 
148.0 

12.8 

9.8 

9.1 

9.8 

9.7 

9.5 

10.3 

11.4 

11.9 

11.7 

11.7 

lo.a 

8.9 

8.3 

9.0 

8.9 

8.8 

9.4 

10.4 

10.8 

11.3 

10.8 

10.6 

13.0 
ID 
ill 

14.7 
12.9 
12.1 
12.7 
12.9 
12.7 
13.3 
U.7 
15.2 
16.2 
15.1 
U.9 

8.6 
6.1 
5.^ 
5.8 

5.7 
5.6 
7.0 
7.0 
6.5 
6.5 
6.9 
7.3 
7.8 
?.♦ 

8.8 


200.0 
201.3 
199.8 
199.S 
199,7 


O-05.D1 


182.8    1101 


1B2.6 
182.3 
182.2 


1101 


1101 


192.7    1101 


1101 


1101 


62.0 
68.0 
61.0 
55.0 
♦9.0 
65.0 

197.3 
200.3 
201.0 
200.3 
200. ♦ 
200.6 
199.8 
198.7 
198.2 
198*4 
198.4 

198.5 
200. ♦ 
201.0 
200.3 
200. ♦ 
200.5 
199.9 
19S.9 
198.5 
198.0 
198.5 
198.7 


19^.0    1101 


1101 


1101 


1101 


199.3 
201.1 
201.9 
201.3 
201.1 
201.3 
200.7 
199*3 
198*8 
197.8 
198*9 
199.1 

201.0 
203.5 
20^.2 
203.8 
203.9 
20^.0 
202.6 
202.6 
203.1 
203.1 
202.7 
202.3 
201.8 
202.2 


19^*2        1101 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   VKELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VlftTER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 

M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

L    A    %M   GABKIEL    NIVER    HTORO   UNIT                        U-«5.00 

SAN   GABHIEL    VALLEY    nYOMO    SUBUNIT 

J-OS.OO 

SAN   BABRIEL    VALLEY 

HYDRO   SUBUNIT 

U-09.O0 

MAIN    SAN   tiABRIEL    HYUHO    SUBAREA 

U-05.01 

MAIN    SAN 

GABRIEL   HYDRO    SUSAREA 

U-OS.Ol 

02S/11>«-06B01S           203.0           4-10-68 

8.4 

194.6 

1101 

01N/09M-20JeiS 

1114.0 

10-05-67 

73.1 

1040.9 

1101 

(CONT.)                                                    t-ZO-bS 

(7> 

11-09-67 
12-04-67 

*S.2 

26.1 

102*.* 
10*7.9 

e2S/ll«-06a03S           196.2        11-06-67 

3.7 

192.5 

1101 

1-02-6* 

61.2 

10S2;* 

4-10-68 

3.4 

192.8 

2-01-6B 
3-12-6B 

24*3 

(9) 

1**9.7 

02S/11--06H02S           207.7         10-09-67 

10.7 

197.0 

1101 

4-01-68 

20.7 

1093.3 

10-23-67 

10.8 

196.9 

5-02-68 

42.* 

1072.0 

U-13-67 

10.4 

197.3 

6-03-68 

49.1 

1064.9 

11-28-67 

7.5 

200.2 

7-02-68 

*7.7 

1026.3 

12-11-67 

7.8 

199.9 

8-12-6« 

1***0 

1*0*.* 

12-26-67 

6.6 

201.1 

9-05-6a 

110*9 

1**3.1 

1-09-68 

7.2 

200.5 

1-22-68 

7.4 

200.3 

01N/09W-20L01S 

1095.0 

7-17-6B 

OUT 

11*1 

2-13-68 

7.1 

200.6 

7-19-6B 

our 

2-26-68 

7.4 

200.3 

3-U-68 

6.1 

201.6 

01N/09H-29C01S 

968.0 

11-13-67 

347.3 

620.7 

1101 

3-25-68 

7.1 

200.6 

4-15-68 

34*. 0(31 

620.0 

4-08-68 

7.2 

200.5 

4-22-68 

7.8 

199.9 

01N/09W-29C02S 

950.0 

11-13-67 

336.9 

613.1 

1101 

5-13-68 

8.6 

199.1 

4-15-68 

339.* 

611.0 

5-27-68 

8.7 

199.0 

6-25-68 

9.3 

198.4 

01N/09M-29E01S 

910.0 

11-13-67 

330*0 

5*0.0 

1101 

7-09-68 

8.1 

199.6 

4-15-6* 

309.6 

600.4 

7-22-68 

9.7 

198.0 

8-14-68 

10.5 

197.2 

elN/09W-29K01S 

935.0 

10-05-67 

307.5 

627.5 

1101 

8-26-68 

10.0 

197.7 

11-10-67 

310*4 

624.* 

9-10-68 

10.6 

197.1 

12-04-67 

309** 

62S.2 

9-23-68 

9.9 

197.S 

1-02-6* 
2-01-6* 

310*4 
312*4 

624.* 
622.* 

I2S/11M-08A02S           218.0        11-06-67 

16.6 

201.4 

1101 

3-12-6* 

311.1 

623.9 

4-15-68 

11.4 

206.6 

4-01-6* 
5-02-6* 

310.2 

312** 

*24.* 
623.0 

02S/U«-08B01S           217.0        10-23-67 

18.6 

198.4 

1733 

6-03-68 

314*4 

620.6 

11-27-67 

17.2 

199.8 

7-02-6* 

317*5 

617,5 

12-26-67 

16.0 

201.0 

8-12-6* 

321*4 

613;* 

1-22-68 

16.4 

200.6 

9-05-6* 

324*1 

610.9 

4-22-68 

17.2 

199.8 

6-24-68 

17.9 

199.1 

01N/e9M-29L01S 

911.0 

10-05-67 

(2> 

1101 

7-22-68 

19.1 

197.9 

11-14-67 

(T) 

8-26-68 

18.5 

198.5 

11-14-67 

(2) 

V 

9-23-68 

18.2 

198.8 

01N/09K-30R01S 

820.0 

10-05-67 

271*5 

54*.  5 

1101 

02S/11M-08B02S           205.0         10-02-67 

13.2 

191.8 

1101 

11-06-67 

267*6 

552.4 

10-09-67 

13.2 

191.8 

12-04-67 

263** 

556.2 

10-16-67 

13.3 

191.7 

1-02-6* 

260.9 

559.1 

10-24-67 

13.3 

191.7 

2-01-6* 

259*5 

»**.S 

10-30-67 

13.3 

191.7 

3-12-6* 

25**1 

»*3.« 

11-06-67 

13.3 

191.7 

4-01-6* 

255.* 

MS.* 

11-13-67 

13.3 

191.7 

5-02-6* 

254** 

SM.* 

11-22-67 

13.1 

191.9 

6-03-6* 

254.9 

MS.l 

11-27-67 

13.0 

192.0 

7-02-6* 

256*1 

MSif 

12-04-67 

12.9 

192.1 

8-12-68 

259.* 

560.4 

12-11-67 

12.9 

192.1 

9-05-68 

260.6 

559.4 

12-20-67 

12.8 

192.2 

12-26-67 

12.8 

192.2 

•1N/09M-31P02S 

713.0 

10-05-67 

104.7 

60*. 3 

1101 

1-02-68 

12.7 

192.3 

11-10-67 

104*9 

60*. 1 

1-08-68 

12.7 

192.3 

12-04-67 

105*0 

608.* 

1-15-68 

12.8 

192.2 

1-02-6* 

105*1 

607.9 

1-22-68 

12.8 

192.2 

2-01-6* 

109*6 

603.4 

1-29-68 

12.8 

192.2 

3-12-6* 

105*4 

607.* 

2-13-68 

12.9 

192.1 

4-01-6* 

105*4 

607.6 

2-19-68 

12.9 

192.1 

5-02-68 

105.3 

607.7 

2-26-68 

12.9 

192.1 

6-03-68 

108.4 

604.6 

3-04-68 

12.7 

192.3 

8-12-6* 

104.* 

608.2 

3-11-68 

12.8 

192.2 

9-05-6* 

104** 

60*.2 

3-18-68 

12.9 

192.1 

3-26-68 

12.9 

192.1 

eiN/09M-32A02S 

868.8 

11-06-67 

121.9 

746.9 

1101 

4-01-68 

12.7 

192.3 

4-09-6* 

121*2 

747.6 

4-08-68 

12.9 

192.1 

4-16-68 

12.9 

192.1 

•1N/09H-32B01S 

841.8 

10-05-67 

105.3(41 

735.7 

1101 

4-23-68 

13.0 

192.0 

11-10-67 

105*1(4) 

735.9 

5-06-68 

13.0 

192.0 

12-04-67 

106*1 

734.9 

5-13-68 

13.0 

192.0 

1-02-6* 

9**2 

742.* 

5-27-68 

13.3 

191.7 

2-01-6* 

101*3 

739.7 

6-03-68 

13.3 

191.7 

3-12-6* 

97.3 

743.7 

6-10-68 

13.2 

191.8 

4-01-6* 

97.4 

743.6 

6-17-68 

13.2 

191.8 

5-02-6* 

97.4 

743.6 

6-25-68 

13.3 

191.7 

6-03-6* 

97*9 

743.1 

7-15-68 

13.4 

191.6 

7-02-6* 

9*.* 

742.2 

7-22-68 

13.7 

191.3 

8-12-6* 

99*1 

741.9 

7-30-68 

13.3 

191.7 

9-05-6* 

99*6 

741.4 

8-12-68 

13.6 

191.4 

8-19-68 

13.6 

191.4 

01N/09M-32601S 

830.0 

10-05-67 

9*** 

731.2 

1101 

8-29-68 

13.9 

191.1 

11-10-67 

95.7 

734.3 

9-03-68 

13.5 

191.5 

12-04-67 

92.0 

738.0 

9-16-68 

13.6 

191.4 

1-02-6* 

89.9 

740.1 

9-23-6B 

13.6 

191.4 

2-01-6* 

89.3 

740.7 

9-30-68 

13.5 

191.5 

3-12-6* 
4-01-6* 

•9.3 
*9.3 

740.7 
740.7 

02S/11«-08601S          211.0        10-13-67 

(11 

1101 

5-02-6* 

*9.7 

740*3 

11-06-67 

(11 

6-03-6* 

90.2 

739** 

11-27-67 

(1) 

7-02-6* 

92.5 

737.5 

4-15-68 

13.0 

!«•.• 

8-12-6* 
9-05-6* 

91.3 
95.* 

73*. 7 
734.2 

0lN/09<-19K0lb         1246.5         12-08-67 

39.8 

1206.7 

1101 

4-08-68 

39.9 

1206.6 

01N/09M-35L01S 

1100.0 

11-07-67 
4-09-6* 

(*) 
(91 

1101 

See  poge  1 13  for  key  to  terms  8  abbreviation* 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


L    A   SAN   6ABRIEL    RIVEN    HYDRO   UNIT 


SAN   GABRIEL    VALLEY    HYDRO    SUBUNIT  U-OS.OO 

MAIN    SAN   bABRIEL    HYDRO    SUBAREA 


01N/09M-3SL02S         1079.0 


U-OS.OO 


SAN  GABRIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT 


u-o5.oe 


01N/09W-3SL03S    1090.0 
tlN/e9M-35P0lS    1047.0 


01N/09a-35P02S    1054.0 


eiN/09«-3SO01S    1073.0 


01N/09H-35002S    1064.0 


•IN/09M-3SO03S    1061.0 


01N/09M-3SU04S    1060.0 


11-07-67 

44.1 

1034.9 

4-09-68 

IS.O 

1064.0 

11-07-67 

(11 

4-09-68 

10.5(5) 

1079.5 

10-02-67 

106.9 

940.1 

11-07-67 

102.1 

944.9 

12-11-67 

91.0 

956.0 

1-03-68 

83.0 

964.0 

2-05-68 

76.0 

971.0 

3-05-68 

72.0 

975.0 

4-03-68 

70.5 

976.5 

5-14-68 

70.7 

976.3 

6-11-68 

75.2 

971.8 

7-02-68 

65.4 

981.6 

8-21-68 

77.0 

970.0 

10-05-67 

112.8 

941.2 

lO-U-67 

115.4 

938.6 

10-19-67 

113.1 

940.9 

10-26-67 

110.1 

943.9 

11-02-67 

109.4 

944.6 

11-09-67 

106.9 

947.1 

11-15-67 

105.4 

948.6 

11-24-67 

94.3 

959.7 

11-29-67 

99.3 

954.7 

12-07-67 

97.1 

956.9 

12-14-67 

94.3 

959.7 

12-21-67 

91.8 

962.2 

12-28-67 

88.9 

965.1 

l>04-68 

97.5 

956.5 

1-11-68 

85.4 

968.6 

1-18-68 

83.2 

970.8 

1-25-68 

81.7 

972.3 

2-01-68 

84.7 

969.3 

2-08-68 

80.8 

973.2 

2-14-68 

78.8 

975.2 

2-21-68 

78.2 

975.8 

2-29-68 

76.3 

977.7 

3-07-68 

73.1 

980.9 

3-14-68 

75.7 

978.3 

3-21-68 

75.1 

978.9 

3-2B-68 

73.8 

980.2 

4-03-68 

76.1 

977.9 

4-11-68 

79.9 

974.1 

4-18-68 

76.3 

977.7 

4-25-68 

81.4 

972.6 

5-09-68 

75.8 

978.2 

5-15-68 

79.2 

974.8 

5-23-68 

80.1 

973.9 

5-29-68 

79.2 

974.8 

6-06-68 

78.8 

975.2 

6-13-68 

82.1 

971.9 

6-20-68 

83.1 

970.9 

6-27-68 

81.1 

972.9 

7-03-68 

79.9 

974.1 

7-12-68 

79.4 

974.6 

7-1S-68 

•S.l 

968.9 

T-25-6B 

•5.7 

968.3 

8-01-68 

85.3 

968.7 

8-08-68 

85.7 

968.3 

8-15-68 

85.3 

968.7 

8-21-68 

83.5 

970.5 

8-29-68 

85.2 

968.8 

9-04-68 

77.9 

976.1 

9-12-68 

78.3 

975.7 

9-26-68 

88.1 

965.9 

11-07-67 

(1) 

11-15-67 

(1» 

11-15-67 

111.8 

961.2 

4-09-68 

(1) 

11-07-67 

(11 

11-07-67 

115.6 

948.4 

4-09-68 

89.0 

975.0 

10-02-67 

116.5 

944.5 

11-07-67 

110.9 

950.1 

12-11-67 

99.0 

962.0 

1-03-68 

89.7 

971.3 

2-05-68 

100.7 

960.3 

3-05-68 

111.7 

949.3 

4-03-68 

111.3(1) 

949.7 

5-14-68 

82.3 

978.7 

6-11-68 

114.3(1) 

946.7 

7-02-68 

116.7 

944.3 

9-10-68 

(1> 

10-03-67 

(1) 

11-07-67 

109.8 

950.2 

12-11-67 

97.8 

962.2 

1-03-68 

88.5 

971.5 

2-05-68 

•2.1 

977.9 

3-05-68 

83.0 

977.0 

4-03-68 

(1) 

U-05*01 


1101 


1101 


1101 


MAIN  SAN  6ABRIEL  HYDRO  SUSAREA 


1101 


•lN/e«M-3S004S 
(CONT.) 


1060.0 


01N/09X-3SO05S  1069.0 

eiN/09H-36P01S  1170.0 

01N/09W-36Pe2S  1157.0 

01N/10H-2S601S  ••2.0 

01N/10M-25R01S  703.2 


1101 


1101 


lUl 


1101 


01N/10W-31A01S 


510.3 


01N/10M-31NtlS  447.0 


5-14-68 
6-11-68 
7-02-68 
8-05-68 
8-21-68 
9-10-68 

11-07-67 
4-09-6^ 

11-07-67 
4-09-68 

11-07-67 
4-09-68 

11-06-67 
4-08-68 

10-12-67 
11-29-67 
12-14-67 
1-04-68 
1-25-68 
2-15-6* 
3-07-6* 
3-28-68 
4-24-68 
5-09-68 
6-20-68 
7-11-68 
8-01-68 
8-22-68 
9-12-68 

10-04-67 

10-13-67 

10-18-67 

U-01-67 

11-03-67 

11-08-67 

11-15-67 

11-24-67 

12-01-67 

12-13-67 

12-15-67 

12-27-67 

k-05-68 

1-10-68 

1-24-68 

2-13-68 

2-16-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-08-68 

3-20-68 

3-29-68 

4-03-68 

4-10-68 

4-17-68 

4-19-68 

5-01-68 

5-10-68 

5-15-68 

5-29-68 

6-12-68 

6-21-68 

6-28-68 

7-12-68 

7-24-68 

8-02-68 

8-07-68 

8-21-68 

8-23-68 

9-05-68 

9-13-68 

9-18-68 

10-04-67 

10-13-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-03-67 

11-08-67 

11-15-67 

11-24-67 

12-01-67 

12-13-67 

12-15-67 

12-27-67 

1-05-68 

1-10-68 

1-24-68 

1-26-68 

2-13-68 

2-16-68 

2-21-68 

3-06-68 


80.4 

(1) 

(1) 

(1) 
87.9 

(1> 

110.1 
79.1 

223.6 
221.9 

184.0 
220.3 

128.0 
130.3 

(1) 
263.7 
265.6 

ID 

(II 

(1> 

(II 

(II 
254.4 

(II 
(II 
(II 
(II 

252.8 
250.9 

223.4 

234.1 

213.1 

196.6 

234.7 

2U.7 

219.4 

234.5 

221.1 

186.6 

233.7 

195.0 

216.0 

21B.6 

222.5 

225.5 

225.8 

200.0(41 

228.0(41 

228.5 

223.2(4) 

229.7 

(II 

(II 

(II 
229.2 

(1) 
231.5 

(II 

(II 
234.6(41 

(II 

(II 

(II 
234.9 
235.8 
238.5 
241.8 
242.0 
244.4 

(II 
246.5 

(1) 
143.1 

(II 

(II 
143.4 

(II 

(II 
142.8 

(11 

(11 
142.1 

(II 
141.7 

(II 

(II 
142.2 

(II 
141.6 

(II 

(II 


979.6 


972.1 

958.9 
989.9 

946.4 
948.1 

973.0 
936.7 

754.0 
751.7 


439.5 

437.6 


448.8 


450.4 
452.3 

286.9 
276.2 
297.2 
313.7 
275.6 
298.6 
290.9 
275.8 
289.2 
323.7 
276.6 
315.3 
294.3 
291.7 
287.8 
284.8 
284.5 
310.3 
282.3 
281.8 
287.1 
288  >  6 


281.1 
278.8 

275.7 


275.4 
274.5 
271.8 
268.5 
268.3 
265.9 

263.8 


303.9 

303.6 

304.2 

304.9 
305.3 

304.8 

305.4 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


U-05.01 
1101 


1101 
1101 
1101 
IIOI 
1733 


1101 
1733 
1101 

1733 
1101 

1733 

uel 

1733 
1101 
1733 
1101 


1733 
1101 

1733 
UOl 
1733 
UOl 


1733 
1101 
1733 
UOl 


1733 

UOl 
1733 
UOl 
1733 
UOl 

1733 
UOl 
1733 

UOl 

UOl 
1733 
UOl 

1733 

UOl 

1733 
UOl 

1733 
UOl 
1733 
UOl 

1733 
UOl 
1/33 
UOl 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

OROUHO 

WATER 

AGENCY 

eROUNO 

enouNO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
M   FEET 

OATE 

TO   WATER 
SUVUE 

IN    FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 

IN  FEET 

OATE 

TO  WATER 
SURFACE 
•1  FEET 

aSVATtON 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

L 

A   SAN   6ABR1EL   RIVER   HYDRO   UNIT                      W-«5.«* 

SAN   •ABRICL   VALLEY   nYDRO   SUBUNIT                       U-OS.OO 

SAN   •A*RUL    VALLEY    HYDRO    SUBUNlT 

li-OS.OO 

MAIN    SAN   UABRIEL    HTOHO    SUBARlA 

U-05.01                                               MAIN    SAN   6ABRIEL    HYDRO   SU*AREA 

U-6S.01 

01N/10ri-31M01S           447.*           3-08-68 

170.2(61 

276.8 

1733 

•1N/11H-24L*1S          697.3        ll-24o67 

*2.4 

•  14.« 

1733 

(CONT.)                                                     3-20-68 

(1) 

(CONT.i                                            12-05«67 

•3.4 

633.9 

3-29-68 

(1) 

1733 

12-12-67 

56.9 

648.4 

4-03-68 

(It 

11*1 

12- 15-67 

64.* 

632.5 

1733 

4-10-68 

(It 

1-03-6* 

65.9 

631.4 

1161 

4-17-68 

(It 

1-05-6* 

66.9 

638.4 

1733 

4-19-68 

169.8 

277.2 

1733 

1-10-6* 

6*. 4 

628.9 

1161 

5-01-68 

(1) 

1101 

1-26-6* 

69.1 

62^.2 

1733 

5-10-68 

(1) 

1733 

2-07-6* 

63.6 

633.7 

1161 

5-15-68 

(It 

1101 

2-16-6* 

71.8 

626.3 

1733 

5-29-68 

(It 

3-05-6* 

6*. 3 

629.8 

1161 

6-12-68 

(It 

3-0*-6^ 

66.4 

630.9 

1733 

6-21-68 

(It 

1733 

3-20-6^ 

63.2 

634.1 

1161 

6-28-68 

(11 

1101 

3-29-6^ 

66.* 

630.5 

1733 

7-10-68 

(It 

4-08-6^ 

69.2 

626.1 

1161 

7-12-68 

(It 

1733 

4-l9-6^ 

6*.l 

629.2 

1733 

7-24-68 

(It 

11*1 

5-10-6* 

7«.3 

•27.6 

•-02-68 

(1) 

1733 

6-21-6* 

77,4 

619.9 

•-07-68 

1^2.2 

264.8 

1101 

7-12-6* 

79.7 

617.6 

•-21-68 

(It 

8-02-68 

72.« 

625.3 

•-23-68 

(It 

1733 

8-23-68 

72.1 

625.2 

9-05-68 

(It 

1101 

9-13-6* 

92.6 

684.7 

9-13-68 

(It 

1733 

9-18-68 

(It 

1101 

01N/11M-27F01S           495.8           4-03-6^ 

4-18-68 

225.*(5t 
225.*(5t 

278.8 
270.6 

5662 

•IN/10M-32J01^           547.7         12-06-67 

260.9 

286.8 

1101 

5-01-68 

224.815) 

271.8 

4-23-68 

261.3 

286.4 

5-15-6^ 
6-05-68 

226.8(5) 
225.8(5) 

269.6 
270.6 

01N/10i«-33M01S           549.0         10-04-67 

260.8 

268.2 

1733 

6-19-68 

226.8(5) 

269.6 

10-25-67 

258.9 

290.1 

7-03-68 

230.8(5) 

265.6 

11-15-67 

260.7 

288.3 

7-17-6^ 

231.8(5) 

264.6 

12-06-67 

262.1 

286.9 

8-08-68 

233.8(5) 

262.6 

.12-27-67 

259.6 

289.4 

8-21-68 

260.8(1) 

235.6 

1-17-68 

257.9 

291.1 

9-04-68 

233.8(5) 

262.6 

2-07-68 

261.6 

287.4 

9-18-68 

261.8(1) 

234.6 

2-28-68 

265.8 

283.2 

3-20-68 

264.3 

284.7 

•1N/11M-31R01S          502.0           5-01-68 

288.«(5) 

214.0 

5062 

4-17-68 

261.9 

287.1 

5-01-68 

336.0(lt 

166.6 

5-08-68 

263.2 

285.8 

6-01-68 

289.8(5) 

213.6 

6-19-68 

270.9 

27*. 1 

6-01-68 

337.0(1) 

165.6 

7-10-68 

273.1 

27S.9 

7-01-6^ 

290.0(5) 

212.6 

7-31-68 

276.6 

272.4 

7-01-68 

339.0(1) 

163.6 

•-21-68 

279.9 

269.1 

8-01-68 

346.8(1) 

156.6 

9-11-68 

280.2 

268.8 

8-01-68 
9-01-6* 

297.0(5) 
29*. 8(5) 

265.6 
204.6 

01N/10M-34L01S           556.1         11-01-67 

218.0(5) 

338.0 

1101 

9-01-6* 

347.9(1) 

155.0 

4-01-68 

214.0(5) 

342.0 

•1N/11M-32002S           467.0           4-03-6* 

246.1(5) 

220.9 

5062 

01N/10a-34N02S           438.9         10-04-67 

154.1 

2*4.* 

1101 

4-17-6* 

247.1(5) 

219.9 

10-18-67 

156.2 

2*2.7 

5-01-60 

248.1(5) 

216.9 

11-01-67 

156.4 

2*2.5 

5-15-6* 

247.1(5) 

219.9 

11-08-67 

138.1 

300.* 

6-05-6* 

247.1(5) 

219.9 

U-15-67 

156.7 

282.2 

6-19-6* 

249.1(5) 

217.9 

12-01-67 

156.8 

2«2.1 

7-03-6* 

248.1(5) 

216.9 

12-13-67 

156.4 

2*2*5 

7-17-6* 

249.1(51 

217.9 

12-27-67 

155.0 

2*3.  « 

8-08-68 

251.1(5) 

215.9 

1-10-68 

159.8 

279.1 

8-21-68 

251.1(5) 

215.9 

1-24-68 

154.6 

2*4.3 

9-04-68 

244.1(5) 

222.9 

2-07-68 

154.4 

2*4.5 

9-18-68 

246.1(5) 

226.9 

2-21-68 

154.6 

2*4.3 

3-06-68 

155.2 

2*3.7 

•1N/11W-3300IS           407.8         10-03-67 

157.9 

249.9 

1161 

3-20-68 

155.4 

2*3.5 

11-07-67 

156.4 

251.4 

4-03-68 

155.6 

2*3.3 

12-05-67 

152.7 

255.1 

4-10-68 

155.4 

2*3.5 

12-12-67 

153.2 

254.6 

4-17-68 

155.6 

2*3.3 

1-03-68 

152.1 

255.7 

5-01-68 

156.7 

2*2.2 

1-10-68 

151.6 

256.2 

5-15-68 

157.5 

2*1.4 

1-24-68 

150.9 

256.9 

5-29-68 

159.4 

279.5 

2-06-68 

150.2 

257.6 

6-12-68 

160.7 

2T*.2 

2-20-68 

149.5 

256.3 

6-26-68 

163.1 

275.* 

3-05-68 

149.0 

25^.^ 

7-10-68 

165.4 

273.5 

3-20-68 

148.5 

259.3 

7-24-68 

167.6 

271.3 

3-26-68 

148.1 

259.7 

8-07-68 

168.5 

278.4 

4-08-68 

14^.^ 

259.6 

•-21-68 

169.7 

269.2 

4-23-68 

147.6 

260.2 

9-04-68 

170.9 

26*.* 

4-30-68 

147.5 

260.3 

9-18-68 

172.6 

266.3 

5-06-68 
5-14-68 

146.2 
147.3 

261.6 
260.5 

•  1N/U«-13N0U           870.0         11-07-67 

21.7 

848.3 

11*1 

5-21-68 

147.3 

260.5 

12-05-67 

22.7 

847.3 

5-28-68 

147.7 

2*6.1 

1-10-68 

20.7 

849.3 

6-05-68 

147.1 

2*6.7 

1-30-68 

26.9 

843.1 

7-08-68 

147.3 

260.5 

3-05-68 

26.9 

843.1 

8-06-68 

147.6 

260.2 

3-20-68 

24.8 

845.2 

9-04-68 

147. • 

266.6 

4-08-68 

25.2 

844.* 

01N/11M-34N03S           402.0           4-03-6* 

142.4(5) 

259.6 

5062 

•1N/11M-24E03S           759.0         11-07-67 

56.6 

7*2.4 

11*1 

4-17-6* 

143.4(5) 

258.6 

12-05-67 

30.1 

72*.  9 

5-81-6* 

145.4(5) 

256.6 

1-10-68 

32.5 

726.5 

5-15-6* 

287.4(1) 

194.6 

1-30-68 

60.0 

699.* 

6-05-6* 

143.4(5) 

256.6 

3-05-68 

62.6 

696.4 

6-19-6* 

206.4(1) 

195.6 

3-20-68 

(9) 

7-83-6* 

149.4(5) 

252.6 

3-20-68 

33.7 

725.3 

7-17-68 

216.4(11 

1«5.6 

4-08-68 

60.1 

69*. 9 

8-06-68 

150.4(5) 

251.6 

4-30-68 

36.4 

722.6 

8-21-68 
9-04-68 

149.4(51 
150.4(5) 

252.6 
251.6 

•1N/11M-24L01S           697.3         10-13-67 

*1.0 

616.3 

1733 

9-18-68 

150.4(5) 

251.6 

il-03-67 

*3.7 

613.6 

11-07-67 

74.3 

623.* 

11*1 

81N/11H-34N05S           402.0           4-03-6* 

13^.0(5> 

264.6 

5062 

Se«  poge  II3  for  key  to  tenns  8  obbreviotions 


•ah- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


L    A    SAN    GABRIEL    RIVeR    HYDRO    UNIT 


SAN  GABKUL   VALLEY   HYDRO   SUBUNIT  U-0S«O0 

MAIN   SAN   uABRIEL    HYDRO    SUBAREA 


01N/1U-34N05S 
(CONT.) 


402.0 


01N/Uf35L01S 


403.0 


•  1N/UM-36L01S 


413.5 


01N/UM-36R01S 


01N/10H-27J01S 


424.0 


4-17-68 
5-01-68 
5-15-68 
6-05-68 
6-19-68 
7-03-68 
7-17-68 
B-Oe-68 
8-21-68 
9-04-68 
9-18-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-21-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-21-68 
4-21-68 
5-07-68 
6-01-68 
8-07-68 
9-07-68 

10-04-67 

10-13-67 

10-18-67 

11-01-67 

11-03-67 

11-08-67 

11-15-67 

U-24-67 

12-01-67 

12-13-67 

12-15-67 

12-27-67 

1-05-68 

1-10-68 

1-24-68 

1-26-68 

2-13-68 

2-16-68 

2-21-68 

3-06-68 

3-08-68 

3-20-6B 

3-29-68 

4-03-68 

4-10-68 

4-17-68 

4-19-68 

5-01-68 

5-10-68 

5-15-68 

5-29-68 

6-12-68 

6-21-68 

6-Z8-68 

7-10-68 

7-12-68 

7-24-68 

8-02-68 

8-07-68 

8-21-68 

8-23-68 

9-05-68 

9-13-68 

9-18-68 

12-18-67 
4-08-68 


138.0(5) 
144.0(5) 
204.0(1) 
142.0(5) 
187.0(5) 
148.0(5) 
213.0(1) 
149.0(5) 
148.0(5) 
148.0(5) 
148.0(5) 

135.0(5) 
135.0(b) 
133.0(5) 
133.0(5) 
133.0(5) 
135.0(5) 
138.0(5) 
138.0(5) 
140.0(5) 
147.0(5) 
145.0(5) 

132.3 

133.6 

(1) 

(1) 
133.8 

(1) 

(1) 
133.2 
136.9 
134.2 
132.7 

(1) 
132.2 

(1) 

(1) 
133.7 
144.3 
132.9 

(1) 
137.0 
137.0(4) 

(1) 
138.9(4) 

(1) 
136.8 

(1) 
137.0 

(1) 
138.2 

(1) 

(1) 

(1) 
144.0 
143.5 

(1) 
148.6(4) 
146.4 
150.1 

(1) 
148.6 
148.5 
150.0 

(1) 
151.3 

124.5 
148.0 


LOWER  CANTON  HYDRO  SUBAREA 


654.4 


01N/10M-27K04S 


01N/10H-27P01S 


655.0 


625.0 


10-12-67 
11-02-67 
11-23-67 
12-14-67 
1-04-68 
1-25-68 
2-15-68 
3-07-68 
3-28-68 
4-18-68 
5-U9-68 
6-20-68 
7-11-68 
8-01-68 
8-22-68 
9-12-68 

11-01-67 
4-08-68 
4-16-68 

11-27-67 


128.1 
127.9 
136.2 
139.3 
138.1 
134.5 
129.2 
121.8 
116.1 
115.6 
113.2 
116.4 
116.9 
117.1 
129.6 
134.0 

88.0(5) 

(1) 
52.9 

(1) 


264.0 
258.0 
198.0 
260.0 
215.0 
254.0 
189.0 
253.0 
254.0 
254.0 
254.0 

268.0 
268.0 
270.0 
270.0 
270.0 
268.0 
265.0 
265.0 
263.0 
256.0 
258.0 

281.2 
279.9 


279.7 


280.3 
276.6 
279.3 
280.8 

281.3 


279.8 
269.2 
280.6 

276.5 
276.5 

274.6 

276.7 

276.5 

275.3 


269.5 

270.0 

264.9 
267.1 
263.4 

264.9 
265.0 
263.5 

262.2 

299.5 
276.0 


526.3 
526.5 
518.2 
515.1 
516.3 
519.9 
525.2 
532.6 
538. 3 
538.8 
541.2 
538.0 
537.5 
537.3 
524.8 
520.4 

567.0 

602.1 


U-05.01 


5062 


1101 


1101 
1733 
1101 

1733 
1101 

1733 
1101 

1733 
1101 
1733 
1101 

1733 
1101 
1733 
UOl 

1733 
UOl 
1733 
UOl 


1733 

UOl 
1733 
UOl 


1733 
UOl 

1733 
UOl 
1733 
UOl 

1733 
UOl 
1733 
UOl 

UOl 


U-05.D2 
1733 


UOl 


UOl 


U-05.00 

SAN  6ABHIEL  VALLEY  HYDRO  SUBUNIT 

LOMER  CANYON  HYDRO  SUBAREA 


See  page  113  for  key  to  terms  a  obbreviotions 


01N/10W-27P01S 

(CONT.) 

01N/10M-29J01S 


625.0 


601.5 


01N/10W-29K01S 


591.2 


4-08-68 

97.S 

10-05-67 

96.2 

11-13-67 

91.4 

12-05-67 

92.8 

1-02-68 

85.9 

2-01-68 

82.4 

3-12-68 

83.4 

4-01-68 

80.9 

5-02-68 

85.6 

6-03-68 

90.1 

7-02-68 

96.3 

8-12-68 

(7) 

8-29-68 

(7) 

10-13-67 

54.0 

11-03-67 

54.9 

11-24-67 

54.6 

12-15-67 

48.1 

1-05-68 

46.7 

1-26-68 

46.9 

2-16-68 

48.7 

3-08-68 

46.9 

3-29-68 

47,6 

4-19-68 

46.0 

5-10-68 

52.1 

6-21-68 

50.0 

7-12-68 

52.7 

8-02-68 

53.9 

8-23-68 

52.7 

9-13-68 

53.3 

UPPER  CANYON  HYDRO  SUBAREA 


01N/10W-03B11S 


603.0 


01N/10X-03C03S    527.0 


01N/10W-22N0IS 


686.0 


01N/10M-22P02S 


695.1 


10-12-67 
11-02-67 
U-23-67 
12-14-67 
1-04-68 
1-25-68 
2-15-68 
3-07-68 
3-28-68 
4-18-68 
5-09*68 
6-20-68 
7-11-68 
8-01-68 
B-22-68 
9-12-68 

11-13-67 
4-15-68 
8-19-6B 

10-13-67 
U-03-67 
U-24-67 
12-15-67 
1-05-68 
1-26-68 
2-16-68 
3-08-68 
3-29-68 
4-19-68 
5-10-68 
6-21-68 
7-12-68 
8-02-68 
8-23-68 
9-13-68 

10-02-67 

10-10-67 

10-12-67 

11-01-67 

11-02-67 

11-10-67 

11-23-67 

12-01-67 

12-11-67 

12-14-67 

12-20-67 

1-04-68 

1-11-68 

1-25-68 

2-01-68 

2-12-68 

2-15-68 

2-20-68 

3-01-68 

3-07-68 

3-12-68 

3-20-68 

3-28-68 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


U-05.00 


527.5 


505.3 
510.1 
508.7 
515.6 
519.1 
518.1 
520.6 
515.9 
511.4 
505.2 


537.2 
536.3 
536.6 
543.1 
544.5 
544.3 
542.5 
544.3 
543.6 
545.2 
539.1 
541.2 
538.5 
537.3 
538.5 
537.9 


12.7 
11.6 

9.6 

9.6 
11.5 

9.7 

9.6 
12.3 
U.O 
10.9 
U.l 
11.7 
12.4 
12.7 
U.O 
11.9 

373.2(51 

378.2(5) 

(1) 

54.8 
54.6 
52.8 

50.6 
42.4 
42.8 
43.5 
47.8 
47.3 
46.5 
52.6 
59.2 
60.4 
62.5 
64.1 
(1) 

72.5(11 
75.5 
53.6 
52.8 

51.0 

64.3(1) 

48.6 

62.5(1) 

51.9 

47.5 

45.9 

39.9 

46.9(1) 

36.7 

50.4(1) 

50.0(1) 

34.9 

54.5(1) 

52.1(1) 

52.1(1) 

49.1(1) 

46.9(1) 

41.7 


590.3 
591.4 
593.4 
593.4 
591.5 
593.3 
593.4 
590.7 
592.0 
592.1 
591.9 
591.3 
590.6 
590.3 
592.0 
591.1 

153.8 
148.8 


631.2 
631.4 
633.2 
635.4 
643.6 
643.2 
642.5 
638.2 
638.7 
639.5 
633.4 
626.8 
625.6 
623.5 
621.9 


622.6 
619.6 
641.5 
642.3 
644.1 
630.8 
646.5 
632.6 
643.2 
647.6 
649.2 
655.2 
648.2 
658.4 
644.7 
645.1 
660.2 
640.6 
643.0 
643.0 
646.0 
648.2 
653.4 


U-05.D2 
UOl 

UOl 


1733 


U-05.03 


1733 


UOl 


1733 


UOl 

1733 
UOl 
1733 
UOl 
1733 
UOl 

1733 
UOl 
1733 
UOl 
1733 
UOl 

1733 
UOl 

1733 
UOl 

1733 


-284- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 

NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   VMTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMaER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  GABHIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


SAN  GABRIEL  VALLET  nYORO  SUBUNIT 

UPPER  CANTON  HYDRO  SUBAREA 


U-9S.0* 


01N/10M-22P02b 
(CONT.) 


69S.1 


01N/I0«*22R02S 
01N/10M-23A05S 


T16.0 
815.0 


01N/10H-2aC01S 


784.9 


elN/10«-23D01ii 


752.3 


01N/10W-23E01S 


7SS.3 


4-10-68 
4-18-68 
5-09-68 
6-20-68 
e-01-68 
8-22-68 
9-12-68 

4-08-68 

lC-U-67 
U-13-67 
12-05-67 
12-20-67 
1-03-68 
1-17-68 
1-31-68 
2-14-68 
2-28-68 
3-13-68 
3-27-68 
4-10-68 
4-17-68 
4-26-68 
5-08-68 
5-22-68 
6-12-68 
6-26-68 
7-02-68 
7-10-68 
7-24-68 
8-09-68 
'  8-12-68 
8-21-68 
9-04-68 
9-18-68 

10-11-67 
11-13-67 
12-05-67 
12-20-67 
1-03-68 
1-17-68 
1-31-68 
2-14-68 
2-28-68 
3-13-68 
3-27-68 
4-10-68 
4-17-68 
4-26-68 
5-08-68 
5-22-68 
6-12-68 
6-26-68 
7-02-68 
7-10-68 
7-24-68 
8-09-68 
B-12-68 
8-21-68 
8-21-68 
9-04-68 
9-18-68 

10-11-67 
11-13-67 
12-05-67 
12-20-67 
1-03-68 
1-17-68 
1-31-68 
2-14-68 
2-28-68 
3-13-68 
3-27-68 
4-10-68 
4-17-68 
7-02-68 
7-10-68 
7-24-68 
8-09-68 
e-12-68 
e-21-68 
9-04-68 
9-18-68 

10-11-67 

11-13-67 

12-05-67 

12-05-67 

12-20-67 

1-03-68 

1-17-68 

1-31-68 

2-14-68 

2-28-68 

3-13-68 


43.8 
40.6 
39.2 

53.7(41 
55.1 
79.4(1) 
82.8(4) 

35.4 

11.9 
15.7 
S.6 
U.3 
10.5 
11.6 
13.8 
17.2 
19.8 
12.7 
11.3 
14.4 
15.7 
11.4 
11.7 
14.6 
18.2 
19.6 
20.1 
20.7 
12.2 
17.3 
18.1 
19.6 
21.9 
22.7 

22.8 
19.8 
14.6 
16.3 
15.9 
16.2 
18.0 
19.8 
22.5 
18.0 
17.1 
18.4 
18.8 
17.8 
17.2 
18.4 

(1) 
22.9 

(1) 

(1) 
17.7 

ID 

(1) 

(1) 
22.6 

(1) 

(1) 

17.5 
17.8 
12.5 
14.8 
13.8 
14.2 
15.7 
19.3 
19.4 
15.6 
13.5 
16.4 
18.0 
24.5 
25.7 
18.1 
22.1 
23.3 
26.2 
27.8 
28.7 

16.2 
19.8 
11.4 

11.4 
10.4 
12.9 
11) 
15.5 
20.0 
21.5 
15.6 


651.3 
654. S 
655.9 
641.4 
640.0 
615.7 
612.3 

680.6 

803.1 
799.3 
806.4 
803.7 
804.5 
803.4 
801.2 
797.8 
795.2 
802.3 
803.7 
800.6 
799.3 
803.6 
803.3 
800.4 
796.8 
795.4 
794.9 
794.3 
802.8 
797.7 
796.9 
795.4 
793.1 
792.3 

762.1 
765.1 
770.3 
768.6 
769.0 
768.7 
766.9 
765.1 
762.4 
766.9 
767.8 
766.5 
766.1 
767.1 
767.7 
766. S 

762.0 


767.2 


762.3 


734.8 
734.5 
739.8 
737.5 
738.5 
738.1 
736.6 
733.0 
732.9 
736.7 
738.8 
735.9 
734.3 
727.8 
726.6 
734.2 
730.2 
729.0 
726.1 
724.5 
723.6 

739.1 
735.5 
743.9 
743.9 
744.9 
742.4 

739.8 
735.3 
733.8 

739.7 


U-05*03 
1101 


U-Ob.OO 

SAN  «ABRItL  VALLEY  HTORO  SUSUNIT 

UPPER  CANTON  HYDRO  SUBARC* 


UOl 
1101 


UOl 


elN/10M-23E01S 

(CONT.) 


755.3 


elN/10«-27B0lS 


693.3 


1101 


UOl 


01N/10M-27C02S 


681.1 


01N/ie«i-27H01S 


669.7 


3-27-60 
4-10-60 
4-17-60 
4-26-60 
$-03-60 
5-22-60 
0-12-60 
6-26-60 
7-02-60 
7-10-6O 
7-24-60 
0-09-60 
0-12-60 
8-21-60 
9-04-60 
9-10-60 

10-05-67 

10-12-67 

10-19-67 

10-26-67 

11-02-67 

11-09-67 

U-16-67 

U-22-67 

12-01-67 

12-07-67 

12-14-67 

12-21-67 

12-28-67 

1-04-68 

1-11-68 

1-18-68 

1-25-60 

2-08-68 

2-15-68 

2-23-68 

2-29-68 

3-06-68 

3-13-68 

3-20-68 

3-27-68 

4-03-68 

4-10-60 

4-17-60 

4-24-68 

5-01-68 

5-08-68 

5-15-68 

5-22-68 

5-29-68 

6-07-68 

6-14-60 

6-27-60 

7-18-68 

7-24-68 

0-01-68 

8-07-68 

8-14-68 

8-22-68 

8-28-60 

9-04-60 

9-11-60 

9-18-60 

9-25-60 

10-02-67 

10-10-67 

10-20-67 

11-01-67 

11-10-67 

11-21-67 

12-01-67 

12-11-67 

12-20-67 

12-29-67 

1-11-60 

1-22-60 

2-01-60 

2-12-60 

2-20-60 

3-01-60 

3-12-60 

3-20-60 

4-01-60 

4-10-60 

10-12-67 

11-02-67 

11-22-67 

12-14-67 

1-04-60 

1-25-60 

2-15-60 

3-07-60 

3-20-60 

4-10-60 

5-09-60 


15.0 
17.2 
19.1 
CD 
16.0 
19.6 
24.5 
26.4 
26.7 
27.9 
14.9 
23.6 
24.6 
U) 
ID 
31.5 

79.4 

80.0 

75.0 

65.0 

59.6 

69.0 

65.3 

65.4 

60.2 

53.0 

54.0 

47.0 

41.1 

30.7 

37.0 

44.0 

45.3 

43.3 

41.6 

46.0 

45.4 

40.0 

41.0 

39.6 

39.8 

41.3 

43.1 

44.9 

40.5 

54.8 

55.2 

56.0 

56.7 

59.0 

65.1 

60.1 

65.6 

55.6 

64.0 

69.6 

73.3 

70.5 

01.1 

84.3 

87.5 

89.3 

91.3 

93.5 

63.6 
75.2 
66.9 
54.0 
52.6 
55.0 
49.0 
47.5 
42.6 
37.0 
32.7 
41.0 
30.7 
37.5 
41.5 
41.2 
37.6 
35.5 
37.0 
30.5 

93.4 

06.6 
03.3 
75.8 
68.4 
63.1 
62.6 
64.5 
61.6 
61.0 
68.7 


U-Oft.OO 


760.3 
730.1 
736*2 

739.3 
735.7 
730.0 
728.9 
720.6 
727.4 
740.4 
731.7 
730.7 


723.0 

613.9 
612.5 
617.5 
628.3 
633.7 
623.5 
620.0 
627.9 
633.1 
639.5 
630.5 
646.3 
652.2 
654.6 
656.3 
649.3 
648.0 
650.0 
651.7 
646.5 
647.9 
645.3 
651.5 
653.7 
653.5 
652.0 
650.2 
640.4 
644.0 
630.5 
030.1 
637.3 
636.6 
633.5 
620.2 
625.2 
627.7 
637.7 
620.5 
623.7 
620.0 
614.0 
612.2 
009.0 
605.0 
604.0 
602.0 
599.0 

617.5 
605.9 
014.2 
027.1 
620. S 
626.1 
632.1 
633.6 
630.5 
•43.5 
640.4 
040.1 
642.4 
643.6 
639.6 
639.9 
643.5 
645.6 
644.1 
642.6 

576.3 
503.1 
506.4 

593.9 
601.3 
606.6 
607.1 
605.2 
600.1 
600.7 
601.0 


V0S.D3 
UOl 


UOl 


UOl 


1733 


See  page  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 


-285- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GnCXJNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

N   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


L   A   SAN   GAbRIEL   RIVER   HYDRO   UNIT 


SAN   SABHIEL    VALLEY    HYDRO    SUBUNIT 

UPPER   CANTON   HYDRO    SUBAREA 


U-OS.OO 


01N/10M-27H01S 
(CONT.) 


01N/10H-27H02S 


elN/10M-28C01S 


669.7 


667. « 


634.5 


01N/10M-28H01S 


6S2.S 


6-20-68 
7-11-68 
8-01-68 
8-22-68 
9-12-68 

U-01-67 
4-08-68 
4-16-68 

10-13-67 
11-03-67 
11-24-67 
12-15-67 
1-05-68 
1-26-68 
2-16-68 
3-08-68 
3-29-68 
4-19-68 
5-10-68 
6-21-68 
7-12-68 
8-02-68 
8-23-68 
9-13-68 

18-U-67 
11-01-67 
12-05-67 
12-20-67 
1-03-68 
1-17-68 
1-31-68 
2-14-68 
2-28-68 
3-13-68 
3-27-68 
4-10-68 
4-17-68 
4-26-68 
5-08-68 
5-22-68 
6-12-68 
7-24-68 
8-09-68 
8-12-68 
8-21-68 
9-04-68 
9-18-68 


80.0 
80.5 
87.5 
98.2 

104.0(5) 
(1) 
59. S 

24.5 
25.4 

24.5 
19.3 
20.8 
21.5 
22.1 
22.3 
22.4 
22.1 
24.5 
27.6 
29.5 
31.4 
29.4 
32.1 

35.0 
28.6 
29.6 
21.8 
20.7 
22.3 
22.7 
22.5 
23.7 
22.2 
21.3 
22.8 
23.7 

(9) 
27.9 
29.0 
32.8 
30.8 
35.2 
36.0 

OHY 

DRY 

DRY 


598.1 

589.7 
589.2 
582.2 
571.5 

563.4 

607.9 

610.0 
609.1 
610.0 
615.2 
613.7 
613.0 
612.4 
612.2 
612.1 
612.4 
610.0 
606.9 
605.0 
603.1 
605.1 
602.4 

617.5 
623.9 
622.9 
630.7 
631.8 
630.2 
629.8 
630.0 
628.8 
630.3 
631.2 
629.7 
628.8 

624.6 
623.5 
619.7 
621.7 
617.3 
616.5 


01N/e9M-25G01S 

01N/09M-25K01S 
01N/09H-35601S 

01N/89H-35H01S 


01N/e9M-36D03S 


01N/09ri-36E02S 
elN/e9«-36F01S 


U-05.03 
1733 


1101 


1733 


U-05.00 

SPAOft*  HYDRO  SUBUNIT 

SPADRA  HYDRO  SUBAREA 


1101 


OOTHILL 

HYDRO    SUBARLA 

U-05.04 

1235.t 

11-07-67 

20.5 

1214.5 

1101 

4-10-68 

31.1 

1203.9 

1228.2 

10-02-67 

(9) 

1101 

1093.0 

11-07-67 

44.0 

1049.0 

1101 

4-09-68 

19.4 

1073.6 

1155.0 

10-02-67 

CD 

1101 

11-07-67 

33.9 

1121.1 

12-11-67 

28.2 

1126.8 

1-03-68 

29.2 

1125. 8 

2-05-68 

31.3 

1123.7 

3-05-68 

33.3 

1121.7 

4-03-68 

34.3(1) 

1120.7 

5-14-68 

41.9(1) 

1113.1 

6-U-68 

46.5(1) 

1108.5 

7-08-68 

47.3 

1107.7 

•-05-68 

45.1 

1109.9 

9-10-68 

55.6 

1099.4 

lUS.t 

10-02-67 

37.2 

1127.8 

1101 

11-06-67 

32.4 

1132.6 

12-11-67 

29.7 

1135.3 

1-03-68 

31.0 

1134.0 

2-05-68 

34.2 

1130.8 

3-05-68 

36.9 

1128.1 

4-03-68 

36.8 

1128.2 

5-14-68 

44.7 

1120.3 

6-11-68 

45.9 

1119.1 

7-08-68 

47.7 

1117.3 

8-21-68 

47.7 

1117.3 

9-10-68 

50.5 

1114.5 

1235.0 

11-07-67 

142.8 

1092.2 

1101 

4-09-68 

146.1(4) 

1088.9 

1277.0 

11-07-67 

104.8 

1172.2 

1101 

4-09-68 

103.8 

1173.2 

01S/08M 
01S/09II 
01S/09K 
01S/09M 
01S/09l> 
01S/09K 
01S/09M 
01S/09I> 
01S/09X 
01S/09M' 


■19N01S 
■22J01S 
■23R01S 
■25B01S 
■25D01S 
■25E01S 
■25E02S 
■25F01S 
■2S601S 
■26A02S 


01S/09M-26H01S 


851.0 
820.0 
799.0 
824.0 
795.0 
798.0 
803.0 
804.7 
•23.0 
795.0 

792.0 


01S/09W-27J01S 

01S/'09»*-27J02S 
01S/09W-33J02S 
01S/e9W-34F01S 


730.1 
727.0 
664.2 
688.0 


11-14-67 
4-17-68 

11-06-67 
4-08-68 

11-14-67 
4-17-6* 

11-15-67 
4-17-68 

2-29-68 
4-17-68 

11-14-67 
4-15-68 

11-15-67 
4-17-68 

11-14-67 
4-15-68 

11-15-67 
4-17-68 

11-28-67 

12-04-67 

1-02-68 

4-15-68 

10-01-67 
1-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
5-15-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-01-68 
9-01-68 

11-14-67 
4-15-68 

11-14^67 
4-15-68 

11-14-67 
4-15-68 

11-14-67 
4-15-68 


POMONA  HYDRO  SUBAREA 


01S/08H-07001S  1873.6 

01S/08W-07F01S  1076.0 

01S/08a-07Fo2S  1078.0 

0lS/e8U-07602S  1092.8 


01S/08W-07H01S    1108.0 
01S/08M-07N01S    1038.0 

01S/08W-08B03S    1044.0 


•lS/0««-09eo3S        1190. • 


11-14-67 
4-09-68 

1-29-68 
5-27-68 

11-27-67 
4-09-68 

10-27-67 

11-22-67 

11-27-67 

12-29-67 

1-02-68 

2-01-68 

3-01-68 

4-01-68 

11-14-67 

11-14-67 
4-09-68 

10-03-67 
11-16-67 
12-11-67 
1-03-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-15-68 
5-15-68 
6-10-68 
7-02-68 
8-05-68 
9-10-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-15-67 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


U-05.E0 


231.0 
201.4 

4.1 
.9 

139.5 
137.6 

180.9 
175.6 

165.5 
171.8 

183.9 
181.9 

(9) 
172.3 

188.8 
191.3 

174.6 
171.2 

164.8 
164.9 
167.6 
162.6 

162.0(5) 
163.2(1) 
166.6(1) 
171.3(1) 
168.9(1) 
173.6(1) 
170.1(1) 
170.1(1) 
171.3(1) 

118.6 
110*1 

104.3 
111.6 

42*6 
42.3 

95.3 
84.2 


(4) 
14) 

(0) 
(0) 

404.5 
326.8 

510.1(5) 
502.1(5) 
501.1(5) 
498.1(5) 
500.1(5) 
497.1(5) 
495.1(5) 
493.1(5) 

(4» 

461.2 
16) 

160.6 
159.2 
160.3 
161.6 
160.7 
160.4 
159.8 
160.0 
160.2 
160.2 
160.3 
160.5 

12.0(5) 
3.0(5) 
2.0(5) 


620.0 
649.6 

815.9 
819.1 

659.5 
661.4 

643.1 

648.4 

629.5 
623.2 

614.1 
616.1 


630.7 

615.9 
613.4 

648.4 
651.8 

630.2 
630.1 
627.4 
632.4 

630.0 
628.8 
625.4 
620.7 
623.1 
618.4 
621.9 
621.9 
620.7 

611.4 
619.9 

622.7 
615.4 

621.6 
621.9 

592.7 
603.8 


673.5 
752.0 

582.7 
590.7 
591.7 
594.7 
592.7 
595.7 
597.7 
599.7 


576. 8 


883.4 
884.8 
883.7 
882.4 
883.3 
883.6 
884.2 
•84.0 
883.8 
883.8 
883.7 
883.5 

1178.0 
1187.0 
1188.0 


5. El 

01 

0 

0 

• 

0 

0 

0 

0 

• 


1101 
1101 
1101 
1101 

U-05.E2 
1101 
1101 
1101 
1101 


1101 

not 

1101 


1101 


See  page  II3  for  key  to  terms  8k  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUUBEf* 

ELEVATION 

DATE 

TO   VKATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUIMSeR 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATHN 

SUPPLYINO 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

M  FEET 

IN    FCCT 

L    A    SAN   GABRIEL    RIVER   HYDRO   UNIT                        U«85.0e 

SPAORA    HYUI 

«0    SU8UNII 

U-05.C0 

SPAORA    HYDRO    SUSUNIT 

lf-e9.E8 

POMONA    HYDRO    SUBAREA 

U-05.C2 

LIVE    OAK 

HYDRO    SUSARCA 

u-05.e3 

01S/0ei«-09603b 

1198. 0 

1-07-68 

3.0(5) 

1187.0 

1181 

ICONT*) 

2-07-68 

3.0(5) 

1187.0 

•1S/88M-84C835 

1929.8 

18-03-67 

154.8(11 

11T4.2 

1181 

3-07-68 

.5(5) 

1189.5 

11-08-67 

82.2 

1246.8 

4-30-68 

1.5 

1188.5 

ii-oa-67 

81.4 

1247.6 

5-07-68 

.0(5) 

1190.0 

12-11-67 

68.2 

12*8. • 

6-01-68 

.0(5) 

1190.0 

l-02-6^ 

66.9 

1262.1 

7-15-68 

3.0(5) 

1187.0 

2-05-61 

69.5 

1259. » 

8-15-68 

5.0(5) 

1185.0 

3-05-68 

140.3(1) 

1188.7 

9-15-68 

6.0(5) 

1184.0 

4-03-68 
5-14-6* 

69.6 
75.7 

1259.6 

1253*3 

elS/08M-17N01& 

9S2.0 

U-15-67 
4-17-68 

(3) 
(31 

1181 

6- 11-6* 
7-02-6^ 
•-12-6^ 

84.8 

86.1 
90.2 

1245.8 
1242.9 
1238. • 

01S/08«-18Je2S 

99S.A 

2-01-68 
3-01-68 

628.4(1) 
495.5(5) 

1181 

9-10-6^ 

171.2(11 

1157.8 

4-01-68 

629.5(1) 

81S/08W-04001S 

1319.4 

10-03-67 

58.2 

1261.2 

1101 

5-01-68 

502.5(5) 

ll-0«-67 

55.4 

12*4.8 

6-01-68 

490.9(5) 

12-11-67 

52.8 

12**.* 

7-01-68 

622.6(1) 

1-02-68 

51.9 

12*7.5 

8-01-68 

635.3(1) 

2-05-68 

52.0 

12*7.4 

9-01-68 

514.0(5) 

3-05-68 

4-03-68 

52.6 
53.2 

12**.* 
12**. 2 

01S/08M-18K01S 

1088.0 

11-27-67 
4-17-68 
4-22-68 

(11 
(11 
(1) 

1181 

5-14-68 
6-11-68 
7-02-68 
8-12-68 

56.2 
59.0 
61.6 
26.3 

12*3.2 

1260.4 
1257.8 
1293.1 

01S/08«-l«AeiS 

922.5 

10-03-67 
11-16-67 

236.7 
237.1 

685.8 
605.4 

1101 

9-10-68 

69.7 

1249.7 

12-11-67 

236.2 

686.3 

81S/08M-84t81S 

1383.8 

10-01-67 

164.5(51 

1138.5 

1181 

1-02-68 

236.3 

686.2 

1-01-68 

113.7(51 

1189.3 

2-05-68 

235.4 

687.1 

2-01-68 

148.4(11 

1154.* 

3-23-68 

235.1 

687.4 

3-01-68 

96.4(51 

128*.* 

4-03-68 

235.0 

687.5 

4-01-68 

141.4(1) 

11*1.* 

5-14-68 

234.8 

687.7 

5-01-68 

155.3(11 

1147. T 

6-15-68 

235.3 

687.2 

7-01-68 

157.6(11 

1145.4 

7-08-68 

234.6 

687.9 

•-01-6^ 

166.8(11 

113«.2 

9-11-68 

233.1 

689.4 

9- 15* 6* 

173.8I1I 

1129.2 

01S/09M-11R01S 

988.0 

11-06-67 

(1» 

1181 

8lS/88«-04M81S 

1267.8 

10-21-67 

129.2 

1137.8 

1181 

4-08-68 

42.8 

937.2 

12-21-67 
2-07-68 

143.2 
180.0(1) 

1123.8 

1087.8 

01S/09l>-12FOlb 

1029.0 

10-03-67 

177.1 

851.9 

1181 

3-30-68 

207.0(1) 

10*0.8 

11-14-67 

171.4 

857.6 

4-21-68 

149.0(11 

1118.8 

12-11-67 

163.3 

865.7 

4-21-68 

149.0(11 

1118.8 

1-02-68 

175.9 

853.1 

5-15-68 

192.0(1) 

1875*8 

2-06-68 

178.1 

850.9 

6-01-68 

207.0(1) 

18*0.8 

3-05-68 

DRY 

7-01-68 

227.2(11 

1839.8 

4-08-68 

196.6 

•32.4 

•-07-6^ 

302.0(1) 

9*5.8 

5-15-68 

166.0 

863.0 

9-2l-6^ 

141.2 

1125.8 

6-10-68 

167.7 

861.3 

7-02-68 

171.8 

858.0 

ois/o8t>-e5Aeis 

1284.2 

10-03-67 

41.4 

1242.8 

1181 

9-04-68 

174.3 

854.7 

11-08-67 
12-11-67 

35.4 

31.7 

1248.8 
1252.S 

01S/09«-l2H01i 

1055.0 

10-20-67 

253.5(1) 

801.5 

1101 

1-02-68 

29.1 

1255.1 

11-22-67 

236.5(1) 

818.5 

2-05-68 

27.8 

1258.4 

12-15-67 

198.5(5) 

856.5 

6-1 1-6^ 

33.4 

1250.8 

1-19-68 

196.5(5) 

858.5 

7-02-68 

32.9 

1251.3 

2-12-68 

195.5(5) 

859.5 

8-0  7-68 

38.7 

1245.5 

3-01-68 

244.5(1) 

810.5 

9-10-68 

42.8 

1242.2 

4-01-68 

238.5(1) 

816.5 

0IS/e8«-05A02S 

1284.5 

10-03-67 

42.8 

1241.7 

1101 

01S/09M-12J0U 

10A8.0 

11-27-67 

426.1 

621.9 

1181 

11-08-67 

38.6 

1245.9 

4-09-68 

411.8 

636.2 

12-11-67 
1-02-68 

32.3 

30.1 

1252.2 

1254.4 

•1S/09M-12L81S 

1029.0 

10-03-67 

201.7 

827.3 

1101 

2-05-68 

29.2 

1255.3 

11-14-67 

188.1 

•40.9 

3-05-68 

29.1 

1255.4 

12-11-67 

176.1 

852.9 

4-03-68 

27.7 

125*. 8 

1-02-68 

194.5 

834.5 

5-14-68 

31.3 

1253.2 

3-05-68 

DRY 

6-11-68 

34.9 

1249.* 

4-08-68 

181.6 

847.4 

7-02-68 

35.0 

1249.5 

5-15-68 

184.4 

844.6 

8-07-68 

39.8 

1244.7 

5-15-68 

184.7 

844.3 

9-10-68 

44.4 

1248.1 

6-10-68 

186.4 

•42.6 

7-02-68 

190.9 

838.1 

81S/88M-8M81S 

1288.8 

11-07-67 

44.2(5) 

1243.8 

1181 

8-21-68 

195.2 

833.8 

11-07-67 

55.2(1) 

1232.8 

9-04-68 

198.4 

830.6 

4-07-68 
4-10-68 

34.2(5) 
(1» 

1253.8 

01S/09M-12N0U 

984.0 

11-06-67 

57.1 

926.9 

1181 

4-08-68 

49.6 

934.4 

•1S/88M-8SC81$ 

1294.1 

4-22-68 

131 

1181 

01S/09B-12001S 

1023.5 

11-27-67 
4-09-68 

431.8 
(9) 

591.7 

1181 

eis/e8H-osoois 

1290.2 

11-08-67 
4-09-68 

229.4 

251.1 

lt*8.« 

IIM.I 

1181 

01S/09W-13A01S 

1018.0 

10-03-67 
11-14-67 
12-11-67 

277.4 
(9) 
(9) 

748.6 

1181 

8lS/08ti-0SD02S 

1289.8 

11-08-67 
4-09-68 

230.2 

(1) 

1859.* 

1181 

1-02-68 

277.8 

740.2 

81S/88M-05O84S 

1267.6 

11-08-67 

(1) 

1181 

2-06-68 

278.6 

739.4 

11-15-67 

185.6 

1882.8 

3-05-68 

277.9 

740.1 

4-18-68 

184.6(4) 

1883.8 

4-09-68 

278.4 

739.6 

5-15-68 

278.8 

748.8 

81S/e8H-05C81S 

1260.8 

11-08-67 

200.9 

1859.1 

1181 

6-10-68 

278.3 

739.7 

4-09-68 

195.9 

1 8*4 . 1 

7-02-68 

(9) 

7-14-68 

279.3 

738.7 

81S/08M-05e02S 

1277.4 

18-83-67 

194.1 

1883.3 

1181 

•-25-68 

279.3 

738.7 

11-08-67 

195.2 

1882.2 

9-04-68 

279.7 

738.3 

12-11-67 
1-02-68 
2-05-68 

188.1 
191.8 
189.4 

1889.3 
1885.* 
1888.8 

See  poge  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL 
NUMBER 

SURFACE 
EL£VATION 

DATE 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

SURFACE 
ELEVATION 

SUPPLY- 
ING 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

L 

A    SAN    GABRIEL   RIVEN 

HYDRO    U 

SMORA    HYDRO   SUBUNI) 

U 

-05. EO 

LIVE   OAK 

iTDRO    SUBAREA 

U-05.E3 

•IS/08M-05E02S 

1277.4 

3-05-68 

197.8 

1079.6 

1101 

(CONT>) 

4-03-68 

191.4 

1086.0 

5-14-68 

191.2 

1086.2 

6-11-68 

190.2 

1087.2 

7-02-68 

190.7 

1086.7 

8-07-68 

187.0 

1090.4 

9-10-68 

194.6 

1082.8 

01S/08W-06A01S 

1257.0 

11-08-67 

206.9 

1050.1 

1101 

4-09-68 

183.4 

1073.6 

eiS/08«-e6A02& 

1257.0 

11-08-67 
11-15-67 

(1) 

1101 

01S/0eW-O6A03S 

1242.1 

10-03-67 

177.1 

1065.0 

1101 

11-07-67 

173.9 

1068.2 

12-11-67 

165.8 

1076.3 

1-02-68 

161.5 

1080.6 

2-05-68 

161.2 

1080.9 

3-23-68 

168.2 

1073.9 

4-03-68 

162.8 

1079.3 

5-14-68 

165.3 

1076.8 

6-20-68 

172.2 

1069.9 

7-02-68 

168.9 

1073.2 

8-21-68 

177.1 

1065.0 

9-10-68 

185.5 

1056.6 

01S/OaM-06H01S 

1230.0 

11-08-67 

168.7 

1061.3 

1101 

4-10-68 

163.4 

1066.6 

01S/08W-06J02S 

1224.0 

10-03-67 

177.4 

1046.6 

1101 

11-08-67 

166.5 

1057.5 

12-11-67 

158.5 

1065.5 

1-02-68 

153.4 

1070.6 

2-05-68 

150.7 

1073,3 

3-05-68 

151.7 

1072.3 

4-03-68 

151.5 

1072.5 

5-14-68 

156.7 

1067.3 

6-11-68 

162.3 

1061.7 

7-02-68 

160.3 

1063.7 

8-07-68 

171.7 

1052.3 

9-10-68 

176.3 

1047.7 

OlS/08«-e6L01!> 

1133.8 

11-13-67 
11-13-67 

270.5(1) 
(1) 

863.3 

1101 

11-13-67 

236.0 

897.8 

4-10-68 

231.5(4) 

902.3 

01S/08«-06L02S 

1128.0 

11-13-67 

247.0 

881.0 

1101 

11-13-67 

238.4 

889.6 

01N/08W-26D01S 

1830.0 

11-13-67 

22.2 

1807.8 

1101 

4-10-68 

21.2 

1808.8 

01N/08H-27H01S 

1779.0 

10-03-67 

55.4 

1723.6 

1101 

11-13-67 

55.5 

1723.5 

12-04-67 

53.9 

1725.1 

1-02-68 

56.4 

1722.6 

2-05-68 

54.2 

1724.8 

4-03-68 

53.6 

1725.4 

01N/08«-32P03b 

1299.6 

12-05-67 
4-22-68 

DRY 
DRY 

UOl 

01N/08M-32P05S 

1296.5 

12-05-67 
4-22-68 

DRY 
DRY 

1101 

01N/08W-32P06S 

1296.5 

12-05-67 
4-22-68 

DRY 
DRY 

1101 

01N/08K-32P07S 

1303.3 

12-05-67 
4-22-68 

DRY 
DRY 

1101 

01N/08M-32P08S 

1393.8 

12-05-67 

DRY 

Utl 

01N/08M-33A01S 

1530.9 

11-13-67 

40.4 

1490.5 

1101 

4-10-68 

30.8 

1500.1 

01N/08W.-33L01S 

1390.0 

11-08-67 

31.6 

1358.4 

1101 

4-10-68 

21.0 

1369.0 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


U-05.00 

SPAORA  HYDRO  SUBUNIT 

LIVE  OAK  HYDRO  SUBARLA 


U-05.E0 


eiN/0B«-33N02!>  1352.0 

01N/08M-33P01S  1374.0 

01N/08«-33(J02!>  1402.0 

01N/08M-33003S  1402.4 


11-08-67 
4-10-68 

11-13-67 

11-13-67 

4-10-68 

10-15-67 

11-07-67 

12-01-67 

5-15-68 

7-01-68 

9-07-68 

10-15-67 
11-15-67 
12-15-67 


110.9 
82.7 

(1) 
107.5 
104.5(4) 

219.0(5) 
218.0(5) 
217.0 

(0) 

(0) 
197.0(5) 

145.2(5) 
145.2(5) 
137.2(5) 


1241.1 
1269.3 


1266.5 
1269.5 

1183.0 
1184.0 
1185.0 


1205.0 

1257.2 
1257.2 
1265.2 


1101 


UOl 


1101 


1101 


01N/08M-33O03S 
(CONT.) 


1402.4 


1-15-68 
2-07-68 
3-07-68 
4-15-68 
5-07-68 
6-01-68 
7-15-68 
8-07-68 
9-15-68 


137.2(5) 

140.2(5) 

140.2(5) 

144.2(5) 

146.2(5) 

147.2(5) 

142.2 

160.2 

184.2(5) 


1265.2 
1262.2 
1262.2 
1258.2 
1256.2 
1255.2 
1260.2 
1242.2 
1218.2 


U-05.E3 
UOl 


See  poge  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cent.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SUftFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


ANAHEIM  HYDRO  SUBUNIT 

ANAHEIM  HTORD  SUBAKEA 


L  A  SAN  GABRIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 
U-OS.FO 


03S/09M-31J01S 


225.0 


03S/09M-31J03S 


03S/09W-31M01S 


03S/09M-32K06S 


220.0 


211. 5 


235.0 


03S/09K-32P02S 


231.1 


03S/09l*-32P03S 


232.0 


O3S/O9K-32P04S 


230.2 


03S/09M-33H01& 


03S/09H-33K01S 


254.7 


250.0 


03S/09K-33K03S 


250.0 


2-19-68 
3-18-68 
4-22-68 
5-20-68 
6-10-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-16-68 

7-17-68 
8-26-68 
9-30-68 

10-09-67 
7-23-68 
8-06-68 

10-31-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-02-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-05-68 
5-01-68 
6-03-68 
7-01-68 
a-05-68 
9-03-68 

10-02-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-05-68 
5-01-68 
6-03-68 
7-01-68 
7-08-68 
8-05-68 
9-03-68 

10-31-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-02-67 

12-04-67 

2-05-68 

3-04-68 

6-03-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-00-67 
U-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 


101.7 
100.0 

76.1 

76.9 

81.6 

85.6 

94.6 
113.2 

98.6 
107.5 
115.4 

115.9 
105.4 
107.4 

109.2 
110.1 

96.5 

93.0 

89.8 

78.4 

80.1 

80.2 

86.8 
101.5 
114.9 

116.2 
111.0 
110.7 
102.9 
102.4 
101.6 
101.3 

88.5 

87.3 

83.0 

84.1 

86.1 

119.1 
114.7 
108.6 
102.0 
101.8 
101.1 

99.7 

85.5 

84.0 

81.4 

88.2 

88.9 

90.7 

104.5 
116.5 

95.6 

95.6 

95.5 

78.4 

78.3 

79.8 

87.2 
103.5 
117.2 

59.2 

50.0 
45.4 
44.9 
47.2 

79.7(1) 

52.1 

47.8 

48.8 

49.2 

50.7 

50.1 

51.3 

56.3 

69.8(1) 

77.5(1) 

67.5 

66.1 
51.9 
47.9 
49.3 
49.6 
50.4 
51.8 
53.2 
55.2 
55.9 


123.3 

125.0 
148.9 
148.1 
143.4 
139.4 
130.4 
111.8 

121.4 
112.5 
104.6 

95.6 
106.1 
104.1 

125.8 
124.9 
138.5 
142.0 
145.2 
156.6 
154.9 
154.8 
148.2 
133.5 
120.1 

114.9 
120.1 
120.4 
128.2 
128.7 
129.5 
129.8 
142.6 
143.8 
148.1 
147.0 
145.0 

112.9 
117.3 
123.4 
130.0 
130.2 
130.9 
132.3 
146.5 
148.0 
150.6 
143.8 
143.1 
141.3 

125.7 
113.7 
134.6 
134.6 
134.7 
151.8 
151.9 
150.4 
143.0 
126.7 
113.0 

195.5 
204.7 
209.3 
209.8 
207.5 

170.3 
197.9 
202.2 
201.2 
200.8 
199.3 
199.9 
198.7 
193.7 
180.2 
172.5 
182.5 

183.9 
198.1 
202.1 
200.7 
200.4 
199.6 
198.2 
196.8 
194.8 
194.1 


U-05*F1 


5102 


U-05.00 

ANAHEIM  HYDRO  SUBUNIT 

ANAHEIM  HYDRO  SUBAREA 


5102 


5102 


4210 


5102 


03S/09M-33K03S 
(CONT.) 

03S/e9W-33K05S 


250.0 
252.0 


03S/09W-33K06S 


252.0 


03S/09M-33K07S 


252.0 


5102 


4210 


5102 


4742 


4742 


03S/09H-33L01S 


248.0 


03S/09M-33N03S 


03S/09M-33Q02S 


244.5 


251.8 


03S/09M-33O03S 


03S/09M-34E0IS 


251.4 


259.0 


03S/09W-34a«lS 


266.0 


8-00-68 
9-00-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-02-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-05-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-03-68 

12-04-67 
1-02-68 
4-05-68 
8-05-68 

12-11-67 
1-08-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-15-68 
5-20-68 
6-10-68 
7-23-68 
8-13-68 
9-30-68 

12-04-67 
1-02-68 
3-04-68 
4-05-68 
7-01-68 

10-02-67 
11-06-67 
12-04-67 
3-04-68 
4-05-68 
5-01-68 
6-03-68 
7-01-68 
e-Ob-68 
9-03-68 

10-03-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-03-68 
2-01-68 
4-04-68 
5-02-68 
6-05-68 
7-09-68 
8-29-68 
9-30-68 


64.8 
68.5 

70.5 
64.3 
56.8 
57.2 
57.5 
57.6 
57.3 
57.3 
57.7 
61.7 
68.7 
72.7 

75.1 
66.3 
58.0 
59.3 
59.2 
59.9 
58.6 
58.8 
59.2 
62.3 
68.9 
75.3 

67.7 
56.2 
51.9 
52.7 
53.2 
56.7 
54.0 
55.0 
56.0 
56.0 
65.0 
69.0 

59.7 
60.2 
54.4 

50.6 
48.7 
55.1 
54.9 
54.0 
54.8 
60.3 

67.9 
62.5 
50.8 
78.3 

43*2 

43.9 
45.7 
46.4 
45.2 
44.8 
45.8 
51.3 
57.7 
62.4 

41.7 
38.5 
51.3 
49.1 
48.0 

37.5 
34.1 
30.9 
30.0 
29.2 
28.5 
26.7 
29.2 
30.7 
31.5 

26.6 
24.5 
24.3 
24.2 

24.0 
23.5 
23.1 
23.9 
24.7 
25.3 
34.0 


U-05.F0 


185.2 
181.5 

181.5 
187.7 
195.2 
194.8 
194.5 
194.4 
194.7 
194.7 
194.3 
190.3 
183.3 
179.3 

176.9 
185.7 
194.0 
192.7 
192.8 
192.1 
193.4 
193.2 
192.8 
189.7 
183.1 
176.7 

184.3 
195.8 
200.1 
199.3 
198.8 
195.3 
198.0 
197.0 
196.0 
196.0 
187.0 
183.0 

188.3 
187.8 
193.6 
197.4 
199.3 
192.9 
193*1 
194.0 
193.2 
187.7 

176.6 
182.0 
193*7 
166.2 

208.6 
207.9 
206.1 
205.4 
206.6 
207.8 
206.0 
280. S 
194.1 
189.4 

209.7 
212.9 
200.1 
202.3 
203*4 

221.5 
224.9 

228.1 
229.0 
229.8 
230.5 
232.3 
229.8 
228.3 
227.9 

239.4 
241.5 
241.7 
241.8 
242.8 
242.5 
242.9 
242.1 
241.3 
240.7 
232.0 


u-05.ri 

4742 
4742 


4742 


4742 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


See  poge  113  for  key  to  lerms  8  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN   GABRIEL    RIVEN 

HYDRO   UNIT                       U-05.00 

ANAHEIM   HYDRO    SUBUNiT 

U 

-05. FO 

ANAHEIM    HYDRO    bUHUNiT 

I 

-05.F0 

ANAHEIM   HTORO    SUBAREA 

U-05.F1                                               ANAHEIM    HYDRO    SUBAKEA 

U-05.Fl 

03S/09«-34K01S 

266.0 

2-01-68 

21.9 

244.1 

5102           04S/09W-05801S          237.7 

10-02-67 

117.7 

120.0 

5102 

4-04-68 

22.3 

243.7 

11-06-67 

108.6 

129.1 

9-30-68 

29.6 

236.4 

12-04-67 
1-02-68 

99.6 
95.7 

138.1 
142.0 

03S/09W-34L01S 

262.0 

12-04-67 

30.4 

231.6 

5102 

2-05-68 

94.8 

142.9 

1-02-68 

28.7 

233.3 

4-05-68 

87.2 

150,5 

7-01-68 

23.2 

238.8 

5-01-68 
6-03-68 

75.9 
75.5 

161.8 
162.2 

03S/09W-34L02S 

260.1 

4-01-68 
4-29-68 

20.1 
22.1 

240.0 
238.0 

5102 

7-01-68 

82.5 

155.2 

6-03-68 

24.9 

235.2 

04S/09W-05G01S           237.8 

10-02-67 

114.5 

123.3 

5102 

7-16-68 

27.5 

232.6 

11-06-67 

104.3 

133.5 

8-26-68 

38.4 

221.7 

12-04-67 

95.0 

142,8 

9-23-68 

44.8 

215.3 

2-05-68 
4-05-68 

90.0 
86.8 

147,8 
151.0 

03S/09ii(-35N02S 

276.0 

11-06-67 

23.9 

252.1 

5102 

5-01-68 

79.9 

157.9 

12-04-67 

22.6 

253.4 

6-03-68 

79.3 

158.5 

1-03-68 

21.5 

254,5 

7-01-68 

83.7 

154.1 

2-01-68 

22.4 

253.6 

4-04-68 

21.6 

254.4 

04S/09W-05M02S           226.0 

10-02-67 
11-06-67 

121.0 
117.9 

105.0 
108.1 

5102 

03S/10W-27N01!> 

176.0 

10-02-67 

116.0 

60.0 

5102 

12-04-67 

116.0 

110.0 

1-04-68 

108.1 

67.9 

1-02-68 

107.9 

118.1 

2-06-68 

113.9 

62.1 

2-05-68 

107.1 

118.9 

{ 

4-08-68 

113.0 

63.0 

3-04-68 

105.1 

120.9 

6-04-68 

111.9 

64.1 

4-05-68 

104.4 

121.6 

7-03-68 

113.6 

62.4 

5-01-68 

89.0 

137.0 

8-06-68 

116.3 

59.7 

6-03-68 

87.7 

138.3 

9-04-68 

121.5 

54.5 

7-01-68 
8-05-68 

92.3 
94.5 

133.7 
131.5 

03S/10N-30B01S 

290.0 

10-02-67 

220.7 

69.3 

5102 

12-14-67 

222.0 

68.0 

04S/09W-06F01S           211.8 

10-02-67 

118.6 

93.2 

5102 

1-08-68 

214.3 

75.7 

11-06-67 

119.4 

92.4 

2-08-68 

210.0 

80.0 

12-04-67 

120.8 

91.0 

3-07-68 

208.9 

81.1 

1-02-68 

115.1 

96.7 

4-17-68 

207.4 

82.6 

2-05-68 

113.6 

98.2 

5-06-68 

208,0 

82.0 

3-04-68 
4-05-68 

108.4 
106.6 

103.4 
105.2 

03S/10W-32P01!> 

121.0 

10-02-67 

74.9 

46.1 

5102 

5-01-68 

109.4 

102.4 

11-13-67 

75.6 

45.4 

6-03-68 

109.6 

102.2 

12-26-67 

71.9 

49.1 

7-01-68 

97.6 

114.2 

1-15-68 

71.6 

49.4 

8-05-68 

99,3 

112.5 

2-13-68 

72.5 

48.5 

9-03-68 

99.8 

112.0 

3-25-68 

72.9 

48.1 

4-15-68 

74.2 

46.8 

04S/09W-06602S           215.4 

10-02-«67 

117.3 

98.1 

5102 

5-13-68 

73.9 

47.1 

12-04-67 

101.7 

113.7 

6-10-68 

74.7 

46.3 

1-02-68 

94.2 

121.2 

7-01-68 

80.2 

40.8 

2-05-68 

93.1 

122.3 

8-05-68 

81.9 

39.1 

3-04-68 

104.5 

110.9 

9-30-68 

79.1 

41.9 

4-05-68 
5-01-68 

104.2 
90.4 

111.2 
125.0 

03S/10H-34N01!i 

154.2 

10-02-67 
11-09-67 

86.5 
89.1 

67.7 
65.1 

5102 

7-01-68 

93.4 

122.0 

12-05-67 

90.7 

63.5 

04S/10W-01C02S           196.8 

10-09-67 

118.5 

78.3 

5102 

2-06-68 

94.2 

60.0 

11-06-67 

119.9 

76.9 

3-05-68 

89.5 

64.7 

12-04-67 

118.3 

78.5 

4-08-68 

89.2 

65.0 

1-08-68 

115.2 

81.6 

5-01-68 

88.6 

65.6 

2-19-68 

114.9 

81.9 

6-04-68 

91.3 

62.9 

3-11-68 

113.4 

83.4 

7-03-68 

90.8 

63.4 

4-08-68 

109.9 

86.9 

8-06-68 

93.0 

61.2 

5-27-68 

105.0 

91.8 

9-04-68 

94.4 

59.8 

7-01-68 
8-06-68 

106.4 
110.6 

90.4 
86.2 

03S/10ri-35K0lS 

184.0 

10-02-67 

110.6 

73.4 

5102 

9-30-68 

117.5 

79.3 

03S/10H-36H01S 

228.0 

10-01-67 
3-04-68 
9-03-68 

(1) 
(1) 

5102 

04S/10W-01F01S           195.2 

10-31-67 

12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 

117.5 

99.8 

113.8 

114.9 

77.7 
95.4 
81.4 
80.3 

4210 

03S/llK-26B02b 

100.0 

1-11-68 

61.7 

38.3 

1101 

3-00-68 

110.7 

84.5 

4-15-68 

61.8 

38.2 

4-00-68 
5-00-68 

104.2 
106.0 

91.0 
89.2 

03S/11M-26B03S 

115.0 

10-24-67 

62.1 

52.9 

5102 

6-00-68 

106.8 

88.4 

11-14-67 

84.9 

30.1 

7-00-68 

110.8 

84.4 

12-14-67 

80.3 

34.7 

8-00-68 

117.3 

77.9 

1-08-68 

80.0 

35.0 

9-00-68 

117.5 

77.7 

2-08-68 

61.7 

53.3 

3-07-68 

60.8 

54.2 

04S/10W-01P01S           196.3 

10-01-67 

117.6 

78.7 

5102 

4-17-68 

60.0 

55.0 

11-06-67 

115.1 

81.2 

5-06-68 

60.1 

54.9 

12-04-67 

118.8 

77.5 

6-17-68 

65.1 

49.9 

1-02-68 

116.2 

80.1 

7-19-68 

65.2 

49.8 

2-05-68 

115.9 

80.4 

9-12-68 

67.1 

47.9 

3-04-68 
4-05-68 

118.9 
108.1 

77.4 
88.2 

03S/11K-36H01S 

90.0 

12-14-67 

56.3 

33.7 

5102 

5-01-68 

102.3 

94.0 

1-08-68 

55.6 

34.4 

6-03-68 

100.2 

96.1 

2-08-68 

56.5 

33.5 

7-01-68 

105.7 

90,6 

3-07-68 

58.3 

31.7 

8-05-68 

106.9 

89,4 

9-12-68 

63.6 

26.4 

9-03-68 

110,4 

85,9 

04S/09H-04001S 

245.4 

10-02-67 

111.2 

134,2 

5102 

04S/10U-02C01S          182.0 

10-02-67 

109.2 

72.8 

5102 

12-04-67 

80.4 

165.0 

11-09-67 

110.9 

71,1 

1-02-68 

74.9 

170.5 

12-05-67 

113.2 

68,8 

2-05-68 

73.7 

171.7 

1-04-68 

111.4 

70,6 

1 

3-04-68 

BO. 4 

165.0 

2-06-68 

112.7 

69.3 

4-05-68 

78.2 

167.2 

4-08-68 

112.1 

69.9 

5-01-68 

72.3 

173.1 

7-03-68 

(6) 

See  poge  II3  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Con!) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

ACENCr 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L    A    SAN   GABRIEL    RIVER    HYDRO    UNIT                        U-05.00 

ANAHEIM  HYONO    SU8UN1T 

u-05.Fe 

ANAHEIM   HYDRO   SUBUNIT 

U-05.F0 

kNAHEIN  HIORO    SUBAREA 

U-05.F1                                               ANAHEIM   HYDRO    SUBAREA 

U*0S*F1 

04S/10M-07K01S            108.0 

5-01-68 

16.5 

91.5 

5102 

04S/10M-02H0U 

186. S 

10-01-67 

111.9 

74.6 

5102 

ICONT.) 

6-04-68 

16.6 

91.4 

11-06-67 

110.0 

76.S 

7-03-68 
8-06-68 

62.8 

64.7 

45.2 
43.3 

04S/10X-03P01S 

160.4 

10-31-67 
12-00-67 

106.0 
102.8 

54.4 
57.6 

4210 

9-04-68 

65.8 

42.2 

1-00-68 

100.5 

59.9 

e4S/ieH-07K82S           102.4 

10-02-67 

55.1 

47.3 

5102 

2-00-68 

100.9 

59.5 

1-04-68 

52.3 

50.1 

3-00-68 

104.7 

55.7 

2-06-68 

54.1 

48.3 

4-00-68 

97.5 

62.9 

3-05-68 

53.8 

48.6 

5-01-68 

102.8 

57.6 

4-08-68 

52.4 

50.8 

6-00-68 

100.8 

59.6 

5-01-68 

54.0 

48.4 

7-00-68 

102.6 

57.6 

6-04-68 

54.2 

48.2 

8-00-68 

106.8 

53.6 

7-03-68 

56.1 

46.3 

9-00-68 

109.8 

50.6 

8-06-68 
9-03-68 

57.5 
58.1 

44.9 
44.3 

04S/10W-03P02S 

160.1 

10-31-67 

105.4 

54.7 

4210 

12-00-67 

105.7 

54.4 

04S/10U-07K03S            104.0 

10-02-67 

54.9 

49. 1 

»182 

1-00-68 

99.8 

60.3 

11-09-67 

54.0 

50.0 

2-00-68 

100.4 

59.7 

12-05-67 

9.5 

94.5 

3-00-68 

106.5 

53.6 

1-04-68 

9.8 

94.2 

4-00-68 

97.1 

63.0 

'-  i 

2-06-68 

11.6 

92.4 

5-01-68 

101.4 

58.7 

3-05-68 

14.9 

89.1 

6-00-68 

100.3 

59.8 

4-0b-68 

10.0 

94.8 

7-00-68 

102.1 

58.0 

5-01-68 

11.7 

92.3 

8-00-68 

108.5 

51.6 

6-04-68 

12.2 

91.8 

9-00-68 

108.7 

51.4 

■  .  ■> 

7-03-68 
8-06-68 

55.4 

55.3 

48.6 
48.7 

04S/iea-0«001!> 

147.0 

10-02-67 
a  1-09-67 

97.6 
102.3 

49.4 
44.7 

5102 

9-04-68 

56.0 

48.8 

12-05-67 

103.1 

43.9 

04S/10I>-07K04S              98.2 

10-02-67 

52.1 

46.1 

5102 

1-04-68 

104.0 

43.0 

11-09-67 

53.7 

44.5 

2-06-68 

98.8 

48.2 

,.     . 

12-05-67 

20.7 

77.5 

3-05-68 

102.3 

44.7 

1-04-68 

20.5 

77.7 

4-08-68 

100.6 

46.4 

3-05-68 

46.5 

51.7 

5-01-68 

99.6 

47.4 

4-08-68 

23.6 

74.6 

6-04-68 

97.2 

49.8 

5-01-68 

45.6 

52.6 

7-03-68 

102.5 

44.5 

6-04-68 

46.0 

52.2 

8-06-68 

105.1 

41.9 

7-03-68 

47.2 

51.0 

9-04-68 

105.9 

41.1 

8-06-68 
9-04-68 

48.4 
49.8 

49.8 
48.4 

04S/10«-04a02S 

ISO.O 

10-31-67 

110.1 

39.9 

4210 

12-00-67 

103.1 

46.9 

84S/10M-0BC02S           125.8 

10-31-67 

108.3 

17.S 

4210 

1-00-68 

103.1 

46.9 

12-00-67 

95.5 

30.3 

2-00-68 

104.6 

4S.4 

1-00-68 

92.7 

33.1 

3-00-68 

106.2 

43.8 

* 

2-00-68 

94.5 

31.3 

4-00-68 

100.9 

49.1 

3-00-68 

97.5 

28.3 

5-01-68 

97.2 

52.8 

4-00-68 

94.5 

31.3 

6-00-68 

98.2 

SI.S 

5-01-68 

106.4 

19.4 

7-00-68 

106.6 

43.4 

6-00-68 

105.4 

20.4 

8-00-68 

99.6 

58.4 

7-00-68 

107.7 

18.1 

9-00-68 

101.4 

4S.6 

8-00-68 
9-00-68 

112.3 
107.9 

13.5 
17.9 

04S/10W-04R02S 

ISO. 2 

10-02-67 

99.0 

51.2 

5102 

11-09-67 

104.1 

4*.l 

04S/10M-08K01S            126.1 

10-02-67 

88.9 

37.2 

5102 

12-05-67 

97.5 

S2.7 

11-09-67 

91.1 

35.0 

1-04-68 

93.6 

56.6 

12-05-67 

85.0 

41.1 

2-06-68 

92.2 

5«.0 

1-04-68 

86.3 

39.8 

3-05-68 

96.5 

53.7 

2-06-68 

85.3 

40.8 

7-03-68 

107.5 

42.7 

3-05-68 
4-08-68 

93.6 
93.2 

32.5 
32.9 

04S/10«-07E01S 

101.0 

12-00-67 

87.0 

14.0 

4210 

5-01-68 

90.5 

35.6 

1-00-68 

77.1 

23.9 

6-04-68 

89.5 

36.6 

2-00-68 

74.6 

26.4 

7-03-68 

93.9 

32.2 

3-00-68 

80.8 

28.2 

8-06-68 

95.2 

30.9 

4-00-68 

83.7 

17.3 

9-04-68 

95.8 

30.3 

5-01-68 

84.8 

16.2 

6-00-68 

86. 2 

14.8 

04S/10ki-08N05S            115.5 

10-31-67 

87.5 

28.0 

4210 

7-00-68 

86.7 

14.3 

12-00-67 

80.8 

34.7 

8-00-68 

91.1 

9.9 

3-00-68 

84.6 

30.9 

9-00-68 

90.7 

18.3 

4-00-68 
6-00-68 

83.9 
84.6 

31.6 
30.9 

04S/10M-07J01S 

lU.O 

10-02-67 

80.4 

30.6 

5102 

7-00-68 

90.8 

24.7 

12-05-67 

76.3 

34.7 

8-00-68 

95.7 

19.8 

1-04-68 

72.1 

38.9 

9-00-68 

94.6 

20.9 

4-08-68 

78.6 

32.4 

7-03-68 

86.1 

24.9 

e4S/10W-09B02S           145.3 

10-31-67 

110.4 

34.9 

4210 

9-04-68 

91.7 

19.3 

12-00-67 
1-00-68 

102.5 
93.2 

42.8 

52.1 

04S/10«l-07J03S 

94.8 

10-02-67 

58.3 

36.5 

5102 

2-00-68 

103.2 

42.1 

11-09-67 

57.7 

37.1 

3-00-68 

107.2 

38.1 

12-05-67 

55.2 

39.6 

4-00-68 

104.8 

40.5 

1-04-68 

52.5 

42.3 

5-01-68 

110.8 

34.5 

2-06-68 

49.9 

44.9 

6-00-68 

110.1 

35.2 

3-05-68 

54.6 

40.2 

7-00-68 

108.2 

37.1 

4-08-68 

52.0 

42.8 

8-00-68 

114.1 

31.2 

6-01-68 

51.2 

43.6 

9-00-68 

115.8 

29.S 

6-04-68 

51.9 

42.9 

7-03-68 

60.6 

34.2 

04S/10h-09B03S           144.2 

10-31-67 

102.0 

42.2 

4210 

8-06-68 

63.8 

31.0 

12-00-67 
1-00-68 

97.8 
97.5 

46.4 
46.7 

04S/10M-07K01S 

108.0 

10-02-67 

62.5 

45.5 

5102 

2-00-68 

104.5 

39.7 

11-09-67 

60.6 

47.4 

3-00-68 

98.8 

45.4 

12-05-67 

13.8 

94.2 

4-00-68 

95.7 

48.5 

1-04-68 

13.0 

9S.S 

5-01-68 

101.8 

42.4 

2-06-68 

14.5 

93.f 

6-00-68 

103.0 

41.2 

3-05-68 

59.1 

48.9 

7-00-68 

98.7 

45.5 

4-08-68 

13.9 

94.1 

8-00-68 

105.2 

39.0 

See  page  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATCN 

DATE 

TO    VNATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

m    FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FEET 

DATA 

t 

A    SAN   6ABRUL   RIVER    HYDRO   UNIT                        U-05.00 

ANAHEIM   HYDRO    SUflONlT 

U 

-05. FO 

ANAHeiM   HYDRO    SUBUNIT 

O-05.F0 

ANAHEIM   HtORO    SUBAREA 

U-05.F1                                               ANAHEIM   HYDRO    SU0AMEA 

O-05.F1 

04S/10il-09b*3b           IA4.2          9-00-68 

105.6 

38.6 

4210           04S/11M-08H01S             38.2           9-26-68 

59.2 

-21.0 

1733 

(CONT.) 

(CONT.) 

•4S/ltM-18A0IS           107. •        10-02-67 

76.8 

30.2 

5102 

045/1 1W-09E02S              44.8         10-24-67 

56.2 

-12.2 

5102 

1-04-68 

67.5 

39.5 

11-14-67 

51.7 

-7.7 

2-06-68 

69.1 

37.9 

12-14-67 

40.3 

3.T 

3-05-68 

68.1 

38.9 

1-08-68 

39.4 

4.8 

4-08-68 

68.3 

38.7 

2-08-68 

38.9 

5.1 

6-04-68 

70.6 

36.4 

3-07-68 

41.7 

2.3 

7-03-68 

73.3 

33.7 

4-17-68 

47.9 

-3.9 

8-06-68 

75.1 

31.9 

5-06-68 

52.1 

-8.1 

9-04-68 

77.2 

29.8 

6-17-68 
7-19-68 

56.3 
57.4 

-12.3 
-13.4 

•4S/10M-188e2S           103.9        10-02-67 

75.3 

28.6 

5102 

9-12-68 

61.3 

-17.3 

11-09-67 

77.4 

26.5 

12-05-67 

70.6 

33.3 

84S/11M-10H03S             67.0        10-24-67 

61.4 

5.6 

5102 

1-04-68 

68.9 

35.0 

11-14-67 

56.8 

10.2 

2-06-68 

71.0 

32.9 

12-14-67 

49.9 

17.1 

3-0S-68 

71.8 

32.1 

1-08-68 

45.4 

21.6 

4-08-68 

73,8 

30.1 

2-08-68 

48.4 

18.6 

7-03-68 

85.1 

18.8 

3-07-68 

51.7 

15.3 

8-06-68 

84.3 

19.6 

4-17-68 
5-07-68 

54.5 

56.6 

12.5 
10.4 

04S/10M-18C02S             98.0        10-02-67 

80.0 

18.0 

5102 

6-17-68 

66.4 

.6 

11-09-67 

80.8 

17.2 

7-19-68 

68.9 

-1.9 

1-04-68 

70.9 

27.1 

9-12-68 

72.1 

-5.1 

2-06-68 

71.0 

27.0 

3-05-68 

71.6 

26.4 

04S/11II-10M01S              53.5         10-24-67 

54.9 

-1.4 

5102 

4-08-68 

70.2 

27.8 

11-14-67 
12-14-67 

54.5 

47.2 

-1*0 
6.3 

04S/llri-04e03S             51.0        10-24-67 

61.4 

•10.4 

5102 

1-08-68 

46.7 

6.8 

12-14-67 

55.6 

-4.6 

2-08-68 

42.9 

10.6 

1-08-68 

51.4 

-.4 

3-07-68 

44.6 

■•* 

2-08-68 

51.2 

-.2 

4-17-68 

(6) 

3-07-68 

52.8 

-1.8 

6-17-68 

60.4 

-9.4 

04S/11W-12F01S              90.0         10-03-67 

74.2 

15.8 

5102 

7-19-68 

62.3 

-11.3 

12-07-67 
1-02-68 

70.2 
65.0 

19.8 
25.0 

04S/llM-0SJelS             45.0         10-05-67 

65.5 

-20.5 

1733 

2-05-68 

66.0 

24.0 

10-26-67 

65.8 

-20.8 

3-04 

-68 

63.3 

26.7 

11-16-67 

64.6 

-19.6 

5-02 

-68 

77.0 

13.0 

12-07-67 

57.5 

-12.5 

6-10-68 

76.4 

13.6 

12-28-67 

56.6 

-11.6 

7-08-68 

87.1 

2.9 

1-18-68 

52.8 

-7.8 

8-08-68 

97.3 

-7.3 

2-08-68 

53.4 

-8.4 

* 

2-29-68 

53.3 

-8.3 

04S/11W-12R07S              91.0         10-03-67 

62.7 

28.3 

5102 

3-21-68 

51.5 

-6.5 

1101 

11-07-67 

63.8 

27.2 

4-11-68 

51.1 

-6.1 

1733 

12-07-67 

66.5 

24.5 

5-02-68 

61.5 

-16.5 

1-02-68 

56.1 

34.9 

6-13-68 

63.7 

-18.7 

2-05-68 

57.8 

33.2 

7-04-68 

65.8 

-20.8 

3-04-68 

57.1 

33.9 

7-25-68 

67.8 

-22.8 

4-03-68 

69.1 

21.9 

8-15-68 

64.5 

-19.5 

5-02-68 

69.5 

21.5 

9-05-68 

65.1 

-20.1 

6-10-68 

73.8 

17.2 

9-26-68 

(6> 

7-08-68 
8-08-68 

66.2 

67.5 

24.8 
23.5 

045/1 1M-05()01S             41.0        10-05-67 

63.9 

-22.9 

1733 

8-27-68 

68.3 

22.7 

10-26-67 

62.6 

-21.6 

11-16-67 

61.1 

-20.1 

e4S/llH-13C01S              85.7         10-03 

-67 

39.8 

45.9 

5102 

12-07-67 

50.6 

-9.6 

11-07 

-67 

39.7 

46.0 

12-28-67 

47.9 

-6.9 

12-07-67 

39.1 

46.6 

1-18-68 

45.7 

-4.7 

1-02-68 

38.3 

47.4 

2-08-68 

46.1 

-5.1 

2-05-68 

38.1 

47.6 

2-29-68 

46.6 

-5.6 

3-04-68 

39.6 

46.1 

3-21-68 

48.0 

-7.0 

1)01 

4-03-68 

41.8 

43.9 

4-11-68 

48.9 

-7.9 

1733 

5-02-68 

38.4 

47.3 

5-02-68 

56.2 

-15.2 

6-10-68 

41.7 

44.0 

6-13-68 

60.8 

-19.8 

7-08-68 

38.9 

46.8 

7-04-68 

62.9 

-21.9 

8-08-68 

41.3 

44.4 

7-25-68 

63.9 

-22.9 

8-27-68 

42.6 

43.1 

8-15-68 

62.1 

-21.1 

9-05-68 

63.6 

-22.6 

04S/11H-13003S              81.0            1-00-68 

64.7 

16.3 

4210 

9-26-68 

63.2 

-22.2 

2-00-68 
3-00-68 

65.1 
68.3 

15.9 
12.7 

04S/UM-08P01S             38.2        10-05-67 

49.9 

-11.7 

1733 

4-00-68 

68.5 

12.5 

10-24-67 

47.4 

-9.2 

5102 

5-00-68 

79.7 

1.3 

10-26-67 

48.5 

-10.3 

1733 

6-00-68 

80.4 

.8 

11-14-67 

46.7 

-8.5 

5102 

7-00-68 

78.1 

2.9 

11-16-67 

47.1 

-8.9 

1733 

8-00-68 

91.1 

-10.1 

12-07-67 

36.4 

1.8 

9-00-68 

89.2 

•8.2 

12-14-67 

33.6 

4.6 

5102 

12-28-67 

31.5 

6.7 

1733 

04S/11H-13P01S              79.5            1-00 

-68 

69.1 

10.4 

4210 

1-08-68 

30.2 

8.0 

5102 

2-00 

-68 

71.7 

7.8 

1-18-68 

31.4 

6.8 

1733 

3-00 

-68 

74.3 

5.2 

2-08-68 

32.3 

5.9 

4-00 

-68 

75.6 

3.8 

2-08-68 

31.4 

6.8 

5102 

5-00 

-68 

86.6 

-7.1 

2-29-68 

32.7 

5.5 

1733 

6-00 

-68 

87.1 

-7.8 

3-07-68 

33.7 

4.5 

5102 

7-00 

-68 

76.2 

3.3 

3-21-68 

34.1 

4.1 

UOl 

8-00 

-68 

74.2 

S.3 

4-11-68 

34.5 

3.7 

1733 

9-00-68 

75.1 

4.4 

4-17-68 

40.1 

-1.9 

5102 

5-02-68 

45.7 

-7.5 

1733 

04S/11K-14A01S              76.5         10-03-67 

55.3 

21.2 

5102 

5-07-68 

44.5 

-6.3 

5102 

11-07-67 

55.9 

20.6 

6-13-68 

51.7(2) 

-13.5 

1733 

12-07-67 

50.2 

26.3 

6-17-68 

52.6 

-14.4 

5102 

1-02-68 

46.9 

29.6 

7-19-68 

54.2 

-16.0 

2-05-68 

48.4 

28.1 

9-05-68 

59.2 

-21.0 

1733 

3-04-68 

48.5 

28.0 

9-12-68 

56.8 

-18.6 

5182 

4-03-68 

49.6 

26.9 

See  poge  II3  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Coot) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMaCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VWTEH 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATWN 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUMO 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


L  A  SAN  6ABMIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 


ANAHEIM  HYDRO  SUBUNlT 

ANAHEIM  HiDRO  SUBAHEA 


0«S/Ua-UA01S 
(CONT.) 


04S/nM-l4P01S 


7ft. S 


68.0 


OAS/UH-UOOAS 


65.0 


0AS/Il*-I5H0Ib 


64.0 


OAS/I1M-15L06S 


56.0 


0AS/1III-I9K0IS 


za.T 


5-02-68 

50.3 

7-0B-68 

63.7 

8-08-68 

66.4 

8-27-68 

68.8 

16-03-67 

43.6 

U-07-67 

47.2 

12-07-67 

43.4 

1-02-68 

43.0 

2-05-68 

42.0 

3-04-68 

47.4 

4-03-68 

45.0 

5-02-68 

52.8 

6-H-68 

52.0 

7-08-68 

55.7 

8-08-68 

53.2 

1-00-68 

57.6 

2-00-68 

60.0 

3-00-68 

68.2 

4-00-68 

70.3 

5-00-68 

73.8 

6-00-68 

74.0 

7-00-68 

72.7 

8-00-68 

70.4 

9-00-68 

76.2 

1-00-68 

52.5 

2-00-68 

54.4 

3-00-68 

59.0 

4-00-68 

62.3 

5-00-68 

69.2 

6-00-68 

70.4 

7-00-68 

73.4 

8-00-68 

75.4 

9-00-68 

71.7 

10-25-67 

25.0 

11-16-67 

23.9 

12-15-67 

22.1 

1-09-68 

21.9 

2-09-68 

22.3 

3-13-68 

24.1 

4-22-68 

23.5 

5-08-68 

23.9 

6-18-68 

25.6 

7-22-68 

26.2 

9-06-68 

26.9 

10-02-67 

44.7 

10-09-67 

45.1 

10-16-67 

45.7 

10-23-67 

43.2 

10-30-67 

41.3 

11-06-67 

41.9 

11-13-67 

42.3 

11-20-67 

42.0 

11-27-67 

36.0 

12-04-67 

34.2 

12-11-67 

32.3 

12-18-67 

31.9 

12-26-67 

30.4 

1-02-68 

29.9 

1-12-68 

29.8 

1-15-68 

29.7 

1-22-68 

30.4 

1-29-68 

30.9 

2-05-68 

30.9 

2-12-68 

30.4 

2-19-68 

30.3 

2-26-68 

30.3 

3-04-68 

30.4 

3-18-68 

30.7 

3-25-68 

31.7 

4-01-68 

31.9 

4-08-68 

32.8 

4-15-68 

33.1 

4-22-68 

37.9 

4-29-68 

39.6 

5-06-68 

39.8 

5-13-68 

39.7 

5-20-68 

39.8 

5-27-68 

43.2 

6-03-68 

43.6 

6-10-68 

43.3 

6-17-68 

45.0 

6-24-68 

46.6 

7-22-68 

48.6 

7-29-68 

49.0 

8-05-68 

48.9 

8-12-68 

48.9 

8-19-68 

48.9 

8-26-68 

50.3 

9-02-68 

50.9 

9-09-68 

51.2 

9-16-68 

49.2 

9-23-68 

48.4 

9-30-68 

49.0 

U-05.F0 


U-OS.OO 


ANAHEIM  HYDRO  SUBUNlT 


U-05.F1 

26.2        5102 

12.8 

10.1 

7.7 

24.4        5102 

20.8 

24.6 

25.0 

26.0 

20.6 

23.0 

15.2 

16.0 

12.3 

14.8 

7.4         4210 

5.0 

-3.2 

-5.3 

•8.8 

-9.0 

-7.7 

-5.4 

-11.2 

11.5        4210 

9.6 

5.0 

1.7 

-5.2 

-6.4 

-9.4 

•11.4 

-7.7 

33.0         5102 

34.1 

35.9 

36.1 

35.7 

33.9 

34.5 

34.1 

32.4 

31.8 

31.1 

•16.0        4206 

-16.4 

•17.0 

•14.5 

-12.6 

-13.2 

-13.6 

-13.3 

-7.3 

-5.5 

-3.6 

-3.2 

-1.7 

-1.2 

-1.1 

-1.0 

-1.7 

-2.2 

-2.2 

-1.7 

-1.6 

-1.6 

-1.7 

-2.0 

-3.0 

-3.2 

-4.1 

-4.4 

-9.2 

-10.9 

-U.l 

■11.0 

■11.1 

■14,5 

-14.9 

■14.6 

■16.3 

■17.9 

■19.9 

■20.3 

■20.2 

■20.2 

■20.2 

■21.6 

■22.2 

•22.5 

■20.5 

19.7 

■20.3 

04S/llM-19e02S 


24.0 


04S/llM-23002t> 


58.8 


04S/11H-27A03S 


52.0 


04S/11M-27D01S 


38.5 


04S/11M-28B01S 


33.0 


04S/1IW-2BJ01S 


35.7 


045/1 1H-30M04S 


18.1 


04S/1IH-30M05S 


17.5 


•4S/11M-31D01S 


13.* 


IT 

U-05.F8 

rORO    SUBAREA 

U-05.F1 

10-15-67 

46.0 

-22.0 

1101 

11-15-67 

45.0I5> 

-21.0 

11-16-67 

34.6 

-10.6 

5102 

12-15-67 

27.9 

-3.9 

12-21-67 

42.8(5) 

-18.0 

UOl 

1-09-68 

21.9 

2.1 

5102 

1-21-68 

32.0(5) 

-8.0 

UOl 

2-09-68 

23.4 

.6 

5102 

2-15-68 

36.0(5) 

-12.0 

UOl 

3-13-68 

24.9 

-.9 

5102 

3-15-68 

35.0(5) 

-11.0 

UOl 

4-15-68 

39.0(5) 

-15*0 

5-15-68 

41.0(5) 

-17.0 

6-01-68 

42.0(5) 

-18.0 

8-15-68 

51.0(5) 

-27.0 

9-21-68 

56.0(5) 

-32.0 

10-03-67 

41.7 

16.3 

5102 

12-07-67 

35.7 

22.3 

1-02-68 

33.0 

25.0 

2-05-68 

34.1 

23.9 

5-02-68 

42.5 

15.5 

6-11-68 

47.7 

10.3 

7-08-68 

46.1 

11.9 

8-08-68 

47.5 

10.5 

10-03-67 

45.3 

6.7 

5102 

12-07-67 

39.5 

12.5 

1-02-68 

36.2 

15.8 

2-05-68 

37.3 

14.7 

4-03-68 

44.1 

T.f 

5-02-68 

50.2 

i*a 

7-08-68 

55.3 

•3*3 

8-08-68 

57.0 

-5.0 

8-27-68 

58.4 

•6.4 

10-25-67 

36.2 

2.3 

5102 

11-16-67 

34.5 

4.0 

12-15-67 

28.1 

10.4 

1-09-68 

26.7 

U.S 

2-09-68 

25.7 

12.8 

3-13-68 

28.8 

«.T 

4-22-68 

32.7 

S.« 

6-18-68 

39.4 

-.9 

10-25-67 

36.9 

-3.9 

5102 

11-16-67 

37,4 

-4.4 

12-15-67 

29.8 

3.2 

1-09-68 

24.3 

8.7 

2-09-68 

25,7 

7,3 

3-13-68 

25.0 

••• 

4-22-68 

33,6 

-.ft 

5-08-68 

35.6 

-2.ft 

6-18-68 

46.3 

-13.3 

7-22-68 

47.9 

-14.9 

9-06-68 

49.6 

-16.6 

10-03-67 

32.9 

2.8 

5102 

11-07-67 

33.5 

2.2 

12-07-67 

33.7 

2.0 

1-02-68 

21,1 

14.* 

2-05-68 

22.6 

13.1 

3-04-68 

26.7 

9.0 

4-03-68 

29.4 

6.3 

5-02-68 

34,8 

.9 

6-11-68 

38.6 

-2.9 

7-08-68 

41.5 

-5.8 

8-08-68 

42.8 

-7.1 

10-15-67 

36.9(5) 

•18.8 

UOl 

11-15-67 

34.9(5) 

-16.8 

12-21-67 

28.9(5) 

-10. 8 

1-21-68 

26.9(5) 

-8.8 

2-15-68 

24.9<5) 

-6.8 

3-21-68 

26.9(5) 

-8.8 

4-21-68 

30.9(5) 

-12.8 

5-07-68 

32.9(5) 

-14.8 

6-01-68 

34.9(5) 

-16.8 

7-07-68 

47,5 

-29.4 

8-15-68 

44.9(5) 

-26.8 

9-15-68 

46.9(5) 

-28.8 

10-21-67 

40.6(5) 

-23.1 

UOl 

11-15-67 

38.6(5> 

-21.1 

12-15-67 

36.6(5) 

•19.1 

1-07-68 

38.6(5) 

-13.1 

2-15-68 

2b. 6(5) 

-U.l 

3-15-68 

28.6(5) 

-U.l 

4-15-68 

32.6(5) 

-15.1 

5-15-68 

36,6(5) 

-19.1 

6-01-68 

36.6(5) 

-19.1 

7- I 5-68 

46,6(5) 

-29.1 

8-21-68 

46.6(5) 

-29.1 

9-21-68 

48.6(5) 

-31.1 

10-15-67 

39.1(5) 

-25.3 

1181 

10-15-67 

39.1(5) 

-25.3 

See  page  113  for  key  to  terms  &  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


ANAHEIM  HYDHO  SUBUNIT 

ANAHEIM  HTORO  SUBARE* 


L  A  SAN  6ABHIEL  RIVER  HYDRO  UNIT 
U-05«FO 


04S/UH-31U01S 
(CONT.) 


13.8 


0«S/I1V31F03S 


16.0 


04S/IH»-31F0«S 


16.6 


eAS/llM-31F05S 


12.3 


04S/ll«-31PtlS 


12. « 


04S/I1W-32L0IS 
04S/12W-36J02S 


19.0 


12.0 


0«S/12M-36N0Ii> 


8.0 


04S/12M-36N05S 


8.0 


04S/12H-36N06S 


23.1 


11-15-67 

11-15-67 

12-15-67 

12-15-67 

4-21-68 

5-15-68 

6-01-68 

7-21-68 

8-15-68 

9-21-68 

10-25-67 
11-16-67 
12-15-67 
1-09-68 
♦-22-68 
5-08-68 
6-18-68 
7-22-68 
9-06-68 

10-25-67 
11-16-67 
12-15-67 
1-09-68 
2-09-68 
3-13-68 
♦-22-68 
5-08-68 
6-18-68 
7-22-68 
9-06-68 

10-21-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-21-68 
2-15-68 
3-15-68 
♦-17-68 
5-07-68 
6-01-68 
7-21-68 
8-15-68 
9-15-68 

10-15-67 
11-07-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-21-68 
♦-I5-68 
5-15-68 
6-01-68 
8-15-68 
9-15-68 

11-01-67 
♦-17-68 

10-21-67 
11-15-67 
12-15-67 
1-15-68 
2-15-68 
3-21-68 
♦-07-68 
5-07-68 
6-01-68 
7-15-68 
8-15-68 
9-15-68 

10-31-67 
11-13-67 
12-29-67 
1-25-68 
2-29-68 
3-27-68 
7-30-68 
8-28-68 
9-25-68 

10-25-67 
11-16-67 
12-15-67 
1-09-68 
2-09-68 
♦-22-68 
5-08-68 
6-18-68 
7-22-68 
9-06-68 

10-31-67 
11-13-67 
12-29-67 


35.1(5) 
35.1(5) 
31.1(5) 
31.1(5) 
29.1(51 
31.1(5) 
31.1(5) 
37.1(5) 
38.1(b) 
39.1(5) 

21.6 
19.2 
20. ♦ 
19.6 
18.5 
18. ♦ 
22.7 

25.9 

28.2 

22.8 
18.8 
17.6 
18.2 
18.2 
23. ♦ 
2^.7 
30.9 
33. ♦ 
3^.1 

26.^(5) 
2^.^(5) 
20. ♦(5) 
16. ♦(b) 
15. ♦(b) 
1S.^(5) 
18. ♦(5) 
19.^(5) 
23. ♦(5) 
32.^(5) 
3^.^(5) 
36.^(5) 

28. ♦(5) 
26. ^(5) 
20.^(5) 
18. ♦(S) 
15.^(5) 
16. ♦(5) 
19.^(5) 
19. ♦(5) 
20.^(5) 
31.^(5) 
33. ♦(5) 

21.9 
15.6 

2S.9(5) 
2^.9(5) 
23.9(5) 
16.9(5) 
U.9(5) 
15.9(5) 
19.9(5) 
21.9(5) 
22.9(5) 
31.9(5) 
33.9(5) 
3^.9(5) 

15.9 
U.6 

9.^ 
10.6 

8.6 

7.8 
15.0 
16.2 
18.2 

18.3 
15.5 
11. ♦ 
U.9 
10.5 
12.8 
U.l 
17.7 
16.8 
18.7 

31.6 
29.2 
2^.5 


-21.3 
-21.3 
-17.3 
-17.3 
-15.3 
-17.3 
-17.3 
-23,3 
-2^.3 
-25.3 

-5.6 
-3.2 
-♦.♦ 
-3.6 
-2.5 
-2.^ 
-6.7 
-8.2 
-9.9 

-11.6 

-6.2 

-2.2 

-1.0 

-1.6 

-1.6 

-6.8 

-8.1 

-U.3 

-16.8 

-17.5 

-U.l 

-12.1 

-8.1 

-♦.1 

-3.1 

-3.1 

-6.1 

-7.1 

-U.l 

-20.1 

-22.1 

-2^.1 

-16.0 

-U.O 

-8.0 

-6.0 

-3.0 

-♦.0 

-7.0 

-7.0 

-8.0 

-19.0 

-21.0 

-2.9 
3.^ 

-13.9 

-12.9 

-11.9 

-♦.9 

-2.9 

-3.9 

-7.9 

-9.9 

-10.9 

-19.9 

-21.9 

-22.9 

-7.9 

•6.6 

-1.4 

-2.6 

••* 

•t 

•7.8 

-•.2 

-10.2 

-10.3 
-7.5 
-3.4 
-3.f 
-2.5 
-4.8 
-4.1 
-«.7 
-•.I 

-10.7 

-•.5 

-♦.1 
-1.4 


U-05.F1 
1101 


U-05.00 

ANAHEIM  HYDRO  SUBUNIT 

ANAHEIM  HYDRO  SUbAHLA 


5102 


5102 


1101 


1101 


1101 
1101 


1101 


5102 


1101 


04S/12M-36N06S 
(CONT.) 


e4S/12H-36P01S 


04S/12M-36P02S 


04S/I2M-36P03S 


23.1 


8.2 


8.2 


8.8 


0^S/12W-36P0^S 


8.8 


0^S/12M-36P05S 


8.8 


0^S/12ti-36P06S 


8.8 


05S/12M-01A03S 

05S/12ti-01C01S 
05S/12M>01C02S 
0SS/12«-01D01S 


II. 0 


6.8 


6.8 


5.6 


05S/12M-01D02S 


5.6 


OSS/12«-01003S 


5.6 


05S/12W-0100^S 


5.6 


1-25-68 

2^.9 

2-29-68 

2^.0 

3-27-68 

2^.8 

7-30-68 

29,5 

8-28-68 

30.6 

9-25-68 

33.6 

10-25-67 

19,9 

11-13-67 

17,3 

2-28-68 

10.6 

10-25-67 

27.8 

11-13-67 

25.0 

2-28-68 

16.7 

10-2^-67 

11,9 

11-28-67 

8,5 

12-29-67 

6,5 

1-25-68 

7,1 

2-27-68 

6.5 

3-26-68 

7,6 

7-30-68 

8,0 

8-28-68 

8,6 

9-25-68 

10,9 

10-2^-67 

\*.2 

11-28-67 

9,9 

12-29-67 

7,7 

1-25-68 

8.1 

2-27-68 

7.^ 

3-26-68 

8,^ 

7-30-68 

10,6 

8-28-68 

11,5 

9-25-68 

U,5 

10-24-67 

17,2 

11-28-67 

12,3 

12-29-67 

9.9 

1-25-68 

10.2 

2-27-68 

9.8 

3-26-68 

10,6 

7-30-68 

14,8 

8-28-68 

15.^ 

9-25-68 

19.0 

10-24-67 

2^,3 

11-28-67 

18,5 

12-26-67 

14,6 

1-23-68 

16,9 

2-27-68 

14,5 

3-26-68 

15,9 

7-30-68 

23,9 

8-28-68 

25,3 

9-24-68 

27,6 

2-09-68 

17,9 

3-13-68 

18.2 

♦-22-68 

21,6 

10-18-67 

17,1 

11-13-67 

14,6 

10-18-67 

23,2 

11-13-67 

21.4 

10-2^-67 

10,1 

11-28-67 

6.9 

12-29-67 

5.1 

1-26-68 

5.7 

2-27-68 

5.9 

3-26-68 

5.7 

7-29-68 

9,6 

8-28-68 

10.6 

9-25-68 

13,8 

10-2^-67 

9,8 

11-28-67 

6,7 

12-29-67 

4,8 

1-26-68 

5.3 

2-27-68 

4,8 

3-26-68 

5,5 

7-29-68 

8.9 

8-28-68 

10,1 

9-25-68 

11.7 

10-2^-67 

10.5 

11-28-67 

7,4 

12-29-67 

5,5 

1-26-68 

5,5 

2-27-68 

3.6 

3-26-68 

7.2 

7-29-68 

8,0 

8-28-68 

10,8 

9-25-68 

11,9 

10-2^-67 

20,8 

11-28-67 

15.3 

12-26-67 

11.3 

U-05,F0 


-1. 

8 

-1 

9 

-1. 

-6. 

-7. 

10< 

11. 

-9. 

-2. 

19, 

16. 

-8. 

-3, 

2. 

1. 

2 

1. 

-2. 

-5 

-I 

1 

1 

-1 

-2 

-5 

-8 

-3 

-1. 

-1. 

-I. 

-1 

-6 

-6 

10 

15 

-9 

-5 

-8 

-5 

-7 

15 

16 

18 

-6 

-7 

10 

10 

-7 

16 

14 

-4 

-1 

» 

-, 

- 

-4 

-5 

-8 

-4 

-1 

"3 

-♦ 

-6 

•4 

»| 

•  I 

-2 

-5 

-6 

IS 

-9 

»5 

U-Ob,FI 
HOI 


1101 


1101 


HOI 


1101 


1101 


1101 


5102 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


See  poge  1 13  for  key  to  tenm  d  abbreviations 


-294- 


TABLE    C-l  (Cent.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO  WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


L  A  SAN  6ABHUL  RIVER  HYDRO  UNIT 


ANAHEIM  HYDRO  SUBUNIT 

ANAHEIM  HtDRO  SUBAHEA 


OSS/12M-OI004S 
ICONT.) 


05S/12ll-01EO*!> 


05S/12H-01E0SS 


05S/12H-01E07S 


0SS/12«-01G02b 
05S/12M-01S03S 
05S/12M-UP01S 
0SS/12W-12C01S 


•SS/12N-12C02S 


05S/12M-I2F02S 

0SS/12N-12M01S 

05S/12»-12M02b 


03S/10«-02n02S 


03S/10W-02001S 


5.6           1-26-68 

12.3 

2-27-68 

11.8 

3-26-68 

11.5 

7-29-68 

19.5 

8-28-68 

21.0 

9-24-68 

22.7 

5.«         l0-2*-67 

10.5 

U-28-67 

7.5 

12-29-67 

5.7 

1-23-68 

6.3 

2-27-68 

5.8 

3-26-68 

6.2 

7-31-68 

10.4 

8-27-68 

11.8 

9-25-68 

12.9 

5.A        lC-24-67 

12.5 

11-28-67 

9.3 

12-29-67 

7.2 

1-25-68 

7.3 

2-27-68 

7.0 

3-26-68 

7.6 

7-30-68 

12.1 

8-27-68 

13.8 

9-25-68 

15.1 

5.4         10-24-67 

19.5 

11-28-67 

14.5 

12-26-67 

10.4 

1-23-68 

11.5 

2-27-68 

9.7 

3-26-68 

10.6 

7-30-68 

18.5 

8-27-68 

20.1 

9-24-68 

21.6 

6.3        11-13-67 

11.8 

12-07-67 

8.5 

6.3         11-13-67 

19.4 

12-07-67 

14.1 

14.2         11-10-67 

45.4 

12-11-67 

45.4 

17.0         10-25-67 

36.7 

11-16-67 

36.0 

12-15-67 

30.3 

1-09-68 

27.2 

2-09-68 

25.8 

4-22-68 

33.0 

5-08-68 

29.5 

6-18-68 

35.6 

7-22-68 

36.2 

9-06-68 

38.0 

6.6         10-25-67 

12.1 

11-29-67 

10.0 

12-28-67 

7.4 

1-25-68 

7.3 

2-29-68 

7.8 

3-27-68 

8.1 

7-30-68 

14.0 

8-28-68 

15.1 

9-25-68 

15.2 

6.5         11-10-67 

28.2 

39.0         11-10-67 

57.2 

12-11-67 

52.2 

39.0         U-10-67 

43.0 

12-11-67 

39.7 

LA  HABRA  HYDRO  SUBAREA 


423.0 


373.5 


03S/10M-03P01b 


410.0 


10-05-67 

151.3 

11-02-67 

152.6 

1-08-68 

150.3 

2-01-68 

147.0 

4-02-68 

146.0 

9-17-68 

154.0 

10-05-67 

22.1 

11-02-67 

20.5 

12-05-67 

21.5 

1-08-68 

20.5 

2-01-68 

17.9 

4-02-68 

17.5 

5-06-68 

19.5 

6-12-68 

20.8 

7-10-68 

21.6 

9-17-08 

22.5 

10-05-67 

140.5 

U-05.FO 


-6.7 

-6.2 

-5.9 

-13.9 

•15.4 

-17.1 

-5.1 

-2.1 

-.3 

-.» 

-.♦ 

-•• 

-5.0 

•6.4 

-7.5 

-7.1 
-3.9 
-1.8 
-1.9 
•1.6 
•2.2 
•6.7 
•8.4 
•9.7 

-U.l 

•9.1 

-5.0 

-6.1 

•4.3 

•5.2 

-13.1 

-14.7 

-16.2 

•5.5 

-2.2 

-13.1 
-7.8 

-31.2 
-31.2 

-19.7 
-19.0 
-13.3 
-10.2 
•8.8 
-16.0 
-12.5 
-18.6 
-19.2 
-21.0 

•5.5 

•3,4 
•.8 

-.7 
-1.2 
-1.5 
-7.4 
-8.5 
-8.6 

-21. T 

-18.2 
-13.2 

-4.0 
-.7 


U-C5.F1 
1101 


1101 


U-e5.08 

ANAHCIM  HYDRO  SUBUNIT 

LA  HABRA  HYDRO  SUBAHEA 


1101 


1101 


1101 
1101 
1101 
5102 


1101 


1181 

1101 

1101 

U-05.F2 
5102 


5102 


03S/10M-03P01S 
(CONT.) 


03S/10M-07B01S 


410.0 


288.0 


03S/10M-07B02S 


270.0 


03S/10H-07O01S 


226.0 


03S/10W-09E03S 


302.0 


03S/10M-09H02S 


327.0 


e3S/10M-09M02S 
03S/10«-09R01S 


305.0 


305.0 


271.7 
270.4 
272.7 
276.0 
277.0 
269.0 

351.4 
353.0 
3b2.0 
353.0 
355.6 
356.0 
354.0 
352.7 
351.9 
351.0 


269.5        5102 


03S/10M-10C01S 


345.0 


03S/10N-10N02S 


315.0 


03S/10M-10N04S 


307.0 


11-03-67 

12-05-67 

1-08-68 

2-01-68 

4-02-68 

10-05-67 
11-02-67 
12-05-67 
1-08-68 
2-01-68 
4-02-68 
5-06-68 
6-12-68 
7-10-6» 
9-17-M 

10-05-67 
11-02-67 
12-05-67 
1-08-68 
2-01-68 
4-02-68 
5-06-68 
6-12-68 
7-10-68 
9-17-68 

10-24-67 
11-14-67 
12-14-67 
1-08-68 
2-08-68 
3-07-68 
4-17-68 
5-06-68 
6-17-68 
7-19-68 
9-12-68 

10-05-67 
11-02-67 
12-05-67 
1-08-68 
2-01-68 
4-02-68 
5-06-68 
6-12-68 
7-10-68 
9-17-68 

10-05-67 
11-02-67 
12-05-67 
1-08-68 
2-01-68 
4-02-68 
5-06-68 
6-12-68 
7-10-68 
9-17-68 

12-05-67 
9-17-68 

10-05-67 
11-02-67 
12-05-67 
1-08-68 
2-01-68 
4-02-68 
5-06-68 
9-17-68 

10-05-67 
11-02-67 
12-05-67 
1-08-68 
2-01-68 
4-02-68 
5-06-68 
6-12-68 
7-10-68 
9-17-68 

10-06-67 
11-02-67 
12-05-67 
1-08-68 
2-01-68 
4-02-68 
7-10-68 
9-17-68 

10-05-67 
5-06-68 
9- 16-68 


139.0 
140.0 
139.0 
137.0 
135.8 

42.8 
42.4 
42.4 

41.7 
40.7 
40.4 
42.6 
44.2 
42.7 
42.9 

49.4 
48.0 
47.0 
47.0 
46.0 
45.0 
47.0 
47.8 
47.8 
48.0 

139.1 
138.8 
138.3 
137.9 
137.4 
138.8 
136.1 
137.3 
135.8 
136.6 
137.1 

26.5 
26.5 
25.6 
25.2 
24.4 
22.6 
25.6 
26.3 
26.3 
26.6 

44.0 
43.1 
43.6 
43.3 
41.1 
40.3 
41.9 
42.7 
42.6 
42.8 

32.4 

34.6 

20.8 
20.8 
20.8 
19.0 
19.0 
17.3 
16.3 
20.3 

94.7 
93.7 
89.8 
89.0 
88.0 
85.5 
90.0 
92.2 
90.5 
93.3 

25.0 
24.6 
24.7 
24.9 
24.3 
22.8 
24.2 
22.0 

25.0 
24.4 
29.8 


U-85.F0 


271.8 
270.0 

271.0 
273.0 
274.2 

245.2 
245.6 
245.6 
246.3 
247.3 
247.6 
245.4 
243.8 
245.3 
245.1 

220.6 
222.0 
223.0 
223.0 
224.0 
225.0 
223.0 
222.2 
222.2 
222.0 

86.9 
87.2 
87.7 
88.1 
88.6 
87.2 
89.9 
88.7 
90.2 
89.4 
88.9 

275.5 
275.5 
276.4 
276.8 
277.6 
279.4 
276.4 
275.7 
275.7 
275.4 

283.0 
283.9 
283.4 
283.7 
285.9 
286.7 
285. 1 
284.3 
284.4 
284.2 

272.6 
270.4 

284.2 
284.2 
284.2 
286.0 
286.0 
287.7 
288.7 
284.7 

250.3 
251.3 
255.2 
256.0 
257.0 
259.5 
255.0 
252.8 
254.5 
251.7 

290.0 
290.4 
290.3 
290.1 
290.7 
292.2 
290.8 
293.0 

282.0 
282.6 
277.2 


U-e5.F2 
5182 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


See  page  113  for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUUSER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VKATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN   l-tt! 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
m   FEET 

IN    FEET 

DATA 

L 

A    SAN   GABRIEL   RIVER 

HYDRO   UNIT                        U>8S.OO 

iWAHCIM   HYDRO    SUBUNlT 

U 

-05. FO 

ANAHEIM   HYDRO    SUBUNIT 

U-85.Ft 

LA    HABRA   rlTORO    SUBAHE.A 

U-0S.F2                                                  LA    HABRA 

^YbRO    SUBAREA 

U-05.F2 

03S/10«-10P03S 

340.0 

11-02-67 
1-08-68 
2-01-68 

218.0 
215.0 
212.4 

122.0 

125.0 
127.6 

5102 

03S/10M-1BC01S           211.0 
(CONT.) 

9-12-68 

123.7 

87.3 

5102 

♦-02-68 

210.6 

129.4 

e3S/10«-22C02S          280.0 

10-02-67 

185.1 

9«.9 

5102 

S-06-68 

212.2 

127.8 

11-09-67 

184.8 

95.2 

6-12-68 

213.3 

126.7 

12-05-67 
1-04-68 

183.9 
188.0 

96.1 
92.0 

e3S/10M-llK01S 

375.0 

10-05-67 

83.0 

292.0 

5102 

2-06-68 

187.9 

92.1 

11-02-67 

82.8 

292.2 

4-08-68 

185.8 

94.2 

12-05-67 

81.7 

293.3 

5-01-68 

187.0 

93.0 

1-08-68 

81.0 

294.0 

6-04-68 

185.9 

94.1 

2-01-68 

80.0 

295.0 

7-03-68 

186.9 

93.1 

4-02-68 

81.3 

293.7 

8-06-68 

187.3 

92.7 

5-06-68 

79.6 

295.4 

9-04-68 

187.8 

92.2 

6-12-68 

80.2 

294.8 

7-10-68 

79.5 

295.5 

9-16-68 

81.0 

294.0 

YORBA   LINUA    HYDRO    SUBAREA 

U-05.F3 

03S/10M-11M02S 

350.7 

10-05-67 

♦  7.7 

303.0 

5102 

11-02-67 

48.6 

302.1 

03S/09«-17R0lS           395.0 

10-05-67 

112.8 

282.2 

5102 

12-05-67 

47.7 

303.0 

11-02-67 

113.8 

282.0 

1-08-68 

47.7 

303.0 

12-05-67 

112.6 

282.4 

2-01-68 

46.7 

304.0 

1-08-68 

112.0 

283.0 

4-02-68 

45.9 

304.8 

2-01-68 

114.5 

280.5 

6-12-68 

48.0 

302.7 

4-02-68 

117.6 

277.2 

7-10-68 

48.8 

301.9 

5-07-68 

114.1 

280.9 

9-17-68 

47.1 

303.6 

6-12-68 
7-10-68 

116.1 
115.9 

278.9 
279.1 

03S/10H-12M01S 

388.0 

10-05-67 
11-03-67 

94.0 
92.6 

294.0 

295.4 

5102 

9-17-68 

115.6 

279.4 

12-05-67 

92.2 

295.8 

03S/09M-19N01S           292.0 

10-05-67 

166.0 

126.0 

5102 

1-08-68 

92.0 

296.0 

11-02-67 

168.1 

123.9 

2-01-68 

91.0 

297.0 

12-05-67 

168.7 

123.3 

4-02-68 

89.2 

298.8 

1-08-68 

168.2 

123.8 

5-06-68 

86.2 

301.8 

2-01-68 

165.7 

126.3 

6-12-68 

89.1 

298.9 

4-02-68 

164.9 

127.1 

7-10-68 

90.9 

297.1 

5-07-68 

162.6 

129.4 

9-16-68 

93.2 

294.8 

6-12-68 
7-10-68 

163.7 
162.5 

128.3 
129.5 

03S/10M-UG01S 

3«8.7 

10-05-67 
11-02-67 

66.7 
65.7 

282.0 
283.0 

5102 

9-17-68 

167.1 

124.9 

12-05-67 

66.7 

282.0 

03S/09M-20H01S           335.2 

10-05-67 

153.7 

181.5 

5102 

1-08-68 

67.7 

281.0 

11-02-67 

153.7 

181.5 

2-01-68 

66.0 

282.7 

12-05-67 

151.7 

183.5 

4-02-68 

68.8 

279.9 

1-08-68 

151.2 

184.0 

5-07-68 

66.3 

282.4 

2-0r-68 

154.1 

181.1 

6-12-68 

69.8 

278.9 

4-02-68 

155.0 

180.2 

7-10-68 

63.3 

285.4 

5-07-68 

152.8 

182.4 

9-17-68 

63.7 

285.0 

6-12-68 
7-10-68 

153.9 
153.0 

181.3 
182.2 

03S/10W-15801S 

327.0 

10-05-67 
11-02-67 

110.0 
119.0 

217.0 
208.0 

5102 

9-17-68 

155.6 

179.6 

12-05-67 

120.0 

207.0 

03S/09M-21M03S           365.0 

10-05-67 

67.2 

297.8 

5102 

1-08-68 

118.0 

209.0 

11-03-67 

67.3 

297.7 

2-01-68 

116.3 

210.7 

12-04-67 

67.4 

297.6 

4-02-68 

114.8 

212.2 

1-08-68 

66.0 

299.0 

5-07-68 

116.3 

210.7 

2-01-68 

66.3 

298.7 

6-12-68 

115.3 

211.7 

4-02-68 

65.6 

299.4 

7-10-68 

114.7 

212.3 

7-10-66 

67.7 

297.3 

9-17-68 

117.1 

209.9 

9-17-68 

68.5 

296.5 

e3S/10M-15COlS 

322.0 

10-05-67 

120.9 

201.1 

5102 

03S/09U-21M05S           356.0 

10-05-67 

69.1 

286.9 

5102 

12-05-67 

120.1 

201.9 

11-02-67 

69.0 

287.0 

1-08-68 

117.0 

205.0 

1-08-68 

68.8 

287.2 

2-01-68 

116.0 

206.0 

2-01-68 

68. 0 

288.0 

4-02-68 

115.1 

206.9 

5-07-68 

117.8 

204.2 

03S/09W-30R01S          262.0 

10-02-67 

70.7 

191.3 

5102 

6-12-68 

118.3 

203.7 

11-06-67 
12-04-67 

71.2 
71.4 

190.8 
190.6 

03S/10M-15P01S 

305.0 

10-02-67 

225.5 

79.5 

5102 

1-02-68 

69.1 

192.9 

11-09-67 

225.5 

79.5 

2-05-68 

68.8 

193.2 

12-05-67 

223.8 

81.2 

3-04-68 

70.5 

191.5 

1-04-68 

217.9 

87.1 

4-05-68 

69.9 

192.1 

2-06-68 

218.0 

87.0 

5-01-68 

69. S 

192.5 

4-08-68 

215.6 

89. ♦ 

6-03-68 

69.1 

192.9 

6-04-68 

214.3 

90.7 

7-01-68 

69.0 

193.0 

8-06-68 

225.2 

79.8 

8-05-68 
9-03-68 

70.0 
70.9 

192.0 
191.1 

035/ 10*.- 1  TOO  IS 

311.0 

11-14-67 

217.6 

93.4 

5102 

1-08-68 

209.7 

101.3 

03S/09W-34C01S          265.0 

10-03-67 

28.2 

236.8 

5102 

2-08-68 

211.3 

99.7 

11-06-67 

29.6 

235.4 

3-07-68 

213.0 

98.0 

12-04-67 

27.0 

238.0 

4-17-68 

208.4 

102.6 

1-03-68 

26.7 

238.3 

5-06-68 

209.0 

102.0 

2-01-68 

25.8 

239.2 

6-17-68 

217.2 

93.8 

4-04-68 

25.2 

239.8 

7-19-68 

220.4 

90.6 

5-02-68 

24.6 

240.4 

9-12-68 

223.6 

87.4 

6-05-68 
7-09-68 

25.1 
25.9 

239.9 
239.1 

•3S/1««-18C«1S 

211.0 

10-24-67 

126.0 

85.0 

5102 

8-29-68 

26.2 

238.8 

11-14-67 

127.1 

83.9 

9-30-68 

28.3 

236.7 

12-14-67 

124.6 

86.4 

1-08-68 

124.5 

86.5 

2-08-68 

124.7 

86.3 

3-07-68 

123.6 

87.4 

4-17-68 

122.4 

88.6 

5-06-68 

122.8 

88.2 

6-17-68 

122.3 

88.7 

7-19-68 

123.0 

88.0 

See  poge  II3  for  key  to  terms  %  abbreviations 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUNO 

GRCXJNO 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

DATE 

TO    WATER 

NUMeCR 

ELEVATION 
IN    FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


OfKXMO 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATKM 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


AMARGO&A  HTOMO  UNIT 


M-09.00 


FURNACE  CHEEK  HYDRO  SUBUNIT 

FURNACE  CHEEK  MTORU  bUBAREA 


11-09. CO 


H-09.C1 


2TN/01E-24E01S    49*. •     1-12-68     TS.2       4U.8   SOlO 


See  page  113  for  key  to  terms  S  abbreviation* 


-a?- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

m    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


!>UPERIOR   HYOHO   UNIT 


ri-19.0e 


31S/45E-01C01M  30*0.0 

31S/«SE-24(I01M  3026.0 

31S/46E-02M01H  3020.0 

31S/«6e-16JelM  3011.0 


8-lS-b8 

117.6 

2922.4 

5010 

8-21-68 

DRY 

5010 

8-22-68 

100.3 

2919.7 

5010 

8-21-68 

93.2 

2917.8 

5010 

See  poge  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 


-2SI- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE  WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMeCR 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFATF 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

M  FEET 

IN  FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

IN  FEET 

IN  FEET 

NOIAN  WELLb 

HYOHO  UNIT                    ■-24.00 

INDIAN  Met 

lS  hvoao 

SUBUNIT 

H-24.B0 

INDIAN  HELLS  HYDRO 

SUBUNIT 

M-24.B8 

26S/39E-14E0IM 

2334.2 

11-15-6T 

138.6 

2195.6 

5010 

24S/40E-32H01M 

2178.8 

11-16-67 

5.1 

2173.7 

5010 

26S/39E-15aolM 

2365.6 

11-15-67 

172.7 

2192.9 

5010 

24S/40E-33E01M 

2178.0 

11-16-67 

-.8 

2178.8 

5010 

26S/39E-19001M 

2418.3 

11-14-67 

218.1 

2200.2 

5010 

26S/40L-33N01M 

2175.8 

11-16-67 

4.3 

2171.5 

5018 

2-26-6B 

217.5 

2200.8 

24S/40L-34E01M 

2176.7 

11-16-67 

4.5 

2172.2 

5010 

26S/39E-20O01M 

2421.8 

11-14-67 

161 

5010 

24S/40E-36M01M 

2174.4 

11-15-67 

4.1 

2170.3 

5010 

26S/39E-23E01M 

2372.3 

11-15-67 

181.9 

2190.4 

5010 

25S/38E-11K01M 

2400.0 

11-17-67 

196.2 

2203.8 

5010 

26S/39E-24K01M 

2347.4 

11-15-67 

175.3 

2172.1 

5010 

zfts/aBE-uooiM 

2351.2 

11-17-67 

149.0 

2202.2 

5010 

26S/39E-24M01M 

2366.5 

11-15-67 

197.9 

2168.6 

5010 

2SS/38E-13K01N 

2316.2 

11-17-67 

114.6 

2201.6 

5010 

26S/39E-24O01M 

2350.4 

U-14-67 

192.3 

2158.1 

5010 

25S/38E-23601M 

2412.0 

11-17-67 

208.3 

2203.7 

5010 

26S/39E-24R01H 

2344,9 

11-14-67 
2-26-68 

178.8 
170.9 

2166.1 
2174.0 

5010 

2SS/38E-24C01M 

2329.2 

11-17-67 

127.1 

2202.1 

5010 

26S/39E-25001M 

2372.9 

11-14-67 

201.3 

2171.6 

5010 

25S/38E-25L01H 

2329.2 

11-17-67 

128.0 

2201.2 

5010 

2-26-68 

201.3 

2171.6 

25S/38E-35a01M 

2402.8 

11-17-67 

191.9 

2210.9 

5010 

26S/39E-25002M 

2368.0 

11-14-67 

198.2 

2169.8 

5010 

2SS/39E-02E01M 

2227.4 

11-16-67 

38.1 

2189.3 

5010 

26S/39E-25t01M 

2372,2 

11-14-67 

201.8 

2170.4 

5010 

25S/39E-04R01M 

2252.6 

11-16-67 

59.2 

2193.4 

5010 

26S/39E-26C01M 

2394.9 

11-14-67 

219.0 

2175.9 

5010 

25S/39E-nN01M 

2228.1 

Jl-16-67 

36.1 

2192.0 

5010 

26S/39E-26E01M 

2402.3 

11-14-67 

207.7 

2194.6 

5010 

25S/39E-12H01M 

2200.9 

11-16-67 

18.1 

2182.8 

5010 

26S/39E-28C02M 

2425.0 

11-14-67 

221.6 

2203.4 

5010 

25S/39E-13E01H 

2209.9 

11-16-67 

24.3 

2185.6 

5010 

26S/39E-30C01M 

2427.1 

11-14-67 
2-26-68 

234.5 
231.9 

2192.6 
2195.2 

5010 

25S/39E-22J01H 

2215.4 

11-16-67 

24.8 

2190.6 

5010 

26S/39E-30F01M 

2433.5 

11-14-67 

247.0(2> 

2186.5 

5010 

25S/39E-26H01M 

2202.8 

11-15-67 

15.9 

2186.9 

5010 

2-26-68 

233.2 

2200.3 

25S/39t-26N0lM 

2220.6 

11-15-67 

29.4 

2191.2 

5010 

26S/39E-30F03M 

2433.0 

11-14-67 

(1) 

S81« 

25S/39E-28P01M 

2228.9 

11-16-67 

32.8 

2196.1 

5010 

26S/40E-01A01H 

2153.5 

11-16-67 

7.9 

2145.6 

5010 

25S/39E-28ft0lM 

2221.8 

11-16-67 

33.2 

2188.6 

5010 

26S/40E-01J01N 

2161.8 

U-15-67 

4.5 

2157.3 

5018 

25S/39E-29M01M 

2232.1 

11-16-67 

32.9 

2199.2 

5010 

26S/40E-01Q01M 

2161.6 

11-15-67 

4.0 

2157.6 

5010 

25S/39E-31E01M 

2283.7 

11-17-67 

78.9 

2204.8 

5010 

26S/40E-01O02M 

2159.7 

11-15-67 

4.2 

2155.5 

5010 

25S/39E-35N01M 

2253.2 

U-15-67 

59.2 

2194.0 

5010 

26S/40E-05F01M 

2196.8 

11-15-67 

DHY 

5010 

2SS/40E-03N01M 

2177.4 

11-16-67 

3.6 

2173.8 

5010 

26S/40E-06E01H 

2231.8 

11-15-67 

42.6 

2189.2 

5010 

25S/40E-08A01H 

2183.2 

U-16-67 

7.6 

2175.6 

5010 

26S/40E-06N01M 

2249.8 

11-15-67 

57.9 

2191.9 

5010 

25S/40e-UK01M 

2166.4 

11-16-67 

-2.7 

2169.1 

5010 

26S/40E-10F01M 

2188.8 

11-15-67 

17.5 

2171.3 

5010 

2SS/40E-UH01H 

2160.5 

11-16-67 

3.8 

2156.7 

5010 

26S/40E-11J01N 

2174.0 

11-15-67 

4.5 

2169.5 

5010 

2SS/'40E-18l401M 

2183.0 

11-16-67 

3.3 

2179.7 

5010 

26S/40E-12A01N 

2167.8 

11-15-67 

4.6 

2163.2 

5010 

25S/40E-19L01M 

2188.2 

11-16-67 

9.3 

2178.9 

5010 

26S/40E-12G01M 

2170.4 

11-15-67 

6.6 

2163.8 

5010 

25S/40E-20F01M 

2179.5 

11-16-67 

.5 

2179.0 

5010 

26S/40E-12001M 

2175.7 

11-13-67 

1.7 

2174.0 

5010 

25S/40E-27E01H 

2168.7 

11-16-67 

4.6 

2164.1 

5010 

26S/40E-12R01M 

2181.5 

11-13-67 

.5 

2161.0 

5010 

25S/40E-33L0XM 

2171.1 

11-15-67 

2.6 

2168.5 

5010 

26S/40E-13C01H 

2189.1 

11-13-67 

6.2 

2182.9 

5010 

25S/40E-33L02M 

2171.0 

11-15-67 

2.6 

2168.4 

5010 

26S/40E-13M01H 

2196.2 

11-13-67 
2-26-68 

10.4 
9.0 

2185.8 
2187.2 

5018 

25S/40E-35P01M 

2158.8 

11-16-67 

8.9 

2149.9 

5010 

26S/40E-14H01M 

2195.4 

11-13-67 

B.8 

2186.6 

5010 

25S/41E-19L01M 

2157.8 

11-15-67 

5.2 

2152.6 

5010 

26S/40E-15E01M 

2223.1 

11-15-67 

45.6 

2177.5 

5010 

25S/41E-28B01M 

2238.6 

11-15-67 

67.8 

2170.8 

5010 

26S/40E-15E02M 

2226.1 

11-15-67 

44.9 

2181.2 

5010 

25S/41E-3IC01H 

2153.1 

11-15-67 

7.4 

2145.7 

5010 

26S/40E-15N01M 

2241.1 

11-15-67 

57.1 

2184.0 

5010 

26S/3aE-0ia01H 

2334.9 

11-17-67 

(01 

5010 

26S/40E-17N01M 

2293.0 

11-15-67 

111.5 

2181.5 

5010 

26S/38E-02001M 

2429.6 

11-17-67 

(0) 

5010 

26S/40E-18E01M 

2297.0 

11-15-67 

100.0 

2197.0 

5010 

26S/39E-02C01M 

2248.3 

11-15-67 

55.8 

2192.5 

5010 

26S/40E-19N01M 

2337.7 

11-15-67 

164.3 

2173.4 

5010 

26S/39t-02N0IM 

2285.7 

11-15-67 

88.3 

2197.4 

5010 

26S/40E-19P01H 

2336.0 

11-14-67 

172.7 

2163.3 

5010 

26S/39E-0SF01M 

2276.7 

11-16-67 

74.2 

2202.5 

5010 

26S/40E-20N01M 

2311.9 

11-14-67 

133.0 

2178.9 

5010 

26S/39E-07N01H 

2394.3 

11-17-67 

193.3 

2201.0 

5010 

26&/40E-22N01H 

2261.4 

11-14-67 

75.0 

2186.4 

5010 

26S/39E-08K01M 

2321.0 

11-16-67 

120.3 

2200.7 

5010 

2-26-68 

120.4 

2200.6 

26S/40E-22P01M 

2258.7 

11-14-67 
2-26-68 

76.6 
75.8 

2182.1 
2182.9 

5010 

26S/39E-I1E01M 

2305.0 

11-15-67 

(1) 

5010 

26S/40E-23C01H 

2213.8 

11-13-67 

22.6 

2191.2 

5010 

26S/39E-12G01H 

2277.0 

11-15-67 

82.8 

2194.2 

5010 

2-26-68 

22.4 

2191.4 

See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 


-as- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


INDIAN   KELLS   HYDRO    bUBUNIT 


INDIAN   MELLS   HVOHO   UNIT 
«-24*Be 


26S/«0e-24C01H         2212.0 


26S/40L' 
26S/40E- 
26S/4eE< 
26S/40E- 
26S/40e- 
26S/40E' 

26s/4ee- 

26S/40E- 
26SM1C- 
26S/4ie- 
26S/41E- 
27S/39E- 
2TSM0E' 
27S/40E- 

27S/40E- 
27S/40E- 
27S/40E- 
27S/40E' 
27S/40E- 
27S/40E" 
27S/40E- 
27S/40E' 


2SjeiN 
30E02M 
30001M 
32001H 
32N01M 
33P02H 
34N01N 

36*0 IH 
•7001M 
07E01M 
07601M 
02B0IM 
•IKOIM 
02J01M 

03jelH 
03R01H 
04A01M 
'•7M01M 
'09P01M 
lOROlH 
ISOOIM 
ISLOIH 


228a. 8 
2342.8 
2353.1 
2340.9 
2368.0 
2312.0 
2290.4 

2247.2 
2160.2 
2166. S 
2177.0 
2440.0 
2318.1 
2300.0 

2275.0 
2287.3 
2305.0 
2515.0 
2368.0 
2380.0 
2385.0 
2470.0 


2-26-68 

•14-67 

■14-67 

•14-67 

•14-67 

•14-67 

•14-67 

•14-67 
•26-68 

•14-67 

•15-67 

•15-67 

•15-67 

•14-67 

•14-67 

•U-67 
■26-68 

•14-67 

■14-67 

•14-67 

•14-67 

•14-67 

•14-67 

•14-67 

-14-67 


26.9 

109.4 

ID 

179.5 

167.9 

200.0 
143.9 

US.O 

113.5 

60.2 

2.0 

5.7 

25.7 

249.0 

142.9 

(1> 
(11 

85.2 

98.7 

133.0 

309.7 

188.5 

197.9 

199.8 

249.2 


2185.1        5010 


2179.4 

2173.6 

2173.0 

2168.0 

2168.1 

2175.4 
2176.9 

2187.0 

2158.2 

2160.8 

2151.3 

2191.0 

2175.2 

2189.8 
2188.6 
2172.0 
2205.3 
2179.5 
2182.1 
2185.2 
2220. B 


5010 
5010 
5010 
5010 
5010 
5010 
5010 

5010 
5010 
5010 
5010 
5010 
5010 
5010 

5010 
5010 
5010 
5010 
5010 
5010 
5010 
5010 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

rN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 
SUPPLYING 

DATA 


N-24.00 


See  poge  II3  for  key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


KOEHN  HYDRO  SUBUNIT 

11N/UM-07A01S  2627.9 

llN/lla-OSOOlS  2624. S 

lIN/UB-09A01b  2S«9.6 

12N/12«-3SH01b  2743.3 

29S/39E-28H01N  2100.0 

30S/37E>24J01M  19T5.0 

30S/37E-36601M  19S1.0 

30S/39E-08A01M  2050.0 

31S/37E-08C01M  2190.0 

31S/37E-13A01H  2135.0 

31S/37E-35N01H  2320.0 

32S/36E-3S001M  2692.0 

32S/37E-UN01M  2375.0 

32S/37E-22N01H  2460.0 


DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 

FHEMONT    HYOKO 

UNIT 

« 

-25.00 

3-21-68 

203.0 

2424.9 

5010 

10-10-67 

199.4 

2425.1 

5010 

3-21-68 

125.9 

2423.7 

5010 

3-21-60 

318.1 

2425.2 

5010 

10-10-67 

181.5 

1918.5 

5010 

3-20-68 

(0) 

10-11-67 

55.0 

1920.0 

5010 

3-20-68 

53.1 

1921.9 

lO-U-67 

65.3(2) 

1915.7 

5010 

3-20-68 

60.4(21 

1920.6 

10-11-67 

141.0 

1909.0 

5010 

3-20-68 

140.1 

1909.9 

10-10-67 

188.6 

2001.4 

5010 

3-20-68 

189.4 

2000.6 

♦-02-68 

189.3 

2000.7 

10-11-67 

(4) 

5010 

3-21-68 

DRY 

10-11-67 

248.1 

2071.9 

5010 

3-21-68 

248.1 

2071.9 

10-10-67 

266.9 

2425.1 

5010 

3-21-68 

266.9 

2425.1 

10-11-67 

279.7 

2095.3 

5010 

3-21-68 

279.8 

2095.2 

10-11-67 

358.0 

2102.0 

5010 

3-21-68 

357.6 

2102.4 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


(iROUNO 
SURFACE 

TO  WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


«-2S.0« 


See  poge  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WtLL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

EL£VATK)N 
IN    FEET 

DATE 

TO   *»ATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

ANTELOPE    HYDRO   UNIT 

M-26.00 

ANTELOPE    HYDRO    SUBUNIT 

M 

-26. AO 

ANTELOPE    HYDRO    SUBUNIT 

k 

-26. AO 

CHAFEE    HY 

uRO    SUBAREA 

K-26.A1                                               NEENACH   HYDRO    SUBAREA 

■-26. A4 

08N/16W-25B01S 

2955.0 

1-05-68 

94.9 

2860.1 

5050 

10N/12H-«2il01S 

2575.1 

4-02-68 

148.1 

2427.0 

5010 

(CONT.) 

2-07-68 
2-27-68 

94.8 
94.8 

2860.2 
2860.2 

11N/12M-12M01S 

2695.0 

3-21-68 

269.2 

2425.8 

5010 

3-28-68 

(6) 

11N/12M-26J01:> 

2594.6 

10-10-67 
3-21-68 

193.3 
203.6(2) 

2401.3 
2391.0 

5010 

08N/17M-01N01S 

2955,5 

3-14-68 

267.6 

2687.9 

5010 

3-21-68 

203.6(2) 

2391,0 

08N/18H-23602S 

3375.0 

11-15-67 
1-05-68 

21.9 
18.3 

3353.1 
3356.7 

5050 

11N/13H-36K01!> 

2888.0 

4-02-68 

283.2 

2604.8 

5010 

2-07-68 
3-07-68 
4-03-68 

18.1 
17.9 
17.9 

3356.9 
3357.1 
3357.1 

6L0STER   HTORO    SUBAKEA 

M-26.A2 

4-30-68 

166.8 

3208.2 

5-29-68 

166.8 

3208.2 

7-03-68 

167.3 

3207.7 

10N/12M-09A01S 

2594.0 

4-02-68 

153.3 

2440.7 

5010 

8-05-68 
9-12-68 

167,7 
167.9 

3207.3 
3207.1 

10N/12H-13H01S 

2S05.0 

4-02-68 

56.8 

2448.2 

5010 

09N/14W-15M01S 

2620.0 

10-31-67 

346.8 

2273.2 

5U50 

10N/12K-20C05b 

2665.0 

3-21-68 

109.9 

2555.1 

5010 

3-14-68 

342.3 

2277.7 

5010 

10N/12W-22C01S 

2878.0 

4-02-68 

304.0 

2574.0 

5010 

09N/14W-20B01S 

2680.0 

10-31-67 
3-14-68 

330t6 
309.7 

2349.4 
2370.3 

5050 
5010 

10N/12H-22J01S 

2530.0 

4-02-68 

37.8 

2492.2 

5010 

09N/14M-31K02S 

2604.0 

10-31-67 

227.7 

2376.3 

5050 

10N/13M-22C01S 

2878.0 

11-01-67 

328.6(6) 

2549.4 

5050 

09N/15M-32B01S 

2825.0 

3-14-68 
3-27-68 

276.4(2) 
320.3 

2327.6 
2S04.7 

5010 
5010 

MILLOM    SPHIN6S   HYOHO 

SUBAREA 

M-26.A3 

09N/16K-36C01S 

2910.0 

3-27-68 

274.6 

2635.4 

SOlO 

e9N/13N-e4A01S 

2636.8 

11-01-67 

100.2 

2536.6 

5050 

3-27-68 

107.3 

2529.5 

5010 

.ANCASTEH 

HYDRO    SUBAKEA 

■-26. A5 

09N/13W-07g03S 

2605.0 

10-10-67 

82.1 

2522.9 

SOlO 

3-27-68 

69.4 

2535.6 

06N/11X-03E01S 

2491.0 

3-12-68 

306.6 

2184.4 

5010 

09N/U«-01H01S 

2700.0 

10-31-67 
4-02-68 

147.4 
148.5 

2552.6 
2551.5 

5050 
5(10 

06N/11H-16J01S 
06N/12W-15F01S 

2547.0 
2643.0 

3-27-68 
5-11-68 

(1) 
(1) 

5010 
5010 

09N/Ui(-82J01S 

2735.0 

10-10-67 

147,8 

2587.2 

5010 

3-27-68 

148.3 

2586.7 

06N/13H-12N01S 

2818.0 

10-30-67 
12-11-67 

94.0 
95.7 

2724.0 
2722.3 

5050 

09N/15B-11A01S 

2953.4 

10-31-67 

91.8 

2861.6 

5050 

1-05-68 

93.8 

2724.2 

3-27-68 

83.3 

2870.1 

5010 

2-07-68 
2-2J-68 

93.5 
93.2 

2724.5 
2724.8 

e9N/15«-12M01S 

2899.1 

10-31-67 

484.9 

2414.2 

5050 

3-28-68 

93.4 

2724.6 

3-27-68 

483.9 

2415.2 

5010 

4-30-68 
5-29-68 

93.6 
93.8 

2724.4 
2724.2 

10N/13K-19M01S 

2905.0 

10-10-67 

318.5 

2586.5 

5010 

7-02-68 

94.6 

2723.4 

11-01-67 

320.3(8) 

2584.7 

5050 

7-30-68 

93.9 

2724.1 

4-02-68 

318.3 

2586.7 

5010 

9-11-68 

93.9 

2724.1 

10N/13ri-32M01S 

2740.0 

10-10-67 

(1) 

5010 

07N/09W-17N02S 

2492.0 

10-25-67 
11-03-67 

262.3(21 
255.7 

2229.7 
2236.3 

5010 
5050 

nN/13«-29M01S 

3391.0 

10-10-67 
11-10-67 

335.0 
339.0 

3056.0 
3052.0 

4785 

3-13-68 

242.4 

2249,6 

5010 

12-11-67 

336.0 

3055.0 

07N/10M-02E01S 

2412.0 

10-25-67 

234.0 

2178,0 

5010 

1-10-68 

337.0 

3054.0 

11-02-67 

241.9 

2170.1 

5050 

2-10-68 

336.0 

3055.0 

3-13-68 

237.7 

2174,3 

5010 

3-11-68 

335.0 

3056.0 

4-10-68 

337.0 

3054.0 

07N/10H-05E01S 

2391.0 

11-02-67 

(3) 

5050 

5-10-68 

343.0 

3048.0 

3-13-68 

194.6 

2196.4 

5010 

6-10-68 

350.0 

3041.0 

7-10-68 

352.0 

3039.0 

07N/10X-05N03S 

2398.0 

10-25-67 

288.1 

2109.9 

5010 

8-10-68 

355.0 

3036.0 

3-13-68 

(1) 

9-10-68 

345.0 

3046.0 

07N/10W-10N01S 

2437.0 

U-03-67 
1-10-68 

324.0 
299.7 

2113.0 
2137.3 

5050 
5010 

NEENACH   HYDRO    SUBAHEA 

M-26.A4 

3-13-68 

329.3 

2107.7 

07N/10»<-14(J01S 

2464.0 

11-02-67 

(6) 

5050 

08N/14M-18N01S 

2642.0 

3-27-68 
11-03-67 

149.9 
146.3 

2492.1 
2495.7 

5010 
5050 

07N/10H-14R03S 

2466.0 

1-10-68 
1-10-68 

(6) 
351.5 

2114.5 

5010 
5010 

08N/15M-10P01S 

2712.0 

11-03-67 
3-27-68 

175.0(2) 
152.8 

2537.0 
2559.2 

5050 
SOlO 

07N/10M-19001S 

2446.0 

3-13-68 
11-03-67 

346.2 
266.3 

2119.8 
2177.7 

5050 

08N/15a-18H01S 

2790.0 

3-14-68 

197.9 

2592.1 

5010 

11-06-67 
12-13-67 

329.5 
266.5 

2116. 5 
2179.5 

1101 

08N/15M-22N02S 

2817.0 

3-12-68 
11-03-67 

(5) 
204.3 

2612.7 

1101 

1-09-68 
1-17-68 

(7) 
267.0 

2179.0 

11-03-67 

208.3 

2608.7 

5050 

2-19-68 

267,9 

2178.1 

11-06-67 

203.8 

2613.2 

1101 

3-12-68 

268.4 

2177.6 

3-27-68 

(6) 

SOlO 

3-13-68 

268.3 

2177.7 

5010 

4-0B-68 

<6> 

1101 

4-09-68 

280.0 

2166.0 

1101 

5-14-68 

(8) 

08N/lSri-33601S 

2930.0 

3-27-68 

239.1 

2690.9 

5010 

6-13-68 
7-02-68 

285.4 
271.1 

2160.6 
2174.9 

08N/16«-03F01S 

2860.0 

3-27-68 

196.7 

2663.3 

SOlO 

7-09-68 
8-06-68 

271.2 
271.6 

217*. 8 
217*. 4 

08N/16--16A01S 

2925.0 

3-14-68 

296.2 

2628.8 

5010 

9-03-68 

272.4 

2173.6 

08N/16«-18E01!> 

3029.0 

3-14-68 

357.2 

2671.8 

5010 

07N/10M-31M01S 

2505.3 

3-27-68 

345.2 

2160.1 

5010 

08N/16II-25801S 

2955.0 

10-30-67 
12-11-67 

98.4(6) 
106.0(6) 

2856.6 
2849.0 

5050 

07N/10*-33J02S 

2523.0 

3-12-68 

33U.4 

2184.6 

5010 

12-11-67 

99.0(6) 

2856.0 

07N/11M-01001S 

2385,0 

10-25-67 

215.2 

216V. 8 

SOlO 

Sm  page  ll3  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO   \MATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
•I   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

ANTELOPE    HYUHO   UNIT 

M-26.00 

ANTELOPE    HYDRO    SUBUNIT 

t 

-26. AO 

ANTELOPE    HYDRO    SUBUNII 

IC26.A8 

LANCASTER 

HYDRO    SUttAHEA 

•-26. A5 

LANCASTER 

HYDRO    SUttARCA 

■-26. AS 

07N/ll«-Ol«0»b 

2385.0 

3-13-68 

210.0 

21TS.0 

5010 

08N/10W-09P01S 

2321.0 

3-06-68 

(0) 

5010 

ICONT.I 

08N/10M-19Ne4S 

2338.0 

10-25-67 

116.9 

2221.1 

5010 

07N/U«-10N03!> 

239«.0 

11-03-67 
3-13-68 

211.5 
214.3 

2182.5 
2179.7 

5050 
5010 

3-06-68 

114.8 

2223.2 

08N/10H-19U01S 

2342.0 

10-25-67 

112.2 

2229.8 

SOlO 

07N/U«-13d01b 

243«.0 

10-23-67 

292.0 

2142.0 

5010 

3-13-68 

(1> 

08N/10K-23F01S 

2350.0 

10-25-67 
3-00-68 

106.0 
(0> 

2244.0 

5010 

07N/ll«-17t01:> 

2396.0 

3-13-68 

223.0 

2173. 0 

5010 

3-06-68 

(4) 

07N/ll«-19001b 

2418.0 

10-26-67 
3-13-68 

219.2(2) 
217.6 

2198.8 
2200.4 

5010 

08N/10M-23F02S 

2350.0 

3-06-68 

108.1 

2241.9 

5010 

08N/10M-28801S 

2358.0 

10-25-67 

134.4 

2223.6 

5010 

07N/ll«-21EelS 

2A22.0 

11-03-67 
3-13-68 

105.1 
105.8 

2316.9 
2316.2 

5050 
5010 

3-12-68 

134.2 

2223.8 

08N/llX-14R01b 

2317.0 

10-25-67 

94.2 

2222.8 

5010 

07N/Uli-28L0lb 

2448.0 

3-12-68 

137.3 

2310.7 

5010 

3-07-68 

94.5 

2222.5 

07N/UM-33N01S 

2473.0 

10-26-67 

301.2 

2171.8 

5010 

0«N/11W-15001S 

2307.0 

10-25-67 

89.7 

2217.3 

5010 

3-12-68 

303.0 

2170.0 

3-07-68 

88.4 

2218.6 

07N/12K-13F01S 

2382.0 

10-26-67 
U-03-67 

168.2 
167.1 

2213.8 
2214.9 

5010 
5050 

08N/11W-18L01S 

2297.0 

3-07-68 

f0> 

5010 

3-27-68 

165.4 

2216.6 

5010 

08N/11M-18001S 

2298.0 

3-07-68 

t8) 

5010 

07N/UM-13H02^ 

2385.0 

11-03-67 

120.6 

2264.4 

5050 

08N/11K-22P01S 

2317.0 

10-25-67 

103.6 

2213.4 

SOlO 

3-13-68 

120.3 

2264.7 

5010 

3-07-68 

102.7 

2214.3 

07N/I2i*-15F01S 

2348.0 

3-27-68 

142.1 

2203.9 

5010 

08N/11M-23R01S 

2332.0 

10-25-67 
3-06-68 

123.1 
125.4 

2208.9 
2206.6 

5018 

07N/12M-15F02S 

2354.0 

10-27-67 

158. 0 

2196.0 

5010 

3-27-68 

149.4 

2204.6 

0aN/UM-27R02S 

2341.0 

10-25-67 
11-02-67 

161.9(2) 
158.2 

2179.1 
2182.8 

5010 
5050 

07N/12*-18R02S 

2337.0 

3-12-68 

50.8 

2286.2 

5010 

3-13-68 

169.5(2) 

2171.5 

5010 

07N/12K-19R01b 

2386.0 

3-12-68 

171.2 

2214.8 

5010 

08N/11III-32E01S 

2340.0 

10-26-67 
3-13-68 

(1> 
91.3 

2248.7 

SOlO 

07N/12*-22R01S 

2407.0 

3-27-68 

201.1 

2205.9 

5010 

08N/11M-34U02S 

2340.0 

10-25-67 

151.2(1) 

2188.8 

5010 

07N/l2»-25M01b 

2455.0 

10-26-67 

246.9 

2208.1 

5010 

11-02-67 

152.7 

2187.3 

5050 

3-12-68 

246.3 

2208.7 

3-13-68 

147.4 

2192.6 

5010 

07N/12ri-28P01S 

2447.0 

10-27-67 

241.4 

2205.6 

5010 

08N/11H-34R02S 

2358.0 

10-25-67 

171.2 

2186.8 

SOlO 

3-12-68 

238.1 

2208.9 

3-13-68 

178.8(2) 

2179.2 

07N/l2*-29F02b 

2415.0 

3-27-68 

207.0 

2208.0 

5010 

08N/12II-02U01S 

2283.0 

10-26-67 
3-07-68 

40.4 
35.9 

2242.6 
2247.1 

SOlO 

07N/12«-34N01S 

2523.0 

3-12-68 

303.2 

2219.8 

5010 

08N/12W-14R01S 

2291.0 

3-07-68 

56.6 

2234.4 

5010 

07N/13M-03E01S 

2381.0 

11-03-67 

200.0 

2181.0 

5050 

3-15-68 

201.1 

2179.9 

5010 

08N/12l*-20tt02S 

2317.5 

10-26-67 
11-01-67 

68.9 
79.2 

2248.6 
2238.3 

5010 
5050 

07N/13M-06A06b 

2433.0 

U-03-67 
3-14-68 

169.4 
167.7 

2263.6 
2265.3 

5050 
5010 

3-07-68 

67.3 

2250.2 

SOlO 

08N/12W-22M01S 

2302.8 

10-26-67 

61.5 

2240.5 

SOlO 

07N/13«-l6A03i> 

2367.0 

U-02-67 

209.7 

2157.3 

5050 

11-01-67 

90.4 

2211.6 

5059 

3-12-68 

(4) 

5010 

3-07-68 

44.1 

2257.9 

SOlO 

07N/13M-21A01S 

2360.0 

11-03-67 

40.9 

2319.1 

5050 

0aN/12t«-30K01S 

2324.0 

10-26-67 

101.1 

2222.9 

5010 

3-12-68 

40.7 

2319.3 

5010 

3-27-68 

93.5 

2230.5 

07N/13M-34U01S 

2433.0 

11-03-67 

(11 

5050 

08N/12W-31(J02S 

2322.0 

11-02-67 

42.8 

2279.2 

5050 

3-12-68 

346.9 

2086.1 

5010 

3-14-68 

52.0 

2270.0 

5010 

07N/14M-07M01S 

2795.0 

10-30-67 

16.3 

2778.7 

5050 

08N/13W-05E01S 

2440.0 

11-01-67 

322.5 

2117.5 

5050 

12-11-67 

14.9 

2780.1 

3-14-68 

270.5 

2169.5 

5010 

1-05-68 

14.4 

2780.6 

2-07-68 

14.5 

2780.5 

08N/13h-09K01S 

2412.0 

11-01-67 

221.4 

2190.6 

5050 

2-27-68 

14.5 

2780.S 

3-14-68 

220.1 

2191.9 

SOlO 

3-28-68 

14.9 

2780.1 

4-30-68 

15.5 

2779.5 

0SN/13M-14J01S 

2370.0 

11-01-67 

139,4 

2230.6 

5050 

5-29-68 

16.0 

2779.0 

3-27-68 

139.7 

2230.3 

SOlO 

7-02-68 

16.8 

2778.2 

7-30-68 

16.5 

2778.5 

08N/13M-20801S 

2430.0 

11-01-67 

111 

S8S0 

9-11-68 

16.7 

2778.3 

3-14-68 

(It 

SOlO 

07N/l*«-lOFOIS 

2557.0 

3-12-68 

316.0 

2241.0 

5010 

08N/13M-23M02S 

2376.0 

11-01-67 
3-27-68 

78.3 
77.0 

2297.7 
2299.0 

5050 
5010 

07N/1*«-13A01& 

2467.0 

3-12-68 

289.2(4) 

2177.8 

5010 

08N/13W-34P03S 

2365.0 

11-02-67 

75.1 

2289.9 

5050 

08N/O9ri-O600l3 

2293.0 

3-06-68 

36.3 

2256.7 

5010 

3-14-68 
3-18-68 

(1) 
(1> 

SOlO 

o8N/io«-eicei!> 

2300.0 

10-24-67 

92.0 

2208.0 

5010 

3-06-68 

92.5 

2207.5 

08N/13M-36L01S 

2340.0 

11-02-67 
3-27-68 

126.6 
130.5 

2213.4 
2209.5 

soso 

5010 

08N/10«-01F01S 

2303.0 

3-06-68 

(0) 

5010 

08N/14H-15G01S 

2525.0 

11-03-67 

(3) 

soso 

08N/10M-02N02b 

2310.0 

3-06-68 

(0) 

5010 

3-27-68 

(11 

SOlO 

08N/10B-08J01S 

2315.0 

3-06-68 

(0) 

5010 

0SN/14M-36E01S 

2488.0 

3-14-68 

291.7 

2196.3 

SOlO 

08N/10M-08R03S 

2318.0 

10-24-67 

66.9 

2251.1 

5010 

09N/08k-06H01S 

2387.0 

10-25-67 

151.6 

2235.4 

SOlO 

12-07-67 

66.7 

2251.3 

3-06-68 

150.5 

2236.5 

1-30-68 

66.8 

2251.2 

1-30-68 

66.8 

2251.2 

09N/08H-06H02S 

2395.0 

10-25-67 

166.7(1) 

2228.3 

SOlO 

3-06-68 

67.1 

2250.9 

3-06-68 

162.0 

2233.0 

See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviation« 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

ANTELOPE    HYDRO    UNIT 

M-26.0C 

ANTELOPt    MYORO    SUSUNIT 

a 

-26. AO 

ANTELOPE    HYDRO    SUBUNIT 

H 

-26. AO 

LANCASTER 

HYDRO   SUBAHE* 

M-26.A5                                               LANCASTER 

HYDRO    SUBAREA 

■-26. A5 

09N/08*-06J01S 

2300.0 

3-06-68 

166.6 

2133.4 

5010      1     09N/10W-25M01S 

2269.4 

7-23-68 

12.8 

2256.6 

5010 

(CONT.) 

8-19-68 
9-04-68 

13.2 
13.0 

2256.2 
2256.4 

09N/09«-02001b 

2274.8 

3-06-68 

(0) 

5010 

09N/10M-28F02S 

2290.0 

3-05-68 

63.3 

2226.7 

5010 

09N/09W-03F01S 

2270.8 

4-11-68 

49.3 

2221.5 

5010 

5-06-68 

49.2 

2221.6 

09N/10K-34001S 

2285.0 

3-05-68 

(0) 

5010 

6-04-68 

49.4 

2221.4 

7-24-68 

49.6 

2221.2 

09N/10M-34H01S 

2285.0 

10-24-67 

63.7 

2221.3 

5010 

8-19-68 

49.6 

2221.2 

12-08-67 

61.2 

2223.8 

9-04-68 

49.6 

2221.2 

1-30-68 
3-05-68 

58.1 
58.6 

2226.9 
2226.4 

09N/09X-04E01S 

2272.6 

10-20-67 

34.1 

2238.5 

5010 

4-11-68 

34.4 

2238.2 

09N/11M-21N01S 

2274.4 

10-20-67 

8.9 

2265.5 

5010 

5-06-68 

34.5 

2238.1 

4-01-68 

4.9 

2269.5 

6-04-68 

34.5 

2238.1 

5-06-68 

5.1 

2269.3 

7-24-68 

34.7 

2237.9 

6-03-68 

5.3 

2269.1 

8-19-68 

34.7 

2237.9 

7-23-68 

5.5 

2268.9 

9-04-68 

34.8 

2237.8 

8-16-68 
9-04-68 

5.5 
5.6 

2268.9 
2268.8 

09N/09M-06E01S 

2290.2 

3-05-68 

46.1 

2244.1 

5010 

09N/11W-36L01S 

2290.0 

3-06-68 

71.1 

2218.9 

5010 

09N/09*-10R01S 

?280.0 

5-08-68 

52.9 

2227.1 

5010 

09N/12W-21003S 

2350.0 

10-26-67 

97.3 

2252.7 

5010 

09N/09W-12F01S 

2288.8 

3-05-68 

(0) 

5010 

10-31-67 
3-21-68 

97.1 
95.0 

2252.9 

2255.0 

5050 
5010 

09N/09M-13N01S 

2350.2 

3-06-68 

118.0(4) 

2232.2 

5010 

3-07-68 

(0) 

09N/12M-23N01S 

2294.0 

10-26-67 
3-07-68 

47.2 
46.2 

2246.8 
2247.8 

5010 

09N/09K-14P02S 

^283.5 

3-06-68 

(0) 

5010 

09N/12M-31N01S 

2347.2 

10-27-67 

124.5 

2222.7 

5010 

09N/09«-15J0lS 

2297.0 

3-06-68 

58.2(1) 

2238.8 

5010 

11-01-67 

(3) 

5050 

3-07-68 

(0) 

3-27-68 

115.2 

2232.0 

5010 

09N/09M-17R01S 

2275.0 

10-20-67 

46.1 

2228.9 

5010 

09N/12«-35N01S 

2295.0 

10-26-67 
3-07-68 

33.5 
33.5 

2261.5 
2261.5 

5010 

09N/09«-18C01S 

2280.3 

10-24-67 

(11 

5010 

3-05-68 

193.6(1) 

2086.7 

09N/13M-I4Q01S 

2442.0 

3-27-68 

188.4 

2253.6 

5010 

09N/e9M-20A01S         2269.0 

4-10-68 

1.0 

2268.0 

5010 

09N/13K-17R01S 

2450.0 

11-01-67 

170.1 

2279.9 

5050 

5-06-68 

1.7 

2267.3 

3-14-68 

160.6 

2289.4 

5010 

6-03-68 

49.3 

2219.7 

7-23-68 

50.5 

2218.5 

09N/14W-27R01S 

2SS0.0 

10-31-67 

307.8 

2242.2 

5050 

8-19-68 

50.5 

2218.5 

3-27-68 

310.3 

2239.7 

5010 

9-04-68 

50.7 

2218.3 

10N/09II-28K01S 

2275.0 

10-2(n-67 

(4) 

5010 

09N/09ri-23a01S 

2319.9 

3-06-68 

(0) 

5010 

10N/09W-31C01S 

2280.0 

10-24-67 

38.5 

2241.5 

5010 

09N/09M-27H02& 

2280.0 

3-06-68 

48.3 

2231.7 

5010 

3-05-68 

(0) 

e9N/09l<-29H01S 

2269.1 

10-20-67 
4-10-68 

45.0 
47.6 

2224.1 
2221.5 

5010 

10N/09W-34K01S 

2275.0 

10-20-67 

49,1 

2225.9 

5010 

5-06-68 

48.8 

2220.3 

10N/09H-36601S 

2282.4 

3-06-68 

(«) 

5010 

6-03-68 

48.8 

2220.3 

7-23-68 

49.0 

2220.1 

8-19-68 

49.0 

2220.1 

NORTH   HUROC    HYDRO    SUBAREA 

■•26. A6 

9-04-68 

49.2 

2219.9 

09N/10M-eSP01S 

2372.0 

10-24-67 

84.4 

2287.6 

5010 

10N/09W-04001S 

2304.0 

4-18-68 

107.1 

2196.9 

5010 

3-05-68 

84.3 

2287.7 

10-23-67 
12-07-67 

110.2(2) 
106.9 

2193.8 
2197.1 

09N/10rt-12R01S 

2280.0 

10-24-67 

63.7 

2216.3 

5010 

1-29-68 

106.6 

2197.4 

12-08-67 

61.9 

2218.1 

3-04-6a 

108.7(2) 

2195.3 

1-30-68 

60.6 

2219.4 

3-05-68 

60.8 

2219.2 

10N/09M-04D02S 

2306.9 

10-23-67 
3-04-68 

123.7(1) 
127.3(1) 

2183.2 
2179.6 

5010 

09N/lOt(-l6C01S 

2333.0 

10-24-67 
3-05-68 

71.4 
(0) 

2261.6 

5010 

3-06-68 
4-15-68 

110.7 
118.2 

2196.2 
2188.7 

09N/10W-16C02S 

2328.0 

10-24-67 
3-05-68 

100.2 
(0) 

2227.8 

5010 

10N/09W-05B01S 

2290.0 

10-23-67 
3-04-68 
3-06-68 

84.6 
111.8(1) 
81.7 

2205.4 
2178.2 
2208.3 

5010 

09N/10K-16H01S 

2325.0 

10-24-67 

90.5 

2234.5 

5010 

3-05-68 

(0) 

10N/09M-05R01S 

2272.6 

10-20-67 
4-11-68 

72.3 
71.7 

2200.3 
2200.9 

5010 

09N/10l«-16P01S 

2322.0 

10-24-67 

85.7 

2236.3 

5010 

5-08-68 

71.9 

2200.7 

3-05-68 

85.4 

2236.6 

6-04-68 
7-24-68 

72.3 
73.1 

2200.3 
2199.5 

09N/lO»r22J02S 

2285.0 

3-05-68 

(0) 

5010 

8-19-68 
9-04-68 

73.6 
73.8 

2199.0 
2198.8 

09N/10W-24C01S 

2285.0 

10-24-67 

202.8(1) 

2082.2 

5010 

3-05-68 

181.0(1) 

2104.0 

10N/09W-07A02S 

2276.9 

10-23-67 
3-04-68 

73.2 

73.4 

2203.7 
2203.5 

5010 

09N/10«-24E01b 

2280.0 

10-24-67 
3-05-68 

(1> 
(11 

5010 

10N/09W-16P01S 

2275.0 

4-15-68 
10-20-67 

(U) 
(41 

5010 

09N/10B-24F01S 

2281.2 

10-24-67 

85.1 

2196.1 

5010 

3-05-68 

(1) 

10N/09M-20E01S 

2271.2 

4-11-68 
5-08-68 

47.3 
47.3 

2223.9 

2223.9 

5010 

09N/10M-24601S 

2280.0 

10-24-67 

135.1(1) 

2144.9 

5010 

6-04-68 

47.3 

2223.9 

3-05-68 

154.5(1) 

2125.5 

7-24-68 
8-19-68 

47.4 
47.9 

2223.8 
2223.3 

09N/10M-24N01S 

2273.0 

3-05-68 

(0) 

Stlt 

9-04-68 

47.4 

2223.8 

09N/10l*-25M0lS 

2269.4 

10-20-67 
4-10-68 

15.4 
12.0 

2254.0 
2257.4 

5010 

10N/09II-20F01S 

2275.0 

10-20-67 

47.3 

2227.7 

5010 

5-06-68 

12.3 

2257.1 

10N/09W-24A02S 

2287.0 

10-23-67 

75.3 

2211.7 

5010 

6-03-68 

12.4 

2257.0 

3-04-68 

75.4 

2211.6 

See  page  113  for  key  to  terms  a  abbreviation* 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND  WATER   LEVELS  AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
•I  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


ikNTCLOPi    HYDRO   SUSUnlT 

NORTH  MUKOC  HTOHO  ^UbAREA 


ANTELOPE  HYDRO  UNIT 
M-26.A0 


11N/0SM-20H01S 
11N/08B-29K01& 
UN/08ri-32601!> 

lIN/eSW-3SD01S 

11N/09H-17N01!> 

11N/O9a-24A01S 
11N/O9a-30H01S 
11N/09M-30N01& 


2379.1 
2351.8 
2342.1 

23*2.0 

2319.9 

2348. S 
2298.3 
2328.0 


11N/O9a-32001S    2302.5 


llN/09«-36A01S 
11N/09I(-36R01S 


eSN/Uri-OlMOlS 
0SN/lla-04E01S 
05N/llK-04K02b 
05N/11M-07601S 


2323.8 
2312. S 


3-04>68 

3-04-68 

10-23-67 
3-04-68 

3-04-68 
3-05-68 

10-23-67 
3-04-68 

3-04-68 

3-04-68 

10-23-67 
3-04-68 
4-18-68 

10-23-67 
3-04-68 
3-06-68 

3-04-68 

3-04-68 


2738.5 
2695.0 
2755.0 
2842.3 


05N/12K-12A02S 
05N/12B-14L01S 
06N/09it-04h02b 
06N/09M-11N01& 
06N/10M-18Q01S 
06N/10M-20P01b 

06N/10M-22001S 
06N/10H-34001S 


05N/09M-02E01S 
05N/09M-20K01S 


2893.0 
3140.0 
2595.0 
2666.0 
2595.0 
2637.0 


2645.0 
2706.0 


11-01-67 
3-11-68 

11-15-67 
4-08-68 

11-01-67 
3-11-68 

10-30-67 
12-11-67 
1-05-68 
2-07-68 
2-27-68 
3-28-68 
4-30-68 
5-29-68 
7-02-68 
7-30-68 
9-11-68 

11-14-67 
4-08-68 

11-02-67 
4-16-68 

11-02-67 
3-11-68 

11-02-67 
3-11-68 

U-02-67 
3-12-68 

10-31-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
8-14-68 
9-01-68 

11-02-67 
3-12-68 

11-02-67 
3-11-68 


lOi 

(0) 

134.4 
134.6 

247.3(1) 
(0) 

136.9 
137.1 

148.5 

(0> 

122.6 
124.5 
126.7 

132.8(1) 
134.9(1) 
108.6 

(0> 
(0) 


BUTTES  HYURO  SUBAREA 


82.0 
85. 5 

157.7 
168.6 

175.3 
174.2 

30.2 
30.5 
30.5 
30.2 
32.9 
30.4 
30.5 
30.8 
31.7 
31.5 
26.9 

25.8 
19.6 

207.0 
213.4 

168.7 
164.5 

166.9 
168.6 

205.6 
201.9 

237.1 
233.5 

229.9 
226.8 
210.4 
209.6 

169.6 
169.6 

127.4 
127.4 


ROCK  CRE1^  HYDRO  SUBAREA 


2900.0 


M-26.A6 

5010 

5010 

2207.7   5010 
2207.5 

2134.7    5010 


2183.0 
2182.8 

2200.3 


2205.4 

2203.5 
2201.3 

2169.7 
2167.6 
2193.9 


2656.5 
2653.0 

2537.3 
2526.4 

2579.7 
2580.8 

2812.1 
2811.8 
2811.8 
2812.1 
2809.4 
2811.9 
2811.8 
2811.5 
2810.6 
2810.8 
2815.4 

2B67.2 
2S73.4 

2933.0 
2926.6 

2426.3 
2430.5 

2499.1 
2497.4 

2389.4 
2393.1 

2399.9 
2403.5 
2407.1 
2410.2 
2426.6 
2427.4 

2475.4 
2475.4 

2578.6 
2578.6 


5010 

5010 
5010 
5010 

5010 

5010 
5010 

W-26.A7 


5050 
5010 

1101 


5050 
5010 

5050 


1101 


UOl 


5050 
5010 

5050 
5010 

5050 
5010 

5050 


5050 
5010 

5050 
5010 


H-26.AS 


3177.0 


11-01-67 

(9) 

5050 

10-09-67 

196.2 

2980.8 

1101 

11-01-67 

187.4 

2989.6 

5050 

1-09-68 

187.2 

2989.8 

1101 

2-19-68 

187.2 

2989.8 

3-11-68 

187.7 

2989.3 

5010 

3-12-68 

199.2 

2977.8 

1101 

4-06-68 

186.6 

2990.4 

5-14-68 

187.0 

2990.0 

6-13-68 

187.1 

2989.9 

M-26*0e 

ANTELOPE  HYDRO  SUBUNIT 


0SN/09M-20KeiS    3177.0 
(COMT.) 


0SN/10K-03L01S    2802.0 
05N/10li-06N015   2777.2 


H-2*.A« 


05N/10M-16P01S    3023.0 
06N/08M-30H01S    2848.0 

06N/09M-30F01S    2758.0 


».  HTOHO  sue 

AREA 

■•26.A8 

7-09-6B 

187.3 

2989.7 

1101 

8-06-68 

187.6 

2989.4 

9-03-68 

188.4 

2*88.6 

11-01-67 

11) 

5050 

3-11-68 

93.6 

2708.4 

5010 

10-09-67 

117.7 

2659.5 

UOl 

10-09-67 

117. S 

2659.7 

5010 

11-15-67 

116.2 

2661.0 

UOl 

11-15-67 

116.0 

2*61.2 

5010 

1-09-6B 

115.1 

2662.1 

UOl 

1-09-68 

114.9 

2662.3 

5010 

2-19-68 

114.6 

2662.6 

UOl 

2-19-68 

114.4 

2662.8 

5010 

3-12-6S 

114.5 

2662.7 

UOl 

3-12-68 

114.3 

2662.9 

5010 

4-08-68 

114. 5 

2662.7 

UOl 

4-08-68 

114. 3 

2662.9 

5010 

5-14-68 

114.* 

2662.4 

UOl 

5-14-68 

114.6 

2662.6 

5010 

6-13-68 

115.4 

2661.8 

UOl 

6-13-68 

115.2 

2662.0 

5010 

7-09-68 

117.0 

2660.2 

UOl 

7-09-68 

U6.8 

2660.4 

5010 

8-06-68 

119.8 

2657.4 

9-03-6* 

118.1 

2659.1 

11-01-67 

253.0 

2770.0 

5050 

11-02-67 

211.3 

2636.7 

505« 

3-11-68 

209.4 

2638.6 

5010 

11-02-67 

35.6 

2722.4 

5050 

3-11-6* 

40.5 

2717. S 

5010 

See  poge  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

DATE 

TO    WATER 

NUMBER 

ELEVATION 

SURFACE 

IN    FEET 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


CUOOEBACK  riYOHO  UNIT 


■-27.00 


30S/«2E-10L01M  2530.0 

30S/42E-18RelH  263S.0 

30S/42E-20001M  2600.0 

30S/«2E-24L01M  2656.0 


8-01-68 

71.0 

2*59.0 

5018 

7-31-68 

98.6 

2536.4 

5010 

7-31-68 

89.7 

2510.3 

5010 

8-01-68 

1*9.5 

2506.5 

5010 

See  poge  ll3  for  key  to  terms  8  abbreviotions 


-306- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


:t 


STATE    W6LL 
NUMBCR 


GROUND 

SURfACC 

CL£VATK)N 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    ¥»ATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    V«Lt 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

M  FEET 


WATER 
SURFAa 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


EL  NIRAbC  HYDRO  SUBUNIT 


NOJAVE  HTDNO  UNIT 


M-2S.M 

UPPER  NOJAVE  HYDRO  SUBUNIT 


0SN/07M-09H01S  3211.1 

06N/06»*ieP01S  289*. 3 

06N/e7ti-12N02S  2860.0 

e6N/e7«-26H01S  3005.0 

06N/07«-27N0l^  3020.0 

I7N/07H-2TL01S  283S.0 


10-25-67 

4-09-68 

1-10-68 
A-26-68 

10-25-67 
«-09-6lt 

1-10-68 
4-26-68 

1-10-68 
4-26-68 

10-25-67 
4-09-68 


284.5 
284.5 

(5) 
51.8 

13.2 
14.0 

124.3 
125.4 

137.0 
136.1 

63.9 
66.1 


2926.6 
2926.6 


2842.5 

2846.8 
2846.0 

2880.7 

2874.6 

2883.0 
2883.9 

2771.1 
2768.9 


5010 
5100 
5010 
5100 
5100 
5010 


02N/04II-07A01S    3361.5 


02N/04M-07A04S    4640.0 


02N/04M-07H02S    3280.0 


02N/04M-07J02S    4095.0 


02N/04l(-18R01S   5100.0 


02N/04H-20K01S    4880.0 


e2N/04M-20L02S    4880.0 


e2N/04M-20002S   5330.0 


e3N/'03h-06E02S  2940.0 

03N/04«-13tt02S  3005.3 

e4N/03l>-01MelS  3037.0 

f4N/03«-06O02S  2870.0 

f4N/03M-07P02S  2868.5 

04N/03M-10R01S  3090.0 


10-01-67 
11-14-67 
12-07-67 
1-30-68 
1-31-68 
2-03-68 
2-14-68 
2-15-68 
2-20-68 
2-27-68 
3-01-68 
5-17-68 

12-13-67 
1-18-6B 
2-21-68 
3-22-68 

5-17-68 
9-16-68 

12-13-67 
1-18-68 
2-21-68 
3-22-68 
4-24-68 
7-01-68 
7-12-68 
7-29-68 
8-01-68 
8-06-68 
8-13-68 
8-13-68 
8-16-68 
8-23-68 
9-16-68 
9-23-68 

12-13-67 
1-18-68 
2-21-68 
3-22-68 
4-24-68 
6-21-68 
7-01-68 
8-23-68 
9-01-68 
9-15-68 
9-19-68 

1-18-68 
2-21-68 
3-22-68 
4-24-68 
7-03-68 
8-23-68 
9-16-68 

12-13-67 
1-18-68 
2-21-68 
3-22-68 
4-24-68 
7-03-68 

12-13-67 
1-18-68 
2-21-68 
3-22-68 
4-24-68 
7-03-68 
8-23-68 
9-16-68 

12-13-67 
1-18-68 
2-21-68 
3-22-68 
4-24-68 
7-03-68 
9-16-68 

10-26-67 
4-10-68 

1-08-68 
4-26-68 

1-08-68 
4-26-68 

12-06-67 
4-26-68 

12-06-67 
4-26-68 

10-26-67 


11-28.80 


18.2 

51.3 
54.5 

54.8 
54.5 
52.0 

51.0 
50.5 
44.0 
44.0 
49.3 
(7» 

(61 
31t6 
28.1 
25.6 
30.3 
78.0 

7.7 

7.6 

7.0 

7.4 

7.3 

8.2 

7.0 
17.5 
39.0 
45.5(3) 
45.5(31 
67.5 
69.5 
74.4 
86.5 
84.5(31 

79.0 
149.2 
131.9 
132.5 
131.7 
134.5 
136.5 
137.0 
136.0(5) 
136.5(5) 
137.7(5) 

26.8 

6.2 
11.5 
21.0 
24.9 
27.5 

(7» 

18.5 
20.8 
20.0 
19.8 
21.8 
.8 

13.0(3) 

14.7 

14.9 

14.7 

16.2 

17.2 

17.5 

21.4 

103.2(6) 
57.2(3) 
156.8 
168.7 
165.2 
185.9 
(7) 

22.3 
5. 8 

74.9 
73.5 

223*3 
224.3 

66.2 
66.6 

39.1 
41.2 

272.7 


3343.3 

3310.2 
3307.8 
3306.7 
3307.0 
3309.5 
3310.5 
3311.0 
3317.5 
3317. S 
3312.2 


4*88.4 
4*11.9 
4*14.4 
4*09.7 
45*2.* 

3272.3 

3272.4 
3273.0 
3272.* 
3272*7 
3271.8 
3273.8 
3262.5 
3241.8 
3234.5 
3234.5 
3212.5 
3210.5 
3205.6 
3193.5 
3195.5 

4016.0 
3945.8 

3963.1 
3962.5 
3963.3 
3960.5 
3958.5 
3958.0 
3959.0 
3958.5 
3957.3 

5*74.8 

5093.8 
5088.5 

5079.0 
5075.1 
5072.5 


4861.5 
4859.2 
4860.0 
4860.2 
4858.2 
4879.2 

4867.0 
4*65.3 
4*65.1 
4*«5.3 
4863.8 
4*62.8 
4**2.5 
4*5*.* 

5226.* 
5272.* 

5174.0 
5161.3 
5164.* 
5144.1 


2917.7 
2935** 

2930.4 
2931.8 

2*13*7 
2*12.7 

2**3.* 

2*03.4 

2*29.4 

2*27.3 

2*17.3 


50S8 


505* 


SOS* 


5050 


5050 


5050 


5050 


5050 


5010 
510* 
SlOO 
5100 
5100 
5010 


See  poge  II3  for  key  to  terms  8k  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

M    FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FttT 

AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACF 
IN  FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

MUJAVE    HYDRO 

UNIT 

M-28.00 

UPPER   MOJAVE    HYDRO 

DUBUNIT 

* 

-28. BO 

UPPER   NOJAVE    HYOAO   SUBUNIT 

« 

-28.80 

04N/03«-10R0l^ 
<CONT.) 

04N/03M-18E01S 
04N/04H-01D02S 

3090.0 
2866.6 
2827.0 

4-10-68 

10-26-67 
4-10-68 

4-10-68 

271.2 

40.3 

44.4 

19.9 

2818.8 

2826.3 
2822.2 

2807.1 

5010 
5010 
5010 

07N/04M-3eC0lS         2561.5         10-25-67 

12-06-67 
4-11-68 
4-30-68 

07N/05K-07N01S         2780.0         10-23-67 

4-10-68 

61.0 
60.2 

59.4 
59.3 

146.4 
145.8 

2500.5 
2501.3 
2502.1 
2502.2 

2633.6 
2634.2 

5010 
5100 
5010 
5100 

5010 

04N/05M-22H01S 
0SN/02M-33N01S 

eSN/03M-03De2S 

3551.9 
3030.0 

2920.0 

11-17-67 

12-02-67 
3-02-68 
6-08-68 
8-31-68 

1-08-68 
4-26-68 

697.3 

170.2 
169.2 
170.3 
170.9 

118.9 
120.3 

2854.6 

2859.8 
2860.8 
2859.7 
2859.1 

2801.1 
2799.7 

5010 
5713 

5100 

07N/05M-15P01S        2705.0        10-23-67 

4-ie-6S 

07N/05W-22N02S        2715.0         10-23-67 

4-10-68 

08N/04H-31R01S         2449.0         10-25-67 

4-11-68 

132.1 
OKY 

88.8 
88.6 

28.7 
23.9 

2*72.9 

2626.2 
2626.4 

2420.3 
2425.1 

5010 
5010 
5010 

0SN/03a-13O01S 

2930.0 

1-08-68 
4-26-68 

103.3 
103.6 

2826.7 
2826.4 

5100 

05N/03K-14601S 

2916.0 

10-26-67 
4-09-68 

93.1 
93.1 

2822.9 
2822.9 

5010 

0SN/03M-19E01S 

2875.0 

10-26-67 
4-10-68 

101.0 
100.7 

2774.0 
2774.3 

5010 

0SN/03a-24N01S 

2927,7 

1-08-68 
4-26-68 

108.8 
108.6 

2818.9 
2819.1 

5100 

OSN/03il-3SN01S 

2984.0 

1-08-68 
4-26-68 

168.3 
168.0 

2815.7 
2816.0 

5100 

05N/04a-04e03S 

2708.0 

10-25-67 
4-09-68 

7.3 
6.7 

2700.7 
2701.3 

5010 

05N/04II-11P01S 

2788.3 

10-25-67 
4-09-68 

57.6(4) 
57.3(4) 

2730.7 
2731.0 

5010 

05N/04H-21E01S 

2890.0 

10-25-67 
4-09-68 

115.4 
(4) 

2774.6 

5010 

0SN/e4W-36N01S 

2827.0 

4-10-68 

23.8 

2803.2 

SOlO 

05N/Ob«-04C01S 

2945.0 

10-25-67 
4-09-68 

133.8 
133.2 

2811.2 
2811.8 

5010 

« 

0SN/0SH-22E02S 

3121.0 

10-25-67 
4-09-68 

316.4 
313.7 

2804.6 
2807.3 

5010 

05N/06«-12N0l!> 

3100.0 

10-25-67 
4-09-68 

182.8 
182.6 

29X7.2 
2917.4 

5010 

t6N/e3M-09E04S 

3085.0 

1-09-68 
5-01-68 

31.2 
34.5 

3053.8 
3050.5 

5100 

e6N/03M-28R01S 

2968.0 

10-26-67 
4-09-68 

175.1 
173.2 

2792.9 
2794.8 

5010 

06N/04M-06E06S 

2580.0 

10-25-67 
4-11-68 

45.1 
44.2 

2534.9 
2535.8 

5010 

06N/04X-18P02S 

2610.0 

10-25-67 
4-11-68 

U.2 
10.3 

2598.8 
2599.7 

5010 

06N/04H-32604S 

2750.0 

10-25-67 
4-11-68 

45.1 
46.3 

2704.9 
2703.7 

5010 

06N/0SK-0eF01S 

2780.0 

10-23-67 
4-10-68 

78.1 
80.8 

2701.9 
2699.2 

5010 

e6N/OSll-09B01S 

2780.0 

10-23-67 
4-10-68 

96.7 
98.5 

2683.3 
2681.5 

5010 

06N/05X-19COli 

2820.0 

10-23-67 
4-10-68 

65.4 
64.8 

2754.6 
2755.2 

5010 

06N/05«-28F01b 

2875.6 

1-10-68 
4-26-68 

120.6 
121.1 

2755.0 
2754,5 

5100 

e6N/0SM-29H01S 

2880.0 

10-23-67 
4-10-68 

104.5 
104.3 

2775.5 
2775.7 

5010 

06N/05M-30R01S 

2880.0 

10-23-67 
4-10-68 

106.5 
106.3 

2773.5 
2773.7 

5010 

06N/05a-32R02b 

2945.0 

1-10-68 
4-26-68 

130.0 
129.5 

2815.0 
2815.5 

5100 

e6N/«6«-l4P03S 

2835.0 

10-25-67 
4-09-68 

45.7 
46.3 

2789.3 
2788.7 

5010 

06N/06il-21A01b 

2860.0 

1-10-68 
4-26-68 

63.8(1) 
60.4 

2796.2 
2799,6 

5100 

07N/04K-18001S 

2475.0 

10-25-67 
4-11-68 

14.6 
12.0 

2460.4 
2463.0 

5010 

See  poge  II3  for  key  to  terms  8  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


MIOOLE    HOJAVE    HYDRO    SUBUNIT 


MOJAVe    HYOhO   UNIT 

H-28.C0 


08N/01H-29F01S  2869.2 

08N/03a-07N03&  2340.0 

08N/04H-12001S  2329.0 

08N/04H-20NOlb  2407.7 

08N/04M-2IF02S  2385.0 

08N/04W-30E01S  2470.0 

09N/02W-04002S  2160.0 

09N/02M-20a0lS  2293.0 

09N/02M-34001S  2450.0 

09N/03M-11N01S  2209.0 

09N/03ri-13R01S  2245.0 

09N/03W-27L02&  2250.0 

09N/03«-27L04S  2260.0 

09N/03i<-28A03S  2245.0 

10N/02M-19P01S  2216.0 

10N/02M-32K01S  2170.0 

10N/03M-10R01S  2135.0 

10N/03H-15H02S  2145.0 

10N/03M-27D01S  2164.6 

10N/03M-27R01S  2185.0 

10N/03H-29M01S  2206.0 

10N/03M-33J01S  2230.0 

10N/03M-35N01S  2212.0 

10N/03M-36J02b  2180.0 


1-09-68 
5-01-68 

12-06-67 
4-30-68 

4-11-68 

1-10-68 
4-30-68 

10-25-67 
4-11-68 

1-10-68 
4-30-68 

12-07-67 
5-02-68 

12-06-67 
5-02-68 

12-08-67 
5-02-68 

1-10-68 
4-30-68 

10-25-67 
4-11-68 

10-25-67 

10-25-67 
4-10-68 

1-10-68 
4-30-68 

12-07-67 
5-02-68 

12-07-67 
5-02-68 

10-23-67 
4-11-68 

12-07-67 
5-02-68 

12-07-67 
5-02-68 

12-07-67 
5-02-68 

1-10-68 
4-30-68 

10-23-67 
4-11-68 

10-23-67 
4-11-68 

12-07-67 
5-02-68 


92.8 
97.611) 

27.1 
31.7 

15.6 

24.9 
28.0 

7.5 
7.7 

57.4 
60.2 

58.3(6) 
54.9 

124.8 
125.6 

125.8 
125.9 

53.1 
53.7 

88.6 
87.7 

(0) 

11.6 
13.6 

32.0 
38.5<2) 

104.4 
105.7 

56.5 
56.6 

64.6 
65.3 

69.5 

(1) 

62.4 
62.6 

113.4 
113.9 

(2) 
74.0(1) 

86.9 
87.2 

104.7 
104.7 

76.3 
76.9 


2776.4 
2771.6 

2312.9 

2308.3 

2313.4 

2382.8 
2379.7 

2377,5 
2377.3 

2412.6 
2409.8 

2101.7 
2105.1 

2168.2 
2167.4 

2324.2 

2324.1 

2155.9 
2155.3 

2156.4 
2157.3 


2248.4 
2246.4 

2213.0 
2206.5 

2111.6 
2110.3 

2113.5 
2113.4 

2070.4 
2069.7 

2075.5 


2102.2 
2102.0 

2071.6 

2071.1 


2132.0 

2143.1 
2142.8 

2107.3 
2107.3 

2103.7 
2103.1 


5100 

5100 

5010 
5100 

5010 

5100 

5100 

5100 

5100 

5100 

5010 

5010 
5010 

5100 

5100 

5100 

5010 

5100 

5100 

5100 

5100 

5010 

5010 

5100 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


M-28.00 

HARPER  HYURO  SU8UNIT 
HARPER  h 

10N/04W-10001S  2135.0 

10N/05W-03J01S  2245.0 

10N/06M-05E03S  2970.5 

11N/03H-07001S  2065.0 

llN/03M-28R02i>  2075.0 

11N/03M-30A01S  2030.8 

11N/03H-30A02S  2033.0 

11N/03H-30J01S  2033.0 

11N/03M-30J02S  2030.8 

11N/03M-32K01S  2064.0 

UN/04W-04R01S  2036.0 

11N/04W-06M01S  2060.6 

11N/04U-19H01S  2039.1 

llN/04M-19t01S  2055.0 

11N/04II-28N02S  2044.0 

11N/04W-29R01S  2045.0 

11N/04M-30P01S  2095.0 

11N/OSM-13H01S  2036.2 

32S/43E-28001M  2277.0 


<R0  SUBARtA 

a-28.D0 

■•28.02 

10-23-67 
4-11-68 

184.1 
183.7 

1950.9 
1951.3 

5010 

10-23-67 
4-11-68 

227.5 
227.6 

2017.5 
2017.4 

5010 

10-23-67 
4-10-68 

207.4 
204.7 

2763.1 
2765.8 

5010 

10-23-67 
4-11-68 
5-03-68 

64.5 
64.8 
62.8 

2000.5 
2000.2 
2002.2 

5010 

Slot 

10-23-67 

12-07-67 

4-11-68 

5-02-68 

38.8 

43.1 
39.8 
41.9 

2036.2 
2031.9 
2035.2 

2033.1 

5010 
5100 
5010 
5100 

10-23-67 
4-11-68 
7-18-68 

2.7 
2.0 

1.8 

2028.1 
2028.8 
2029.0 

5010 

10-23-67 
4-11-68 
7-18-68 

2.1 
1.6 
2.2 

2030.9 
2031.4 
2030.0 

9018 

12-07-67 
4-30-68 

.6 
.5 

2032.4 
2032.5 

5108 

12-07-67 
4-30-68 

2.2 

2.0 

2028.6 
2028.8 

5180 

12-07-67 
5-02-68 

18.1(1) 
17.2(1) 

2045.9 
2046.8 

5100 

10-23-67 
4-11-68 
7-03-68 

38.5 
41.5 
38.1 

1997.5 
1994.5 
1997.9 

5010 

10-23-67 
4-11-68 
7-17-68 

65.4 
67.9 
66.2 

1995.2 
1992.7 
1994.4 

5018 

12-07-67 
4-30-68 

116.0 
122.4(4) 

1923.1 
1916.7 

5100 

10-23-67 
4-11-68 

162.6 
155.9 

1892.4 
1899.1 

5010 

12-07-67 
4-30-68 

102.5(1) 
118.4 

1941.5 
1925.6 

5100 

10-23-67 
4-11-68 
7-11-68 

115.9 
126.6 
133.5 

1929.1 
1918.4 
1911.5 

5010 

10-23-67 
4-11-68 
7-12-68 

170.9 
166.5 
172.5 

1924.1 
1928.5 
1922.5 

5010 

12-07-67 
4-30-68 

97.3 
98.8 

1938.9 
1937.4 

5100 

12-07-67 
4-30-68 

FLOH 
FLOk 

5188 

See  page  II3  for  key  to  terms  S  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMeCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

m   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURnCE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


LOWCR   MOJAVE   HTORO   SUBUNIT 


NUJAVE    HYDRO   UNIT 

M-28.eQ 


09N/01E-03H01S  1948.0 

09N/01E-13E01S  1947.7 

09N/01E-13E02b  1949.6 

09N/02E-03602S  1860.0 

09N/02E-20O01!>  1921.4 

09N/03E-03002S  1818.0 

09N/03e-12001S  1810.0 

e9N/e3c-iSM0is  isso.o 

09N/03E-29A01S  1846.0 

09N/04E-07M02S  1803.0 

10N/02E-32P01S  190S.S 

09N/01W-10D02S  2045.0 

09N/01M-10M02S  2097.4 

10N/01H-31C01S  2130.2 


12-08-67 
5-02-68 

12-06-67 
5-02-68 

10-24-67 

12-06-67 

3-11-68 

5-02-68 

6-18-68 

12-08-67 

10-24-67 

12-06-67 

3-14-68 

5-02-68 

10-24-67 
4-10-68 

10-24-67 
4-10-68 

12-08-67 
5-02-68 

10-24-67 
3-14-68 
4-10-68 

12-06-67 
5-02-68 

12-08-67 
5-02-68 

12-06-67 
5-02-68 

12-06-67 
5-02-68 

12-07-67 
5-02-68 


94.9(1) 
<1) 

99.2 
96.8 

97.4 
97.3 
97.7 
98.4 
98.6 

11.3 

73.6 
73.3 
73.4 
73.1 

55.4 
55.8 

46.0 
47.3 

55.7 
56.0 

76.1 

77.0 

(1) 

35.9 
tl) 

54.4 
55.5 

22.5 
23.1(1) 

86.9 
88.8 

(4) 
(4) 


1848.5 
1850.9 

1852.2 
1852.3 
1851.9 
1851.2 
1851.0 


1847.8 
1848.1 
1848.0 
1848.3 

1762.6 
1762.2 

1764.0 
1762.7 

1774.3 
1774.0 

1769.9 
1769.0 


1853.1    5100 


5100 

5010 
5100 
5010 
5100 
5010 


1848.7    5100 


5010 
5100 
5010 
5100 

5010 


5010 
5100 

5010 


1767.1    5100 


1851.1    5100 
1850.0 

2022.5    5100 
2021.9 

2010.5    5100 
2008.6 

5100 


See  poge  113  for  key  to  terms  a  obbreviotions 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


■•za.ei 

TROY  HYDRO  SUBUNIT 

TROY  HYDHO  bUBAREA 


0eN/03E-04U035  1819.6 

08N/04E-07E01&  1803.0 

08N/04E-12L01S  1809.9 

09N/03E-19E01S  1860.1 

09N/03E-19P01S  1856.8 

09N/03E-29602S  1850.0 

09N/03E-34003S  1828.8 

09N/04E-ilK02S  1787.0 


12-08-67 
5-02-68 

10-24-07 
4-10-68 

10-24-67 

12-06-67 
5-02-68 

10-24-67 
3-14-68 
4-10-68 

12-06-67 
5-02-68 

12-06-67 
5-02-68 

4-10-68 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


H-28.F0 


12.0 

11.6 

27.4 
40.4(1) 

33.1 

18.8 
19.9 

18.2 
18.2 
19,2 

15.0 
(1) 

45.8 
46.3 

17.9 


1807.6 
1808.0 

1775.6 
1762.6 

1776.8 

1841.3 
1840.2 

1838.6 
1838.6 
1837.6 

1835.0 


1783.0 
1782.5 

1769.1 


■-28. F2 

5100 

5010 

5010 
5100 

5010 

5100 
5100 
5010 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    *€LL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
m    FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

suppLvma 

DATA 


AFTON   HYDHO    SU8UNIT 

CAVEb   HYOhO    SUBAHEA 


10N/0JE-21A01&         1817.0         10-23-67 

12-08-67 
♦-10-68 
5-02-6b 

10N/04E-04E01S    17*0.0    12-08-67 

5-02-68 

11N/05E-16J01S    1638.8     4-10-68 


MOJAVt  HTDMU  UMM 

M-28.G0 


11-28.00 


M-28.61 


120.8 
116.2 
117.9 
115.2 

1696.2 
1700.8 
1699.1 
1701.8 

5010 
5100 
5010 
SlOU 

89.8 
95.5 

1650.2 
164*. 5 

5100 

153.0 

1485.8 

5010 

See  poge  II3  for  key  to  terms  &  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 
SUPPLY- 

STATE   WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 

NUMeCR 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

LUCERNE    HYORU 

UNIT 

X-01.00 

1     05N/01E-18J01S 

2860.0 

6-08-68 

78.5 

2781.5 

5713 

04N/01E-02L01b 

2927.0 

12-02-67 
3-02-68 

90.8 
91.1 

2836.2 
2835.9 

5713 

(CONT.) 

8-31-68 

80.3 

2779.7 

6-08-68 

91.8 

2835.2 

05N/0ie-20F01i> 

2860.0 

10-23-67 

ORY 

5010 

8-31-68 

91.8 

2835.2 

4-03-68 

DRY 

04N/01E-02M01S 

2922.0 

12-02-67 

95.9 

2826.1 

5713 

0SN/01E-27001S 

2908.0 

12-02-67 

95.7 

2812.3 

5713 

3-02-68 

96.1 

2825.9 

3-02-68 

95.8 

2812.2 

6-08-68 

ID 

6-08-68 

96.3 

2811.7 

8-31-68 

97.2 

2824.8 

8-31-68 

96.7 

2811.3 

0«N/01E-03F01S 

2911.0 

12-02-67 

94.9 

2816.1 

5713 

05N/01E-27H01S 

2930.0 

10-23-67 

101.7 

2828.3 

5010 

3-02-68 

95.4 

2815.6 

12-02-67 

102.1 

2827.9 

5713 

6-08-68 

95.9 

2815.1 

3-02-68 
4-03-68 

102.2 
102.0 

2827.8 
2828.0 

5010 

04N/01E-P3L01S 

2917.0 

12-02-67 

102.1 

2814.9 

5713 

6-08-68 

102.4 

2827.6 

5713 

3-02-68 

102.5 

2814.5 

8-31-68 

102.6 

2827.4 

6-08-68 

102.9 

2814.1 

8-31-68 

103.5 

2813.5 

05N/01E-32C01S 

2869.0 

10-23-67 
4-03-68 

100.3(2) 
96.7 

2768.7 
2772.3 

5010 

0«N/01E-0SH01S 

2905.0 

10-24-67 

124.5 

2780.5 

5010 

12-02-67 

123.3 

2781.7 

5713 

O6N/OIE73IOOIS 

3030.0 

1-09-68 

(2) 

5100 

3-02-68 

119.8 

2785.2 

5-01-68 

245.8(4) 

2784.2 

4-03-68 

120.9 

2784.1 

5010 

6-08-68 

123.5 

2781.5 

5713 

04N/01M-02P01S 

2880.0 

12-02-67 

93.4 

2786.6 

5713 

8-31-68 

126.7 

2778.3 

3-02-68 
6-08-68 

94.0 
(1) 

2786.0 

04N/01E-OSH02S 

2905.0 

12-02-67 
3-02-68 

123.0 
119.1 

2782.0 
2785.9 

5713 

8-31-68 

(1) 

6-08-68 

122.7 

2782.3 

04N/01M-03D01S 

2850.0 

12-02-67 

12.3 

2837.7 

5713 

8-31-68 

125.9 

2779.1 

3-02-68 
6-08-68 

12.1 
12.0 

2837.9 
2838.0 

04N/0U-064.01S 

28S5.0 

10-23-67 
4-03-68 

119.5(1) 
115.9(1) 

2765.5 
2769.1 

5010 

8-31-68 

12.8 

2837.2 

04N/01M-08N01S 

2940.0 

12-02-67 

15.0 

2925.0 

5713 

04N/01E-e6R01S 

!895.0 

1-09-68 

(7) 

5100 

12-02-67 

15.0 

2925.0 

4-26-68 

101.7 

2793.3 

3-02-68 
3-02-68 

14.7 
14.7 

2925.3 
2925.3 

04N/01E-07P02S 

3950.0 

12-02-67 

122.0 

2828.0 

5713 

6-08-68 

14.9 

2925.1 

3-02-68 

122.0 

2828.0 

8-31-68 

15.0 

2925.0 

6-08-68 

122.4 

2827.6 

8-31-68 

123.8 

2826.2 

04N/01M-09001S 

2975.0 

1-09-08 
4-26-68 

43.5(4) 
42.8 

2931.5 
2932.2 

5100 

04N/01E-07H01S 

2945.0 

10-23-67 

105.6 

2839.4 

5010 

4-02-68 

108.3 

2836.7 

04N/01W-10A01S 

2907.0 

12-02-67 
3-02-^ 

7.8 
7.2 

2899.2 
2899.8 

5713 

04N/01E-07R02b 

2940.0 

12-02-67 

104.8 

2835.2 

5713 

6-08-68 

7.2 

2899.8 

3-02-68 

104.8 

2835.2 

8-31-68 

8.2 

2898.8 

6-08-68 

105.0 

2835.0 

8-31-68 

105.2 

2834.8 

04N/01M-11Q01S 

2933.3 

10-23-67 
4-03-68 

62.0 
61.1 

2871.3 
2872.2 

5010 

04N/01E-J0F02S 

2960.0 

4-26-68 

149.2 

2810.8 

5100 

04N/01M-12F01S 

2915.0 

10-23-67 

145.7 

2769.3 

5010 

04N/01E-10602S 

2960.0 

10-24-67 
4-04-68 

149.2(2) 
148.7 

2810.8 
2811.3 

5010 

4-03-68 

154.3 

2760.7 

04N/01K-12M03S 

2930.0 

10-23-67 

74.6 

2855.4 

5010 

04N/01E-10a01S 

2988.0 

12-02-67 
3-02-68 

171.4 
170.5 

2816.6 
2817.5 

5713 

4-03-68 

(4) 

6-08-68 

172.6 

2815.4 

04N/01K-14A02S 

2965.0 

12-02-67 

80.0 

2885.0 

5713 

8-31-68 

176.1 

2811.9 

3-02-68 
6-08-68 

80.0 
80.1 

2885.0 
2884.9 

04N/eiE-U002S 

2940.0 

12-02-67 
3-02-68 

108.7 
108.1 

2831.3 
2831.9 

5713 

8-31-68 

80.2 

2884.8 

6-08-68 

109.0 

2831.0 

04N/01W-14B01S 

2945.0 

10-23-67 

3.4 

2941.6 

5U10 

8-31-68 

109.2 

2830.8 

4-03-68 

2.7 

2942.3 

•4N/0K-UQO2S 

2970.0 

12-02-67 

125.0 

2845.0 

5713 

e4N/eiH-14B02S 

2940.0 

12-02-67 

15.5 

2924.5 

5713 

3-02-68 

125.3 

2844.7 

3-02-68 

14.8 

2925.2 

6-08-68 

126.0 

2844.0 

6-08-68 

15.6 

2924.4 

S-31-68 

126.3 

2843.7 

8-31-68 

16.1 

2923.9 

04N/01E-12P01S 

2971.0 

1-09-68 

126.8 

2844.2 

5100 

e4N/0lH-14P01S 

3025.0 

10-23-67 

36.2 

2988.8 

5010 

4-26-68 

127.5 

2843.5 

4-03-68 

35.3 

2989.7 

04N/OIE-13MOIS 

3020.0 

10-24-67 

171.9(1) 

2848.1 

5010 

04N/02«I-10001S 

3073.2 

10-26-67 

208.1 

2865.1 

501U 

4-04-68 

112.3 

2907.7 

4-10-68 

208.2 

2865.0 

04N/01E-17O02S 

3015.0 

4-02-68 

126.9 

2888.1 

5010 

04N/02h-13A01S 

2980.0 

1-09-68 
4-26-68 

70.0(1) 
67.2 

2910.0 
2912.8 

5100 

04N/01E-20A01S 

3035.0 

12-02-67 

130.7 

2904.3 

5713 

3-02-68 

130.5 

2904.5 

OSN/OIM-OICOIS 

2920.0 

1-08-68 

152.2 

2767.8 

5100 

6-08-68 

130.5 

2904.5 

5-01-68 

147.7 

2772.3 

8-31-68 

130.7 

2904.3 

05N/01M-01L01S 

2905.0 

1-08-68 

144.6(1) 

2760.4 

5100 

OSM/tlE-UCOlb 

2932.0 

12-02-67 
3-02-68 

112.0 
112.0 

2820.0 
2820.0 

5713 

5-01-68 

133.4 

2771.6 

6-08-68 

112.3 

2819.7 

05N/01H-01R03S 

2890.0 

10-23-67 

113.8 

2776.2 

5010 

e'-31-68 

112. 6 

2819.4 

4-03-68 

113.3 

2776.7 

e5N/eiE-i7oois 

2880.0 

10-23-67 

99.5 

2780.5 

5010 

05N/01K-22M01S 

2850.0 

10-23-67 

OHY 

SOlO 

12-02-67 

101.0 

2779.0 

5713 

4-03-68 

(0) 

3-02-68 

99.8 

2780.2 

4-03-68 

98.9 

2781.1 

5010 

05N/'01*-25eolS 

2850.0 

10-23-67 

75.3 

2774.7 

5010 

6-08-68 

101.7 

2778.3 

5713 

3-02-68 

73.4 

2776.6 

5713 

8-31-68 

101.6 

2778.4 

4-03-68 
6-08-68 

77.7 
79.9 

2772.3 
2770.1 

5010 
5713 

OSN/OlE-ieJOlS 

2860.0 

12-02-67 
3-02-68 

77.1 
76.1 

2782.9 
2783.9 

5713 

e-31-68 

83.8 

2766.2 

See  page  113  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS    AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

lELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


LUCERNE    HYDRO   UNIT 


X-fl>00 


05N/01a-35U01S    285b. 0     4-03-68      56.8 


06N/0l>l-05J01i         3229.0  1-09-68  122.5 

5-01-68  122.8 

06N/01M-22P01S    3059.0     1-09-68  162.3 

5-01-68  158.0 

06N/01«-27d01S         3040.0         10-23-67  150.7 

4-03-68  152.4 

06N/01«-35A01S         2970.0         10-23-67  197.4 

4-03-68  197,6 

06N/01M-36KOU         2933.0  1-09-68  165.5 

5-01-68  (1) 

06N/01M-36K02b    2940.0     1-09-68  164.7 

S-01-68  184.9(1) 


2798.2    5010 


3106.5 
3106.2 

2896.7 
2901.0 

2889.3 
2887.6 

2772.6 
2772.4 

2767.5 


2775.3 
2755.1 


5100 
5100 
5010 
5010 
5100 
5100 


See  poge  II3  for  key  to  terms  8i  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


JOHNSON  HYDRO  UNIT 


«-e2«oo 


•4N/03t*2400lS    2833.0 
04N/04E-19C01S    2775.0 


10-24-67 
4-04-68 

10-24-6? 
4-04-68 


55.7 
55.5 

43.4 

43.8 


2777.3 
2777.5 

2731.6 
2731.2 


5010 
5010 


See  page  ll3  for  key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMKR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 

TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

suPPLvmo 

DATA 


EMERSON  HYDRO  UNIT 


X-Ob>00 


01N/05E-02N01b 

3S19.0 

10-23-67 

78.0 

3**1.0 

bOlO 

4-0«-68 

80.1 

3*38.9 

02N/0SE-01A01S 

29S0.0 

10-24-67 

60.9 

2919.1 

sole 

♦-0*-68 

60.9 

2919.1 

02N/06E-30L01!> 

3328.0 

10-2«-67 

328.  S 

2999.5 

SOlO 

4-04-68 

34A.8(«) 

2983.2 

03N/07E-18001S 

2403.7 

12-19-67 

1*7.7 

22!36.0 

5010 

03N/07E-3lE01i 

251*. 3 

12-19-67 

2*9.9 

226*.* 

5010 

See  page  II3  for  key  to  terms  S  abbreviation* 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 

DATA 


DEAOMAN   HYDRO   UNIT 


02N/eTE-02C01S        2300.0 

02N/07E-03A01^ 

02N/07E-04H01S 

02N/07E-UK01S 
03N/07E-35P02b 
03N/08E-1TL01S 
03N/08E-29C01S 
03N/oeE-29L01S 
e3N/08E-33BOlS 
03N/08E-34001S 


2300.0 

12-21-67 

100.5(2) 

2199.5 

5010 

2300.9 

12-19-67 

118.4 

2162.5 

5010 

2442.2 

12-22-67 

197.2 

2245.0 

5010 

9-20-68 

198.6 

2243.6 

2S32.1 

12-19-67 

336.8 

2195.3 

5010 

2270.8 

12-21-67 

105.0(1) 

2165.8 

5010 

18S0.4 

12-19-67 

47.9 

1802.5 

5010 

1890.9 

12-19-67 

88.6 

1802.3 

5010 

1905.7 

12-19-67 

103.1 

1802.6 

5010 

1845.7 

12-19-67 

45.0 

1800.7 

5010 

1B23.9 

12-19-67 

24.2 

1799.7 

5010 

STATE    VKELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


X-07.00 


See  page  II3  for  key  to  terms  ft  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMSER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


MARREN  HYDRO  SUHUNI I 

01N/0SE-36K01S  3330.0 

01N/06E-2aL01S  2970.0 

01N/06E-29R0^S  3150.0 

01N/06E-31P01S  3280.0 

01S/05E-02B01S  3285.0 

01S/0SE-02C02b  3305.0 

01S/OSE-04H02b  3520.0 


JUSHUA  tree  HTORO  UNIT 
A-08.A0 


I0-2*-67 
♦-04-68 

1-11-68 
5-08-68 

10-24-67 

1-11-68 
5-08-68 

10-24-67 
«-0«-68 

1-11-68 
5*08-68 

l-U-68 
5-08-68 


160.9 
178.8 

211. 0 
210.5 

266.7 

307.0 
(2) 

193.6 
196. « 

226.5 
230.0 

76.8 
79, ♦ 


X-08.00 
COPPER  MOUNTAIN  HYDRO  SUHUNlT 


3069.1 
3051.2 

2759.0 
2759.5 

2883.3 
2973.0 


3091.4 
3086.6 

3078.5 
3075.0 

3443.2 

3440.6 


5010 

5100 

5010 
5100 

5010 

5100 

5100 


OlN/06E-09eolS  3220.0 

01N/06E-13R01S  2650.0 

01N/07E-14N01S  2359.0 

OIN/07E-21J01S  2440.0 

01N/07E-26001S  2385.0 

01N/07E-30P01S  2670.0 

01N/07E-32C01S  2620.0 

eiN/07E-35O01S  2485.0 

01S/07E-27R01S  3770.0 

02S/08E-03C01S  4300.0 

02S/08E-07K01S  4leO** 

02S/08E-21602S  4480.0 


1-11-6S 
5-08-68 

1-11-68 
5-08-68 

1-13-68 
5-08-68 

1-13-68 
5-08-68 

10-24-67 
4-04-68 

1-11-68 
5-08-68 

10-24-67 
4-04-68 

10-24-67 
4-04-68 

10-25-67 
4-04-68 

10-25-67 
4-05-68 

10-25-67 
4-04-68 

10-25-67 
4-04-68 


404.3 
403.3 

437,2 
437,0 

185,1 
185.2 

259,5 
262,9 

211,6 
2U*7 

369.6 
369.6 

305,4 
(11 

181,8(11 
181.8(4) 

(41 
(4t 

92.0 
94,6 

215,5 
215.8 

38,3(4) 
41.0 


X-e«,BO 


2815,7 
2816,7 

2212,8 

2213,0 

2173,9 
2173.8 

2180.5 
2177,1 

2173,4 
2173*3 

2300,4 
2300,4 

2314.6 


S108 
S108 
Sit* 

5100 
SOlO 
Slot 
5010 


2303.2   5010 
2303,2 

SOI* 


4208,0   SOI* 
4205,4 

38*4,5   SOI* 

3884.2 

4441.7    S*l* 
4439,0 


See  poge  113  for  key  to  terms  ft  obbreviofions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


CROUNO 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

DALE    HYDRO    UNII 

X-09.00 

TWENTYNINE. 

PALMS   MYORO    SUBUNIT 

A 

-09. AO 

DALE    HYDRO 

SUBUNIT 

X-09.B0 

01N/08E-01B01S 

1890.0 

12-20-67 

125.9 

1764,1 

5010 

01N/09E-12601S 

1750.0 

01-12-68 

05-09-68 

209.5 
209.6 

1540.5 
1540.4 

5100 

01N/08E-01H01S 

1856.0 

1-12-68 

71.0 

1785.0 

5100 

5-09-68 

71.1 

1784.9 

01N/09E-12603S 

1750.0 

01-12-68 
05-09-68 

213.4 
213.1 

1536.6 
1536.9 

5100 

01N/08E-11L01S 

2180.0 

4-04-68 

368.0 

1812.0 

5010 

01N/09E-14O01S 

1805.0 

10-24-67 

254.1 

1550.9 

5010 

01N/08E-12G01S 

1972.7 

12-20-67 
1-12-68 

197.8(7) 
198.6 

1774.9 
1774.1 

5010 
5100 

04-04-68 

254.0 

1551.0 

5-09-68 

«7) 

01N/10e-22J01S 

1640.0 

01-12-68 
05-09-68 

297.9 
319.0(1) 

1342.1 
1321.0 

5100 

01N/08E-33A02S 

2520.0 

1-13-68 

269.7 

2250.3 

5100 

5-08-68 

261.4 

2258.6 

01N/10E-24M02S 

1520.0 

01-12-68 
05-09-68 

208.8 
208.9 

1311.2 
1311.1 

5100 

01N/08E-3aH01^ 

2677.0 

10-24-67 

327.8 

2349.2 

5010 

4-04-68 

328.7 

2348.3 

01N/10E-36P01S 

1560.0 

10-25-67 

333.3 

1226.7 

5010 

01N/08E-36A01S 

2129.7 

1-13-68 
5-08-68 

163.4 
(1) 

1966.3 

5100 

01N/11E-04M01S 

1360.0 

01-12-68 
05-09-68 

140.3 
150.5(4) 

1219.7 
1209.5 

5100 

01N/09E-04N03S 

1787.0 

12-18-67 

14.0 

1773.0 

5010 

01N/11E-14A01S 

1285.0 

01-12-68 

80.3 

1204.7 

5100 

1-12-68 

13.9 

1773.1 

5100 

05-09-68 

80.3 

1204.7 

5-09-68 

14.0 

1773.0 

01N/11E-21C01S 

1340.0 

10-25-67 

124.5 

1215.5 

5010 

01N/09E-05002S 

1800.0 

12-18-67 

30.1 

1769.9 

5010 

01N/11E-35H01S 

1265.0 

01-12-68 

65.3 

1199.7 

5100 

01N/09E-06E01S 

1840.0 

1-12-68 
5-09-68 

66.2 
66.1 

1773.8 
1773.9 

5100 

05-09-68 

65.3 

1199.7 

01N/12E-20001S 

1211.3 

10-25-67 

27.2 

1184.1 

5U10 

01N/09E-06J01S 

1820.1 

1-12-68 

DRY 

5100 

5-09-68 

DRY 

01N/12E-20004S 

1212.4 

10-25-67 

27.9 

1184.5 

5010 

01N/09E-07rt01S 

1843.5 

12-18-67 

70.4(7) 

1773.1 

5010 

01N/09E-09M02S 

1810.0 

12-18-67 
1-12-68 
5-09-68 

39.4 
39.9 
39.5 

1770.6 
1770.1 
1770.5 

5010 
5100 

01N/09E-16O01S 

1815.0 

12-18-67 

41.5 

1773.5 

5010 

01N/09E-16G01S 

1800.0 

12-18-67 
1-12-68 
5-09-68 

11.7 
12.5 
11.6 

1788.3 
1787.5 
1788.4 

5010 
5100 

01N/09E-16G02S 

1800. 0 

1-12-68 
5-09-68 

11.1 
CI) 

1788.9 

5100 

^ 

01N/09E-17E01b 

1870.0 

12-18-67 
1-12-68 
5-09-68 

109.1 
109.1 
109.2 

1760.9 
1760.9 
1760.8 

5010 
5100 

01N/09E-21E01S 

1840.0 

1-12-68 
5-09-68 

(3) 

DRY 

5100 

01N/09E-22C01S 

1814.1 

1-12-68 

5-09-6B 

46.8 
43.6 

1767.3 
1770.5 

5100 

01N/09E-22E01S 

1827.0 

1-12-68 
5-09-68 

55.9(3) 
54.3 

1771.1 
1772.7 

5100 

01N/09E-26N01S 

1933.7 

1-12-68 

148.6 

1785.1 

5100 

01N/09E-27CO*S 

1870.0 

1-12-68 
5-09-68 

83.0 
83.3 

17B7.0 
1786.7 

5100 

OIN/09E-27M01S 

1900.0 

10-24-67 
4-04-68 

116.8 
116.6 

1783.2 
1783.4 

5010 

01N/09E-30O01S 

2091.6 

10-24-67 
4-04-68 

112.6 
(4) 

1979.0 

5010 

eiN/09E-31C0U 

2102.3 

1-13-68 

5-08-68 

144.0 
157.2(1) 

1958.3 
1945.1 

5100 

01N/09E-33F03b 

1984.0 

1-13-68 
5-08-68 

12.9 
13.2 

1971.1 
1970.8 

5100 

01N/09E-33J01!> 

1961.4 

1-13-68 
2-09-68 

(5) 
4.5 

1956.9 

5100 

5-09-68 

DRY 

01N/09E-34A02S 

1950.0 

1-12-68 
5-09-68 

151.7 
152.0(3) 

1798.3 
1798.0 

5100 

01N/09E-35fOli 

1971.0 

1-12-68 
5-09-68 

107.7 
108.7 

1863.3 
1862.3 

5100 

02N/0eE-26J01S 

1950.0 

12-20-67 

155.8 

1794.2 

5010 

02N/09E-19N01S) 

1834.0 

12-22-67 
1-12-68 
5-09-68 

68.9 
70.8 
68.8 

1765.1 
1763.2 
1765.2 

5010 
51*0 

02N/09E-30P02S 

1790.0 

12-20-67 

29.2 

1760.8 

5010 

01S/09E-03D01b 

2076.4 

1-12-68 
5-09-68 

102.6 
102.0 

1973.8 
1974.4 

5100 

See  page  |I3  for  key  to  terms  8  cbbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GWXJNO 

SURfACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


OATC 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURfACE 

TO   WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


VIOAL  HTORO  SUMUNIT 


COLORAUO  HYURO  UNIT 


A-15.00 


01N/23E-08001!>     960.0    I0-2S-67 
01S/23E-01A02b    62T,0    le-2b-67 


267.8 
246.2 


692.2    5010 
380.8    SOlO 


See  poge  Il3  for  key  to  terms  8  obbreviotiorts 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

gwojno 

ATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

DATE 

TO   «MTER 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN   FEET 

CMTA 

IN   FEET 

DATE 


GROUND 

WATER 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

ro   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

SURFACE 

DATA 

IN   FEET 

IN    FEET 

MICE    HVORO    UNIT 


X-16.00 


ois/ziE-azsois 


7*».0         10-25-67 


150.7 


589.3        5010 


See  poge  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


FORD  HYURO  SUBUNIT 


CHUCKHALLA  HYDRO  UNIT 
X-17.A0 


X-17.0« 
PALEN  HYOHO  SUBUNIT 


07S/20E-04R01S 


«18.0    10-2S-67 


ISO. 9 


267.1    SOlO 


0*S/16E-29R01S 
04S/16E-32D01S 

0«S/t7E-06C01S 

05S/16E-07M02S 

OSS/lbE-OSKOlS 


545. •         10-26-67 
560.0 


500.0 


610.0 


550.0 


05S/16E.-22N01S 


665.0    10>25-67 


78. • 


10-26-67 

87.8 

4-08-66 

85.8 

10-26-67 

23.0 

4-08-68 

22.8 

JO-26-67 

126.4 

4-08-68 

126.8 

10-01-67 

75.5 

10-26-67 

80.5 

11-01-67 

75.5 

12-01-67 

75.5 

1-01-68 

75.5 

2-01-68 

75.5 

3-01-68 

75.5 

4-08-68 

87.2 

6-26-68 

75.8 

7-01-68 

75.8 

8-01-68 

75.6 

9-01-68 

75.6 

189.7 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


X-IT.BO 

466.2 

5010 

472.2 

5010 

474.2 

477.0 

5010 

477.2 

483.6 

5010 

483.2 

474.5 

5050 

469.5 

SOlO 

474.5 

5050 

474.5 

474.5 

474.5 

474.5 

462.8 

SOlO 

474.2 

5050 

474.2 

474.4 

474.4 

475.3       5010 


See  page  113  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GRCXJNO 

SURFACE 

ELEVATK3N 

IN    FEET 


DATE 


OKXJNO 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


PINTO  MYDMO  SUBUNIT 


CHUCKMALL*  HYUKO  UNIT 
X-I7.C0 


x-w.oo 


02S/12E-36F015    1347.0    10-26-67  ♦00.* 

4-05-68  400.6 

03S/15E-04J01S         1080.6         10-26-67  164.8 

4-08-68  11) 

04S/UE-27001S         2975.0         10-26-67  181.8 

4-05-68  183.0 


946.6    SOlO 
946.4 

915.8    5010 


2793.2    5010 
2792.0 


See  page  113  for  key  to  ternns  8  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Coot) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

STATE     WELL 
NUUfSER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATON 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYtNG 

DATA 


M0R0N60  HYOHO  SUaUNlT 


MHITEMATeR  HTDRO  UNIT 


A-19.00 


SAN  60H60NI0  HTORO  SUHUNIT 

SAN  GORGONIU  MYDHO  SUBARIA 


01S/0«E-12001!>  27«0.0 
elS/0«E-t*N01!>  2750.0 
elS/e«E-22J01!>    2T50.0 


10-23-67 
«-0«-6a 

1-11-68 
5-08-68 

J0-2A-67 
J-M-68 
1-11-68 
4-04-68 
5-08-68 
5-08-68 


164.1 
164.1 

197.3 
195.4 

173.9 
172.8 
172.8 
172.8 
173.4 
173.4 


2575.9 
2575.9 

2552.7 
25S4.6 

2576.1 
2577.2 
2577.2 
2577.2 
2576.6 
2576.6 


01S/04E-23C03S 

2700.0 

1-11-68 
5-08-68 

141.6 
140.0 

2558.4 
2560.0 

01S/04E-29J01b 

2640.0 

1-11-68 
5-08-68 

90.7 
90.7 

2549.3 
2549.3 

01S/t4E-32601b 

2600.0 

4-04-68 

62.0 

2538. 0 

5010 
5100 

5010 

5100 
5010 

5100 

5100 

5100 

5010 


02S/01E-03X01S  5000.0 

02S/0U-03A02S  5000.0 

02S/01E-17F01S  3730.0 

02S/01E-17L01S  3696.0 

02S/01E-20M01S  3395.0 


02S/01E-29C01S  3442.0 
02S/01E-29001S  3455.0 
02S/01E-29F01S    3210.0 


02S/01E-29M01S    3158.0 


02S/01E-29P01S    3278.0 

02S/01E-29a03S    3260.0 
02S/0lE-33Je2S    2768.0 


•2S/01E-33J03S    2770.0 


t2S/01E-33K01S   2804.0 
03S/01E-07E01S   2521.0 


10-20-67 

10-20-67 

10-20-67 
2-09-68 

10-02-67 

10-02-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-01-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-01-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-02-68 

10-20-67 
2-09-68 

10-20-67 
2-09-68 


10-20-67 
2-09-68 

10-20-67 
2-09-68 


FLOM 

15.1 

25.7 
21.9 

FLOH 


46.0 
47.0 
47.0 
48.0 
48.0 
48.0 
48.0 
4«,0 
48.0 
49.0 
52.0 
S3.t 

117.3 
118.7 

129.8 
129.9 


X-19.CI 


4984.9 

3704.3 
3788.) 


3349.0 
3348.0 
3348.0 
3347.0 
3347.0 
3347.0 
3347.0 
3347.0 
3347.0 
3346.0 
3343.0 
3342 tt 

3324.7 
3323.3 

3325.2 

3325.1 


10.3 
23.1 

298.3 
297.1 


2793.7 
2780.9 

2222.7 

2223.9 


5713 
5713 
5713 

4103 

4103 


5713 
5713 


10-02-67 

59.0 

3151.0        4103 

11-06-67 

71.0 

3139.0 

12-04-67 

73.0 

3137.0 

1-01-68 

67.0 

3143.0 

2-05-68 

57.0 

3153.0 

3-04-68 

48.0 

3162.0 

4-01-68 

44.0 

3166.0 

5-06-68 

39.0 

3171.0 

6-03-68 

49.0111 

3161.0 

7-01-68 

52.0 

3158.0 

8-05-68 

61.0 

3149.0 

9-02-68 

68.0 

3142.0 

10-02-67 

27.0 

3131.0        4103 

10-09-67 

32.0 

3126.0 

10-16-67 

32.0 

3126.0 

10-23-67 

36.0 

3122.0 

10-30-67 

36.0 

3122.0 

11-06-67 

37.0 

3121.0 

11-13-67 

39.0 

3119.0 

11-20-67 

43.0 

3115.0 

12-04-67 

41.0 

3117.0 

1-01-68 

37.0 

3121.0 

2-05-68 

27.0 

3131.0 

3-04-68 

20.0 

3138.0 

4-01-68 

17.0 

3141.0 

5-06-68 

13.0 

3145.0 

6-03-68 

19.0 

3139.0 

7-01-68 

23.0 

3135.0 

8-05-68 

30.0 

3128.0 

9-02-68 

36.0 

3122.0 

10-20-67 

142.« 

3135.2        5713 

10-20-67 

(11 

2-09-68 

FLO* 

10-20-67 

130.1 

3129.9        5713 

10-02-67 

18.0(11 

2750.0        4103 

11-06-67 

23.0(1) 

2745.0 

12-04-67 

26.0(1) 

2742.0 

1-01-68 

26.0(1) 

2742.0 

2-05-68 

29.0(1) 

2739.0 

3-04-68 

30.0(1) 

2738.0 

4-01-68 

22.0 

2746.0 

5-06-68 

18.0 

2750.0 

6-03-68 

15.0 

2753.0 

7-01-68 

16.0 

2752.0 

8-05-68 

32.0(1) 

2736.0 

9-02-68 

45.0(1) 

2723.0 

10-02-67 

17.0 

2753.0        4103 

11-06-67 

18.0 

2752.0 

12-04-67 

18.0 

2752.0 

1-01-68 

23.0 

2747.0 

2-05-68 

26.0 

2744.0 

3-04-68 

26.0 

2744.0 

4-01-68 

19.0 

2751.0 

5-06-68 

15.0 

2755.0 

6-03-68 

14.0 

2756.0 

7-01-68 

17.0 

2753.0 

8-05-68 

20.0 

2750.0 

9-02-68 

29.0 

2741.0 

5713 
5713 


See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


MHITEmATEM  HYDRO  UNIT 


SAN  60R60NI0  HYDRO  ^UBUNIT 

SAN  GOReOMO  HYDRO  SU0AKEA 


X-19.C0 


03S/02E-23B01S 


03S/02e-23C0lS 


03S/03E-07M01S 


03S/03E-08M01S 


03S/01W-01N01S 

e3s/oiM-oioois 

03S/01M-12C01S 


X-19.C2 


X-19.00 

COACHELLA  HYDRO  SUBUNIT 

GARNET  HILL  HYDRO  SUBAREA 


1524.0 

2-14-68 

336.3 

1187.7 

5131 

4-24-68 

336.1 

1187.9 

5-24-68 

336.5 

1187.5 

8-16-68 

336.6 

1187.4 

1520.0 

2-14-68 

336.5 

1183.5 

5131 

4-24-68 

336.6 

1183.4 

9-03-68 

(2) 

1472.0 

2-16-68 

336.8 

1135.2 

5131 

4-11-68 

337.0 

1135.0 

9-03-68 

339.7 

1132.3 

1350.0 

11-15-67 

239.0 

UU.O 

4103 

12-07-67 

239.0 

UU.O 

1-04-68 

239.2 

1110.8 

2-20-68 

237.2 

1112. 8 

5131 

3-07-68 

239.5 

1110.5 

4103 

3-09-68 

239.4 

1110.6 

4-10-68 

240.2 

1109.8 

4-12-68 

237.5 

1112.5 

5131 

5-09-68 

239.8 

1110.2 

4103 

5-23-68 

237.6 

1112.4 

5131 

6-07-68 

240.1 

1109.9 

4103 

7-01-68 

240.0 

1110.0 

B-05-68 

240.1 

1109.9 

8-16-68 

237.9 

1112.1 

5131 

9-10-68 

240.2 

1109.8 

4103 

9-30-68 

240.5 

1109.5 

2603.1 

10-20-67 

347.2 

2255.9 

5713 

2-09-68 

347.2 

2255.9 

2580.0 

10-20-67 

(1) 

5713 

2-09-68 

334.2 

2245.8 

2570.6 

10-20-67 

322.7 

2247.9 

5713 

2-09-68 

323.1 

2247.5 

03S/04E-13N01S 


03S/e4E-17K01S 


03S/04E-22A01S 


713.0 


901.0 


711.0 


2-08-68 
4-05-68 
5-21-68 
5-23-68 
8-15-68 

2-14-68 
4-09-68 
5-21-68 
8-16-68 

2-15-68 
4-05-68 
5-21-68 
8-15-68 


225.6 
225.9 
(7) 
226.1 
225.9 

347.0 
347.7 
348.2 
352.8 

169.3 
171.0 
169.3 
169.1 


X-19.00 


487.4 
487.1 

486.9 
487.1 

554.0 
553.3 
552.8 

548.2 

541.7 
540.0 
541.7 
541.9 


MISSION  CREEK  HYDRO  SUBAHEA 


02S/03E-12L01S    2363.0 


02S/03E-12L03S  2365.0 

02S/04E-25N01S  1099.0 

02S/04E-27R01S  1189.0 

02S/04E-3SA01S  1120.0 

02S/04E-3SQ01!>  1045.0 

e2S/05E-31L01S  984.0 

03S/04E-02E01S  1010.0 


03S/04E-10J01S  869.0 

03S/04E-lia03S  911.0 

03S/04E-11L02S  864.0 

03S/04E-12a01S  885.0 

03S/04E-12E02S  857.0 


11-16-67 
1-02-68 
2-07-68 
4-22-68 
5-21-68 
6-19-68 
9-06-68 

1-02-68 
2-07-68 

11-16-67 
12-12-67 
2-15-68 
4-09-68 
4-12-68 
9-03-68 

11-15-67 
4-12-68 

12-12-67 
2-08-68 
4-2^-68 
9-03-68 
9-09-68 

12-12-67 
2-08-68 
4-09-68 
9-03-68 

12-12-67 
2-15-68 
4-12-68 
9-09-68 

11-15-67 
12-07-67 
1-04-68 
2-09-68 
3-07-68 
4-12-68 
5-09-68 
6-07-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-10-68 
9-30-68 

11-15-67 
4-12-68 

11-15-67 
4-12-68 

12-07-67 
3-13-68 
5-07-68 
5-16-68 

12-07-67 
3-13-68 
5-14-68 
5-22-68 

1-04-68 
2-09-68 
3-07-68 
4-12-68 
5-09-68 
6-07-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-10-68 
9-30-68 


66.7 
61.0 
61*4 
72.1 
80.1 
87.3 
98.2 

-.1 
.• 

(71 
337.4 
337.6 
337.8 
338.1 
338.0 

(3) 
431.3 

361.7 
361.8 
362.2 
(2) 
361.9 

285.4 
285.3 
285.4 
286.6 

224.8 

224.9 
225.0 
224.8 

254.7 
254.5 

254.7 
254.9 
254.9 
255.0 
255.0 
255.2 
253.2 
255.2 
255.3 
255.4 

(1) 
114.6(4) 

151.5 
151.7 

107.2 
107.3 
108.4 
107.5 

126.7 
126.8 
133.1 
127.1 

104.6 
104.6 
104.6 
104.7 
104.7 
104.8 
104.9 
105.0 
104.9 
103.2 


2296.3 
2302.0 
2301.6 
2290.9 
2282.9 
2275.7 
2264.8 

2365.1 
2365.8 


761.6 
761.4 
761.2 
760.9 
761.0 


757.7 

758.3 

758.2 
757.8 

758.1 

759.6 
759.7 
759.6 
758.2 

759.2 
769.1 
759.0 
759.2 

755.3 
755.5 
755.3 
755.1 
755.1 
755.0 
755.0 
754.8 
756.8 
754.8 
754.7 
754.6 


754.4 

759.5 
759.3 

756.8 
756.7 
755.6 
756.5 

758.3 
758.2 
751.9 
757.9 

752.4 
752.4 
752.4 
752.3 
752.3 
752.2 
752.1 
752.0 
752.1 
753.8 


A-19.01 


5131 


5131 


5131 


A-19.D2 


5010 


5018 


4103 
5131 


4103 
5131 

4103 
5131 


5131 


S131 


4103 


4103 
4103 
5131 

5131 

4103 


See  page  1 13  for  key  to  terms  &  obbreviotions 
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II 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUieCR 


OROJND 

SU«F«CE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WCU. 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO  WATER 

SURFACE 

m  FEET 


WATER 

SURFACE 

AGENCY 

ELEVATION 

SUPPLYING 

DATA 

IN  FEET 

MHITEMATEH  HYDRO  UNIT 


COACHCLLA  HYDRO  SUBUNIT 

MISSION  CHEEK  HYDRO  SUBAREA 


x-i9.oe 


X-19.02 


»-19.»8 

COACHELLA  HYDRO  SUBUNIT 

SKY  VALLEY  HYDRO  SUBAREA 


X-1V.08 


A-19.0A 


03S/04E-12H01S 

846.0 

3-13-68 

•9.1 

756.9 

5131 

5-14-68 

•9.3 

756.7 

83S/06E-28A01S 

996.8 

11-16-67 

24^.1 

747.9 

♦  183 

5-22-68 

•9.3 

756.  T 

4-12-68 

24^.1 

747.9 

03S/t«E-13H01S 

769.8 

11-16-67 

38.8 

738.2 

4183 

•3S/06E-36P01S 

772.0 

2-19-68 

77.2 

694.6 

5131 

4-15-68 

38.9 

730.1 

4-12-68 
5-16-6^ 

7^.1 
77.9 

693.9 
694.1 

03S/0bE-06P01S 

867.0 

1-11-68 

2-09-68 

114.5 
114.0 

752.5 

753.8 

4183 

8-15-68 

77.1 

694.9 

3-07-68 

114.0 

753.8 

84S/06E-12K01S 

560.0 

12-08-67 

3.5 

556.5 

5131 

4-12-68 

114.1 

752.9 

2-02-68 

3.^ 

556.2 

5-09-68 

114.1 

752.9 

4-05-68 

3.6 

556.4 

6-07-68 

114.2 

752. • 

•-23-6^ 

3.6 

556.2 

7-01-68 

114.3 

752.7 

8-05-68 

114.4 

752.6 

9-10-68 

114.2 

752.8 

THOUSAND 

PALMS  HYDRO 

SUBAREA 

X-19.D6 

9-30-68 

114.7 

752.3 

03S/05E-08M02S 

820.0 

11-15-67 

69.6 

758.4 

4103 

04S/06E-08L01S 

365.0 

2-09-6^ 

272.B 

92.2 

5131 

12-07-67 

69.4 

750.6 

4-05-6S 

272.6 

92.6 

1-04-68 

69.4 

758.6 

8-23-68 

(1) 

2-09-68 

69.5 

750.5 

8-27-68 

274.1 

98.9 

3-07-68 

72.4(1) 

747.6 

4-12-68 

71.7 

748.3 

04S/06E-17R01S 

215.0 

10-14-67 

119.7 

95.3 

5131 

5-09-68 

69.8 

750.2 

12-19-67 

116.^ 

96.2 

6-07-68 

70.4 

749.6 

3-13-68 

119.7 

95.3 

7-01-68 

70.1(1) 

749.9 

5-24-68 

120.3 

94.7 

8-05-68 

69.9 

758.1 

8-03-68 

123.2 

91.8 

9-10-68 

69.9 

758.1 

9-30-68 

70.1 

749.9 

e4S/06E-22C01S 

217.0 

12-07-67 
3-13-68 

136.6 
139.4 

•8.2 

77.6 

5131 

03S/05E-09C01S 

1007.0 

11-16-67 

241.9 

765.1 

4183 

S-16-6^ 

141.2 

75.8 

4-12-68 

242.1 

764.9 

7-20-6^ 
B-13-6^ 

144. • 
(1> 

72.2 

03S/05E-10L02b 

928.0 

2-20-68 

166.4 

761.6 

5131 

4-15-68 

166.3 

761.7 

04S/86E-22C02S 

217.0 

12-07-67 

136.7 

•6.3 

S13I 

8-29-68 

(2) 

3-13-68 
5-16-58 

134.2 
134.9 

82.8 

•2.1 

03S/05E-17601S 

789.0 

11-16-67 

40.4 

748.6 

4103 

4-15-68 

40.3 

748.7 

04S/06E-22J81S 

225.0 

12-08-67 
2-19-68 

147.4 
146.3 

77.6 
76.7 

5131 

03S/05E-17J014 

793.0 

12-07-67 
3-15-68 

38.0 
38.1 

755.0 
754.9 

5131 

4-05-68 
8-23-68 

149.3 
(21 

75.7 

5-16-68 

38.5 

754.5 

9-10-68 

14^.0 

77.8 

03S/05E-17K01b 

780.0 

12-07-67 

31.0 

749.0 

5131 

04S/06E-22K01S 

215.8 

12-0B-67 

134.0 

•1.8 

5131 

3-15-68 

31.2 

748.8 

2-19-68 

133.9 

•  1.1 

5-16-68 

31.0 

749.0 

4-05-68 
8-23-68 

134.3 

136.8 

•8.7 
79.8 

03S/05E-19B01S 

689.0 

2-23-68 

-6.1 

695.1 

5131 

4-15-68 

-9.6 

698.6 

84S/87E-38E81S 

165.8 

12-07-67 

124.4 

♦8.6 

S13I 

4-16-68 

-10.0 

699.0 

2-02-68 

126.7 

36.3 

5-16-68 

-10.0 

699.8 

4-05-68 

127.2 

37.8 

8-15-68 

-9.6 

698.6 

8-26-68 

129.2 

3S.^ 

03S/8SE-226el!> 

845. 0 

11-16-67 

98.7 

746.3 

4103 

84S/07E-30M01S 

150.0 

12-07-67 

105.7 

44.3 

5131 

4-15-68 

98. a 

746.2 

2-02-68 
4-05-68 
8-26-68 

106.7 
107.9 
109.8 

♦3.3 
♦2.1 
61*^ 

MIRACLE 

HILL  HYDRO 

SUBAREA 

X-19.03 

e4S/87E-33N01S 

72.8 

12-08-67 
2-02-68 

41.1 
44.2 

31.7 
2^.6 

5131 

•2s/esE-3ooeis 

109S.S 

11-15-67 
4-12-68 

lea.s 

110.3 

9^7.8 
985.5 

4183 

4-04-68 
8-22-60 

45.1 

III 

27.7 

03S/05E-03L01S 

1164.0 

2-20-68 

220.2 

943.8 

5131 

•5S/07t-04A01S 

48.0 

11-27-67 

35.1 

u.« 

S131 

4-15-68 

220.3 

943.7 

1-31-68 

35.9 

12.1 

9-03-68 

220.3 

943.7 

3-28-58 
8-19-68 

38.9 
48.8 

9.1 
7.2 

03S/05E-OAK01S 

1074.8 

11-16-67 

86.6 

987.4 

4189 

4-12-68 

86.8 

987.2 

05S/07E-04001S 

58.0 

12-19-67 
3-20-68 

3«.4 

♦3.7 

19.6 
U.3 

5131 

03S/O5E-lOKOlb 

962.0 

2-20-68 
4-15-68 
8-29-68 

68.2 
69.5 
68.4 

•93.  a 

•92.5 
893.6 

5131 

5-10-68 

44.S 

13.S 

I  NO  10  HYDNO  SUB ARC A 

A-19.07 

03S/05E-11J01S 

1101.8 

11-16-67 
12-07-67 

231.3 

231.0 

869.7 
870.0 

4103 

1-04-68 

231.1 

869.9 

03S/04E-21D61S 

830.0 

10-18-67 

♦88.6 

9^9.^ 

5131 

2-09-68 

231.3 

869.7 

2-14-68 

481.4 

3^6.  6 

3-07-68 

231.3 

869.7 

4-11-58 

481.5 

366.  S 

4-12-68 

231.4 

869.6 

5-29-68 

DRY 

5-09-68 

232.0 

869.0 

7-31-68 

DRY 

6-07-68 

231.6 

869.4 

7-01-68 

231.6 

869.4 

03S/04E-23N01S 

649.0 

2-15-68 

232.5 

♦  16. S 

5131 

8-05-68 

231.6 

869.4 

4-1 l-6^ 

233.3 

♦  IS.7 

9-10-68 

231.6 

869.4 

9.e2-6^ 

234.8 

♦  1S.» 

9-30-68 

231.7 

869.3 

83S/84E-38C81S 

944.8 

12-06-67 

556.2 

387.8 

5131 

03S/8SC-11R01S 

1098.8 

2-20-68 

210.7 

879.3 

5131 

3-15-66 

568.5 

37S.S 

4-12-68 

210.8 

879.2 

5-lS-6^ 

574.3 

369.7 

8-29-68 

211.3 

878.7 

5-29-66 

571.7 

372.3 

e3S/05E-12P01S 

960.0 

2-21-68 

304.0 

656.0 

5131 

83S/84E-36M8tS 

548.8 

12-29-67 

332.8 

216.8 

♦  788 

4-12-68 

304.2 

655.8 

1-26-66 

332.8 

216*8 

•-29-68 

304.2 

655.8 

3-26-66 

7-17-6* 

332.^ 
345.6 

21S.2 

282.6 

See  page  113  for  k«y  to  (•rms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUNO 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURfACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   V»ELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    MATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M    FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN  htt.1 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FEET 

DATA 

riHITEMATLM   HTOhO   UNH 

X-19.00 

COACHELL*    HTOAO    SUBuNIT 

» 

-19.00 

COACHCLLA 

MYORO    SUBUNIT 

X-19.00 

I NO 10    HTONO    SOeAKEA 

J(-19.D7 

INOIO   HYQHO    SUBAREA 

A-19.07 

•4S/04E-O1NO1S 

stt.t 

2-21-68 

303.9 

196.1 

5131 

4-04-68 

304.8 

195.2 

04S/0SE-09B01S 

405.0 

12-06-67 

220.2 

184.8 

5131 

5-21-68 

305.2 

194.8 

3-12-68 

221.4 

183.6 

7-31-68 

J05.H 

194.2 

5-16-68 
5-21-68 

222.2 

222.6 

182.a 

182.4 

•4S/84E-01N02S 

502.0 

10-26-67 

354.8(1) 

1A7.2 

4700 

10-26-67 

352.8(1) 

149.2 

5131 

04S/05E-09f01S 

397.0 

12-06-67 

222.4 

174.6 

5131 

12-28-67 

357.8(1) 

144.2 

4700 

3-12-68 

223.5 

173.5 

12-28-67 

355.8(1) 

146.2 

5131 

5-21-68 

225.0 

172.0 

1-25-68 

305.8 

196.2 

4700 

5-22-68 

224.1 

172.9 

1-25-68 

303.8 

198.2 

5131 

3-19-68 

306.6 

195.4 

4700 

04S/05E-11E01S 

327.0 

11-22-67 

165.2 

161. • 

5131 

3-19-68 

304.6 

197.4 

5131 

2-02-68 

165.3 

161.7 

7-16-68 

310.8 

191.2 

4700 

4-23-68 

167.1 

159.9 

7-16-68 

307.6 

194.4 

5131 

5-09-68 
9-04-68 

167.0 
167.3 

160.0 
159.7 

84S/04E-11K81S 

492.9 

18-25-67 

297.9 

195.0 

4700 

10-25-67 

292.7 

200.2 

5131 

04S/05E-15R01S 

345.0 

11-28-67 

198.6 

146.4 

5131 

12-28-67 

298.9 

194.0 

4700 

2-02-68 

199.0 

146.0 

12-28-67 

293.7 

199.2 

5131 

4-12-68 

199.5 

145.5 

1-25-68 

298.9 

194.0 

4700 

5-20-68 

199.8 

145.2 

1-25-68 

293.7 

199.2 

5131 

8-12-68 

199.8 

145.2 

3-06-68 

298.0 

194.9 

4700 

3-06-68 

292.8 

200.1 

5131 

04S/05E-\5R02S 

346.0 

11-28-67 

196.0 

150.0 

5131 

7-16-68 

310.4(1) 

182.5 

4700 

2-02-6S 

196.2 

149.8 

7-16-68 

297.5(1) 

195.4 

5131 

4-12-68 
8-28-68 

196.1 
198.2 

149.9 
147.8 

04S/04E-11041S 

468.3 

10-20-67 

266.3 

202.0 

4700 

10-20-67 

269.7 

198.6 

5131 

04S/05E-17L01S 

375.0 

10-12-67 

201.4 

173.6 

5131 

12-28-67 

266.3 

202.0 

4700 

11-14-67 

201.6 

173.4 

12-28-67 

269.7 

198.6 

5131 

12-19-67 

201.8 

173.2 

1-26-68 

266.3 

202.0 

4700 

1-19-68 

202.0 

173.0 

': 

1-26-68 

269.7 

198.6 

5131 

2-16-68 

202.2 

172.8 

3-19-68 

268.0 

200.3 

4700 

3-20-68 

202.5 

172.5 

3-19-68 

271.4 

196.9 

5131 

4-04-68 

202.5 

172.5 

7-16-68 

282.8(1) 

185.5 

4700 

4-23-68 

202.8 

172.2 

7-16-68 

278.5(1) 

189.8 

5131 

5-17-68 
7-11-68 

202.6 
203.1 

172.4 
171.9 

e«S/04E-llR01S 

458.0 

10-67-67 
12-29-67 

259.0 
260.0 

199.0 
198.0 

4700 

9-30-68 

204.0 

171.0 

1-26-68 

260.0 

198.0 

04S/05E-19001S 

393.0 

10-26-67 

215.0 

178.0 

4700 

3-19-68 

260.8 

197.2 

10-26-67 

215.2 

177.8 

5131 

7-16-68 

299.9(11 

158.1 

12-27-67 
12-27-67 

215.0 
215.2 

178.0 
177.8 

4700 
5131 

•4S/t4E-13P81S 

414. t 

2-23-68 

224.6 

189.4 

5131 

1-25-68 

215.0 

178.0 

4700 

4-03-68 

224.4 

189.6 

l-25'-b8 

215.2 

177.8 

5131 

9-04-68 

226.2 

187.8 

3-06-68 
3-06-68 

215.0 
215.2 

178.0 
177.8 

4700 
5131 

e4S/«4Eol«RSlS 

410.0 

10-26-67 

223.0 

187.0 

4700 

12-27-67 

223.0 

187.0 

04S/05E-21A01S 

357.0 

12-12-67 

202.3 

154.7 

5131 

1-23-68 

223.0 

187.0 

3-15-68 

202.8 

154.2 

3-19-68 

219.7 

190.3 

5-15-68 

203.1 

153.9 

t4S/04E-15J0IS 

453.0 

4-03-68 

251.9 

201.1 

5131 

04S/05E-21H01S 

356.0 

12-12-67 

201.0 

155.0 

5131 

5-28-68 

252.6 

200.4 

3-15-68 

201.6 

154.4 

8-14-68 

254.1 

198.9 

5-15-68 

201.9 

154.1 

04S/84E-23C01S 

424.0 

10-24-67 

250.3 

173.7 

4700 

04S/05E-21J01S 

348.0 

12-12-67 

190.8 

157.2 

5131 

3-06-68 

241.3 

182.7 

3-15-68 
5-17-68 

191.2 
191.6 

156.8 
156.4 

e4S/t4E-23EeiS 

435. 0 

10-24-67 

264.0(1) 

171.0 

4700 

12-20-6  7 

241.0 

194.0 

04S/e5E-22A01S 

347.0 

11-28-67 

198.4 

148.6 

5131 

1-25-68 

264.0(1) 

171.0 

2-09-68 

198.5 

148.5 

3-06-68 

246.7 

188.3 

4-12-68 

199.2 

147.8 

7-16-68 

275.1(1) 

159.9 

8-22-68 

200.7 

146.3 

04S/84E-26A81S 

428.0 

10-24-67 

265.0(1) 

163.0 

4700 

04S/0SE-27e01S 

313.0 

12-13-67 

166.4 

146.6 

5131 

10-24-67 

270.0(1) 

158.0 

5131 

3-15-68 

166.6 

146.4 

12-20-67 

266.0(1) 

162.0 

4700 

5-21-68 

167.1 

145.9 

12-20-67 

271.0(1) 

157.0 

5131 

5-29-6S 

167.3 

145.7 

1-09-68 

266.9(1) 

161.1 

47M 

, 

1-09-68 

271.8(1) 

156.2 

5131 

04S/05E-27N01S 

296.0 

2-07-68 

158.4 

137.6 

5131 

2-17-68 

267.5(1) 

160.5 

4700 

4-16-68 

158.8 

137.2 

7-17-68 

264.5(1) 

163.5 

5131 

5-17-68 
8-12-68 

159.3 
153.0 

136.7 
143.0 

04S/04E-35L01S 

525.0 

2-29-68 

320.4 

204.6 

5131 

4-05-68 

327.3 

197.7 

O4S/05e-29A0lS 

332.0 

2-09-68 

173.3 

IS*. 7 

5131 

9-04-68 

(1) 

4-23-68 

173.4 

158.6 

9-30-68 

329.9 

195.1 

8-30-68 

174.5 

157.5 

e4S/*SE-03P«|S 

380.0 

11-22-67 

205.8 

174.2 

5131 

•4S/05E-29F01S 

329.0 

2-06-68 

167.3 

161.7 

5131 

2-02-68 

205.6 

174.4 

4-09-68 

167.9 

161.1 

4-23-68 

207.0 

173.0 

8-28-68 

169.3 

159.7 

f 

5-09-68 

207.2 

172.8 

8-12-68 

(1) 

04S/05E-29F02S 

333.0 

2-06-68 

166.4 

166.6 

5131 

9-04-68 

208.0 

172.0 

4-11-68 
8-28-68 

167.1 
168.5 

165.9 
164.5 

04S/05E-04Eei!> 

433.0 

2-13-68 

249.6 

183.4 

5131 

4-12-68 

251.3 

181.7 

04S/05E-29I(01S 

324.0 

2-06-68 
4-24-68 

165.4 
166.0 

158.6 
158.0 

5131 

04S/05E-«4F0l:> 

430.0 

2-15-68 

247.3 

182.7 

5131 

5-20-68 

166.3 

157.7 

4-12-68 

248.0 

182.0 

8-14-68 

167.9 

156.1 

t4S/l5E-05K01S 

446.0 

12-06-67 

258.0 

188.0 

5131 

04S/05E-33B01S 

302.0 

10-25-67 

158.0 

144.0 

4700 

3-12-68 

258.7 

187.3 

12-28-67 

158.0 

144.0 

5-23-68 

259.4 

1S6.6 

1-23-68 

158.0 

144.0 

5-28-68 

259.9 

186.1 

2-06-68 

154.6 

147.4 

5131 

8-12-68 

(1) 

3-26-68 

158.6 

143.4 

4700 

See  page  II3  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUNO 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUftFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFATE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

M   FEET 

IN    FEET 

HHITEMATCR    HYOHO   UNIT 

*-19.00 

COACHELL*    HYDRO    SUBUNIT 

X 

•19.00 

COACHELLA    HYDRO    SUBUNIT 

1 

-If.OO 

INDIO  HYOhO  subahea 

X-19.D7 

INOIU   HYDRO    SUBAREA 

A-19.D7 

04S/05E-33a01i 

302.0 

3-26-68 

154.6 

147.4 

5131 

04S/06L-21N01!> 

180.0 

8-23-68 

97.4 

*2.* 

5131 

(CONT») 

4-16-68 
4-16-68 

158.8 
154.8 

143.2 
147.2 

5131 

(CONT.) 

8-28-68 

157.0 

145.0 

04S/06E-27N015 

165.0 

10-13-67 
12-07-67 

93.* 

93.9 

71.2 

71.1 

5131 

04S/05E-33B02S 

30S.0 

2-29-68 

158.4 

146.6 

5131 

2-15-68 

100.9 

64.1 

3-26-68 

161.3 

143.7 

4700 

4-08-68 

1*0.9 

*4«1 

3-26-68 

154.3 

150.7 

5131 

5-09-68 

101.1 

*3.« 

4-16-68 

157.0 

148.0 

7-31-6« 

99.0 

**.* 

9-03-68 

156.3 

148.7 

e4S/06E-28A02S 

173.0 

12-08-67 

93.2 

79.* 

9131 

04S/05E-33G01S 

300.0 

10-24-67 

12-28-67 

1-23-68 

3-26-68 

152.0 
152.0 
154.0(1) 
154.8(1) 

148.0 
148.0 
146.0 
145.2 

4700 

2-16-68 
4-09-68 
8-27-68 
9-27-6* 

98.8 

101.9 

(1) 

105.3 

74.2 
71.1 

67.7 

04S/0&E-35C0U 

271.0 

2-07-68 
4-24-68 
8-27-68 

153.8 
154.5 
157.7 

117.2 
116.5 
113.3 

5131 

04S/06E-28EelS 

177.0 

12-07-67 
2-16-68 
4-09-68 
9-06-68 

86.7 
94.4 
91.3 
92.4 

90.3 
•2.6 
*5.7 
*4.* 

9131 

04S/ObE-35002S 

268.0 

2-02-68 

145.9 

122.1 

5131 

4-25-68 

147.0 

121.0 

04S/06E-28E03S 

0177.0 

12-07-67 

90.5 

00*6.5 

9131 

8-27-6d 

146.1 

121.9 

2-16-68 

96.0 

00*1.0 

9-27-68 

149.0 

119.0 

4-11-68 
8-23-68 

98.6 
(1) 

0078.4 

04S/0&E-3SE01& 

267.0 

2-02-68 
4-25-68 

144.8 
145.9 

122.2 
121.1 

5131 

9-06-68 

96.8 

1*73.2 

8-27-68 

(1) 

04S/06E-28H01S 

167.0 

12-08-67 

82.8 

84.2 

5131 

9-27-68 

150.0 

117.0 

2-15-68 
4-09-68 

100.1 
101.8 

66.9 
65.2 

04S/ObL-35G02S 

267.0 

2-06-68 
4-16-68 
5-17-68 

157.9 
159.1 
159.6 

109.1 
107.9 
107.4 

5131 

8-27-68 
9-27-68 

(1> 
105.5 

61.S 

8-12-68 

160.7 

106.3 

04S/06E-28J02S 

167.0 

12-07-67 
2-15-68 

87.7 
93.9 

79.3 
73.1 

9131 

04S/ObE-35L01S 

257.0 

2-06-68 
4-16-68 
8-28-68 

144.2 

145.0 

(7) 

112.8 
112.0 

5131 

04S/06E-28K01S 

169.8 

4-09-68 
8-27-68 

12-07-67 

95.7 
94.9 

89.9 

71.3 
72.1 

79.1 

5131 

04S/0SE-35R01S 

253.0 

2-28-68 

140.0 

113.0 

5131 

2-16-68 
4-09-68 

93.2 

95.1 

75.8 
73.9 

04S/ObE-36001S 

318.0 

2-07-68 
2-07-68 
4-16-68 

204.5 
204.5 
205.7 

113.5 
113.5 
112.3 

5131 

5-09-68 
8-13-68 

99.1 
98.4 

69.9 
T*.6 

4-16-68 

205.7 

112.3 

04S/06E-29A01S 

179.0 

12-07-67 

86.4 

92.6 

5131 

8-27-68 

207.6 

110.4 

2-16-68 

90.9 

•8.1 

8-27-68 

207.6 

110.4 

4-08-68 
8-23-68 

93.4 
93.2 

*5.6 
85.8 

04S/05E-36Oe2S 

314.0 

2-07-68 

202.7 

111.3 

5131 

4-16-68 

203.8 

110.2 

04S/06E-30001S 

336.0 

12-07-67 

221.3 

114.7 

5131 

8-28-68 

205.5 

108.5 

3-12-68 
5-17-6* 

221.6 
222.4 

114.4 
113.6 

04S/OSE-36N02S 

254.0 

2-09-68 

143.1 

110.9 

5131 

*-16-68 

144.7 

109.3 

04S/06E-34C01S 

163.0 

12-07-67 

67.4 

95.6 

5131 

8-27-68 

146.6 

107.4 

2-15-68 
4-09-68 

63.1 
64.8 

99.9 

98.2 

04S/06E-18N01S 

230.0 

10-13-67 
12-08-67 

113.4 
113.1 

116.6 
116.9 

5131 

8-27-68 

64.1 

98.9 

2-16-68 
4-08-68 
5-07-68 
7-31-68 

113.7 
114.1 
118.8 
115.3 

116.3 
115.9 
111.2 
114.7 

04S/06E-34O01S 

160.0 

12-07-67 
2-15-68 
4-08-68 
8-27-68 

90.5 
97.1 
96.2 
99.1 

69.5 
62.9 
63.8 
60.9 

9131 

04S/06E-18P01!> 

232.0 

12-07-67 
3-13-68 
5-14-68 
8-03-68 

115.3 
116.2 
117.8 
119.8 

116.7 
115.8 
114.2 
112.2 

5131 

04S/06E-34O02S 

161.5 

12-07-67 
2-15-68 
4-11-68 
8-27-68 

93.6 

98.7 

100.5 

98.6 

67.9 
62.* 
•  I** 
62.9 

9131 

04S/e6E-18Pe3S 

23*.  0 

12-08-67 
2-16-68 
4-08-68 
8-27-68 

119.0 
119.1 
119.4 
120.6 

117.0 
116.9 
116.6 
115.4 

5131 

e4S/06E-34F01S 

161.0 

12-07-67 
2-15-6* 

4-09-6* 
8-27-6* 

95.2 

100.5 
100.1 
100.2 

65.8 
60.5 
60.9 
60.8 

9131 

04S/06E-I8OO2S 

242.0 

12-07-67 
3-13-68 
5-16-68 
8-03-68 

129.2 
128.2 
130.1 
132.5 

112.8 
113.8 
111.9 
109.5 

5131 

e4S/06E-34K01S 

160.0 

12-07-67 
2-15-6* 
4-11-6* 
*-27-6* 

96.7 
101.5 
102.1 
100.9 

63.3 
58.5 

57.9 
59.1 

9131 

04S/06E-18rtOlS 

240.0 

10-14-67 

10-14-67 

12-13-67 

3-13-68 

5-24-68 

8-03-68 

132.6 

146.2(1) 

133.0 

133.6 

134.5 

133.6 

107.4 
93.8 
107.0 
106.4 
105.5 
106.4 

5131 

04S/06E-34aoiS 
04S/07E-31O02S 

168.0 
96.5 

12-06-67 
2-15-6* 
4-11-6* 
5-09-6* 
8-27-68 

12-06-67 

60.9 
62.8 
62.9 
63.1 
64.9 

65.2 

107.1 
105.2 
105.1 
104.9 
103.1 

31.3 

9131 
9131 

04S/06E-19C01S 

221.0 

12-08-67 
2-09-68 
4-08-68 
8-23-68 

108.9 
110.1 
110.2 
112.5 

112.1 
110.9 
110.8 
108.5 

5131 

04S/07E-31003S 

100.0 

2-01-6* 
4-04-6* 
*-26-6* 

12-06-67 

72.4 
66.1 
7*.2 

67.5 

24.1 
3*.4 

1*.3 

32.5 

9131 

04S/06E-19J02& 

220.0 

12-08-67 
2-16-68 
4-08-68 
8-23-68 

103.4 
102.5 
103.6 
106.5 

116.6 
117.5 
116.4 
113.5 

5131 

2-02-6* 
4-02-6* 
•-22-6* 
9-05-6* 

72.7 
6*. 5 

(1) 
79.3 

27.3 
31.5 

20.7 

04S/06E-21N01!> 

180.0 

12-07-67 
2-16-68 
4-08-68 

91.3 
95.1 
97.5 

88.7 
84.9 
82.5 

5131 

04S/07E-32N01S 

73.3 

11-25-67 

12-19-67 

3-20-6* 

49.1 
47.* 
53.7 

24.2 
25.9 

19.6 

9131 

See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUWER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

■ 

HITEhATEH    HYDRO    UNIT 

X-19.00 

COACHELLA    HYDRO    SUBUNIT 

X 

-19.00 

COACHELLA 

iYOHO    SUBUNIT 

X-IV.OO 

INOIO    HYOHO    SUBAREA 

X-19.D7 

INOIO   HYDRO    SUBAHEA 

A-19.07 

04S/07E-32N01S 

73.3 

5-10-68 

54.0 

19.3 

5131 

0SS/06E-06O01S 

220.3 

6-04-68 

135.4 

84.9 

5131 

(CONT.J 

7-20-68 

61.7 

U.6 

(CONT.I 

8-09-68 
8-22-68 

(1> 
136.4 

83.9 

05S/04E-02601S 

S80.0 

2-06-68 

303.7 

276.3 

5131 

4-04-68 

304.4 

275.6 

05S/06E-07J01S 

210.0 

12-05-67 

120.0 

90.0 

5131 

9-04-68 

316.5 

263.5 

1-31-68 
4-03-68 

120.1 
121.7 

89.9 
88.3 

05S/05E-01C01S 

24S.0 

12-04-67 
2-06-68 

133.7 
138.9 

111.3 
106.1 

5131 

' 9-27-68 

124.7 

85.3 

3-27-68 

141.0 

104.0 

05S/06E-08L02S 

204.5 

12-05-67 

119.5 

85.0 

5131 

8-22-68 

147.4 

97.6 

1-31-68 
4-02-68 

119.8 
119.6 

84.7 
84.9 

05S/0bE-0IO02S 

250.8 

12-04-67 
2-06-68 

140.4 
140.8 

110.4 
110.0 

5131 

8-23-68 

121.0 

83.5 

4-02-68 

141.5 

109.3 

0SS/06E-126O1S 

120.0 

11-28-67 

86.2 

33.8 

5131 

9-27-68 

142.9 

107.9 

2-01-68 
3-26-68 

86.7 
86.8 

33.3 

33.2 

OSS/0SE-O1E02S 

250.0 

12-01-67 
2-01-68 

140.0 
142.5 

110.0 
107.5 

5131 

8-30-68 

89.2 

30.8 

3-27-68 

143.4 

106.6 

t5S/06E-13H015 

151.0 

12-21-67 

119.0 

32.0 

5131 

5-08-68 

144.5 

105.5 

3-21-68 
5-16-68 

118.7 
119.6 

32.3 

31.4 

05S/05E-01K01S 

240.0 

12-04-67 
2-08-68 

140.3 
142.8 

99.7 
9f.2 

5131 

8-21-68 

121.0 

30.0 

3-27-68 

141,5 

98.5 

05S/06E-13J01S 

154.0 

10-20-67 

124.8 

29.2 

5131 

8-22-68 

(1) 

12-21-67 

123.9 

30.1 

9-27-68 

142.2 

97.8 

3-19-68 
5-07-68 

123.3 
124.5 

30.7 
29.5 

0SS/0SE-O1M03S 

246.2 

12-04-67 
2-01-68 
3-27-68 

139.9 
139.6 
141.7 

106.3 
106.6 
104.5 

5131 

6-26-68 
8-09-68 

127.0 
(11 

27.0 

8-22-68 

(1) 

05S/06E-13J02S 

155.0 

10-05-67 

128.4 

26.6 

5131 

9-27-68 

144.0 

102.2 

12-06-67 
1-30-68 

127.5 
126.7 

27.5 
28.3 

05S/05E-01Q01S 

237.0 

12-04-67 

136.5 

100.5 

5131 

3-29-68 

127.3 

27.7 

2-01-68 

136.1 

100.9 

8-21-68 

129.9 

25.1 

4-02-68 

138.0 

99.0 

8-23-68 

141.0 

96.0 

05S/06E-13K01S 

160.0 

12-19-67 
3-21-68 

124.1 
123.8 

35.9 
36.2 

5131 

05S/0S£-02F01S 

250.0 

12-05-67 

141.9 

108.1 

5131 

5-14-68 

125.5 

34.5 

, 

2-07-68 

141.5 

108.5 

6-26-68 

126.8 

33.2 

; 

4-02-68 

142.2 

107.8 

8-21-68 

126.0 

34.0 

8-23-68 

144.3 

105.7 

05S/06E-16A01S 

181.0 

10-06-67 

119.6 

61.4 

5131 

05S/e5€-e2F02S 

250.0 

12-05-67 

142.1 

107.9 

5131 

12-05-67 

118.7 

62.3 

2-07-68 

142.7 

107.3 

1-30-^8 

118.0 

63.0 

3-12-68 

146.4 

103.6 

3-26-68 

118.6 

62.4 

3-29-68 

143.5 

106.5 

4-02-68 

119.1 

61.9 

8-22-68 

145.5 

104.5 

8-19-68 

120.5 

60.5 

05S/05E-02LOlb 

255.0 

10-19-67 

145.7 

109.3 

5131 

05S/06E-16H01S 

160.0 

10-06-67 

96.7 

63.3 

5131 

12-05-67 

145.6 

109.4 

12-05-67 

95.7 

64.3 

2-08-68 

144.4 

110.6 

1-30-68 

95.2 

64.8 

3-29-68 

145.3 

109.7 

3-26-68 

99.5 

60.5 

5-08-68 

143.6 

111.4 

4-02-68 

98.8 

61.2 

7-31-68 

147.6 

107.4 

8-19-68 

97.9 

62.1 

e5S/05E-«3A01& 

260.0 

2-29-68 

146.6 

113.4 

5131 

05S/06E-18R01S 

193.0 

12-13-67 

124.6 

68.4 

5131 

4-03-68 

146.9 

113.1 

3-20-68 

124.5 

68.5 

9-03-68 

149.3 

110.7 

5-24-68 
8-29-68 

125.2 
127.4 

67.8 
65.6 

05S/05E-12C02S 

230.0 

3-12-68 

133.8 

96.2 

5131 

05S/06E-20P01S 

267.0 

12-21-67 

197.6 

69.4 

5131 

05S/05E-12O01S 

235.0 

12-01-67 

137.8 

97.2 

5131 

1-23-68 

199.5 

67.5 

2-08-68 

138.4 

96.6 

3-20-68 

198.7 

68.3 

4-02-68 

140.3 

94.7 

5-14-68 

199.2 

67.8 

8-23-68 

142.5 

92.5 

6-04-68 
6-04-68 

199.7 
203.7111 

67.3 
63.3 

0SS/05E-12H01S 

223.0 

12-04-67 
2-01-68 

132.9 
132.4 

90.1 
90.6 

5131 

8-30-68 

201.5 

65.5 

4-03-68 

133.1 

89.9 

e5S/06E-21N01S 

248.0 

12-13-67 

176.1 

71.9 

5131 

8-22-68 

134.7 

88.3 

3-19-68 
5-24-68 

175.6 
176.4 

72.4 
71.6 

•5S/e5E-12H02S 

220.0 

10-24-67 

136.0 

84.0 

4700 

6-04-68 

178.3 

69.7 

12-05-67 

131.4 

88.6 

5131 

8-30-68 

180.1 

67.9 

12-29-67 

134.0 

86.0 

4700 

1-24-68 

133.0 

87.0 

esS/06E-22L01S 

185.0 

11-30-67 

120.7 

64.3 

5131 

2-08-68 

132.6 

87.4 

5131 

12-20-67 

119.8 

65.2 

3-12-68 

134.2 

85.8 

4700 

3-19-68 

120.6 

64.4 

3-12-68 

134.0 

86.0 

5131 

5-24-68 

121.4 

63.6 

4-03-68 

135.0 

85.0 

6-25-68 

121.1 

63.9 

5-08-68 

137.4 

82.6 

8-21-68 

124.5 

60.5 

9-03-68 

138.3 

81.7 

05S/06E-22N01S 

211.0 

11-30-67 

144.6 

66.4 

5131 

0SS/06E-02AS1S 

148. • 

10-02-67 

92.6 

47.4 

5131 

12-20-67 

143.3 

67.7 

12-05-67 

90.7 

49.3 

3-20-68 

143.9 

67.1 

2-01-68 

91.5 

48.5 

5-24-68 

146.2 

64.8 

3-27-68 

92.9 

47.1 

8-21-68 

146.0 

63.0 

8-21-68 

96.8 

43.2 

05S/06E-22P01S 

205.0 

11-30-67 

131.8 

73.2 

5131 

0SS/e6E-06N01S 

228.0 

12-04-67 

134.2 

93.8 

5131 

12-20-67 

130.7 

74.3 

2-01-68 

134.7 

93.3 

3-19-68 

131.5 

73.5 

3-29-68 

135.9 

92.1 

5-29-68 

133.9 

71.1 

8-22-68 

138.2 

89.8 

6-25-68 
8-30-68 

135.2 

135.4 

69. • 
69.6 

05S/06E-06001S 

220.3 

12-13-67 

133.2 

87.1 

5131 

3-12-68 

133.3 

87.0 

•5S/06E-22O01S 

190.0 

10-18-67 

126.2 

63.8 

5131 

5-15-68 

135.1 

85.2 

12-06-67 

125.0 

65.0 

See  page  li3  for  key  to  tenns  8  obbreviotion* 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GRCXJNO 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VKATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYINS 
DATA 

M  FEET 

IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

M  FEET 

IN    FEET 

»(MITEK*TEH    MYORO    UNIT 

X-19.00 

COACHCLLA 

'4YDR0    SUBUNIT 

(-19.00 

COACHELLA 

HYDRO    SUBUNIT 

X-19.D0 

INOIO   HYDMO    SUBAREA 

X-19.07 

INOIO   HYDRO    SUBAREA 

X-19.D7 

05S/06E-22Q01b 

190.0 

1-31-68 

124.3 

65.7 

5131 

05S/07E-07P01S 

97.0 

11-06-67 

81.0 

16.0 

5131 

(CONT.) 

3-29-68 

125.1 

64.9 

12-19-67 

72.2 

24.8 

5-07-68 

125.8 

63.2 

3-20-68 

73.0 

24.0 

7-31-68 

127. B 

62.2 

5-10-68 
7-20-68 

73.7 
81.2 

23.3 

IS. 8 

0SS/06E-23L02S 

142.0 

11-01-67 

92.8 

49.2 

5131 

11-09-67 

96.7 

45.3 

05S/07E-e8601S 

90.0 

11-27-67 

77.1 

12.9 

5131 

12-06-67 

87.5 

54.4 

1-31-68 

77.7 

12.3 

1-31-68 

86.7 

55.3 

4-03-68 

78.3 

11.7 

3-12-68 

92.9 

49.1 

8-19-68 

79.0 

U.O 

3-29-58 

88.8 

53.2 

05S/07E-09F01S 

40.0 

11-27-67 

37.5 

2.5 

5131 

05S/06E-23M01S 

162.0 

3-12-68 

96.9 

65.1 

5131 

1-30-58 
4-01-68 

39.9 
40.3 

.1 
-.3 

05S/06E-27B01S 

180.0 

12-20-67 
3-15-68 

118.5 
119.2 

61.5 
60.8 

5131 

8-19-68 

41.7 

-1.7 

5-14-68 

118.4 

61.5 

05S/07E-10E01S 

28.0 

10-19-67 

34.9 

-6.9 

5131 

8-20-68 

121.3 

58.7 

11-29-67 
1-30-68 

29.9 
32.5 

-1.9 
-4.5 

05S/06E-27C01S 

204.0 

12-20-67 

129.8 

74.2 

5131 

3-28-68 

35.9 

-7.9 

3-19-68 

128.8 

75.2 

5-03-68 

38.6 

-10.6 

5-24-68 

131.4 

72.6 

8-01-58 

35.0 

-7.0 

6-18-68 

132.1 

71.9 

8-20-68 

135.5 

68.5 

05S/07E-13001S 

-11.0 

10-19-57 
1-30-68 

16.6 
13.4 

-27.6 
-24.4 

5131 

05S/06E-27C02S 

211.0 

12-20-67 

138.4 

72.6 

5131 

4-02-58 

14.6 

-25.6 

3-19-68 

139.1 

71.9 

5-08-58 

15.5 

-26.5 

5-23-68 

139.8 

71.2 

8-02-58 

19.2 

-30.2 

6-18-68 

142.3 

68.7 

.     8-20-68 

144.7 

65.3 

05S/07E-14J02S 

-12.0 

11-30-67 
2-01-58 

13.9 
12.3 

-25.9 
-24.3 

5131 

05S/06E-28C01S 

262.0 

11-29-67 
12-20-67 

189.6 
188.8 

72.4 
73.2 

5131 

4-01-58 
8-19-68 

13.4 
(1) 

-25.4 

3-19-68 

188.5 

73.4 

9-05-58 

17.5 

-29.5 

5-23-68 

189.1 

72.9 

6-04-58 

191.6 

70.4 

05S/07E-14K01S 

-5.0 

12-01-67 

18.6 

-23.6 

5131 

8-20-68 

192.2 

69.8 

2-01-68 
4-02-58 

18.3 
20.3 

-23.3 
-25.3 

05S/06E-28E01S 

332.0 

10-31-67 
U-29-67 

257.1 
257.3 

74.9 
74.7 

5131 

9-05-58 

23.2 

-28.2 

1-31-68 

255.8 

76.2 

05S/07E-16C01S 

30.0 

11-27-57 

40.7 

-10.7 

5131 

3-25-68 

255.6 

76.4 

2-01-68 

40.6 

•10.6 

B-20-68 

258.5 

73.5 

4-02-58 
8-19-68 

41.0 
<1) 

-11.0 

05S/06E-29B01S 

310.0 

11-03-67 
2-02-68 

239.3 
237.5 

70.7 
72.5 

5131 

8-21-68 

43.7 

-13.7 

4-02-68 

237.9 

72.1 

05S/07E-16K02S 

34.0 

12-19-67 

33.8 

.2 

5131 

8-19-68 

240.8 

69.2 

3-12-68 
5-10-58 

35.3 
36.2 

-1.3 
-2.2 

OSS/06E-29C01S 

337.0 

12-21-57 
3-22-58 

273.0 
271.3 

64.0 
65.7 

5131 

7-05-68 

37.0 

-3.0 

5-23-68 

271.9 

65.1 

05S/07E-iaO01S 

125.0 

12-01-67 

105.8 

19.2 

5131 

6-05-58 

272.2 

64.8 

1-26-68 

105.1 

19.9 

8-30-68 

278.6 

58.4 

4-03-68 
8-19-68 

105.5 
107.5 

19.5 
17.5 

05S/06E-29M01S 

41S.0 

12-20-57 

332.5 

82.4 

5131 

3-22-58 

331.7 

83.3 

05S/07E-18M02S 

120.0 

12-19-67 

108.6 

11.4 

5131 

5-23-68 

332.3 

82.7 

3-21-68 

108.5 

11.5 

5-05-58 

340.0 

75.0 

5-10-68 

109.6 

18.4 

8-21-68 

334.7 

80.3 

05S/07E-21F02S 

40.0 

10-13-67 

43.2 

-3.2 

5131 

05S/06E-29R01S 

395.0 

11-29-57 

329.1 

65.9 

5131 

1-31-68 

40.3 

-.3 

12-21-57 

328.8 

65.2 

4-02-68 

40.4 

-.4 

3-21-58 

329.3 

65.7 

5-07-58 

42.5 

-2.5 

5-14-68 

330.0 

55.0 

8-01-58 

43.5 

-3.5 

8-21-68 

330.3 

64.7 

05S/07E-30F01S 

76.0 

10-14-6T 

73.4 

2.6 

5131 

05S/06E-32601S 

450.0 

10-27-67 

377.2 

72.8 

5131 

12-19-67 

71.6 

4.4 

11-29-67 

377.9 

72.1 

3-21-68 

71.0 

s.o 

1-30-58 

377.4 

72.6 

5-15-68 

72.2 

3.* 

3-26-68 

376.8 

73.2 

7-20-68 

74.* 

1.2 

8-21-68 

379.4 

70.6 

05S/07E-30F02S 

76.0 

12-19-67 

72.0 

4.0 

5131 

05S/06E-36L01S 

53.0 

12-06-67 

74.9 

-21.9 

5131 

3-21-68 

71.5 

4.5 

1-30-68 

74.8 

-21.8 

5-15-68 

72.7 

3.3 

3-29-68 

74.8 

-21.8 

8-22-68 

78.3 

-25.3 

05S/07E-33M01S 

40.0 

1-26-68 
4-02-68 

62.3 
64.2 

-22.3 

-24.2 

5131 

0SS/07E-04M01& 

50.0 

11-27-67 

32.9 

17.1 

5131 

5-08-68 

66.7 

-26.7 

1-30-68 

36.0 

14.0 

8-08-68 

71.1 

-31.1 

3-28-58 

37.9 

12.1 

8-19-68 

40.1 

9.9 

05S/07E-36O01S 

-21.0 

1-19-58 
4-03-58 

16.2 
16.4 

-37.2 

-37.4 

5131 

05S/07E-06B01S 

92.9 

11-27-67 
2-01-68 

63.1 
55.4 

29.8 
37.5 

5131 

8-08-68 

19.6 

-40.6 

3-28-58 

55.6 

37.3 

05S/07E-36601S 

-32.0 

1-19-68 

11.6 

-43.6 

5131 

8-19-6S 

56.0 

36.9 

1-23-58 
4-03-58 

11.7 
12.3 

-43.7 
-44.3 

05S/07E-07F01S 

102.0 

J 1-27-67 
2-01-68 

83.2 
83.0 

18.8 
19.0 

5131 

8-21-68 

14.0 

-46.8 

4-02-68 

83.1 

18.9 

05S/07E-36001S 

-34.0 

11-30-67 

11.2 

-45.2 

S131 

9-25-58 

83.2 

18.8 

1-19-58 
1-23-68 

11.6 
11.7 

-45.6 
-45.7 

05S/07E-07J01S 

105.0 

11-30-67 
2-01-68 

99.7 
98.6 

5.3 
6.4 

5131 

4-01-68 
8-21-68 

13.4 
(1) 

-47.4 

4-02-68 

99.1 

S.9 

9-2S-6S 

16.1 

-50.1 

9-05-58 

101.1 

3.9 

05S/08E-17N01S 

29.0 

11-30-67 

71.1 

-42.1 

5131 

See  poge  II3  for  key  to  terms  d  obbreviotiont 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 

MHITEMAIER   HYDRO   UNIT 

COACHCLL*    HYDRO    SUBJNIl 

X 

-19. DO 

INOIO    HYOHO    SUBAHEA 

X-19.D7 

OSS/OSE-ITNOIS 

29.0 

1-29-68 

62.9 

-33.9 

5131 

(CONT.) 

4-01-68 

68.0 

-39.0 

8-22-6H 

73.0 

-44.0 

05S/08E-19M02S 

-6.0 

12-01-67 
1-30-68 

46.5 
(1) 

-52.5 

5131 

1-31-68 

47.8 

-53.8 

3-28-68 

46.7 

-52.7 

8-21-68 

(I) 

8-26-68 

58.0 

-64.0 

0SS/08E-28M01S 

-40.0 

11-30-67 

36.4 

-76.4 

5131 

1-19-68 

36.0 

-76.0 

3-28-68 

39.8 

-79.8 

8-21-68 

49.3 

-89.3 

eSS/0ttE-28M02S 

-40.0 

11-30-67 

16.1 

-56.1 

5131 

1-19-68 

16.5 

-56.5 

3-28-68 

17.1 

-57.1 

6-06-68 

18.0 

-58.0 

8-21-68 

18.0 

-58.0 

05S/08E-29K01S 

-40.0 

1-04-68 

19.4 

-59.4 

5131 

05S/08E-29R01S 

-50.0 

U-30-67 

8.0 

-58.0 

5131 

1-04-68 

8.2 

-58.2 

1-19-68 

7.4 

-57.4 

1-23-68 

7.1 

-57.1 

1-29-68 

6.9 

-56.9 

3-25-68 

9.2 

-59.2 

6-06-68 

15.7 

-65.7 

8-21-68 

17.0 

-67.0 

05S/08E-aiC01S 

-41.0 

11-30-67 

8.0 

-49.0 

5131 

1-04-68 

8.8 

-49.8 

1-19-68 

8.8 

-49.8 

1-23-68 

8.5 

-49.5 

3-25-68 

8.8 

-49.8 

6-04-68 

11.2 

-52.2 

8-22-68 

12.7 

-53.7 

OSS/08t-34G01S 

24.0 

11-30-67 

111.1 

-8/. I 

5131 

1-29-68 

96.7 

-72.7 

3-28-68 

160.4(1) 

-136.4 

4-01-68 

110.4 

-86.4 

8-21-68 

(1) 

8-26-68 

120.3 

-96.3 

e6S/07E-0IP01S 

-50.0 

1-04-68 

4.6 

-54.6 

5131 

1-10-68 

4.7 

-54.7 

1-18-68 

5.0 

-55.0 

1-23-68 

5.1 

-55.1 

6-05-68 

6.6 

-56.6 

9-05-68 

5.5 

-55.5 

06S/07E-02601S 

-U.2 

12-19-67 

19.1 

-30.3 

5131 

3-14-68 

21.2 

-32.4 

4-30-68 

21.0 

-32.2 

5-23-68 

21.4 

-32.6 

06S/07E-0SB01S 

38.0 

1-29-68 

69.3 

-31.3 

5131 

3-22-68 

77.6 

-39.6 

6-06-68 

80.2 

-42.2 

9-05-68 

79.9 

-41.9 

06S/07E-10601S 

-10.0 

10-20-67 

17.4 

-27.4 

5131 

1-18-68 

17.0 

-27.0 

3-22-68 

18.2 

-28.2 

5-01-68 

18.4 

-28.4 

6-05-68 

18.3 

-28.3 

8-01-68 

17.7 

-27.7 

06S/07E-12E01S 

-45.0 

1-18-68 

8.4 

-53.4 

5131 

1-24-68 

8.3 

-53.3 

3-22-68 

8.9 

-53.9 

6-04-68 

10.1 

-55.1 

9-05-68 

9.0 

-54.0 

06S/07E-13N02S 

-56.0 

12-19-67 

7.8 

-63.8 

5131 

3-19-68 

7.4 

-63.4 

4-30-68 

7.9 

-63.9 

5-21-68 

8.2 

-64.2 

7-05-68 

8.7 

-64.7 

8-03-68 

9.5 

-65.5 

9-21-68 

9.5 

-65.5 

06S/07E-17R01S 

-5.0 

1-26-68 

45.7 

-50.7 

5131 

3-25-68 

46.3 

-51.3 

6-06-68 

46.9 

-51.9 

9-05-68 

48.3 

-53.3 

06S/e7E-22eeis 

-42.0 

10-20-67 

6.2 

-48.2 

5131 

12-15-67 

4.1 

-46.1 

1-03-68 

4.8 

-46.8 

1-12-68 

4.5 

-46.5 

3-25-68 

4.4 

-46.4 

5-01-68 
6-04-68 


5.0 
5.3 


47.0 
47.3 


GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

X-19.00 

COACHELLA    HYDRO    SUBUNIT 

» 

-19.00 

tNOIO    HYOMO    SUBAI4EA 

X-19,07 

06S/07E-22B01S 

-42.0 

8-07-68 

3.4 

-45.4 

5131 

(CONT.) 

06S/08E-02D01S 

12.0 

1-11-68 

88.0 

-76.0 

5131 

3-21-68 

117.7(1) 

-105.7 

3-21-68 

96.3 

-84.3 

3-22-68 

95.8 

-83.8 

9-18-68 

99.8 

-87.8 

06S/08t-05P01S 

-75.0 

1-12-68 

6.4 

-81.4 

5131 

1-23-68 

6.9 

-81.9 

3-21-68 

7.1 

-82.1 

9-18-68 

9.4 

-84.4 

06S/08E-05R01S 

-80.5 

10-14-67 

18.7(1) 

-99.2 

5131 

10-20-67 

.3 

-80.8 

12-21-67 

-1.6 

-78.9 

1-05-68 

-.2 

-80.3 

3-21-68 

.4 

-80.9 

5-01-68 

1.7 

-82.2 

7-05-68 

21.4(1) 

-101.9 

8-07-68 

4.0 

-84.5 

06S/08E-0SR02S 

-82.2 

10-14-67 

2.1 

-84.3 

5131 

12-20-67 

-2.4 

-79.8 

1-05-68 

-2.0 

-80.2 

3-21-68 

-1.2 

-81.0 

5-08-68 

3.1 

-85.3 

7-05-68 

5.2 

-87.4 

8-03-68 

2.2 

-84.4 

9-21-68 

2.2 

-84.4 

06S/08E-17R01S 

-109.5 

12-15-67 

-14.5 

-95.0 

5131 

12-29-67 

-13.5 

-96.0 

1-04-68 

-12.0 

-97.5 

1-26-68 

-11.3 

-98.2 

3-26-68 

-11.0 

-98.5 

5-03-68 

-7.6 

-101.9 

8-14-68 

(1) 

9-17-68 

-4,5 

-105.0 

06S/08E-19001S 

-85.0 

1-11-68 

-19.3 

-65.7 

5131 

3-26-68 

-18.4 

-66.6 

9-17-68 

-15.0 

-70.0 

06S/oeE-l9R01S 

-105.0 

lO-fB-67 

-31.6 

-73.4 

5131 

12-13-67 

-35.9 

-69.1 

12-21-67 

-33.3 

-71.7 

l2-29-b7 

-34.3 

-70.7 

1-11-68 

-33.9 

-71.1 

1-18-68 

-34.4 

-70.6 

3-26-68 

-34.2 

-70.8 

5-01-68 

-32.0 

-73.0 

8-07-68 

-29.5 

-75.5 

9-17-68 

-30.0 

-75.0 

06S/08E-22C02S 

-123.0 

12-20-67 

-5.2 

-117.8 

5131 

3-22-68 

-2.2 

-120.8 

5-15-68 

-1.6 

-121.4 

06S/08E-22C03S 

-123.0 

12-20-67 

-22.5 

-100.5 

5131 

3-22-68 

-18.7 

-104.3 

5-15-68 

-14.8 

-108,2 

06S/08E-32R01S 

-140.0 

1-05-68 

-44.7 

-95.3 

5131 

3-26-68 

-50.2 

-89.8 

9-17-68 

-48.7 

-91.3 

06S/08E-36M01S 

-155.0 

10-20-67 

-25.2 

-129.8 

5131 

12-13-67 

-29.8 

-125.2 

12-29-67 

-27.9 

-127.1 

1-11-68 

-26.7 

-128.3 

3-26-68 

-25.2 

-129.8 

5-01-68 

-25.2 

-129.8 

8-07-68 

-18.8 

-136.2 

9-17-68 

-17,8 

-137.2 

06S/09E-19L01S 

-35.0 

1-26-68 

89,4 

-124.4 

5131 

3-19-68 

93.1 

-128.1 

9-18-68 

(1) 

9-26-68 

109,3 

-144.3 

07S/07E-01C01S 

-112.0 

12-15-67 

-7,1 

-104.9 

5131 

12-28-67 

-7,8 

-104.2 

1-08-68 

-7.7 

-104.3 

3-26-68 

-7.6 

-104.4 

6-06-68 

-6.1 

-105.9 

9-20-68 

-3.8 

-108.2 

07S/07E-03A01S 

-72.0 

12-28-67 

15.8 

-87.8 

5131 

1-08-68 

15.5 

-87.5 

1-12-68 

15.8 

-87.8 

3-18-68 

15.9 

-87.9 

6-06-68 

16.1 

-88.1 

9-20-68 

16.9 

-88.9 

07S/08E-03A01S 

-159.5 

1-08-68 

-23.4 

-136.1 

5131 

1-12-68 

-23.8 

-135.7 

See  poge  II3  for  key  to  terms  ft  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
»t  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


COACMELLA  HYDRO  SUBUNIT 

INOIO  HYDhO  SUBAREA 


MHITEMATEH  MrDRO  UNIT 
X-19.O0 


O7S/0dE-03A01S 
(CONT.) 


0TS/08E-07R01b 


07S/08E-17A0IS 
07S/08E-l7A0Zb 

07S/08E-18C01S 

07S/08E-18C02S 

07S/08E-20B01S 
07S/08E-21H01S 

07S/08E-23Q01S 

07S/08E-28601S 

07S/08E-a3B0lS 

07S/08E-34601S 

07S/08E-34K01S« 

07S/08E-3Sa01!i 
07S/08E-35K01b 

07S/09E-l3N01b 

07S/09E-23N01S 
07S/0Ve-30M01& 


07S/10E-20ROIS 


159.5 

3-26-68 

-22.4 

6-06-68 

-15.4 

9-20-68 

-15.7 

-90.0 

10-20-67 

27.6 

12-26-67 

27.5 

1-03-68 

27.3 

3-18-68 

28.0 

♦-30-6a 

27.7 

6-06-68 

28.6 

8-02-68 

28.5 

115.0 

1-26-68 

-1.1 

118.0 

12-26-67 

3.1 

1-08-68 

3.0 

3-18-68 

3.9 

6-06-68 

6.3 

-73.0 

12-26-67 

39.2 

3-18-68 

39.9 

6-06-68 

41.1 

9-20-68 

41.7 

-74.0 

12-26-67 

39.3 

3-18-68 

40.1 

6-06-68 

40.5 

9-20-68 

41.2 

-18.0 

1-08-68 

96.7 

'3-18-68 

96.9 

9-20-68 

(1) 

-82.0 

l-OB-68 

29.2 

3-18-68 

30.6 

6-07-68 

32.8 

9-20-68 

32.6 

181.7 

1-08-68 

-22.5 

l-U-68 

-23.4 

3-26-68 

-23.4 

6-07-68 

-22.8 

9-25-68 

-13.0 

-16.5 

1-25-68 

105.0 

3-19-68 

106.7 

♦-30-68 

107.5 

6-07-68 

107.7 

9-25-68 

106.8 

21.3 

1-26-68 

<1> 

2-13-68 

146.7 

3-19-68 

147.2 

9-25-68 

146.4 

-92.3 

12-28-67 

34.3 

1-10-68 

34.6 

3-19-68 

35.8 

9-26-68 

34.2 

-84.7 

12-28-67 

41.1 

1-10-68 

41.5 

3-19-68 

42.2 

9-26-68 

42.6 

■163.0 

12-28-67 

-32.8 

1-08-68 

-35.2 

1-23-68 

-34.9 

■161.1 

12-15-67 

-31.7 

1-09-68 

-31.9 

1-23-68 

-30.4 

6-06-68 

(1) 

9-26-68 

-27.2 

■106.0 

1-04-68 

36.8 

1-25-68 

37.5 

3-15-68 

37.5 

5-31-68 

36.7 

9-19-68 

33.9 

•187.7 

12-20-67 

6.7 

3-14-68 

3.5 

5-15-68 

6.1 

7-05-68 

8.8 

■213.0 

1-12-68 

-36.0 

1-25-68 

-36.4 

3-27-68 

-37.3 

6-03-68 

-36.8 

6-04-68 

-35.1 

9-20-68 

-15.0 

■135.0 

1-25-68 

23.4 

3-15-68 

25.2 

5-01-68 

25.3 

5-J1-68 

25.8 

9-19-68 

23.9 

■137.1 
■144.1 
■143.8 

■117.6 
■117.5 
■117.3 
-118.0 
■117.7 
'US. 6 

•us.s 

-113.9 

-121.1 
-121.0 
-121.9 
-124.3 

-112.2 
-112.9 
-114.1 
-114.7 

-113.3 
-114.1 
-114.5 
-115.2 

-114.7 
-114.9 


■111.2 
■112.6 
-114.8 
-114.6 

■159.2 
■158.3 
■158.3 
■158.9 
■168.7 

■121.5 
■123.2 
■124.0 
■124.2 
-123.3 


■125.4 
-125.9 
-125.1 

-126.6 
-126.9 
-128.1 
-126.5 

-125.8 
-126.2 
-126.9 
-127.3 

-130.2 
-127.8 
-128.1 

-129.4 
-129.2 
•130.7 

-133.9 

-142.8 
•143.5 
•143.5 
•142.7 
-139.9 

•194.4 
•191.2 
-193.8 
-196.5 

•177.0 
-176.6 
•175.7 
-176. 2 
•177.9 
•198.0 

-158.4 
•160.2 
•160.3 
•160.8 
-158.9 


X-19.DT 
5131 


5131 


5131 
5131 

5131 

5131 

5131 
5131 

5131 

5131 

5131 

5131 

5131 

5131 
5131 

5131 

5131 
5131 

5131 


A-19.ee 

COACHELLA  HYDRO  SUBUNIT 


07S/10E-27A01S     34.0 


08S/08E-03B01S    -95.1 


08S/08E-11B01S    -149.2 


08S/08E-24A01S    -155.2 


08S/08E-24L01S 


■110.8 


08S/09E-19L01S 

08S/09E-21L01S 
08S/09E-29A01S 
0BS/09E-31R01S 


08S/09E-31R02S 


■176.0 


-228.5 
-192.0 


-17.8 


-18.5 


08S/09E-33N01S         -133.6 


NIT 

x-i9.oe 

0    SUBARC* 

A-19.07 

1 -25-68 

53.4 

-19.4 

5131 

3-15-68 

53.6 

-19.6 

5-31-68 

53.4 

-19.4 

9-19-68 

53.2 

-19.2 

1-10-68 

34.4 

-129.5 

5131 

3-14-68 

34.5 

-129.6 

5-27-68 

35.8 

-130.9 

9-20-6S 

36.7 

-131.8 

1-25-68 

-9.6 

-139.6 

5131 

3-26-68 

-9.3 

-139.9 

5-29-68 

(1> 

9-20-68 

-6.1 

-143.1 

1-10-68 

-.5 

-154.7 

5131 

1-11-68 

.2 

-155.4 

3-14-6S 

-.7 

-154. S 

4-26-68 

.1 

-155.3 

5-29-68 

.6 

-155.8 

9-20-68 

.9 

-156.1 

10-20-67 

42.6 

-153.4 

5131 

1-10-68 

42.3 

-153.1 

3-14-68 

40.8 

-151.6 

4-26-68 

41,5 

-152.3 

5-29-68 

42.1 

-152.9 

8-07-68 

42.2 

-153.0 

9-20-68 

41.5 

-152.3 

1-10-68 

-11.9 

-164.1 

5131 

1-22-68 

-12.5 

-163.5 

1-25-68 

-47.3 

-181.2 

5131 

1-10-6B 

-16.5 

-175.5 

5131 

12-21-67 

155.5 

-173.3 

5131 

3-14-68 

156.1 

-173.9 

4-30-68 

155.2 

-173.0 

5-27-68 

154.5 

-1T2.3 

7-13-68 

155.7 

-173.5 

12-21-67 

153.2 

-171.7 

5131 

3-14-68 

152.5 

-171.0 

4-30-68 

152.9 

-171.4 

5-27-68 

152.2 

-170.7 

7-13-68 

143.2 

-161.7 

1-10-68 

34.4 

-168.0 

5131 

3-14-68 

33.9 

-167.5 

4-30-68 

33.8 

-167.4 

5-29-68 

(1) 

9-20-68 

34.8 

-168.4 

See  poge  113  for  key  to  terms  Sk  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUUeCR 


GROUM) 

SURFACE 

ELEVATION 

M   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   VMTER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

m  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFMX 
M  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


CLAf<K    HTOMO   UNIT 


A-£0.00 


09S/06E-36A01S    57«.0    3-13-68 


16.9 


SS3.1        SOlO 


L 


See  page  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROONO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATIOM 

IN  FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


AN2A  BORREGU  HYDRO  UNIT 


BORREfiO  HYDRO  SUSUNlT 

B0RRE60  HTORO  SUBAREA 


10S/06E-08U01S  760.9 

10S/e6E-21AelS  640.0 

10S/06E-39NalS  595.0 

10S/06E-35N01i>  520.0 

10S/e6E-36001S  525.0 

10S/07E-19M01S  600.0 

US/06E-0SP01S  600.0 

US/e6E-10N01S  522.0 

US/06E*11002b  500.0 

US/06E-11M01S  487.0 

llS/06E-12601!i  475.0 

US/06E-22A01S  S40.0 

llS/07E-2eP01S  595.0 


10-24-67 
3-13-68 

10-13-67 
3-13-68 

10-24-67 
3-13-68 

10-24-67 
3-13-68 

10-24-67 
3-13-68 

10-24-67 
3-13-68 

10-24-67 
3-13-68 

10-24-67 
3-12-68 

10-24-67 
3-13-68 

10-24-67 
3-13-68 

3-13-68 

10-24-67 
3-12-68 

10-24-67 
3-12-68 


278.9 
278.0 

167.8 
166.0 

123.8 
123.7 

93.8(1) 
(II 

62.3 
61.5 

98.2 
98.4 

142.4 
142.4 

68.9 
67.7 

34.0 
32.6 

27.7 
25.9 

33.1 

64.9 
64.1 

71.4 
71.3 


X-22.A0 


481.1 
4S2.0 

472.2 

474.0 

471.2 
471.3 

426.2 


462.7 
463.5 

501.8 
501.6 

457.6 
457.6 

453.1 
454.3 

466.0 
467.4 

459.3 
461.1 

441.9 

475.1 
475.9 

523.6 
523.7 


X-22.A3 

5010 

5010 

5010 

5010 

5010 

5010 

5010 

5010 

5010 

5010 

5010 
5010 

5010 


X-22.00 
OCOTILLO-LR  S  FELIPt  HYOR  SUBUNM 


12S/08E-22E01S     110.0 

12S/09E-22A02S      10.0 
12S/09E-23001S      15.0 


10-24-67 
3-12-6B 

10-24-67 

10-24-67 
3-12-6S 


108.6 
110*1 

(l> 

112*3(21 
114.3(2) 


X-22.M 


-•1 


-97.3 
-99.3 


SOlO 

SOU 

5010 


See  poge  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 

SUf»FACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

LEVATON 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

DATE 


GROONO 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
N    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN  FlLin.   HYDRO   SUtiUNIT 


AN2A  BONRteO  HYDRO  UNIT 
X-22.00 


A-22.00 

VALLE.CII0-CARRI20  HYDRO  SUBUNIT 
CARRIZO  HYDRO  SuBAREA 


X-22.fi 


A-22.F1 


12S/0«E-2«K01S    2440.0 
12S/«SC-94J01^   2280.0 


10-24-67 
3-12-68 

10-24-67 
3-12-68 


37.2 
36.6 

64.9 

63.0 


2402.8 
2403.4 

221S.1 
2217.0 


5010 


5010 


14S/05E-02G01S    2060.0 
14S/06e-08F03S    1645.0 


3-12-68            71.5 

538.5 

5010 

VDRO    SUBAREA 

A-22.F2 

3-12-68             88.5 

1971.5 

5010 

3-12-68             70.8 

1574.2 

5010 

See  page  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

STATE    WELL 

SURFACE 

SUflFACE 

DATE 

TO    WATER 

NUMBER 

ELEVATION 

IN    FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   VKtLL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


EAST  SAL  TON  SEA  HYDRO  UNIT 


5131 


x-as.oo 


n7S/10t-35601S 

-66.0 

1-25-68 

88.9 

-lb4.9 

3-U-6U 

89.0 

-155.0 

5-3I-6«J 

88.8 

-15*. 8 

9-19-6« 

89.0 

-155.0 

See  poge  ||3  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


i 


STATE    WELL 


GIKXMD 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   \IIATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

STATE    V»ELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  RIVER  HYDRO  UNIT 


Y-01.00 


LOVER  SANTA  ANA  RIV  HYDRO  SUdUNIT         Y-Ot.*0 
EAST  COASTAL  PLAIN  HYDRO  SUMAREA 


e4S/»9«-02d03S 


•4S/«9H-e2L0lS 


2S0.0 


331.S 


e4S/MM-«3M«lS 


t4S/»9M-046elS 


3««.3 


256.4 


•4S/09H-e7001S 


2(3.8 


e4s/09H-e7a«3S 


202.0 


e4S/09ri-07O04S 


205.0 


04S/09lf-07005S 


205.0 


04S/09M-17Q01S 


231.0 


12-04-67 

10.5 

269.5 

1-03-68 

10.9 

269.1 

2-01-68 

12.0 

268.0 

4-04-68 

11.3 

268.7 

5-02-68 

11.1 

268.9 

6-05-68 

12.0 

268.0 

10-03-67 

55.8 

275.7 

11-06-67 

54.5 

277.0 

12-04-67 

54.6 

276.9 

1-03-68 

54.6 

276.9 

2-01-68 

54.3 

277.2 

4-04-68 

53.9 

277.6 

5-02-68 

53.7 

277.8 

6-05-68 

54.0 

277.5 

7-09-68 

55.9 

275.6 

8-29-68 

57.4 

274.1 

9-30-68 

55.6 

275.9 

10-05-67 

63.9 

236.4 

11-14-67 

60.0 

240.3 

12-13-67 

55.0 

245.3 

1-04-68 

54.7 

245.6 

2-07-68 

16) 

10-00-67 

61.5(1) 

194.9 

11-00-67 

47.5(1) 

208.9 

12-00-67 

52.6(1) 

203.8 

1-00-68 

56.2(1) 

200.2 

2-00-68 

58.2(1) 

198.2 

3-00-68 

37.0 

219.4 

4-00-68 

59,2(1) 

197.2 

5-00-68 

60.9(1) 

195.5 

6-00-68 

65.7(1) 

190.7 

7-00-68 

67.9(1) 

188.5 

8-00-68 

83.3(1) 

173.1 

9-00-68 

88.0(1) 

168.4 

10-03-67 

133.5 

70.3 

11-07-67 

137.9 

6S.9 

12-04-67 

121.3 

•2.S 

1-02-68 

107.6 

96.2 

2-06-68 

120.1 

S3. 7 

3-04-68 

114.8 

89.8 

4-08-68 

102.3 

101.5 

5-06-68 

97.4 

186.4 

6-03-68 

114.7 

•9.1 

7-01-68 

118.1 

■5.7 

e-05-68 

116.4 

•7.4 

9-02-68 

130.6 

73.2 

10-03-67 

135.1 

66.9 

11-07-67 

138.3 

•3.7 

12-04-67 

128.6 

T3.4 

1-02-68 

120.5 

•l.S 

2-05-68 

127.2 

76.a 

3-04-68 

124.4 

T7.« 

4-01-68 

120.0 

•z.a 

5-06-68 

113.6 

••.6 

6-03-68 

122.8 

79.2 

7-01-68 

125.0 

77.* 

8-05-68 

127.9 

76.1 

9-02-68 

136.3 

•S.7 

10-03-67 

127.3 

77.7 

11-07-67 

131.7 

73.3 

12-04-67 

109.7 

•S.3 

1-02-68 

107.1 

«7.9 

2-05-68 

112.3 

•2.7 

3-04-68 

109.7 

•5.3 

4-01-68 

103.1 

101.9 

5-06-68 

96.8 

108.2 

6-03-68 

109.4 

95.6 

7-01-68 

109.1 

•5.9 

8-05-68 

112.8 

92.2 

9-02-68 

124.1 

•8.9 

10-03-67 

129.9 

75.1 

11-07-67 

134.3 

78.7 

12-04-67 

112.8 

92.2 

1-02-68 

109.1 

95.9 

2-05-68 

114.8 

99.2 

3-04-68 

112.2 

92.9 

4-01-68 

105.5 

99.5 

5-06-68 

99.0 

106.0 

6-03-68 

112.2 

92.8 

7-01-68 

112.6 

92.4 

8-05-68 

115.2 

•9.« 

9-02-68 

126.9 

79.1 

10-05-67 

160.4 

70.6 

11-14-67 

162.7 

68.3 

12-13-67 

161.3 

69.7 

1-04-68 

159.8 

71.2 

2-07-68 

160.9 

78.1 

3-06-68 

161.3 

•9.7 

4-09-68 

158.6 

72.4 

Y-Ol.Al 


5102 


5102 


5102 


4742 


4715 


4715 


4715 


4715 


5102 


84S/09H-17O01S 
(CONT. I 


04S/09M-18C01S 


231.0 


197.0 


04S/09H-18C02S 


201.0 


04S/09W-18F01S 


195.0 


84S/09H-18H01S 


195.0 


•4S/09M-19001S 


64S/09M-22HelS 


04S/09M-23A01S 


177.7 


317.4 


409.0 


84S/09H-270elS 


300.0 


04S/09H-28H02S 


290.0 


AL  PLAIN 

HYDRO  SUttAREA           T-Ol.AI 

5-06-68 

159.8 

71.2   5102 

6-11-68 

158.3 

72.7 

7-17-68 

159.3 

71.7 

9-16-68 

163.6 

67.4 

10-03-67 

130.2 

66.8    4715 

11-07-67 

134.1 

62.9 

12-04-67 

124.6 

72.4 

1-02-68 

117.6 

79.4 

2-05-68 

123.2 

73.8 

3-04-68 

120.4 

76.6 

4-01-68 

116.6 

80.4 

5-06-68 

111.1 

85.9 

6-03-68 

118.9 

78.1 

7-01-6* 

120.5 

76.5 

8-05-68 

123.4 

73.6 

9-02-68 

130.6 

66.4 

10-03-67 

132.2 

68.8    4715 

11-13-67 

135.7 

65.3 

12-04-67 

125.2 

75.8 

1-02-68 

118.2 

82.8 

2-05-68 

123.9 

77.1 

3-04-68 

121.4 

79.6 

4-01-68 

116.7 

84.3 

5-06-68 

110.8 

90.2 

6-03-68 

120.1 

80.9 

7-01-68 

121.8 

79.2 

8-05-68 

123.9 

77.1 

9-02-68 

132.2 

68.8 

10-03-67 

126.5 

68.5    4715 

11-07-67 

130.5 

64.5 

12-04-67 

122.2 

72.8 

1-02-68 

116.4 

78.6 

2-05-68 

120.9 

74.1 

3-04-68 

118.9 

76.1 

4-01-68 

115.3 

79.7 

5-06-68 

110.3 

•4.7 

6-03-68 

117.3 

77.7 

7-01-68 

118.8 

76.2 

8-85-68 

121.7 

73.3 

9-02-68 

127.7 

67,3 

10-06-67 

126.4 

68.6   5102 

lO-rt-67 

126.3 

68.7 

11-14-67 

126.1 

68.9 

12-13-67 

123.0 

72.0 

1-04-68 

121.0 

74.0 

2-07-68 

120.4 

74.6 

3-06-68 

124.4 

70.6 

4-09-68 

121.8 

73.2 

5-06-68 

122.3 

72.7 

6-11-68 

114.8 

80,2 

7-17-68 

114.7 

80,3 

9-16-68 

120.6 

74.4 

10-05-67 

113.1 

64.6    5102 

12-13-67 

112.5 

65.2 

1-04-68 

(0) 

10-05-67 

296.7 

20,7    5102 

12-13-67 

286.3 

31.1 

2-07-68 

288.6 

28.8 

3-06-68 

279.8 

37.6 

4-09-68 

(0) 

10-05-67 

50.8(1 

)     358.2   5102 

11-14-67 

48.4(1 

)     360.6 

12-13-67 

45.311 

1     363,7 

1-04-68 

46.4(1 

)     362,6 

2-07-68 

46.5(1 

)     362.5 

3-06-68 

50.3(1 

)     358.7 

4-09-68 

49.6(1 

)     359.4 

5-06-68 

58.2(1 

)     350.8 

6-11-68 

59.4(1 

)     349.6 

7-17-68 

59.9(1 

)     349.1 

9-13-68 

50.7(1 

i     358.3 

10-05-67 

253.6 

46.4   S102 

11-14-67 

257.8 

42,2 

12-13-67 

256.4 

43.6 

1-04-68 

250.1 

49.9 

2-07-68 

247.9 

52.1 

3-06-68 

250.0 

50.0 

5-06-68 

250.6 

49.4 

6-11-68 

250.9 

49.1 

10-03-67 

235.5 

54.5    4715 

11-07-67 

239.0 

51.0 

12-04-67 

238.1 

51.9 

1-02-68 

235.2 

54.8 

2-05-68 

234.5 

55.5 

3-04-68 

234.1 

55.9 

4-01-68 

233.8 

56.2 

5-06-68 

234.4 

55.6 

6-03-68 

236.8 

53.2 

7-01-68 

237.6 

52.4 

il 


See  page  113  for  key  to  terms  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMKR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACC 
TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLVIN« 
DATA 


SANTA  ANA  HIVEH  HYDRO  UNIT 


T-01.90 


LOMER  SANTA  ANA  RIV  HrOHO  SOUUNIT         T-01< 
EAST  COASIAL  PLAIN  MTURO  SUdAREA 


AO 


04S/09M-28H02S 
(CONT.) 

04S/09i«-2BH01S 
•AS/t9H-300e2S 


290.0 
262.1 
1*1.5 


0AS/09ri-31tl01!> 


178.0 


0«S/09«-32K01S 


200.0 


04S/09«-33H0lS 


226.0 


•«S/10«-11Q02!> 


171. • 


04S/10i«-I2A0Ib 


200.0 


•4S/10M-12C01S 
e4S/10M-12J02S 


197.7 
199.0 


04S/10a-13B02S 


04S/10M-14002S 


IBS. 2 


166.4 


8-0S-68 
9-02-6B 

2-07-68 
3-e6-6« 

Il-U-67 
12-13-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-06-68 
4-09-68 
5-06-68 
6-11-68 
7-17-68 
9-16-68 

10-05-67 
11-14-67 
12-13-67 
1-04-68 
5-06-68 
7-17-68 
9-13-68 


2-00-68 

10-01-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-05-68 
5-01-68 
6-03-68 
8-05-68 

10-01-67 

11-06-67 

1-02-68 

2-05-68 

10-31-67 

12-00-67 

1-00-68 

2-00-68 

3-00-68 


240.2 
240.6 

198.2 
199.8 

100.8 

101.0 

100.3 

100.9 

99.0 

99.4 

98.7 

100.3 

103.0 

105.4 

128.1 
138.3 
127.1 
125.3 
129.8 
132.5 
135.4 


10-03-67 

164.2 

11-07-67 

169.2 

12-04-67 

165.6 

1-02-68 

167.2 

2-05-68 

167.6 

3-04-68 

169.5 

4-01-68 

169.2 

5-06-68 

169.4 

6-03-68 

175. 2 

7-01-68 

174.5 

8-05-68 

176.5 

9-02-68 

173.8 

10-05-67 

201.8 

11-14-67 

194.6 

12-13-67 

190.5 

1-04-68 

179.6 

2-07-68 

189.9 

3-06-68 

191.4 

4-09-68 

192.1 

5-06-68 

194.1 

6-11-68 

197.8 

7-17-68 

199.1 

9-13-68 

202.8 

10-31-67 

lU.S 

12-00-67 

117. 5 

1-00-68 

106.4 

2-00-68 

102.7 

3-00-68 

102.3 

4-00-68 

98.9 

5-00-68 

102.4 

6-00-68 

102.1 

7-00-68 

105.2 

8-00-68 

105.7 

9-00-68 

HI. 5 

10-01-67 

116.5 

11-06-67 

122.2 

12-04-67 

113.9 

1-02-68 

106.0 

2-05-68 

105.8 

3-04-68 

110.2 

4-05-68 

107.9 

5-01-68 

100.2 

6-03-68 

98.3 

7-01-68 

105.0 

8-05-68 

107.7 

9-03-68 

116.0 

98.3 

115.2 
113.9 
107.9 
101.4 
101.9 
106.2 
105.9 
100.3 
91.6 
88.5 

115.7 
118.4 
123.7 
124.4 

116.6 
122.5 
112.2 
113.5 
111.0 


49.8 
49.4 

63.9 
62.3 

60.7 
60.5 
61.2 
60.6 
62.5 
62.1 
62.8 
61.2 
58.5 
56.1 

49.9 
39.7 
50.9 
52.7 
48.2 
45.5 
42.6 

35.8 
30.8 
34.4 
32.8 
32.2 
30.5 
30. • 
30.6 
24.8 
25.5 
23.5 
26.2 

24.2 

31.4 
35.5 
46.4 
36.1 
34.6 
33.9 
31.9 
28.2 
26.9 
23.2 

59.2 
53.5 
64.6 
68.3 
68.7 
72.1 
68.6 
68.9 
65.8 
65.3 
59.5 

83.5 
77.8 
86.1 
94.0 
94.2 
89. B 
92.1 
99.8 
101.7 
95.0 
92.3 
84.0 

99.4 

S3. 8 
85.1 
91.1 
97.6 
97.1 
92.8 
93.1 
98.7 
107.4 
110.5 

69.5 
66.8 
61.5 
60.8 

69.8 
43.9 
54.2 

52.9 
55.4 


Y-Ol.Al 
4715 

5102 

5102 


5102 


4715 


5102 


4210 


04S/10H-14O02S 
ICONT.I 


e4S/10H-I4H0lS 


166.4 


173.2 


04S/10W-14H02S 


173.4 


04S/10ti-14M01S 


163.1 


04S/10W-15B01S 


152.6 


04S/10M-15B05S 


155.0 


5102 


4210 
5102 


5102 


4210 


04S/10W-ISJ04S 


04S/10M-I5P01S 


152.0 


142.0 


04S/10M-17H01S 


123.0 


04S/10M-17J02S 


116.1 


TAL  PLAIN  h 

TDRO  SUltAREA 

T-*l.*l 

4-00-68 

97.7 

6*. 7   421* 

5-01-68 

110.1 

56.3 

6-00-68 

109.9 

56.5 

7-00-68 

114.3 

52.1 

8-00-68 

117.9 

4*.5 

9-00-68 

119.6 

46.8 

10-01-67 

106.1(21 

67.1    51*2 

11-06-67 

101.7121 

71.5 

12-04-67 

104.7(2) 

6*. 5 

1-02-68 

103.7 

69.5 

2-05-68 

104.2 

69.0 

3-04-68 

109.2(2) 

64.0 

4-05-68 

107.9(2) 

65.3 

5-01-68 

10*. 2(2) 

65.0 

6-03-68 

110.3121 

62.9 

10-31-67 

121.5 

51.9   4210 

12-00-67 

122.0 

51.4 

1-00-68 

110.4 

63.0 

2-00-68 

113.7 

59.7 

3-00-68 

113.1 

60.3 

4-00-68 

1*4.0 

69.4 

5-01-68 

110.6 

62.* 

6-00-68 

1*7.* 

65. « 

7-00-68 

109.1 

64.3 

8-00-68 

117.9 

55.5 

9-00-68 

119.5 

53.9 

10-31-67 

105.0 

S*.l   4210 

12-00-67 

107.0 

56.1 

1-00-68 

98.3 

64.* 

2-00-68 

99.6 

63.5 

3-00-68 

98.3 

64.8 

4-00-68 

95.3 

67.8 

6-00-68 

100.4 

62.7 

7-00-68 

100.1 

63*0 

8-00-68 

102.6 

60.5 

9-00-68 

103.8 

59.3 

10-31-67 

106.7 

45.9   4210 

12-00-67 

113.5 

39.1 

l-CO-68 

99.4 

53.2 

2-00-68 

102.6 

50.0 

3-00-68 

103.5 

49.1 

4-00-68 

lOO.O 

52.6 

5-01-68 

105.8 

46.* 

6-00-68 

104.6 

4*.* 

7-00-68 

102.0 

50.6 

8-00-68 

111.7 

40.9 

9-00-68 

112.9 

39.7 

10-31-67 

1*6.* 

49.0    4210 

12-00-67 

113.2 

41.* 

1-00-68 

103.6 

51.4 

2-00-68 

103.7 

51.3 

3-00-68 

106.0 

49.0 

4-00-68 

100.0 

55.0 

5-00-68 

106.2 

4*.* 

6-00-68 

116.7 

3*. 3 

7-00-68 

107.2 

47.* 

8-00-68 

110.3 

44.7 

9-00-68 

113. 2 

41.* 

12-04-67 

116. 3 

35.7    5102 

1-02-68 

115.6 

36.4 

2-05-68 

116.0 

36.0 

3-04-68 

119.2 

32.* 

4-05-68 

11*. 0 

34.* 

lt-04-67 

1***« 

35*1   5102 

12-06-67 

106.4 

35** 

1-03-68 

107.4 

34** 

2-06-68 

107.7 

34*3 

3-05-68 

102.9 

39*1 

4-08-68 

105.5 

3«*S 

6-11-6* 

103.7 

3**3 

7-08-68 

105.5 

36.5 

10-31-67 

90.* 

32*2   4210 

12-00-67 

89.0 

34.* 

1-00-68 

78.7 

64*3 

2-00-68 

78.9 

44.1 

3-00-6* 

82.6 

4**4 

4-00-6* 

*0.4 

42** 

s-oe-6* 

*7.0 

3*** 

6-00-6* 

*6.6 

3**4 

7-00-6* 

*2.* 

4**2 

*-00-6* 

**.7 

34.3 

9-00-6* 

88.8 

34*2 

10-31-67 

101.5 

14.6    421* 

12-00-67 

102.5 

13.* 

1-00-6* 

99.1 

17.* 

2-00-6* 

83.2 

u.« 

3-00-6* 

103.5 

12.* 

4-00-6* 

102.2 

13.9 

5-01-6* 

113.5 

2.* 

See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUUeER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURfACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

STATE     WELL 
NUkeER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  RIVEK  HTDHO  UNIT 


LOWER  SANTA  ANA  RIV  HYOHO  SUttUNlT         T-Ol.AO 
EAST  COASUL  PLAIN  NYURO  SUDARtA 


0«S/ieH-17J02S 
(CONT.) 


04S/10K-17L02S 


116.1 


110.6 


•4S/10ri-17001S 


112.0 


04S/10M-18K01S 


100.0 


04S/10rt-18P01S 


92.0 


0«S/10«-19602S 


93.0 


e«s/iei(-i9Hois 


99.0 


04S/10M-20N01S 


90.0 


t4S/I0M-20N02S 


100.0 


0«S/10«-21F01S 


04S/10ri-22C03S 


118.0 


140.0 


6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-31-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
6-00-68 
5-01-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-02-67 
11-09-67 
12-05-67 
1-04-68 
2-06-68 
3-05-68 
6-08-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-03-68 
8-06-68 
9-04-68 

1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-03-67 
11-07-67 
12-07-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-03-68 
5-02-68 
6-11-68 
7-08-68 
8-08-68 
8-27-68 

1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

12-05-67 
2-06-68 
5-01-68 

10-04-67 


113.0 
113.6 
116.0 
111.4 

110.2 

107.5 

101.5 

102.5 

106.5 

107.5 

94.5 

93.5 

94.5 

95.5 

95.5 

73.9 
74.5 
70. T 
69.0 
69.9 
71.4 
69.7 
71.6 
77.9 
73.5 
74.2 
75.1 

78.0 

93.3 

81.9 

82.2 

104.9 

105.2 

103.0 

106.8 

103.7 

56.7 
59.0 
58.1 
61.9 
70.7 
71.3 
65.6 
67.2 
68.0 

60.7 
60.4 
62.7 
62.7 
63.7 
64.8 
62.4 
60.2 
62.5 
63.9 
66.8 
69.1 

62.6 
62.8 
66.4 
68.3 
73.5 
74.2 
68.2 
67.7 
69.0 

66.3 
74.3 
74.0 
76.3 
79.8 
80.1 
82.2 
85.5 
86.2 

62.0 
63.5 
64.3 
67.1 
67.2 
67.1 
70.7 
73.3 
74.1 

78.6 
77.8 
76.8 

98.9 


3 

•  1 

2 

.5 

4 

3 

9 

8 

4 

3 

16 

17 

16 

15 

15 

38 

37 

41 

43 

42 

40 

42 

40 

34 

38 

37 

36 

22 

6 

18 

17 

-4 

-5 

-3 

-6 

-3 

35 

33. 

33 

30 

21. 

20 

26. 

24 

24 

32 

32 

30 

30 

29. 

28. 

2 

30. 

6 

32 

8 

30 

5 

29. 

26. 

23. 

36. 

36. 

32. 

30 

25 

24 

30 

31 

30 

31 

23 

24 

21 

18 

17 

15 

12 

11 

38 

36 

35 

32 

32 

32 

29 

26 

25 

39 

48 

42 

r-oi.Ai 

4210 


4210 


Y-01.00 

LOMER  SANTA  ANA  RIV  HTORO  SUBUNIT         V-Ol.AO 
EAST  COASTAL  PLAIN  HYDRO  SUdAREA 


5102 


4210 


4210 


5102 


4210 


4210 


4210 


5102 


41.1    5102 


See  page  li3  for  key  to  terms  a  obbreviotions 


04S/10H-22C03S 
(CONT.) 


04S/10M-23802S 


140.0 


165.0 


04S/10tt-23H0IS 


163.0 


84S/I0M-23R01S 


156.0 


e4S/10M-24B03S 


172.0 


84S/ieM-24D01S 


173.0 


04S/10W>24Re2S 


04S/10M-25E01S 


163.0 


144.5 


04S/10M-25F01S 


145.0 


84S/10M-26C01S 


139.6 


11-08-67 

12-06-67 

1-00-68 

10-31-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-01-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-01-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-05-68 
5-01-68 
6-03-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-03-68 

10-01-67 
11-06-67 
12-04-67 
2-05-68 
3-04-68 
4-05-68 
5-01-68 
6-03-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-03-68 

12-04-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-05-4>8 
7-01-68 

10-01-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-05-68 
5-01-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-03-68 

11-20-67 
12-04-67 
1-08-68 
2-13-68 
3-11-68 
8-19-68 

10-09-67 
11-20-67 
12-26-67 
1-Z2-68 
2-26-68 
3-11-68 
4-15-68 
5-13-68 
6-03-68 
7-29-68 
8-19-68 
9-16-68 

10-31-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-00-68 
3-00-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-04-67 
11-08-67 
12-06-67 
1-03-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-08-68 
5-02-68 


101.8 

99.7 

(6) 


110 

106 

105 

108 

107 

103 

102 

103 

101 

104 

105 

98 

101 

101 

100 

99 

101 

100 

99 

99 

101 

103 

103 

96 

95 

92 

90 

94 

93 

99 

97 

94 

96 

97 

HI 

107 

107 

110 

109 

109 

103 

101 

101 

105 

104 

102 

103 

106 

106 

87 

94 

93 

97. 

97. 

97. 

87. 

89 

87 

88. 

88 

86 

88 

86 

88 

89 

91 

100 

100 

119 

HI 

95 

93 

98 

100 

99 

98. 

102. 

104 

89. 

91. 

90. 

90. 

90. 

93 

90 

90 

Y-Ol.Al 

39.0 

5102 

40.3 

55.0 

4210 

58.7 

59.7 

56.8 

58.0 

61.6 

62.7 

61.7 

63.6 

60.1 

59.9 

64.5 

5102 

62.0 

61.8 

62.3 

63.1 

62.0 

62.7 

63.5 

63.7 

62.0 

59.6 

60.0 

59.9 

5102 

60.6 

63.8 

65.3 

61.2 

62.5 

56.5 

58.6 

61.3 

59.2 

58.6 

60.7 

5102 

65.0 

65.8 

61.3 

62.8 

62.6 

70.0 

5102 

71.2 

72.0 

67.5 

6S.6 

70.2 

69.2 

66.7 

66.4 

75.7 

5102 

68.5 

69.9 

65.2 

65.9 

65.1 

56.8 

5102 

55.0 

57.1 

56.5 

55.7 

57.9 

55.9 

57.9 

55.7 

54.9 

53.1 

43.9 

44.5 

4210 

26.0 

33.8 

49.2 

51.5 

46.9 

44.2 

45.3 

46.1 

42.7 

40.9 

50.1 

5102 

48.6 

49.2 

49.1 

49.3 

46.3 

49.S 

49.2 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUM8CR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VHATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

su(>PLYme 

DATA 


SANTA  ANA  HIVEH  HTORO  UNIT 


LOMER  SANTA  ANA  RIV  HYDRO  SUHUNIT         T-01>A0 
EAST  COASIAL  PLAIN  HYDRO  SUbAHEA 


0*S/10M-26C01b 
(CONT.) 


0«S/10«-27C02S 


139.6 


129.0 


0«S/10M-31B02S 


80.0 


04S/10M-32e01S 


0AS/10M-34D03S 


83.1 


9S.9 


04S/10U-35A03S 


136.0 


04S/10«<35K01^ 


121.0 


04S/ll«-2«A01b 


82.5 


OAS/1U-24A03S 


0AS/11H-2AM01S 


83.0 


71.0 


04S/11M-26B01S 


59.8 


6-11-68 

91.0 

7-08-68 

91.3 

8-08-68 

92.5 

9-05-68 

95.8 

10-04-67 

83.4 

11-08-67 

82.7 

12-06-67 

82.3 

1-03-68 

81.8 

2-06-68 

80.5 

3-05-68 

81.4 

4-08-68 

81.5 

5-02-68 

82.3 

6-11-68 

83.2 

7-08-68 

82.5 

8-08-68 

84.5 

9-05-68 

85.4 

10-04-67 

52.8 

11-08-67 

51.4 

12-06-67 

47.1 

1-03-68 

47.1 

2-06-68 

46.0 

3-05-68 

48.4 

4-08-68 

49.6 

5-02-68 

52.3 

6-11-68 

53.5 

7-08-68 

55.1 

8-08-68 

56.8 

9-06-68 

57.1 

10-03-67 

52.6 

11-07-67 

49.1 

12-26-67 

44.6 

1-23-68 

44.4 

2-20-68 

45.6 

4-02-68 

50.7 

10-04-67 

55.1 

11-08-67 

54. T 

12-06-67 

53.7 

1-03-68 

54.1 

7-08-68 

70.6 

8-08-68 

58.5 

9-06-68 

58.1 

10-04-67 

83.3 

12-04-67 

85.6 

1-03-68 

85.0 

2-06-68 

85.4 

3-05-68 

85.8 

4-08-68 

85.7 

5-02-68 

88.2 

6-11-68 

94.7 

8-08-68 

91.1 

9-05-68 

90. t 

10-04-67 

80.0 

11-08-67 

78.9 

12-06-67 

76.6 

1-03-68 

78.4 

2-06-68 

77.0 

3-05-68 

87.0 

4-08-68 

86.3 

5-02-68 

90.1 

6-11-68 

89.0 

7-06-68 

90.8 

8-08-68 

83.4 

9-05-68 

82.9 

1-00-68 

55.9 

2-00-68 

58.5 

3-00-68 

61.0 

4-00-68 

64.6 

5-00-68 

74.2 

6-00-68 

74.7 

7-00-68 

78.8 

4-03-68 

47.6 

5-02-68 

50.3 

6-10-68 

54.4 

7-08-68 

52.5 

8-08-68 

53.3 

8-27-68 

56.1 

10-03-67 

60.3 

11-07-67 

57.7 

12-07-67 

58.4 

1-02-68 

46.0 

2-05-68 

49.0 

3-04-68 

51.0 

5-02-68 

59.8 

8-27-68 

70.4 

3-04-68 

34.6 

4-03-68 

31.5 

5-02-68 

38.5 

7-08-68 

37.9 

48. 

48. 

47. 

43. 

45. 

46. 

46 

47. 

48. 

47. 

47. 

46 

45 

46 

44 

43 

27 

28 

32 

32 

34 

31. 

30. 

27 

26. 

24. 

23. 

22. 

30. 

34. 

38. 

38. 

37. 

32 

40. 

41 

42 

41. 

25 

37 

37. 

52. 

50. 

51. 

50 

50. 

50. 

47. 

41. 

44. 

46. 

41. 

42. 

44. 

42 

44 

34. 

34. 

30. 

32. 

30. 

37. 

38. 

26. 

24. 

21. 

17 

8. 

7. 

3. 

35. 

32 

28. 

30. 

29 

26. 

10 

13 

12 

25 

22 

20 

11 

25. 

28. 

21. 

21. 

T-Ol.Al 
5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


4210 


5102 


5102 


5102 


V-01.00 

LOMER  SANTA  ANA  HIV  HYDRO  SUttUNiT         T-Ol.AO 

EAST  COASTAL  PLAIN  HYDRO  SUBAREA  T-Ol.Al 


20.6  5102 
19.3 

20.5   5102 
1*.* 
21.5 
9.6 
It. 7 

18.0  5102 
20.2 

27. 4 
26.9 
29.2 
17.9 
15.* 

B.S 
14.1 

9.3 

B.9 

97.2    5102 

98.4 

99. • 
101.1 
100.7 
101.9 
101.4 
100.3 

9«.« 

M.3 

95.3 

SO.*   9102 

91.9 

99.2 

9«*9 

94.6 

69.B 

43.2 

42.9 

47.8 

43.9 

4B.f 

-6.8    4709 

31.1  5182 
44.2 

4B.2 
50.2 

31.7  4709 

44.2  5102 
37.1 

31.7 
23.2 

32.4   4709 
18.9 

390.6  5102 
422.8  4709 
403.6  5102 
410.8 

437.2    4709 
402.4    5102 
40*. • 
403.4 
42*.  • 

e.t   9102 

50.2   51*2 

91.2 

51.4 

9B.3 

S«»3 

31.1    5102 

31.* 

39.* 

33«« 

34*« 

3S.« 

32.f 

*!•• 

91.* 

3*.*   5102 
34.4 
47.* 
49*« 

41.7   5102 

41.6 

4*.8 

47.9 

47.1 

47.8 


04S/llM-26a01S 

59.8 

8-08-68 

39.2 

(CONT.) 

8-27-68 

40.5 

e4S/llM-2*J01S 

*6.0 

2-05-68 

45.9 

3-04-68 

49.1 

4-03-68 

44.5 

5-02-68 

56.6 

4-11-68 

55.3 

e4S/llW-35B01S 

55.4 

10-03-67 

37,4 

12-07-67 

35.2 

1-02-68 

28.0 

2-05-68 

28.5 

3-04-68 

30.2 

4-03-68 

37.5 

5-02-68 

39.8 

6-11-68 

46.9 

7-08-68 

41.4 

8-08-68 

46.1 

8-27-68 

46.9 

05S/08M-19H01S 

254.3 

10-06-67 

157.1 

11-15-67 

155.9 

12-13-67 

154.5 

1-05-68 

153.2 

2-09-68 

153.6 

3-14-68 

152.4 

4-16-68 

152.9 

5-06-68 

154.0 

6-14-68 

154.9 

7-18-68 

158.8 

9-U-68 

159.0 

05S/08K-29P01S 

265.8 

10-06-67 

215.2 

11-15-67 

214.3 

12-13-67 

210.6 

1-05-68 

209.3 

2-09-68 

211.4 

3-14-68 

220.0 

4-16-68 

222.6 

5-06-68 

223.3 

6-14-68 

218.0 

7-18-68 

222.3 

9-11-68 

225.8 

05S/08W-31K01S 

219.7 

11-01-67 

226.5 

11-15-67 

188.6 

12-13-67 

175.5 

1-05-68 

171.5 

2-09-68 

169.5 

3-05-68 

188.0 

3-14-68 

175.5 

5-06-68 

182.6 

7-18-68 

188.0 

9-11-68 

196.5 

05S/08H-32LeiS 

274.4 

11-09-67 

242.0 

3-05-68 

255.5 

05S/08W-33A01S 

439.0 

10-06-67 

48.4 

11-09-67 

16.2 

12-13-67 

35.4 

2-09-68 

28.2 

3-02-68 

1.8 

4-16-68 

36.6 

5-06-68 

33.0 

6-14-68 

35.6 

9-11-68 

13.0 

0SS/09H-04C01S 

203.0 

9-13-68 

195.0 

055/09(1-088025 

171.0 

12-13-67 

120.8 

1-04-68 

119.8 

2-07-68 

119.6 

3-06-68 

120.7 

4-09-68 

120.7 

05S/09M-09M01S 

150.0 

10-05-67 

118.9 

12-13-67 

118.4 

2-07-68 

114.4 

3-06-68 

116.2 

4-09-68 

115.1 

5-06-68 

114.* 

6-11-68 

117.1 

7-17-6* 

109.8 

9-13-68 

98.4 

05S/09M-10C015 

189.1 

10-05-67 

152.5 

11-14-67 

154.7 

1-04-68 

141.5 

2-0  7-68 

141.1 

oss/09M-ie6eis 

180.4 

10-09-67 

138.7 

11-13-67 

138.8 

12-11-67 

134.4 

1-02-68 

132.9 

2-05-68 

133.3 

3-04-68 

133.4 

See  page  113  for  key  to  terms  8i  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    ANA   RIVER    HYORO 

UNIT 

Y-Ol.OC 

LOHER    SANTA 

ANA    RIV    HYDRO    SU8UNIT                      Y 

-01. AO 

LOMER    SANK 

ANA    RIV 

HYDRO    SUbUNIT                        Y 

-01. AO 

EAST   COASIAL   PLAIN   HYDRO    SUBAHtA 

Y-Ol.Al 

EAST    COASTAL    PLAIN   HYDRO    SUbAREA 

»-01.Al 

05S/09H-10601S 

180.4           4-08-68 

1J6.7 

43.7 

5102 

O5S/O9H-220O1S 

57.0 

3-12-68 

133.0(1) 

-66.0 

4709 

(CONT.) 

5-13-68 
6-05-68 

140.3 
140.6 

40.1 
39.8 

(CONT.) 

7-16-68 

147.1 

33.3 

05S/09K-23A01S 

118.7 

11-08-67 

75.0 

42.7 

4709 

8-28-68 

147.7 

32.7 

3-01-68 

81.0 

37.7 

9-25-68 

148.8 

31.6 

05S/09M-23N01S 

77.2 

10-06-57 

49.3 

27.9 

5102 

OSS/09M-1«001S 

123.1         11-08-67 

82.6 

40.5 

4709 

11-08-67 

49.4 

27.8 

4709 

3-12-68 

130.0(1) 

-6.9 

11-15-67 
12-13-67 

44.0 
33.9 

33.2 
43.3 

5102 

05S/09K-15J01S 

107.3        10-06-67 

72.6 

34.7 

5102 

1-05-58 

28.9 

48.3 

11-08-67 

75.3 

32.0 

4709 

3-01-68 

51.2 

26.0 

4709 

11-15-67 

74.4 

32.9 

5102 

3-14-68 

37.9 

39.3 

5102 

12-13-67 

63.0 

44.3 

4-16-58 

39.7 

37.5 

1-05-68 

59.4 

47.9 

5-05-58 

51.3 

25.9 

2-09-68 

66.9 

40.4 

9-11-68 

56.5 

20.7 

3-01-68 

85.6 

21.7 

4709 

4-16-68 

70.6 

36.7 

5102 

05S/09H-25E01S 

109.9 

10-06-67 

95.7 

14.2 

5102 

6-14-68 

81.3 

26.0 

11-02-67 

80.0 

29.9 

4709 

9-11-68 

82.5 

24.8 

12-13-67 
1-05-68 

66.4 
61.1 

43.5 
48.8 

5102 

05S/09K-15R03S 

96.7        10-06-67 

23.9 

72.8 

5102 

2-09-68 

59.1 

50.8 

11-15-67 

24.2 

72.5 

3-14-68 

71.2 

38.7 

12-13-67 

23.2 

73.5 

3-15-58 

89.0 

20.9 

4709 

1-05-68 

23.6 

73.1 

4-15-58 

70.2 

39.7 

5102 

2-09-68 

23.4 

73.3 

5-06-68 

80.8 

29.1 

3-14-68 

22.4 

74.3 

7-18-58 

98.9 

11.0 

4-15-68 

23.2 

73.5 

9-U-68 

84.1 

25.8 

5-06-68 

23.8 

72.9 

6-14-68 

24.2 

72.5 

05S/09*I-27001S 

67.4 

11-08-57 

8.9 

58.5 

4709 

7-18-68 

25.4 

71.3 

9-11-68 

24.7 

72.0 

05S/09W-28D01S 

60.0 

11-08-67 
3-01-68 

54.0 
52.1 

6.0 
7.9 

4709 

0SS/09M-16B02b 

127.0         10-06-67 

117.9(2) 

9.1 

5102 

11-15-67 

103.5(2) 

23.5 

05S/09W-28E01S 

57.0 

11-08-67 

45.0 

12.0 

4709 

12-13-67 

92.5(2) 

34.5 

3-12-68 

45.0(1) 

12.0 

\ 

1-05-68 

90.9(2) 

36.1 

2-09-68 

87.7(2) 

39.3 

05S/09II-29M01S 

52.0 

10-06-57 

43.2 

8.8 

5102 

3-14-68 

90.5(2) 

36.5 

12-06-67 

33.4 

18.6 

4-16-68 

100.1(2) 

26.9 

1-04-58 

29.9 

22.1 

9-11-68 

119.7(2) 

7.3 

2-09-68 
3-11-68 

40.9 
38.2 

11.1 
13.8 

05S/09M-16Q02S 

110.0         11-07-67 

85.0 

25.0 

5721 

4-15-58 

34.8 

17.2 

1-08-68 

75.0 

35.0 

5-03-68 

39.9 

12.1 

3-12-68 

74.0 

36.0 

6-12-68 

43.7 

8.3 

5-03-68 

120.0(1) 

-10.0 

7-16-5B 
9-16-58 

44.7 

7.3 

7-02-68 

128.0(1) 

•18.0 

44.9 

7.1 

9-09-68 

119.0(1) 

-9.0 

05S/09W-29M02S 

50.0 

11-09-67 

44.0 

6.0 

4709 

05S/09ri-16a03S 

107.0        11-07-67 
1-08-68 

80.0 
71.0 

27.0 
36.0 

5721 

3-01-68 

54.1 

-4.1 

3-12-68 

86.0 

21.0 

05S/09K-30F01S 

53.8 

10-06-57 

18.0 

35.8 

5102 

5-03-68 

154.0(1) 

-47.0 

11-13-67 

17.9 

35.9 

I 

7-02-68 

159.0(1) 

-52.0 

12-06-57 

16.6 

37.2 

9-09-68 

154.0(1) 

-47.0 

1-04-68 
2-09-68 

16.4 
16.7 

37.4 
37.1 

05S/09U-19BOlb 

86.6         10-06-67 

58.2 

28.4 

5102 

3-11-68 

16.6 

37.2 

11-13-67 

59.8 

26.8 

4-15-68 

16.5 

37.3 

12-06-67 

52.7 

33.9 

5-03-68 

16.7 

37.1 

1-04-68 

51.4 

35.2 

6-12-68 

18.1 

35.7 

2-09-68 

53.4 

33.2 

7-16-68 

19.0 

34.8 

3-12-68 

58.6 

28.0 

9-16-58 

19.7 

34.1 

4-15-68 

60.2 

26.4 

05S/09K-30F02S 

53.8 

10-05-57 

39.6 

14.2 

5102 

05S/09W-21B01S 

94.8        11-08-67 

73.1 

21.7 

4709 

11-13-57 

37.2 

15.6 

11-13-67 

80.3 

14.5 

5102 

12-05-67 

33.3 

20.5 

12-06-67 

57.8 

37.0 

1-04-68 

29.8 

24.0 

1-05-68 

56.5 

38.2 

2-09-68 

30.1 

23.7 

2-09-68 

59.4 

35.4 

3-11-58 

30.0 

23.8 

3-12-68 

130.0(1) 

-35.2 

4709 

4-15-68 

30.9 

22.9 

4-15-58 

69.3 

25.5 

5102 

5-03-68 

33.6 

20.2 

5-03-68 

79.5 

15.3 

6-12-58 

41.2 

12.6 

6-12-68 

80.2 

14.6 

7-16-58 

45.8 

8.0 

9-16-68 

83.8 

11.0 

9-16-68 

42.6 

11.2 

05S/09H-21P02S 

74.5        10-06-67 

14.1 

60.4 

5102 

05S/09y-31A02S 

39.4 

10-06-57 

36.1 

3.3 

5102 

11-13-67 

14.2 

60.3 

11-13-67 

32.9 

6.5 

12-06-67 

13.9 

60.6 

12-05-57 

22.9 

16.5 

1-04-68 

14.2 

60.3 

1-04-58 

19.5 

19.9 

2-09-68 

14.2 

60.3 

2-09-68 

22.7 

16.7 

3-11-68 

14.3 

60.2 

3-11-58 

30.5 

8.9 

4-15-58 

14.3 

50.2 

4-15-68 

27.3 

12.1 

5-03-68 

14.4 

50.1 

5-03-58 

29.6 

9. a 

6-12-68 

14.5 

60.0 

6-12-58 

31.4 

••f 

7-16-68 

15.9 

58.5 

7-15-58 

35.2 

♦•t 

9-16-68 

16.6 

57.9 

9-16-68 

36.5 

2.9 

05S/09W-22A02S 

86.8        11-08-67 

65.0 

21.8 

4709 

05S/09M-31B01S 

40.4 

11-08-57 

31.0 

9.4 

4709 

3-05-58 

74.0 

12.8 

3-01-68 

35.0 

5.4 

05S/09H-22E04S 

80.0         11-07-67 

154.0(1) 

-74.0 

5721 

05S/09H-31M02S 

34.3 

10-05-57 

29.5 

4.8 

5102 

1-08-68 

128.0 

-48.0 

11-13-67 

25.8 

8.5 

3-12-68 

128.0 

-48.0 

12-05-57 

20.0 

14.3 

5-03-68 

128.0 

-48.0 

1-04-68 

17.0 

17.3 

7-02-58 

129.0 

-49.0 

2-09-68 

21.8 

12.5 

9-09-58 

129.0 

-49.0 

3-11-58 
4-15-68 

25.4 
29.5 

8.9 
4.8 

OSS/09«-22Q01!> 

67.0 

11-08-67 

44.0 

23.0 

4709 

5-03-68 

28.5 

S.T 

See  poge  ll3  for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GRCXJNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    V»ATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


SANIA    ANA    HIVER    HTORO   UNIT 


BSS/09W>31N02i> 
(CONT.) 


0SS/09M-32A01b 


3«.3 


44.3 


0SS/09«-32L0lS 


35.1 


05S/09W-34J01S 


67.9 


OSS/09«-34001& 
05S/09«-3SJ01!> 


69.7 


99.0 


0SS/«9H-36ti01& 


157.0 


0SS/09«-36KelS 


147.6 


05S/09M-36O01S 


isa.o 


OSS/IOM-OZBOZS 


114. 0 


05S/10«-04P03i 


84.0 


AL  PLAIN  M 

TDRO  SUBAKtA 

Y-Ol.Al 

6-i2-6a 

31.9 

2.4 

5102 

7-16-68 

36.7 

•2.4 

9-16-68 

32.0 

2.3 

11-08-6? 

32.0 

12.3 

4709 

11-13-67 

33.1 

11.2 

5102 

12-06-67 

26.0 

18.3 

2-09-68 

26.6 

17.7 

3-01-68 

30.0 

14.3 

4709 

3-11-68 

31.3 

13.0 

5102 

4-15-68 

27.5 

i6.a 

5-03-68 

36.1 

S.2 

6-12-68 

38.1 

6.2 

7-16-68 

39.8 

4.5 

11-09-67 

11.8 

23.3 

4709 

11-13-67 

20.1 

15.0 

5102 

12-06-67 

15.6 

19.5 

1-04-68 

12.0 

23.1 

2-09-68 

12.2 

22.9 

3-01-68 

-.2 

35.3 

4709 

3-11-68 

16.6 

18.5 

5102 

4-15-68 

13.6 

21.5 

5-03-68 

18.0 

17.1 

10-06-67 

64.3 

3.6 

5102 

11-03-67 

66.6 

1.3 

4709 

11-15-67 

55.5 

12.4 

5102 

12-13-67 

42.0 

25.9 

1-05-68 

32.8 

35.1 

2-09-68 

39.0 

28.9 

3-01-68 

57.0 

10.9 

4709 

3-14-68 

56.0 

11.9 

5102 

4-16-68 

49.2 

18.7 

5-06-68 

69.0 

-1.1 

11-03-67 

70.0 

-.3 

4709 

3-15-68 

61.0 

•  .7 

10-06-67 

91.5 

7.5 

5102 

11-03-67 

98.2 

.8 

4709 

11-15-67 

83.5 

15.5 

5102 

12-13-67 

67.5 

31.5 

1-05-68 

60.5 

38.5 

3-11-68 

81.6 

17.4 

4709 

4-16-68 

75.2 

23.8 

5102 

5-06-68 

93.2 

5.8 

7-18-68 

117.4 

-16.4 

7-28-68 

182.0(1) 

-83.0 

4709 

10-06-67 

162.2 

-5.2 

5102 

11-04-67 

134.0 

23.0 

4709 

12-13-67 

121.6 

35.4 

5102 

1-05-68 

112.0 

45.0 

2-09-68 

113.5 

43.5 

3-05-68 

119.0 

38.0 

4709 

3-14-68 

120.9 

36.1 

5102 

4-16-68 

134.5 

22.5 

5-06-68 

127.0 

30.0 

6-14-68 

134.4 

22.6 

7-28-68 

254.0(1) 

-97.0 

4709 

9-11-68 

151.4 

5.6 

5102 

2-07-68 

89.4 

58.2 

5102 

3-06-68 

102.4 

45.2 

4-03-68 

96.8 

50.8 

5-01-68 

108.5 

39.1 

6-05-68 

121.8 

25.8 

7-03-68 

124.3 

23.3 

8-06-68 

126.4 

21.2 

9-11-68 

126.7 

28.9 

11-14-67 

146.5 

11.5 

4709 

11-15-67 

134.2 

23.8 

5102 

12-13-67 

116.5 

41.5 

1-05-68 

111.1 

46.9 

2-09-68 

110.1 

47.9 

3-05-68 

118.5 

39.5 

4709 

3-14-68 

113.1 

44.9 

5102 

4-16-68 

122.4 

35.6 

7-27-68 

188.6(1) 

•30.6 

4709 

9-11-68 

143.9 

14.1 

5102 

10-02-67 

72.4 

41.6 

5102 

11-06-67 

70.9 

43.1 

12-11-67 

70.0 

44.0 

1-02-68 

69.7 

44.3 

2-05-68 

69.3 

44.7 

3-04-68 

68.9 

45.1 

4-22-68 

69.1 

44.9 

5-27-68 

69.5 

44.5 

6-24-68 

70.4 

43.6 

7-29-68 

71.4 

42.6 

8-26-68 

71.6 

42.4 

9-30-68 

72.7 

41.3 

10-04-67 

54.9 

29.1 

5102 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GNOUNO 

TO   WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


V-01.00 

LOWER  SANU  ANA  RIV  HYDRO  SUUUNIT         Y-Ol.Af 
EAST  COASTAL  PLAIN  HYDRO  SU6AREA 


eSS/10H-09N04S 


68.0 


05S/ieM-09R01S 


74.2 


0SS/10U-10A05S 


96.2 


OSS/10H-100e4S 


05S/10M-10P01S 


02.4 


OSS/10M-15B02S 


79.0 


05S/10H-17O01S 


05S/10M-19A05S 


46.1 


40.0 


0SS/10W-20H03S 


05S/10tt-21M02S 


45.0 


4t.e 


2-06-6t 

41.2 

3-05-68 

43.0 

4.08-6S 

41.9 

5-02-6t 

46.6 

7-0S-6S 

50.1 

8-08-68 

52.0 

9-05-68 

52.6 

10-03-67 

45.9 

11-14-67 

43.6 

12-26-67 

40.1 

1-30-68 

39.6 

2-27-68 

40.0 

3-26-68 

40.6 

4-16-68 

40.7 

5-07-68 

41.7 

6-18-68 

45.9 

7-15-6$ 

46.6 

8-19-6S 

47.6 

9-24^6S 

46.S 

11-08-67 

56.1 

12-06-67 

55.0 

1-03-68 

52.0 

2-06-68 

52.8 

3-05-68 

55.2 

4-08-68 

53.0 

5-02-68 

54.6 

6-11-68 

55.8 

7-08-68 

56.5 

8-08-68 

57.7 

9-05-68 

58.5 

10-04-67 

56.1 

11-08-67 

52.9 

12-06-67 

49.0 

1-03-68 

47,7 

2-06-68 

46.5 

3-05-68 

49.7 

4-08-68 

49.6 

5-02-68 

54.3 

6-11-68 

55.7 

7-08-68 

56.7 

8-08-68 

57.9 

9-05-68 

57.5 

10-04-67 

49.9 

11-08-67 

48.9 

12-06-67 

49.6 

1-03-68 

52.4 

2-06-68 

47.0 

3-05-68 

55.5 

4-08-68 

65.2 

5-02-68 

64.5 

6-11-68 

65.5 

7-08-68 

56.7 

8-08-68 

59.1 

9-05-68 

59.9 

10-06-67 

45.6 

11-13-67 

49.8 

12-06-67 

47.0 

1-04-68 

46.1 

2-08-68 

46.6 

4-15-68 

47.2 

5-03-68 

47.6 

6-12-68 

52.7 

7-16-68 

53.4 

9-16-68 

55.3 

11-13-67 

26.1 

12-08-67 

22.5 

2-07-68 

24.4 

3-12-68 

23.6 

5-02-68 

30.1 

10-05-67 

25.2 

11-13-67 

24.1 

12-08-67 

16.4 

1-05-68 

16.5 

2-07-68 

16.9 

3-12-68 

20.9 

6-13-68 

30.5 

8-09-68 

28.9 

1-05-68 

22.5 

2-07-68 

23.2 

3-12-6« 

22.6 

10-05-67 

25.9 

1-05-68 

17.5 

2-07-68 

19.6 

3-12-66 

16.5 

4-10-66 

22.0 

5-02-68 

25.1 

6-13-66 

29.7 

7-16-66 

30.6 

6-09-66 

32.0 

(2) 


<2) 


26. 

25 

26. 

27 

26 

26 

T-ei.«i 

5102 


5182 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


S«e  poge  II3  for  key  to  terms  S  obbrevictions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS    AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    «LL 

sunncE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE wax. 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

ELE\KTION 

DATE 

TO   WKIkH 

ELEVKnON 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M   FEET 

SURnCE 
IN  FEET 

m  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURRKE 

M   FEET 

IN   FEET 

DATA 

SANTA   ANA   RIVER   HYDRO 

UNIT                                       T-81.00 

tOUER   SANTA   ANA   RIV 

HYDRO   SUUUNIT                      V 

-01. AO 

LOWER   SANTA    ANA   RIV 

HYDRO   SUBUNIT                      Y 

-01. AO 

EAST    C0AS1AL   PLAIN  HYDRO   SU0AHEA 

r-ei.AI                                               EAST    COASTAL   PLAIN   HYDRO   SU«ARE« 

T-Ol.Al 

l5S/18ri<-21Me2S            «••• 

9<85-6<l 

34.8 

6.8 

S182     1    6SS/18lt-32P02S 

20.0 

5-21-68 

.2 

19.8 

5102 

ICONT.) 

ICONT. 1 

6-18-68 
7-29-68 

.6 
.9 

19.4 
19.1 

•SS/10ri-23CeiS            «!.« 

10-06-67 

34.7 

26.7 

5182 

8-27-68 

1.1 

18.9 

il-14-67 

31.0 

30.4 

9-24-68 

1.3 

18.7 

12-26-67 

27.2 

34.2 

1-02-68 

27.0 

34.4 

8SS/18M-33aOIS 

37.6 

10-06-67 

28.6 

9.8 

5102 

2-13-68 

27.7 

33.7 

n-13-67 

27.4 

18.2 

3-12-68 

28.3 

33.1 

12-06-67 

26.5 

11.1 

4-16-68 

28.1 

33.3 

1-04-68 

26.4 

11.2 

5-14-68 

30.3 

31.1 

2-08-66 

26.4 

11.2 

6-25-68 

33.3 

28.1 

3-12-68 

26.7 

10.9 

7-29-68 

34.0 

27.4 

4-15-68 

26.6 

11.0 

8-19-68 

33.6 

27.8 

5-03-68 

26.7 

10.9 

9-17-68 

34.2 

27.2 

6-12-68 
7-16-68 

27.5 
28.2 

10.1 
9.4 

05S/10M-2SR01S             37.7 

18-06-67 
n-13-67 

22.9 
20.1 

14.8 
17.6 

5182 

9-16-68 

30.8 

••• 

12-06-67 

16.3 

21.4 

85S/10M-34O81S 

34.S 

10-06-67 

18.4 

16.1 

5182 

1-04-68 

13.3 

24.4 

11-13-67 

16.1 

18.4 

2-09-68 

13.7 

24.0 

12-06-67 

14.1 

26.4 

4-15-68 

14.2 

23.5 

1-04-68 

13.4 

21.1 

5-03-68 

17.1 

20.6 

2-08-68 

13.7 

20.8 

6-12-68 

23.2 

14.5 

3-12-68 

13.4 

21.1 

9-16-68 

24.7 

13.8 

♦-15-68 
5-03-68 

14.5 
15.8 

20.0 
19.5 

0SS/l«i<-26O02S             44. S 

18-06-67 

31.8 

13.5 

5102 

6-12-68 

16.8 

17.7 

11-13-67 

29.8 

15.5 

7-16-68 

17.9 

16.6 

12-06-67 

24.0 

28.5 

9-16-68 

18.7 

is.a 

1-04-68 

22.2 

22.3 

2-08-68 

26.8 

17.7 

8SS/18II-35K81S 

32.7 

18-06-67 

29.2 

3.S 

5182 

3-12-68 

29.8 

14.7 

11-13-67 

24.9 

7.8 

4-15-68 

28.0 

16.5 

12-06-67 

18.7 

14.8 

5-03-68 

28.4 

16.1 

1-04-68 

17.7 

is.e 

6-12-68 

32.8 

11.7 

3-12-68 

26.7 

6.8 

7-16-68 

34.7 

9.8 

4-15-68 

26.7 

6.8 

9-16-68 

35.6 

8.9 

5-03-68 
6-12-68 

28.0 
30.2 

4.7 
2.» 

0SS/10«-26M02S             37.2 

10-06-67 

9.3 

27.9 

5102 

7-16-68 

30.7 

2*0 

11-13-67 

9.7 

27.5 

9-16-68 

31.7 

!•• 

12-06-67 

8.3 

28.9 

1-04-68 

7.6 

29.6 

ess/ila-oiBois 

64.8 

10-04-67 

32.6 

31.4 

5102 

2-08-68 

11.3 

25.9 

11-08-67 

32.1 

31.9 

4-15-68 

7.1 

30.1 

12-06-67 

28.5 

35.5 

5-03-68 

8.4 

28.8 

1-03-68 

28.7 

35.3 

7-16-68 

18.3 

26.9 

2-06-68 

27.6 

36.4 

9-16-68 

11.8 

26.2 

3-05-68 
4-08-68 

28.8 
24.2 

35.2 
39  •• 

•SS/lt«-28801S             4S.t 

18-85-67 
11-13-67 

36.5 
32.8 

8.5 
12.2 

5102 

5-02-68 

(6) 

12-08-67 

22.9 

22.1 

05S/11M-02G01S 

48.2 

18-03-67 

23.1 

25.1 

5182 

1-05-68 

24.4 

20.6 

11-07-67 

23.1 

25.1 

2-0T-68 

27.6 

17.4 

12-07-67 

19.4 

28.8 

3-12-68 

24.9 

28.1 

1-02-68 

18.6 

29.6 

4-18-68 

32.8 

12.2 

2-05-68 

18.8 

29.4 

6-13-68 

41.3 

3.7 

3-04-68 

19.3 

28.9 

7-16-68 

36.3 

8.7 

4-03-68 

19.8 

28.4 

8-09-68 

37.4 

7.6 

5-02-68 

23.0 

25.2 

9-05-68 

48.1 

4.9 

6-U-68 
7-08-68 

24.4 
26.6 

23.8 

21.6 

•5S/18M-29O01S             35.8 

4-23-68 

18.5 

16.5 

5102 

8-08-68 

27.3 

20.9 

5-14-68 

20.7 

14.3 

8-27-68 

28.7 

19.S 

6-11-68 

23.8 

12.0 

7-02-68 

24.4 

10.6 

8SS/11M-82N01S 

38.5 

2-05-68 

28.8 

9.7 

5102 

8-12-68 

26.1 

8.9 

4-03-68 

30.9 

7.6 

9-24-68 

26.7 

8.3 

5-02-68 
6-11-68 

36.1 
40.8 

2*6 
-2.3 

8SS/10M-31O84S             28.8 

18-05-67 

15.9 

4.1 

5102 

7-08-68 

43.8 

-4.3 

11-13-67 

15.5 

4.5 

8-08-68 

43.7 

•5.2 

12-08-67 

12.2 

7.8 

1-05-68 

10.6 

9.4 

0SS/11II-03A01S 

46.8 

10-03-67 

38.0 

8.0 

5102 

2-07-68 

11.3 

8.7 

11-07-67 

39.1 

6.9 

3-12-68 

11.6 

8.4 

12-07-67 

29.6 

16*4 

4-10-68 

11.3 

8.7 

1-02-68 

27.6 

1B.4 

6-13-68 

13.2 

6.8 

2-05-68 

28.9 

17.1 

7-16-68 

14.3 

S.7 

3-0*-68 

3^.5 

ll.S 

8-09-68 

18.8 

1.2 

♦-03-68 

34.5 

U.S 

9-05-68 

19.2 

.8 

5-02-68 
6-11-68 

40.4 
45.6 

5.6 

•6 

0SS/10M-32C81b             26.6 

18-05-67 

19.1 

7.5 

5102 

7-08-68 

48.2 

-2.2 

11-13-67 

1S.4 

11.2 

8-08-68 

48.9 

-2;« 

12-08-67 

12.3 

14.3 

1-05-68 

10.4 

16.2 

85S/11M-84A81S 

32.0 

12-05-67 

21.5 

18.5 

5102 

2-07-68 

13.1 

13.5 

1-09-68 

17.7 

14.3 

3-12-68 

12.7 

13.9 

2-13-68 

20.2 

U.» 

4-10-68 

12.8 

13.8 

3-12-68 

22.2 

••• 

6-13-68 

16.8 

9.8 

4-16-68 

25.7 

6.3 

7-16-68 

18.3 

8.3 

5-21-68 

29.1 

2.* 

8-09-68 

20.1 

6.S 

6-11-68 

32.2 

••2 

9-05-68 

22.2 

4.4 

7-15-68 
8-27-68 

36.5 
37.3 

-4.5 
-5.3 

8SS/18M-32PS2S            28.8 

10-03-67 
11-07-67 

2.7 
2.5 

17.3 
17.5 

5182 

9-24-68 

37.1 

-5.1 

12-05-67 

.2 

19.S 

85S/11M-84081S 

23.5 

18-25-67 

23.4 

.1 

5102 

1-02-68 

.2 

19.8 

11-16-67 

22.2 

1*2 

2-06-68 

.3 

19.7 

12-15-67 

18.8 

6«f 

3-05-68 

.4 

19.6 

1-09-68 

12.1 

11.4 

4-29-68 

.6 

19.4 

2-09-68 

10.3 

13.2 

See  poge  ti3  for  key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROONO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUNO 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  MIVEH  HYDRO  UNIT 


LOWEH  SANTA  ANA  RtV  HYOMO  SUUUNIT         Y-Ol.AO 
EAST  COASIAL  HLAlN  HYURQ  SUBAKtA 


ess/iiM-orcei!> 


05S/UB-07001S 


05S/UW-Oaj02& 


e5S/llM-09002S 


OSS/UW-IOKOU 


0SS/11M-12E03S 


0SS/11M-12L01S 


OSS/1  li<-13Ae2& 
0SS/UM-13L04S 


05S/U«-14C01S 
0SS/U«-16C01^ 


0SS/11M-16O02S 


0SS/lll)-20C0»S 


10.0 

10-2S-67 

24.4 

1-09-68 

13.4 

2-09-6« 

12.8 

3-13-68 

13.1 

4-22-68 

15.4 

5-08-68 

17.7 

10. s 

10-25-67 

24.1 

1-09-68 

12.7 

2-09-68 

11.9 

3-13-68 

11.9 

4-22-68 

14.8 

5-08-68 

15.7 

iT.e 

10-25-67 

24.0 

11-16-67 

24.4 

12-15-67 

20.8 

1-09-68 

21.0 

2-09-68 

20.1 

is.o 

1-09-68 

13.5 

4-22-68 

23.5 

5-08-68 

23.1 

6-18-68 

29.1 

23.0 

4-03-68 

24.8 

5-02-68 

31.7 

6-11-68 

33.9 

Al.O 

10-03-67 

21.6 

■  11-07-67 

21.6 

12-07-67 

15.9 

1-02-68 

14.5 

2-05-68 

15.5 

3-04-68 

17.2 

4-03-68 

15.1 

5-02-68 

22.4 

6-11-68 

24.9 

8-08-68 

27.2 

42.0 

10-03-67 

32.2 

11-07-67 

27.7 

12-05-67 

21.6 

1-02-68 

19.3 

2-06-68 

22.0 

3-05-68 

20.9 

4-02-68 

23.6 

5-07-68 

29.1 

6-25-68 

32.3 

«2.0 

11-08-67 

30.7 

12-06-67 

25.7 

35.0 

10-04-67 

25.7 

11-08-67 

23.5 

12-06-67 

20.2 

1-03-68 

20.2 

2-06-68 

19.3 

3-05-68 

24.4 

4-08-68 

24. « 

5-02-68 

26.7 

7-08-68 

33.3 

8-08-68 

33.0 

9-05-68 

32.5 

34.0 

10-04-67 

(6) 

IS.2 

10-03-67 

19.1 

11-07-67 

19.3 

12-25-67 

11.9 

1-23-68 

10.6 

2-20-68 

12.5 

3-19-68 

10.5 

4-30-68 

15.2 

5-28-68 

15.2 

6-25-68 

19.2 

7-22-68 

21.4 

8-27-68 

22.1 

9-24-68 

22.3 

16.0 

10-31-67 

19.2 

11-14-67 

19.0 

12-12-67 

13.0 

1-23-68 

15.1 

2-20-68 

15.7 

3-19-68 

14.2 

4-23-68 

19.3 

5-14-68 

20.6 

6-04-68 

23.5 

7-22-68 

24.5 

8-27-68 

25.4 

9-17-68 

25.9 

9.7 

12-12-67 

T.b 

1-02-68 

6.0 

2-06-68 

7.2 

3-12-68 

•  .• 

14 

-3 

-2 

-3 

-5 

-7 

13 

-2 

-I 

-I 

-4 

-5 

-7 

-7 

-3 

-4 

-3 

4 

-5 

-5 

U 

-1 

-8 

10 

19 

19 

25 

26 

.5 

25 

.5 

23 

.8 

25 

18 

16 

13 

9 

14 

20 

22 

20 

21 

18 

12 

9 

11 

16 

9 

11 

14 

14 

15 

10 

10 

8 

1 

2 

2 

-3.9 

-4.1 

3.3 

4.6 

2.7 

4.7 

.0 

.0 

-4.0 

-6.2 

-6.9 

-7.1 

-3.2 

-3.0 

3.0 

.9 

•3 

l.« 

-3.3 

-4,6 

-7.5 

•8.5 

-9.4 

-9.9 

2.2 
3.7 
2.5 

1.7 


T-Ol.Al 


5102 


Y-OI.OO 

LOWCM  SANTA  ANA  RIV  HYDRO  SUBUNIT         Y-OI.AO 
EAST  COASTAL  PLAIN  HYDRO  SUttARCA 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


05S/11M-20C05S 
(CONT.) 

05S/llM-20Re4S 


05S/11H-24A05S 


9.7 
31.2 

35.0 


05S/11H-24N02S 


25.0 


5102 


5102 
5102 


5102 
5102 


5102 


OSS/1 1H-2SB03S 


05S/1U-25P01S 


27.6 


47.6 


05S/lli-27H04S 


a.o 


0SS/llt«-28C08S 


20.0 


05S/11H-29B08S 


36.0 


5102 


0SS/11M-29C0U 

06S/08II-OSE02S 
06S/08«-06JtlS 

06S/08M-06P01S 


47.0 

285.4 
238.9 

203.0 


4-09-68 
5-14-68 

10-05-67 

11-13-67 

2-07-68 

3-12-68 

10-05-67 
11-13-67 
12-08-67 
1-05-68 
2-07-68 
3-12-68 
4-10-68 
5-02-68 
7-16-68 
8-09-68 
9-05-68 

11-13-67 
12-08-67 
1-05-68 
2-07-68 
4-10-68 
6-13-68 
7-16-68 
9-05-68 

10-05-67 

11-13-67 

12-08-67 

1-05-68 

2-07-68 

3-12-68 

10-05-67 
1-05-68 
2-07-68 
3-12-68 
4-10-68 
9-05-68 

10-03-67 
11-07-67 
12-12-67 
1-02-68 
2-06-68 
3-12-68 
4-02-68 
5-07-68 
6-25-68 
7-22-68 
8-19-68 
9-24-68 

10-05-67 
11-13-67 
12-08-67 
1-05-68 
2-07-68 
3-12-68 
4-10-68 
5-02-68 
6- 13-68 
7- 16-6* 

10-05-67 
11-03-67 
12-08-67 
1-05-68 
2-07-68 
3-12-68 
4-10-68 
5-02-68 
6-13-68 
7-16-68 
•-09-68 
9-05-68 

12-08-67 
1-05-68 
4-10-68 
6-13-68 
9-05-68 

11-03-67 
3-03-68 

11-03-67 
3-01-68 
7-18-68 

10-06-67 

11-15-67 

12-13-67 

1-05-68 

2-09-68 


7.5 
10.1 

35.9 
35.5 

31.5 

31.1 

28.7 
27.1 
21.0 
20.6 
24.8 
24.2 
25.4 
28.4 
30.3 
33.9 
34.4 

19.4 
15.5 
14.3 
17.8 
18.4 
19.4 
25.2 
26.0 

21.4 
21.2 
17.6 
16.5 
19.4 
19.1 

40.5 
33.2 
38.5 
37.6 
38.8 
45.6 

7.4 
5.5 
3.5 
2.4 

6.0 
4.6 
5.4 
6.3 
9.1 
9.3 
9.5 
10.1 

17.6 
16.0 
13.7 
13.8 
15.0 
14.2 
15.2 
16.6 
19.0 
19.9 

40.4 
39.9 
33.9 
31.3 
36.4 
34.6 
36.6 
38.9 
40.6 
42.2 
44.0 
42.3 

58.1 
53.3 

62.7 
67.2 
69.8 

286.0 
259.0 

205.0 
196.0 
271.6(1) 

158.6 

149.7 
144.2 
142.9 
142.7 


2.2 
-.4 

-4.7 

-4.3 

-.3 

•  1 

6.3 

7.9 

14.0 

14.4 

10.2 

10.8 

9.6 

*.* 

4.7 

1*1 

•• 

5.6 
9.5 

10.7 
7.2 
*•• 
»•• 
••2 

-1.8 

6.2 
6.4 
10.0 
U.l 
••2 
■•f 

7.1 
14.4 

«•! 

!•.• 

••• 

2*« 

** 

2*5 

6.S 

9«* 

2*9 

3*6 

2.6 

1*7 

-1.1 

-1.3 

-1.5 

-2.1 

2.4 
4.0 
**3 
*.2 
S.O 
5.8 
4.* 
3*« 
!•• 

•  1 

-4.4 

-3.9 

2.1 

4*7 

-.♦ 

1*6 

-.« 

-2.9 

-4.6 

-6.2 

-8.8 

-6.3 

-U.l 
-6.3 
•15.7 
-20.2 
-22.8 

••* 
26.4 

33.9 

42.9 

-32.7 

52.4 

53.3 
58.8 

60.1 
60.3 


T-81.A1 
5102 

5102 

5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 

4709 
4709 

5102 


See  poge  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Coot) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUW) 
SURFACE 

ELEVATION 
M    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

M  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SamTA    ana   RIVErt   HYDRO    UNIT 


LOMER    SANTA    ANA   RIV    HVOMO   SUUUNIT  Y«Ol.AO 

EAST    COASIAL   PLAIN   HYOHO    SUSARtA 


•6S/0e)i-06PtlS 
(CONT.) 


l6S/e8H-07E01b 


e*s/M«-aToeis 


•6S/0aM-08M01S 


•6S/O0I(-1AL*1S 


e6S/09H-«lLflS 


•6S/e9H-tlPt2S 


203.*  3-IA-6B 
A-16-6S 
S-06-b8 
6-l«-6« 
7-18-68 
9-U-68 

1T8.2    10-06-67 

11-03-67 

11-15-67 

12-13-67 

l-OS-68 

2-09-68 

3-01-68 

3-1A-68 

4-16-68 

7-18-68 

7-30-68 

9-11-68 

202.2  10-06-67 
11-15-67 
12-13-67 
1-05-68 
2-09-68 
3-i*-68 
4-16-68 
5-06-68 
6-14-68 
7-18-68 
9-11-68 

244.1    10-06-67 

11-03-67 

11-15-67 

12-13-67 

2-09-68 

3-03-68 

8-12-68 

9-11-68 

490.0    11-09-67 

12-07-67 
l-U-68 
4-11-68 
5-09-68 
6-06-68 
7-11-68 
8-07-68 
9-12-68 

142.4  11-01-67 
3-05-68 
7-28-68 

1M.2 


06S/09M-02A04S 
06S/09i<-02O01S 


Itl.T 


•4.0 


06S/09M-03R01S 


96.0 


06S/09M-04LelS 


4«.3 


10-06-67 

11-03-67 

U-15-67 

12-13-67 

1-05-68 

2-09-68 

3-11-68 

3-14-68 

5-06-68 

7-18-68 

7-28-68 

9-11-68 

10-06-67 
11-15-67 
12-13-67 
1-05-68 
2-09-68 
3-14-68 
4-16-68 
5-06-68 
6-14-68 
7-18-68 
9-11-68 

11-03-67 
3-01-68 


143.0 
142.6 
145.9 
149.2 
151.3 
152.4 

134.4 

148.6 

135.0 

125.0 

121.0 

122.5 

142.0 

136.4 

137.4 

158.3 

195.0(11 

151.0 

146.3 
145.1 
139.1 
138.1 
137.3 
138.1 
139.9 
142.5 
154.3 
153.1 
155.0 

205.1 

220.0 

204.1 

185.1 

199.3 

200.0 

264.0(1) 

215.5 

20.9 

19.3 
19.1 
19.2 
17.7 
20.1 
20.8 
20.8 
22.5 

126.5 
130.0 
178.4tll 


10-06-67 

126.4 

11-15-67 

112.3 

12-13-67 

96.6 

1-05-68 

91.6 

2-09-68 

92.3 

3-14-68 

92.9 

4-16-68 

98.3 

5-06-68 

107.5 

6-14-68 

123.4 

7-18-68 

137.2 

9-11-68 

135.6 

11-03-67 

94.6 

3-05-68 

83.0 

77.5 

81.0 

69.1 

54.7 

47.5 

53.0 

72.0 

69.5 

•2.5 
122.2 
171. Oil) 
110.8 

42.6 
41.8 
41.0 
40.8 
40.8 
41.2 
41.1 
41.3 
42.2 
43.0 
42.4 

41. • 
33.5 


60 

60 

57 

53 

51 

50 

43 

29 

43 

53 

57. 

55. 

36 

41 

40 

19 

-16 

27 

55 

57 

63 

64 

64 

64 

62 

59 

47 

49 

47 

39. 

24. 

40. 

59. 

44. 

44. 

-19. 

28. 

469. 

470. 

470. 

470. 

472. 

469 

469. 

469 

467 

15 

12 

-36 

11. 

25. 

41. 

46 

45. 

39. 

30. 

14. 

1. 

2. 

7. 

18. 

6 

3 

14 

29 

36 

31 

12 

14 

1 

-38 

-87 

-26 

53 

54 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

53 

53 

53 

7 

14 

T-tl.Al 
5102 


Y-01.00 

LOWER  SANTA  ANA  RIV  HYDRO  SUUUNIT         T-Ol.AO 
EAST  COASTAL  PLAIN  HYDRO  SU8AREA 


5102 
4709 
5102 


4709 
5102 


4709 
5102 

5102 


5102 
4709 
5102 


4709 


5102 
5102 


06S/09M-05A01S 


06S/09«-08L01S 


41.4  12- 
1- 
2- 

3- 

4- 


10.0 


•6S/09tl-09A01S 


67.0 


4709 


5102 


4709 


5102 

♦  709 
5102 


4709 
5102 


4709 
5102 

5102 


06S/09H-12K815 


146.0 


•6S/09W-18E01S 


20.0 


e6S/09M-18E02S 


18.0 


4709 


06S/10W-01E02S 


•6S/10M-01L01S 


35.0 


40.0 


06S/10M-02601S 


37.5 


10- 

11- 

11- 

12- 

1- 

2- 

3- 

3- 

4- 

6- 

7- 

9- 

10- 

11- 

11- 

12- 

l- 

2- 

3- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

9- 

10- 
11- 
12- 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
9- 

10- 
11- 
12- 

1- 
2- 

3- 

4- 
5- 
*- 
7- 
9- 

10- 
11- 
12- 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
9- 

5- 

6- 
7- 
8- 
9- 

10- 
11- 
12- 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
9- 

10- 
11- 
12- 
1- 
2- 
3- 
4- 

5- 

6- 
7- 
9- 


3-67 
5-68 
9-68 
4-6^ 
6-68 

6-67 
3-67 
5-67 
3-67 
5-68 
7-68 
l-6^ 
4-6^ 
6-6^ 
4-6^ 
8-68 
1-68 

6-67 
3-67 
5-67 
3-67 
5-68 
9-68 
2-68 
4-68 
6-68 
6-68 
4-68 
8-68 
1-68 

6-67 
5-67 
3-67 
5-68 
9-68 
4-68 
6-68 
6-68 
4-68 
8-68 
1-68 

6-6» 
3-67 
6-67 
4-68 
8-68 
1-68 
5-68 
3-68 
2-68 
6-68 
6-68 

6-67 
3-67 
6-67 
4-68 
08-68 
1-68 
5-68 
3-68 
2-68 
6-68 
6-68 

7-68 
4-68 

8-68 

5-68 

24-68 

6-67 
3-67 
6-67 
4-68 
8-68 
1-68 
5-68 
3-68 
2-68 
6-68 
7-68 

6-67 
3-67 
6-67 
4-68 
8-68 
1-68 
5-68 
3-68 
2-68 
6-68 
6-68 


25 

22 

18 

19 

22 

5 

9 

3 

• 

• 

• 

-1 

3 

5 

10 

47 

45 

41 

37 

34 

32 

13 

36 

44 

40 

54 

51 

51 

73 

73 

71 

71 

69 

70 

75 

71 

79 

74 

72 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

12. 

12. 

12. 

12. 

12. 

11. 

12. 

12. 

13. 

13. 

U. 

29. 

31. 

33. 

38 

39 

41. 

41. 

34. 

30. 

39. 

36. 

34. 

36. 

40. 

47. 

43. 

37. 

34. 

29. 

26. 

30. 

35. 

35. 

36. 

41. 

44. 

39. 

16.4 
18.6 
22.6 
21«7 
19.4 

4.8 

1.0 

7.0 

10.0 

10.3 

10.7 

10.0 

10.5 

11.2 

7.8 

4.2 

•  • 

19.2 
21.4 
25.4 
30.0 
32.2 
34.4 
-46.0 
30.4 
22.2 
26.2 
12.2 
16.8 
15.4 

72.6 
72.9 
74.8 
75. • 
76.3 
76.8 
70.5 
74.3 
66.2 
72.8 
73.6 

6.7 
6*6 
7.8 
T.2 
7.3 
7.« 
T.T 
7.S 
7.8 
6.S 
*.* 

5.5 
5.3 

5.7 
5.8 
5.9 
6.2 
5.7 
*.• 
«.• 
6.3 
5.3 

5.7 

4.0 

1.2 

-3.8 

-4.8 

-1.8 

-1.8 

6.0 

18.8 

1.8 

4.8 

5.2 

3.5 

-.* 

-7.8 

-3.8 

.0 

3.3 
8.4 

11.2 
7.8 
2.2 
2.2 

1.3 
-4.1 
-7.1 
-2.1 


T-Ol.Al 
5102 


5102 
4709 
5102 


4709 
5102 


5102 
4709 
5102 


4709 
5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


See  page  Il3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    \(»ATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYINtt 

IN    FEET 

SURFACE 

IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN  FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    ANA    HIVI 

Y-01.00 

iX    HYDRO 

UNIT 

LOMER    SANT* 

ANA    RIV 

HYDRO    SUbUNIT                      T-Ol.AO 

LOWER    SANTA    ANA   RIV 

HYDRO   SUBUNIT                      Y 

-01. «8 

EAST    COASIAL    PLAIN   HYURO    SUBAREA 

Y-Ol.Al                                               EAST    COASIAL    PLAIN   HYDRO    SUHAREA 

Y-Ol.Al 

1    06S/11M-01A03S              13.0 

4-10-68 

7.9 

5.1 

5102 

06S/10*-0»002S 

«e.o 

10-06-67 
11-13-67 

60.5 
59.0 

-.5 

1.0 

5102 

(CONT.) 

9-05-68 

16.4 

-3.4 

12-06-67 

57.2 

2.8 

06S/11M-01B02S              10.0 

10-05-67 

11.3 

-1.3 

5102 

1-04-68 

56.3 

3.7 

11-13-67 

U.O 

-1.0 

2-08-68 

59.1 

.9 

12-08-67 

3.4 

6.* 

3-12-68 

60. V 

-.9 

1-05-68 

-.7 

10.7 

4-15-68 

59.8 

.2 

3-12-68 

14.3 

-4.3 

5-03-68 

60.2 

-.2 

4-10-68 

4.6 

S.4 

6-12-68 

61.9 

-1.9 

8-09-68 

9.2 

•  0 

9-16-68 

62.6 

-2.6 

9-05-68 

12.6 

-2.6 

e6S/10H-e5B03S 

18.4 

10-05-67 

16.0 

2.4 

5102 

06S/11II-11K03S              32.9 

10-05-67 

8.7 

24.2 

5102 

11-13-67 

14.2 

4.2 

11-13-67 

9.2 

23.7 

12-08-67 

10.5 

7.9 

12-08-67 

9.2 

23.7 

1-05-68 

15.1 

3.3 

1-05-68 

8.0 

24.9 

2-07-68 

18.0 

.4 

4-10-68 

13.8 

4.6 

06S/11*-13F02S               2.7 

10-05-67 

FLOW 

SOlO 

6-13-68 

17.6 

.8 

10-05-67 

-1.0 

3.7 

5102 

7-16-68 

24.1 

-5.7 

11-13-67 

FLOW 

5010 

8-09-68 

21.6 

-3.2 

11-13-67 

-1.1 

3.8 

5102 

9-05-68 

25.6 

-7.2 

12-08-67 
12-08-67 

FLOW 
-1.1 

3.8 

5010 
5102 

e«s/ioii-«58e5s 

28. • 

11-13-67 

12.2 

7.8 

5102 

1-05-68 

-l.l 

3.8 

5010 

12-06-67 

9.0 

U.O 

1-05-68 

-1.1 

3.8 

5102 

1-04-68 

8.0 

12.0 

2-07-68 

-1.0 

3.7 

5010 

2-08-68 

13.7 

6.3 

2-07-68 

-1.0 

3.7 

5102 

3-12-68 

14.1 

5.9 

3-12-68 

.1 

2.6 

5010 

4-15-68 

12.9 

7.1 

3-12-68 

.1 

2.6 

5102 

5-03-68 

11.4 

8.6 

4-10-68 

-.9 

3.6 

5010 

6-12-68 

19.1 

.9 

4-10-68 
6-13-68 

-.9 
-.8 

3.6 
3.5 

5102 
5010 

06S/10a-e7Be2S 

18.2 

4-23-68 

5.7 

4.5 

5102 

6-13-68 

-.8 

3.5 

5102 

5-07-68 

6.2 

4.0 

7-16-68 

-.8 

3.5 

5010 

6-04-68 

11.4 

-1.2 

7-16-68 

-.8 

3.5 

5102 

7-02-68 

12.2 

-2.0 

8-09-68 

2.0 

.7 

5010 

8-05-68 

12.8 

-2.6 

8-09-68 

2.0 

.7 

5102 

9-03-68 

13.0 

-2.8 

9-05-68 
9-05-68 

1.9 
1.9 

.8 
.8 

5010 
5102 

06S/10M-07O03S 

9.0 

10-05-67 
11-13-67 

3.0 
2.6 

6.0 
6.4 

5102 

12-08-67 

1.3 

7.7 

SANTIAGO    HYDRO   SUBAREA 

Y-01.A2 

1-05-68 

1.2 

7.8 

2-07-68 

2.4 

6.6 

3-12-68 

7.2 

1.8 

•5S/e7tl-19B01S        1135.0 

12-07-67 

27.2 

1107.1 

5102 

4-10-68 

3.7 

5.3 

1-11-68 

23.0 

1112.0 

. 

6-13-68 

3.7 

5.3 

2-08-68 

22.2 

1112.8 

7-16-68 

4.3 

4.7 

3-08-68 

22.4 

1112.6 

8-09-68 

10.5 

-1.5 

4-11-68 

16.0 

1119.0 

9-05-68 

9.8 

-.8 

5-09-68 
6-06-68 

20.8 
23.3 

1114.2 
1111.7 

06S/10H-11601S 

54.0 

10-06-67 

54.9 

-.9 

5102 

7-11-68 

28.1 

1106.9 

11-13-67 

49.9 

4.1 

8-07-68 

30.7 

1104.3 

12-06-67 

44.1 

9.9 

9-12-68 

34.8 

1100.2 

1-04-68 

41.9 

12.1 

2-08-68 

41.5 

12.5 

05S/07H-29E01S        1245.8 

10-12-67 

11.3 

1233.7 

5102 

3-11-68 

49.9 

4.1 

11-09-67 

11.6 

1233.4 

4-15-68 

48.0 

6.0 

12-07-67 

6.1 

1238.9 

5-03-68 

49.4 

4.6 

1-11-68 

9.3 

1235.7 

6-12-68 

53.8 

.2 

2-08-68 

5.7 

1239.3 

7-16-68 

60.5 

-6.5 

3-07-68 

10.3 

1234.7 

9-16-68 

55.9 

-1.9 

4-11-68 
5-09-68 

7.6 
9.1 

1237.4 
1235.9 

e6S/iow-i3Eeis 

11.4 

10-06-67 

8.5 

2.9 

5102 

6-06-68 

14.7 

1230.3 

11-13-67 

8.7 

2.7 

7-10-68 

12.8 

1232.2 

12-06-67 

8.8 

2.6 

8-07-68 

12.9 

1232.1 

1-04-68 

8.6 

2.8 

9-12-68 

23.4 

1221.6 

2-08-68 

8.5 

2.9 

3-11-68 

8.7 

2.7 

OSS/OBM-OINOIS           905.0 

10-12-67 

42.8 

862.2 

5102 

4-15-68 

8.9 

2.5 

11-09-67 

51.8 

853.2 

5-03-68 

8.8 

2.6 

12-07-67 

45.9 

859.1 

6-12-68 

8.6 

2.8 

1-11-68 

40.0 

865.0 

7-16-68 

8.4 

3.0 

2-08-68 

45.9 

859.1 

* 

9-16-68 

8.8 

2.6 

4-11-68 
5-09-68 

34.4 
33.4 

870.6 
871.6 

06S/10M-13K01S 

lt.8 

10-06-67 

15.3 

3.7 

5102 

6-06-68 

45.4 

859.6 

, 

11-13-67 

15.4 

3.6 

7-11-68 

35.4 

869.6 

12-06-67 

15.2 

3.8 

8-07-68 

43.4 

861.6 

1-04-68 

15.1 

3.9 

9-12-68 

47.6 

857.4 

2-08-68 

15.0 

4.8 

3-11-68 

14.8 

4.2 

05S/08W-13CelS        1017.8 

10-12-67 

46.2 

970.8 

5102 

4-15-68 

14.5 

4.5 

11-09-67 

49.1 

967.9 

5-03-68 

14.3 

4.7 

12-07-67 

49.2 

967.8 

6-12-68 

15.3 

3.7 

2-08-68 

38.6 

978.4 

7-16-68 

15.2 

3.8 

3-07-68 

39.0 

978.0 

9-16-68 

15.4 

3.6 

S-09-68 
6-06-68 

30.3 
37.5 

986.7 
979. S 

06S/10«-20C03b 

5.7 

4-10-68 

1.6 

4.1 

5102 

8-07-68 

46.6 

970.4 

6-13-68 

1.9 

3.8 

9-12-68 

SO. 8 

9*6.2 

7-16-68 

2.6 

3*1 

8-09-68 

3.8 

1.9 

9-05-68 

4.0 

1.7 

SANTA    ANA 

NARROWS    HYDRO    SUBAREA 

Y-01.A3 

a6S/llH-01A03^ 

13.0 

10-05-67 

13.1 

-.1 

5102 

11-13-67 

12.8 

.2 

e3S/07H-29C01S          466.8 

1-18-68 

24.7 

442.1 

5102 

12-08-67 

6.6 

6.4 

2-15-68 

24.8 

442.0 

1-05-68 

3.1 

9.9 

3-14-68 

24.8 

442.0 

2-»7-«8 

7.7 

5.3 

4-18-68 

24.1 

442.7 

■ 

See  page  II3  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 
SURFACE 

ELEVATION 
W    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   VIIATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 

DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
■*  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA    ANA    fllVER    HYDRO    UNIT 


LOWER    SANTA    ANA   RIV    HYOhO    SUoUNIT  Y-01>A0 

SANTA    ANA   NARHOaS   HYURO    SUbAREA 


Y-01.A3 


oas/oTK-zwoii 

<CONT.) 
•3S/*7M-29C03b 


466.8 


A61.I 


03S/«7M-29003!> 


459. a 


t3S/«TM-290t«S 


467.1 


•3S/t7«-29D»6S 


4a«.5 


03S/07a-29007S 


464.6 


•3S/t7H-29E01S 


03S/07«-29E02b 


445.7 


449.4 


•3S/«7ri-29Fe2^ 

e3S/Ma-2SJ«l!> 
03S/08M-26N02S 


461.4 


43S.6 


367.0 


03S/0Ba-29K01S 


340.0 


5-20-68 

24.6 

442.2 

5102 

03S/08W-29K01S 

6-13-68 

24.9 

441.9 

(CONT.) 

7-18-68 

25.2 

441.6 

10-J6-67 

20.3 

440.8 

5102 

11-16-67 

20.5 

440.6 

12-14-67 

20.9 

440.2 

1-18-68 

20.2 

440.9 

2-15-68 

21.0 

440.1 

3-14-68 

20.3 

440. a 

4-18-68 

19.4 

441.7 

5-20-68 

19.9 

441.2 

6-13-68 

20.1 

441.0 

7-18-68 

20.6 

440.5 

10-16-67 

19.3 

440.5 

5102 

11-16-67 

19.6 

440.2 

12-14-67 

19.6 

440.2 

03S/08M-29N01S 

1-18-68 

19.2 

440.6 

2-15-68 

19.6 

440.2 

3-14-68 

19.6 

440.2 

4-18-68 

18.6 

441.2 

5-20-68 

18.8 

441.0 

6-13-68 

19.1 

440.7 

7-18-68 

19.6 

440.2 

10-16-67 

26.5 

440.6 

5102 

U-16-67 

27.1 

440.0 

12-14-67 

27.4 

439.7 

1-18-68 

27.4 

439.7 

2-15-68 

27.5 

439.6 

03S/08M-29P01S 

3-14-68 

27.6 

439.5 

♦-18-68 

27.1 

440.0 

5-20-68 

27.0 

440.1 

6-13-68 

27.6 

439.5 

7-18-68 

27.5 

439.6 

10-16-67 

34.1 

446.4 

5102 

11-16-67 

34.7 

445.  a 

12-14-67 

34.6 

445.9 

1-18-68 

34.6 

445.9 

2-15-68 

34.9 

445.6 

3-20-68 

34.7 

445. a 

4-18-68 

34.7 

445.8 

5-20-68 

34.7 

445.8 

6-13-68 

34.7 

445.8 

7-18-68 

34.8 

445.7 

10-16-67 

13. a 

450.8 

5102 

11-16-67 

13.9 

450.7 

03S/08H-29A01S 

12-14-67 

13.8 

450.8 

1-18-68 

14.0 

450.6 

2-15-68 

14.1 

450.5 

3-14-68 

14.0 

450.6 

4-18-68 

14.1 

450.5 

5-20-68 

14.1 

450.5 

6-13-68 

13.9 

450.7 

7-18-68 

14.3 

450.3 

10-16-67 

7.0 

43a. 7 

5102 

11-16-67 

7.2 

438.5 

12-14-67 

7.1 

438.6 

1-18-68 

6.7 

439.0 

2-15-68 

7.6 

438.1 

10-16-67 

9.9 

439.5 

5102 

11-16-67 

9.9 

439.5 

12-14-67 

10.0 

439.4 

1-18-68 

10.1 

439.3 

2-15-68 

10.6 

438.8 

03S/oa«-29002S 

4-18-68 

3.7 

445.7 

5-20-68 

5.2 

444.2 

*• 13-68 

6.1 

443.3 

7-18-68 

7.1 

442.3 

3-20-68 

20.3 

661.1 

5102 

4-18-68 

20.2 

441.2 

5-20-68 

20.8 

440.6 

6-13-68 

21.4 

440.0 

7-18-68 

23.4 

438.0 

10-11-67 

18.8 

416.2 

5102 

3-20-68 

18.5 

416.5 

03S/08M-30N01S 

11-06-67 

13.3 

373.7 

5102 

12-04-67 

11.1 

375.9 

1-03-68 

U.l 

375.9 

2-01-68 

11.8 

375.2 

6-04-68 

11.6 

375.4 

5-02-68 

12.0 

375.0 

7-09-68 

12.8 

374.2 

9-30-68 

12.6 

374.4 

10-03-67 

la.i 

321.9 

4715 

03S/0aH-30N02S 

U-07-67 

17.5 

322.5 

12-04-67 

14.1 

325.9 

12-04-67 

13.9 

326.1 

5102 

1-02-68 

12.4 

327.6 

4715 

See  poge  II3  for  key  to  temw  a  abbrevtotions 


Y-Ol.OO 

LOMER  SANTA  ANA  RIV  HYDRO  SUbUNIT         Y-Ol.AO 
SANTA  ANA  NARROWS  HYURO  SUSAREA 

340.0 


320.0 


336.0 


339.0 


338.0 


329.7 


329.0 


1-03-60 

12.5 

2-01-68 

11.6 

2-05-68 

11.9 

3-04-68 

11.7 

4-01-68 

10.6 

4-04-68 

10.3 

5-02-68 

11. • 

5-06-68 

11.6 

6-03-68 

11.7 

6-05-68 

11.8 

7-01-68 

12.6 

7-09-68 

12.9 

8-05-68 

15.7 

8-Z9-68 

14.5 

9-09-68 

18.6 

9-30-68 

19.9 

10-03-67 

13.5 

11-07-67 

11.2 

12-04-67 

10.1 

1-02-68 

10. a 

2-05-68 

8.7 

3-04-68 

8.9 

4-01-68 

8.5 

5-06-68 

8.9 

6-03-68 

8.9 

7-01-68 

10.1 

8-05-68 

17.5 

9-30-68 

15.9 

10-03-67 

22.* 

11-06-67 

20.1 

11-07-67 

20.3 

12-04-67 

15.5 

12-04-67 

14.7 

l-02-6a 

13.5 

1-03-68 

12.7 

2-01-68 

12. • 

2-05-68 

12.8 

3-04-68 

12.7 

4-04-68 

11.1 

4-08-68 

11.7 

5-06-68 

13.5 

6-03-68 

13.1 

7-01-68 

14.S 

8-05-68 

20.2 

9-09-68 

24.5 

9-3a-6« 

26.5 

10-03-67 

21.5 

11-07-67 

20.9 

12-04-67 

15.5 

12-04-67 

15.9 

1-02-68 

13.9 

1-03-68 

14. • 

2-01-68 

13.2 

2-05-68 

12.a 

3-04-68 

12.5 

4-01-68 

11.6 

4-04-68 

11. a 

5-02-68 

13.5 

5-06-68 

12.8 

6-03-68 

12.9 

7-01-68 

14.0 

7-09-68 

15.3 

8-05-68 

19.5 

9-09-68 

23.1 

9-30-68 

24.0 

10-03-67 

21.0 

11-07-67 

20. a 

12-04-67 

16.0 

1-02-68 

14.5 

2-05-68 

13.5 

3-04-68 

13.4 

4-01-68 

12.5 

5-06-68 

13.5 

6-03-68 

13.6 

7-01-68 

14.5 

8-05-68 

18.6 

9-09-68 

22.2 

10-03-67 

27.7 

12-04-67 

25.3 

1-03-68 

24.9 

2-03-68 

24.6 

4-04-68 

26.6 

5-02-68 

24.0 

6-05-68 

24.5 

7-09-68 

25.0 

8-29-68 

25.7 

9-30-68 

29.2 

10-03-67 

27.S 

11-06-67 

28.1 

12-04-67 

23.6 

1-03-68 

23.0 

2-01-68 

22.7 

327 

.5 

328 

.4 

328 

.1 

328 

.3 

329 

i4 

329 

•  7 

329 

>a 

328 

.6 

328 

>3 

328 

>2 

327 

•  4 

327 

•  1 

324 

.3 

325 

.5 

321 

■  4 

320 

•  1 

306 

.5 

308 

•a 

309 

.9 

310 

>a 

311 

.3 

311 

>i 

311 

.5 

311 

>1 

311 

>1 

3*9 

.9 

302 

.5 

304 

•  1 

314 

•  0 

315 

>9 

315 

.7 

320 

.5 

321 

.3 

322 

.5 

323 

.3 

324 

>a 

323 

>2 

323 

.3 

324 

.9 

324 

.3 

322 

.5 

322 

.9 

321 

>5 

US 

>a 

311 

>5 

311 

.5 

317 

.5 

318 

>1 

323 

.5 

323 

>1 

325 

.1 

325 

>0 

325 

>a 

326 

2 

326 

>5 

327. 

>4 

327. 

>2 

325. 

5 

326. 

2 

326. 

>1 

325« 

>a 

323. 

7 

319. 

5 

315. 

9 

315. 

0 

317. 

0 

3ia. 

>0 

322. 

a 

323. 

5 

324. 

5 

324. 

6 

325. 

5 

324. 

>5 

324. 

6 

323. 

S 

319. 

6 

315. 

a 

302 

0 

304. 

4 

304. 

8 

305. 

1 

303. 

1 

305. 

7 

305. 

2 

304. 

7 

304. 

a 

100. 

S 

301. 

5 

300. 

9 

305. 

4 

306. 

0 

306. 

3 

T-01.A3 

5102 
5102 
4715 


5102 

6715 

5102 
4715 
5102 
4715 
5102 
4715 
5102 

4715 


4715 
5102 
4715 

5102 
4715 
5102 

4715 

5102 
4715 


5102 
4715 


5102 
4715 
5102 

4715 


5102 
4715 

5102 
4715 

5102 

4715 


5102 


5102 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    ANA    RIVER   HYDRO   UNIT                                       Y-01.00 

LOMEH    SANTA    ANA    RIV 

HYOXO    SUBUNIT                      1 

-01. AO 

LOMER    SANTA    ANA    RIV 

HYDRO    SUBUNIT 

r-oi.AO 

SANTA    ANA 

NARROWS    HYDRO    SUBAREA 

Y-01.A3                                                  SANTA    ANA 

NARHOMS    HYDRO    SUBAREA 

Y-01.A3 

03S/08M-30N02!>           329.0 

♦-04-68 

24.7 

304.3 

5102 

03S/08M-31N03S           325.0 

2-01-68 

29.3 

295.7 

5102 

(CONT.) 

5-02-68 

22.5 

306.5 

tCONT.) 

4-04-6B 

29.0 

296.0 

6-05-68 

23.6 

305.4 

5-02-68 

29.1 

295.9 

7-09-68 

24.5 

304.5 

6-05-68 

29.4 

295.6 

8-29-68 

25.7 

303.3 

7-09-68 

30.2 

294.8 

9-30-68 

27.3 

301.7 

8-29-68 
9-30-68 

31.7 
32.0 

293.3 
293.0 

03S/08«-30U01i>           350.0 

♦-04-68 

44.7 

305.3 

5102 

7-09-68 

44.0 

306.0 

03S/0BM-32O01S           360.0 

10-03-67 
11-07-67 

19.6 
17.4 

340.4 
342.6 

4715 

03S/08M-JOR01i>           327.0 

11-06-67 

13.0 

314.0 

5102 

12-04-67 

15.6 

344.4 

12-04-67 

12.4 

314.6 

1-02-68 

Ib.l 

344.9 

1-03-68 

12.2 

314.8 

2-05-68 

13.6 

346.4 

2-01-68 

11.0 

316.0 

3-04-68 

13.8 

346.2 

4-04-68 

11.2 

ais.a 

4-01-68 

13.4 

346.6 

5-02-68 

11.6 

315.4 

5-06-68 

13.9 

346.1 

6-05-68 

12.2 

314.8 

6-03-68 

14.0 

346.0 

7-09-68 

13.0 

314.0 

7-01-68 

15.3 

344.7 

9-30-68 

15.8 

311.2 

8-05-68 
9-09-68 

22.5 
26.5 

337.5 
333.5 

O3S/08l»-3IO0iS           327.0 

10-03-67 

22.4 

304.6 

5102 

11-06-67 

19.0 

308.0 

03S/08W-33C01S           360.0 

10-03-67 

11.1 

348.9 

5102 

12-04-67 

19.0 

308.0 

11-06-67 

10.0 

350.0 

1-03-68 

18.0 

309.0 

12-04-67 

9.0 

351.0 

2-01-68 

17.9 

309.1 

1-03-68 

8.5 

351.5 

4-04-68 

18.1 

308.9 

4-04-68 

7.9 

352.1 

5-02-68 

17.6 

309.4 

5-02-68 

8.9 

351.1 

6-05-68 

18.0 

309.0 

7-09-68 

9.3 

350.7 

7-09-68 

19.3 

307.7 

8-29-68 

9.5 

350.5 

8-29-68 

20.2 

306.8 

9-30-6B 

ll.t 

349.8 

9-30-68 

22.2 

304.8 

03S/08W-34C01S           368.0 

10-03-67 

10.7 

357.3 

5102 

03S/08M-31E02S           315.0 

10-03-67 

19.3 

295.7 

5102 

11-06-67 

11.0 

357.8 

11-06-67 

16.0 

299.0 

12-04-67 

10.0 

358.0 

12-04-67 

16.9 

298.1 

1-03-68 

9.6 

358.4 

1-03-68 

17.2 

297.8 

2-01-68 

9.7 

358.3 

2-01-68 

17.0 

298.0 

4-04-68 

9.2 

358.8 

4-04-68 

16.8 

298.2 

5-02-68 

9.0 

359.0 

6-05-68 

20.2 

294.8 

6-05-68 
7-09-68 

9.7 
10.0 

358.3 
358.0 

03S/08M-31F03S          312.0 

11-06-67 

9.1 

302.9 

5102 

8-29-68 

10.9 

357.1 

12-04-67 

9.2 

302.8 

9-30-68 

11.5 

356.5 

1-03-68 

8.9 

303.1 

2-01-68 

8.6 

303.4 

03S/08W-35aolS           400.0 

12-04-67 

45.0 

355.0 

5102 

4-04-68 

8.5 

303.5 

1-03-68 

44.2 

355.8 

S-02-68 

8.5 

303.5 

2-01-68 

44.3 

355.7 

6-05-68 

9.6 

302.4 

4-04-68 

41.0 

359.0 

9-30-68 

9.5 

302.5 

7-09-68 

45.3 

354.7 

03S/0BM-31M01S           310.6 

10-03-67 

9.1 

301.5 

4715 

03S/08W-35B02S          400.0 

11-06-67 

36.3 

363.7 

5102 

10-03-67 

8.1 

302.5 

5102 

12-04-67 

32.1 

367.9 

11-06-67 

8.9 

301.7 

1-03-68 

30.6 

369.4 

11-07-67 

8.0 

302.6 

4715 

2-01-68 

31.2 

368.8 

12-04-67 

7.6 

303.0 

4-04-68 

27.8 

372.2 

12-04-67 

7.6 

303.0 

5102 

5-02-68 

29.8 

370.2 

1-02-68 

8.2 

302.4 

4715 

6-05-68 

29.3 

370.7 

1-03-68 

7.8 

302.8 

5102 

7-09-68 

30.4 

369.6 

. 

2-01-68 

S.l 

302.5 

8-29-68 

32.0 

368.0 

2-05-68 

7.5 

303.1 

4715 

9-30-68 

30.3 

369.7 

3-04-68 

7.6 

303.0 

4-01-68 

7.1 

303.5 

03S/09M-36U01S           298.1 

12-04-67 

5.3 

292.8 

5102 

4-04-68 

8.0 

302.6 

5102 

1-03-68 

5.6 

292.5 

5-02-68 

(6) 

2-01-68 

4.2 

293.9 

5-06-68 

7.9 

302.7 

4715 

4-04-68 

5.4 

292.7 

6-03-68 

8.0 

302.6 

5-02-68 

5.4 

292.7 

7-01-68 

8.5 

302.1 

6-05-68 

5.9 

292.2 

8-05-68 

10.6 

300.0 

7-09-68 

6.2 

291.9 

9-09-68 

9.1 

301.5 

8-29-68 
9-30-68 

6.5 
6.9 

291.6 
291.2 

03S/08M-31M02S           310.0 

10-03-67 

7.7 

302.3 

4715 

U-07-67 

6.6 

303.4 

03S/09W-36R01S           299.0 

10-03-67 

8.S 

290.5 

5102 

12-04-67 

6.2 

303.8 

11-06-67 

8.6 

290.4 

1-02-68 

6.8 

303.2 

12-04-67 

8.0 

291.0 

2-05-68 

6.1 

303.9 

1-03-68 

8.7 

290.3 

3-04-68 

6.1 

303.9 

2-01-68 

S.l 

290.9 

4-U1-68 

6.0 

304.0 

4-04-68 

9.1 

289.9 

5-06-68 

6.6 

303.4 

5-02-68 

8.3 

290.7 

6-03-68 

6.8 

303.2 

6-05-68 

8.9 

290.1 

7-01-68 

7.1 

302.9 

7-09-68 

10.4 

288.6 

8-05-68 

9.1 

300.9 

8-29-68 

11.4 

287.6 

9-02-68 

14.6 

295.4 

9-30-68 

8.8 

290.2 

03S/084-31N01S           325.0 

10-03-67 

26.8 

298.2 

5102 

•3S/09M-36R02S           306.9 

10-03-67 

11.3 

295.6 

5182 

11-06-67 

26.2 

298.8 

11-06-67 

11.5 

295.4 

12-04-67 

26.1 

298.9 

12-04-67 

11.0 

295.9 

1-03-68 

26.0 

299.0 

1-03-68 

10.7 

296.2 

2-01-68 

25.7 

299.3 

5-02-68 

11.0 

295.9 

4-04-68 

25.1 

299.9 

7-09-68 

11.4 

295.5 

5-02-68 

25.3 

299.7 

8-29-68 

12.1 

29«.8 

6-05-68 

25.6 

299.4 

9-30-68 

12.0 

294.9 

7-09-68 

26.5 

298.5 

S-29-68 

27.7 

297.3 

04S/08M-06U01S           334.4 

10-03-67 

46.0 

2BB.4 

S182 

9-3*-*a 

26.6 

298.4 

11-06-67 
12-04-67 

45.6 
4S.S 

288.8 

288.6 

03S/08M-31N03!>           325.0 

10-03-67 

30.0 

295.0 

5102 

1-03-68 

45.0 

289.4 

11-06-67 

29.4 

295.6 

2-01-68 

45.0 

289.4 

12-04-67 

29.0 

296.0 

4-04-68 

44.5 

289.9 

1-03-68 

29.4 

295.6 

5-02-68 

44.5 

289.9 

See  page  113  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROtJNO 

(iROUNO 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    ANA    KIVEH    HrURQ    UNIT                                           Y-01.00 

LOMEH   SANTA 

ANA    RIV 

HYDRO    SUBUNIT                      Y 

-01. AO 

MIDDLE    SANTA    ANA   RIV    HYOM    SUBUNIT                      Y-Ol.BO 

SANTA    ANA 

NARROMS    HYDRO    SUBAREA 

Y-01.A3 

CHINO   HYDRO    SUBAREA 

V-Ol.Bl 

04S/08N-06001S 

334.4 

6-05-68 

45.1 

289.3 

5102 

(CONT.) 

7-09-68 

47.4 

287.0 

O1S/0SM-06J01S 

1364.0 

12-01-67 

583.8(5) 

780.2 

4706 

8-29-68 

48.3 

286.1 

3-05-68 

586.2(5) 

777.8 

9-30-68 

47.0 

287.4 

6-03-68 
9-03-68 

586.2(5) 
593.1(1) 

777.8 
770.9 

04S/09W-01B03S 

299.2 

10-03-67 

15.8 

283.4 

5102 

11-06-67 

13.8 

285.4 

01S/05W-07N01S 

1235.2 

12-01-67 

462.4(5) 

772.8 

4706 

12-04-67 

14.7 

284.5 

3-04-68 

464.6(5) 

770.6 

1-03-68 

13.0 

286.2 

6-03-b8 

462.4(5) 

772.8 

2-01-68 

12.8 

286.4 

9-03-68 

469.3(5) 

7t)5.9 

4-04-68 

13.1 

286.1 

5-02-68 

13.1 

286.1 

01S/05X-07H01S 

1247.8 

12-01-67 

466.5(5) 

781.3 

4706 

6-05-68 

13.4 

285.8 

3-01-68 

475.8(5) 

772.0 

9-30-68 

14.6 

284.6 

6-04-68 
9-03-68 

466.5(5) 
466.5(5) 

781.3 
781.3 

04S/09M-01E01S 

287.0 

10-03-67 

7.8 

279.2 

5102 

11-06-67 

8.4 

278.6 

01S/05H-16C01S 

1227.3 

12-01-67 

425.3(5) 

802.0 

4706 

12-04-67 

7.2 

279.8 

2-01-68 

425.6(5) 

801.7 

1-03-68 

7.2 

279.8 

3-04-68 

425.2(5) 

802.1 

2-01-68 

7.3 

279.7 

4-01-68 

424.8(5) 

802.5 

4-04-68 

7.2 

279.8 

5-01-68 

424.7(5) 

802.6 

5-02-68 

7.8 

279.2 

6-03-68 

425.1(5) 

802.2 

6-05-68 

8.1 

278.9 

7-02-68 

425.6(5) 

801.7 

7-09-68 

8.7 

278.3 

8-05-68 

426.3(5) 

801.0 

8-29-68 

9.2 

277.8 

9-03-68 

426.8(5) 

800.5 

9-30-68 

10.2 

276.8 

01S/05IK-16J01S 

1180.8 

12-01-67 

384.3(5) 

796.5 

4706 

04S/09M-01C02S 

299.1 

10-03-67 

18.2 

280.9 

5102 

3-04-68 

386.6(5) 

794.2 

11-06-67 

18.6 

280.5 

6-03-68 

386.6(5) 

794.2 

12-04-67 

17.4 

281.7 

9-03-68 

373.2(5) 

807.6 

1-03-68 

18.4 

280. T 

2-01-68 

18.8 

280.3 

01S/05W-19A01S 

1156.9 

12-01-67 

398.2(5) 

758.7 

4706 

5-02-68 

18.0 

281.1 

3-04-68 

398.2(5) 

758.7 

6-05-68 

18.2 

280.9 

6-03-68 

398.2(5) 

758.7 

7-09-68 

18.7 

280.4 

9-03-68 

398.2(5) 

758.7 

8-29-68 

19.1 

280.0 

9-30-68 

20.0 

279.1 

01S/05ti-19001S 

1142.0 

12-01-67 
3-04-68 

385.6(5) 
385.6(5) 

756.4 
756.4 

4706 

04S/09W-01E03S 

291.1 

10-03-67 

9.2 

281.9 

5102 

6-03-68 

385.6(5) 

756.4 

11-06-67 

10.9 

280.2 

9-09-68 

385.6(5) 

756.4 

12-04-67 

8.8 

282.3 

1-03-68 

8.2 

282.9 

01S/05H-19J01S 

1106.9 

12-01-67 

350.4(5) 

756.5 

4706 

2-01-68 

7.2 

283.9 

3-04-68 

350.5(5) 

756.4 

5-02-68 

10.2 

280.9 

6-03-68 

350.5(5) 

756.4 

6-05-68 

9.6 

281.5 

9-03-68 

350.5(5) 

756.4 

7-09-68 

10.8 

280.3 

8-29-68 

11.5 

279.6 

01S/05W-22E01S 

1106.6 

10-05-*7 

293.6 

813.0 

5010 

9-30-68 

11.7 

279.4 

10-14-67 
11-04-67 

294.8 
294.6 

811. 8 
812.0 

5713 

04S/09»-01F03S 

318.7 

10-03-67 

37.9 

280.8 

5102 

11-14-67 

293.4 

813.2 

5010 

11-06-67 

34.1 

284.6 

12-16-67 

294.3 

812.3 

5713 

12-04-67 

33.1 

285.6 

1-06-68 

294.3 

812.3 

1-03-68 

33.1 

285.6 

1-25-68 

295.8 

810.8 

5010 

2-01-68 

32.9 

285.8 

2-10-68 

294.1 

812.5 

5713 

4-04-68 

31.5 

287.2 

3-06-68 

295.7 

810.9 

5010 

5-02-6B 

33.3 

285.4 

3-09-68 

293.7 

812.9 

5713 

6-05-68 

34.6 

284.1 

4-06-68 

293.6 

813.0 

7-09-68 

35.8 

282.9 

4-06-68 

293.6 

813.0 

5718 

8-29-68 

36.9 

281.8 

4-24-68 
5-11-68 

292.4 
293.7 

814.2 
812.9 

501i 
5713 

04S/09«-01G01S 

3ie.7 

10-03-67 

35.6 

283.1 

5102 

6-13-68 

293.7 

812.9 

5U10 

11-06-67 

34.8 

283.9 

6-15-68 

294.2 

812.4 

5713 

1-03-68 

34.0 

284.7 

7-06-68 

294.8 

811.8 

2-01-68 

34.0 

284.7 

7-10-68 

295.3 

811.3 

5010 

4-04-68 

32.6 

286.1 

8-06-68 

293.5 

813. I 

5-02-68 

33.1 

285.6 

8-10-68 

295.4 

811.2 

5713 

6-05-68 

34.9 

283.8 

9-04-68 

294.6 

812.0 

5010 

7-09-68 

36.0 

282.7 

9-07-68 

296.3 

810.3 

6713 

8-29-68 

37.2 

281.5 

9-30-68 

36.0 

282.7 

01S/05X-29A01S 

1082.4 

10-00-67 
11-00-67 

293.0 
292.0 

789.4 
790.4 

4124 

04S/09M-02A01!> 

283.0 

10-03-67 

7.1 

275.9 

5102 

12-00-67 

292.0 

790.4 

11-06-67 

7.0 

276.0 

1-00-68 

294.0 

788.4 

1-03-68 

8.2 

274.8 

2-02-68 

296.0 

786.4 

2-01-68 

8.5 

274.5 

3-07-68 

298.0 

784.4 

5-02-68 

7.0 

276.0 

4-00-68 

297.0 

785.4 

6-05-68 

8.2 

274.8 

5-00-68 

296.0 

786.4 

7-09-68 

9.5 

273.5 

6-00-68 

294.0 

788.4 

8-29-68 

10.1 

272.9 

7-00-68 

293.0 

789.4 

9-30-68 

9.4 

273.6 

8-00-68 
9-00-68 

292.0 
294.0 

790.4 
788.4 

e4S/09M-02A02S 

285.0 

11-06-67 

7.1 

277.9 

5102 

1-03-68 

7.3 

277.7 

01S/05M-30L01S 

1049.0 

12-01-67 

294.1 

754.9 

470* 

2-01-68 

7.2 

277.8 

3-04-68 

294.5 

754.5 

5-02-68 

7.2 

277.8 

6-03-68 

294.3 

754.7 

6-05-68 

7.9 

277.1 

9-03-68 

294.4 

754.6 

7-09-68 

8.1 

276.9 

8-29-68 

8.6 

276.4 

ois/e6«-iiBeis 

1246.5 

12-01-67 

503.3(5) 

743.2 

4706 

9-30-68 

8.5 

276.5 

3-04-68 
6-03-68 

503.3(5) 
500.9(5) 

743.2 
745.6 

04S/09«-02M01b 

2S5.0 

11-06-67 
12-04-67 

6.9 
6.3 

278.1 
278.7 

5102 

9-03-68 

500.9(5) 

745.6 

1-03-68 

6.1 

278.9 

01S/06M-11N01S 

1165.8 

12-01-67 

430.2(5) 

735.6 

4706 

2-01-68 

6.3 

278.7 

3-04-68 

437.2(1) 

728.6 

4-04-68 

6.2 

278.8 

6-03-68 

439.5(1) 

726.3 

5-02-68 

5.7 

279.3 

9-03-68 

441.8(5) 

724.0 

01S/06K-12P01S 

1209.7 

12-01-67 

449.1(5) 

760.6 

4706 

See  page  II3  for  key  to  terms  &  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


S*NT*  ANA  RIVEN  HYDRO  UNIT 


Y-01.00 


MIDDLE  bANTA  ANA  RI<  HYOH  SUBUNIT 

T-Ol.BO 

CHINO  HYOHO  SUBAHEA 

Y-Ol.Bl 

01S/06*-12P0»S 

1209.7 

3-04-68 

446.8(5) 

762.9 

4706 

(CONT.) 

6-04-68 

451.4(5) 

758.3 

9-03-68 

453.7(5) 

756.0 

01S/06M-16A01S 

1112.6 

11-22-67 

3B6.8 

725.8 

4850 

12-27-67 

390.3 

722.3 

2-26-68 

391.2 

721.4 

5-08-6B 

388.8 

723.8 

6-13-68 

393.1 

719.5 

7-05-68 

394.7 

717.9 

8-23-68 

394.3 

718.3 

01S/06M-16601S 

1091.6 

11-22-67 

365.6 

726.0 

4850 

12-27-67 

368.4 

723.2 

2-26-68 

370.3 

721.3 

5-08-68 

368.5 

723.1 

6-13-68 

368.1 

723.5 

7-05-68 

370.3 

721.3 

8-23-68 

370.7 

720.9 

0lS/06a-16L01S 

1075.0 

12-01-67 

330.0 

745.0 

4706 

3-04-68 

330.0 

745.0 

6-04-68 

330.0 

745.0 

9-03-68 

345.0 

730.0 

01S/06«-20B01S 

10«1.9 

10-05-67 
11-14-67 

348.3(6) 
(3) 

693.6 

5100 

1-25-68 

369.3 

672.6 

3-06-68 

369.6 

672.3 

4-24-68 

(3) 

6-13-68 

(3) 

7-10-68 

366.7 

675.2 

8-06-68 

367.1 

674.8 

9-04-68 

(3) 

01S/06M-23O01S 

1079.0 

12-01-67 

354.4(1) 

724.6 

4706 

3-04-68 

338.2(5) 

740.8 

6-03-68 

338.2(5) 

740.8 

9-03-68 

340.5(5) 

738.5 

01S/06M-2SC01S 

lOSO.O 

12-01-67 

303.8 

746.2 

4706 

3-04-68 

303.9 

746.1 

6-03-68 

303.8 

746.2 

9-03-68 

305.2 

744.8 

01S/06M-27L01S 

95S.1 

12-U1-67 

234.8 

720.3 

4706 

3-04-68 

234.1 

721.0 

6-03-68 

234.4 

720.7 

9-03-68 

236.1 

719.0 

01S/06M-31M01S 

861. B 

12-01-67 

225.2 

636.6 

5100 

4-17-68 

224.4 

637.4 

01S/06M-33M01S 

860.8 

12-01-67 

177.0 

691.8 

5100 

4-17-68 

176.6 

692.3 

OlS/06K-3*B01b 

937.0 

12-01-67 
4-17-68 

(4) 
(4) 

5100 

OIS/06K-36001S 

979.0 

12-01-67 

231.4 

747.6 

5100 

4-17-68 

231.6 

747.4 

01S/07«-0eN01S 

1212.2 

10-02-67 

622.4(1) 

589.8 

4235 

11-01-67 

619.4(1) 

592.8 

12-04-67 

627.4(1) 

584.8 

1-02-68 

619.4(1) 

592.8 

2-05-68 

621.4(1) 

590.8 

3-04-68 

620.4(7) 

591.8 

4-01-68 

619.4(1) 

592.8 

5-01-68 

624.4(1) 

587.8 

6-03-68 

622.4(1) 

589.8 

7-01-68 

622.4(5) 

589.8 

8-01-68 

586.4(5) 

625.8 

9-16-68 

584.4(5) 

627.8 

01S/07«-l*OOlb 

1094.0 

10-01-67 

437.0(1) 

657.0 

4702 

11-02-67 

446.0(1) 

648.0 

12-04-67 

410.0 

684.0 

1-07-68 

447.0(1) 

647.0 

2-02-68 

407.0(1) 

687.0 

3-04-68 

449.0(1) 

645.0 

4-01-68 

412.0 

682.0 

5-01-68 

435.0(1) 

659.0 

6-04-68 

442.0(1) 

652.0 

7-02-68 

466.0(1) 

628.0 

8-12-68 

438.0(1) 

656.0 

9-04-68 

445.0(1) 

649.0 

01S/07«-UE01b 

1080.0 

10-01-67 

401.0 

679.0 

4702 

U-02-67 

447.0(1) 

633.0 

12-04-67 

395.0 

685.0 

1-07-68 

399.0 

681.0 

2-02-68 

400.0 

680.0 

3-04-68 

401.0 

679.0 

4-01-68 

458.0(1) 

622.0 

5-01-68 

421.0(1) 

659.0 

6-04-68 

434.0(1) 

646.0 

7-02-68 

422.0(1) 

658.0 

MIDDLE  SANTA  ANA  RIV  HYOH  SUBUNIT 

T-Ol.BO 

CHINO  HYOHO  SUBAREA 

Y-Ol.Bl 

ois/oTH-ueois 

1080.0 

8-12-68 

423.0(1) 

657.0 

4702 

(CONT.) 

9-04-68 

427.0(11 

653.  0 

01S/07W-14601S 

1085.0 

10-01-67 

396.0 

689.0 

4702 

11-02-67 

396.0 

689.0 

12-04-67 

396.0 

689.0 

1-07-68 

396.0 

689.0 

2-02-68 

399.0 

686.0 

3-04-68 

391.0 

694.0 

4-01-68 

403.0 

682.0 

5-01-68 

408.0 

677.0 

6-04-68 

420.0(1) 

665.0 

7-02-68 

474.0(1) 

611.0 

8-12-68 

454.0(1) 

631.0 

9-04-68 

460.0(1) 

625.0 

01S/07W-14L01S 

1066.0 

10-01-67 

380.0 

686.0 

4702 

11-02-67 

385.0 

681.0 

12-04-67 

380.0 

686.0 

1-07-68 

308.0(1) 

758.0 

2-02-68 

408.0(1) 

658.0 

3-04-68 

412.0(1) 

654.0 

4-01-68 

412.0(11 

654.0 

5-01-68 

417.0(1) 

649.0 

6-04-68 

431.0(1) 

635.0 

7-02-68 

435.0(1) 

631.0 

8-12-68 

435.0(1) 

631.0 

9-04-68 

440.0(1) 

626.0 

0IS/07K-17£01S 

1155.0 

10-02-67 

519.0(5) 

636.0 

«23> 

11-01-67 

557.0(1) 

598.0 

12-04-67 

518.0(5) 

637.0 

1-02-68 

518.0(5) 

637.0 

2-05-68 

518.0(5) 

637.0 

3-04-68 

552.0(1) 

603.0 

4-01-68 

518.0(5) 

637.0 

5-01-68 

554.0(1) 

601.0 

6-03-68 

556.0(1) 

599.0 

7-01-68 

556.0(1) 

599.0 

8-01-68 

555.0(1) 

600.0 

9-16-68 

523.0<5> 

632.0 

01S/07W-17J01S 

1128.3 

10-01-67 

503.5(5) 

624.8 

4748 

11-01-67 

487.4(5) 

640.9 

12-01-67 

480.4(5) 

647.9 

12-29-67 

478.2(5) 

650*1 

1-30-68 

477.0(5) 

651.3 

2-29-68 

481.6(5) 

646.7 

3-30-68 

480.5(5) 

647.8 

4-30-68 

481.9(5) 

646.4 

5-30-68 

482.8(5) 

645.5 

6-30-68 

483.9(5) 

644.4 

7-31-68 

483.4(5) 

644.9 

8-31-68 

485.1(5) 

643.2 

9-00-68 

487.4(5) 

640.9 

01S/07K-18G01S 

1153.0 

12-07-67 

520.0(5) 

633.0 

4228 

4-24-68 

518.0(5) 

635.0 

01S/07K-19D0IS 

1080.0 

10-01-67 

451.4(5) 

628.6 

4748 

11-01-67 

456.1(5) 

623.9 

12-01-67 

453.8(5) 

626.2 

12-29-67 

453.8(5) 

626.2 

1-30-68 

453.8(5) 

626.2 

2-29-68 

460.7(5) 

619.3 

3-30-68 

458.4(5) 

621.6 

4-30-68 

456.1(5) 

623.9 

5-30-68 

456.1(5) 

623>9 

6-30-68 

458.4(5) 

621.6 

7-31-68 

456.1(5) 

623.9 

8-31-68 

456.1(5) 

623.9 

9-00-68 

456.1(5) 

623.9 

01S/07M-I9D02S 

1092.3 

10-01-67 

454.7(5) 

637.6 

4748 

11-01-67 

461.0(5) 

631.3 

12-01-67 

458.7(5) 

633.6 

12-29-67 

456.4(5) 

635.9 

1-30-68 

456.4(5) 

635.9 

2-29-68 

462.2(5) 

630.1 

3-30-68 

459.9(5) 

632.4 

4-30-68 

458.7(5) 

633.6 

5-30-68 

458.7(5) 

633.6 

6-30-68 

458.7(5) 

633.6 

7-31-68 

461.0(5) 

631.3 

8-31-68 

461.0(5) 

631.3 

9-00-68 

461.0(5) 

631.3 

01S/07W-20A01S 

1070.1 

12-07-67 

424.8(5) 

645.3 

4228 

4-24-68 

434.8(b) 

635.3 

01S/e7«-21C01S 

1853.0 

12-07-67 

412.0(5) 

641.8 

4228 

4-24-68 

479.0111 

S74.8 

01S/07M-21O015 

1056.0 

12-07-67 

432.3(5) 

623. T 

4228 

01S/07M-22B01S 

1020.0 

12-07-67 

363.0(5) 

657.0 

4228 

4-24-68 

452.0(1) 

568.0 

See  page  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


MIDDLE  SANTA  ANA  RIv  HYOR  SUbUNIT 


SANTA  ANA  HIVER  HYDRO  UNIT 
Y-Ol.BO 


CHINO    HYD 

kO    SUBAHEA 

Y-Ol.Bl 

01S/07*i-27001i> 

958.0 

♦-2*-68 

307.7(5) 

650.3 

4228 

01S/07M-28M02S 

937.0 

12-07-67 

327.0(5) 

610.0 

4228 

«-2*-68 

364.0(1) 

573.0 

01S/07«-28R02S 

907.0 

♦-2*-68 

288.0(1) 

619.0 

4228 

01S/07M-29A01S 

962.0 

12-07-67 

330.0(5) 

632.0 

4228 

*-«e*-68 

332.0(5) 

630.0 

0lS/07«-30E01S 

954.0 

12-07-67 

533.0(5) 

421.0 

4228 

♦-2A-68 

553.0(1) 

401.0 

01S/07M-30O01S 

921.6 

12-07-67 

317.015) 

604.6 

4228 

«-2«-68 

316.0(5) 

605.6 

01S/07W-30H0IS 

930. « 

12-07-67 

323.9(5) 

606.5 

4228 

4-24-68 

322.9(5) 

607.5 

0IS/07*-3AA01S 

891.0 

12-07-67 

230.0(5) 

661.0 

4228 

4-24-68 

233.0(5) 

658.0 

OIS/08M-01D03S 

1555.0 

11-28-67 

204.0(5) 

1351.0 

1101 

11-28-67 

204.015) 

1351.0 

1-03-68 

206.8(5) 

1348.2 

1-03-68 

206.8(5) 

1348.2 

2-16-68 

207.1(5) 

1347.9 

4-30-68 

218.2(5) 

1336.8 

OlS/OSa-OlDOSS 

1*98.0 

1-30-68 

(0) 

1101 

01S/0SM-02B01S 

1552.0 

10-16-67 

139.4(5) 

1412.6 

1101 

10-19-67 

139.4(5) 

1412.6 

3719 

11-28-67 

141.8(5) 

1410.2 

1101 

11-28-67 

141.8(5) 

1410.2 

3719 

1-03-68 

143.2(5) 

1408.8 

1101 

1-03-68 

143.2(5) 

1408.8 

3719 

2-16-68 

141.2(5) 

1410.8 

1101 

2-16-68 

141.2(5) 

1410.8 

3719 

4-30-68 

160.4(1) 

1391.6 

1101 

4-30-68 

160.4(5) 

1391.6 

3719 

5-30-68 

175.0(5) 

1377.0 

6-30-68 

179.7(5) 

1372.3 

8-00-68 

202.0(5) 

1350.0 

9-30-68 

209.0(5) 

1343.0 

01S/08a-02M03b 

1396.7 

10-03-67 

15.0 

1381.7 

1101 

10-19-67 

15.3(5) 

1381.4 

11-13-67 

15.9 

1380.8 

11-28-67 

18.2(5) 

1378.5 

12-04-67 

19.7 

1377.0 

1-02-68 

19.5 

1377.2 

2-05-68 

20.5 

1376.2 

2-16-68 

19.9(5) 

1376.8 

3-05-68 

21.6 

1375.1 

4-03-68 

23.3 

1373.4 

4-30-68 

26.2(5) 

1370.5 

7-02-68 

37.6 

1358.9 

01S/08M-10B01S 

1301.0 

10-01-67 

483.0 

818.0 

1101 

11-07-67 

483.8(5) 

817.2 

12-15-67 

459.8(5) 

841.2 

1-07-68 

461.8(5) 

839.2 

2-15-68 

459.8(5) 

841.2 

3-15-68 

461.8(5) 

839.2 

4-21-68 

461.8(5) 

839.2 

4-21-68 

461.8 

839.2 

5-21-68 

462.8(5) 

838.2 

7-01-68 

460.0 

841.0 

a-01-68 

473.0 

828.0 

9-07-68 

465.0 

836.0 

01S/0BK-10N12S 

1137.6 

10-01-67 

333.0 

804.6 

1101 

11-01-67 

311.8(5) 

825.8 

12-15-67 

316.8(5) 

820.8 

1-07-68 

320.0 

817.6 

2-07-68 

320.0 

817.6 

3-28-68 

343.8 

793.8 

4-01-68 

345.0 

792.6 

5-21-68 

358.8(5) 

778.8 

7-21-68 

356.0 

781.6 

8-15-68 

363.8(5) 

773.8 

9-07-68 

373.0 

764.6 

OlS/08t(-UR01S 

1219.9 

12-11-67 

532.0(5) 

687.9 

4235 

1-02-68 

540.0(1) 

679.9 

2-05-68 

520.0(5) 

699.9 

3-04-68 

542.0(1) 

677.9 

4-24-68 

517.0(5) 

702.9 

5-01-68 

540.0(1) 

679.9 

6-03-68 

526.0(5) 

693.9 

7-01-68 

529.0(5) 

690.9 

8-01-68 

521.0(5) 

698.9 

9-16-68 

546.0(1) 

673.9 

01S/08K-l2JOlb 

1042.0 

10-03-67 

377.2 

664.8 

1101 

11-13-67 

377.8 

664.2 

Y-01.00 

MIDDLE  SANTA  ANA  RIV  HYOR  SUBUNIT 
CHiNO  HYDRO  SUBAKEA 


Y-Ol.BO 


01S/08M-12J01S    1042.0 
(CONT.) 


01S/oeM-12KOlS    1255.0 


01S/08W-12P01S    1214.6 


01S/08H-14A03S    1190.0 


01S/08M-14U01S    1178.0 


01S/08M-15H01S    1125.0 


01S/08M-15J01S    1097.0 


01S/08W-15P02S    1062.0 
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01S/08H-15P05S    1045.2 


01S/oaM-15002S    1047.6 


01S/08M-22M01S     977.5 


01S/08M-23A03S    1073.0 


12-11-67 
1-02-68 
2-05-68 
2-05-68 
3-09-68 
4-15-68 
5-14-68 
6-11-68 
7-02-68 
9-10-68 

10-19-67 
11-28-67 
1-03-68 
2-16-68 
4-30-68 
5-30-68 
6-30-68 
8-00-68 
9-30-68 

10-19-67 
11-28-67 
1-03-68 
2-16-68 
4-30-68 
5-30-68 
6-30-68 
8-00-68 
9-30-68 

10-11-67 

11-08-67 

2-01-68 

3-21-68 

4-24-68 

10-11-67 

11-03-67 

2-01-68 

3-21-68 

4-24-68 

10-11-67 

11-03-67 

2-01>68 

3-21-68 

4-24-68 

10-11-67 
11-08-67 
12-15-67 
1-01-68 
2-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
5-06-68 

10-11-67 

10-15-67 

11-01-67 

11-08-67 

12-15-67 

1-15-68 

2-01-68 

2-15-68 

3-15-68 

3-21-68 

4-21-68 

4-24-68 

5-15-68 

6-01-68 

7-01-68 

8-09-68 

9-07-68 

10-11-67 

11-08-67 

2-01-68 

3-21-68 

4-24-68 

10-11-67 

11-08-67 

2-01-68 

3-21-68 

4-24-68 

10-11-67 

11-03-67 

11-15-67 

2-01-68 

3-21-68 

4-10-68 

10-11-67 

11-08-67 

2-01-68 


378.0 
378.1 
378.6 
378.6 
376.9 
379.2 
378.8 
378.9 
379.5 
380.2 

595.0(5) 
593.615) 
592.8(5) 
592.1(5) 
593.0(5) 
595.5(5) 
595.0(5) 
614.5(1) 
599.0(5) 

576.6(5) 
575.7(5) 
574.4(5) 
574,7(5) 
572.6(5) 
574.1(5) 
575.6(5) 
580.6(5) 
579.6(5) 

574.5(1) 

574.1(1) 

549.8 

570.6(1) 

582.1(1) 

562.0 
561.5 
561.5 
561.5 
563.0 

522.4 
521.3 

(9) 

(9) 

(9> 

525.6(1) 

524.8(1) 

504.1 

525.2(1) 

524.4(1) 

502.7(5) 

523.1(1) 

534.0(11 

484.0(1) 

464.0(5) 

464.0(5) 

486.511) 

464.0(5) 

457.0(5) 

454.2 

457.0(5) 

455.0(5) 

(1) 
457.5 

(1) 
458.0(5) 
463.0(5) 
464.0(5) 
469.5 
468.5 

441.9 
440.4 

(9) 

(9) 

(9) 

443.4 
445.5 
439.5 
439.5 
429.5 

385.2 
385.1 
379.7 
383.1 
384.4 
381.2 

474.4(1) 
477.1(1) 
449.7 


664.0 
663.9 
663.4 
663.4 
663.1 
662.8 
663.2 
663.1 
662.5 
Ml. 8 

660.0 
661.4 
662.2 
662.9 
662.0 
659.5 
660.0 
640.5 
656.0 

638.0 
638.9 
640.2 
639.9 
642.0 
640.5 
639.0 
634.0 
635.0 

615.5 
615.9 
640.2 
619.4 
607.9 

616.0 
616.5 
616.5 
616.5 
615.0 

602.6 
603.7 


571.4 
572.2 
592.9 
571.8 
572.6 
594.3 
573.9 
563.0 

578.0 
598.0 
598.0 
575.5 
598.0 
605.0 
607.8 
605.0 
607.0 

604.5 

604.0 
599.0 
598.0 
592.5 
593.5 

603.3 
604.8 


604.2 
602.1 
608.1 
608.1 
618.1 

592.3 
592.4 

597.8 
594.4 
593.1 
596.3 

598.6 
595.9 
623.3 


Y-Ol.Bl 
1101 


3719 


3719 


5100 


5100 


5100 


5100 
1101 


5100 
1101 


5100 
1101 

5100 
1101 

5100 
1101 

5100 
1101 
5100 
1101 


5100 


5100 


5100 

1101 
5100 

1101 

5100 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUUeCR 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    ANA    MlVtR   HTORG 

UNIT 

T««l.«« 

MIOOLC    bANT 

A    ANA    ftlV    HTOH    SUHUNIT                       r 

-ox.ao 

MIOOLE    SANTA    ANA    RIV    HYOR   SUUUNIT                     Y-01.B8 

CHINO   HTOKO    SUBAREA 

r-oi.ei 

CHINO    HYDRO    SUbARCA 

T-Ol.Bl 

01S/OaH-23A03!> 

1073.0 

3-21-68 

471.6(11 

601.4 

5100 

01S/08W-28M01S 

868.0 

5-01-68 

299.8411 

568.2 

11*1 

(CONT.l 

♦-2«-68 

463.3 

609.7 

(CONT.) 

6-01-68 
7-01-68 

304.4(5) 
309.0 

563.6 

559.0 

01S/08M-2«E01!> 

1032.0 

10-11-67 

425.2(1) 

606.0 

5100 

8-01-68 

337.9(1) 

530.1 

11-08-67 

413.2 

618. a 

9-15-68 

337.9(1) 

530.1 

2-01-68 

410.8 

621.2 

3-21-68 

409.1 

622.9 

eiS/88M-28N02S 

•70.8 

10-01-67 

298.4(5) 

571. 6 

1181 

♦-24-68 

419.4(1) 

612.6 

1-01-68 
2-01-68 

288.1(5) 
300.8(1) 

581.9 
569.2 

01S/0&«-25ti01& 

918.0 

10-11-67 

335.0(1) 

583.0 

5100 

3-01-68 

286.9(5) 

583.1 

11-08-67 

338.4(1) 

579.6 

4-01-68 

298.2(5) 

571.8 

2-01-68 

322.7(1) 

595.3 

5-01-68 

312.3(1) 

557.7 

3-21-68 

322.7(1) 

595.3 

6-01-68 

305.4(5) 

564.6 

♦-24-68 

328.6(1) 

589.4 

7-01-68 
8-01-68 

307.7(1) 
337.7(1) 

562.3 
532.3 

01S/08M-2S002b 

915.0 

12-07-67 
4-24-68 

317.0(5) 
334.0(1) 

598.0 
581.0 

4228 

9-15-68 

340. ed) 

530.0 

01S/08W-28M03S 

•64.0 

10-01-67 

292.0(5) 

572.0 

11*1 

01S/0e«-27K0li 

910.0 

10-11-67 
11-08-67 

314.7 
(3) 

595.3 

5180 

1-01-68 
2-01-68 

279.3(5) 
279.3(5) 

584.7 
584.7 

2-01-68 

310.0 

600.0 

3-01-68 

274.7(5) 

589.3 

3-21-68 

312.0 

598.0 

4-01-68 
5-01-68 

290.8(1) 
281.6(5) 

573.2 
582.4 

01S/08H-28E01S 

883.0 

10-01-67 

333.5(1) 

549.5 

1101 

6-01-68 

302.4(5) 

561.6 

1-01-68 

316.5(1) 

566.5 

7-01-68 

303.5(5) 

560. S 

2-01-68 

299.2(5) 

583.8 

8-01-68 

325.5(1) 

538.5 

3-01-68 

294.6(5) 

588.4 

9-15-68 

333.6(1) 

530.4 

4-01-68 

322.3(1) 

560.7 

4-01-68 

322.3(1) 

560.7 

•lS/08M-2eN01S 

857.0 

10-01-67 

297.5(1) 

559.5 

1181 

5-01-68 

326.9(1) 

556.1 

1-01-68 

306.7(5) 

550.3 

6-01-68 

352.3(1) 

530.7 

2-01-68 

269.8(5) 

587.2 

7-01-68 

344.2(1) 

538.8 

3-01-6^ 

272.1(5) 

584.9 

8-01-68 

363.9(1) 

519.1 

4-01-68 

274.4(5) 

582.6 

9-15-68 

366.2(1) 

516.8 

5-01-68 
6-01-68 

301.0(1) 
313.7(1) 

556.0 
543.3 

0lS/0a*-28E02S 

890.0 

10-01-67 

317. 3(S) 

572.7 

1101 

7-01-68 

309.1(1) 

547.9 

lO-U-67 

326.5 

563.5 

5100 

8-01-68 

320.6(1) 

536.4 

11-08-67 

318.7 

571.3 

9-15-68 

325.2(1) 

531.8 

1-01-68 

302.2(5) 

587.8 

1101 

2-01-68 

311.5(5) 

578.5 

01S/08M-28N02S 

859.0 

10-01-67 

308.2(1) 

550.8 

1101 

2-01-68 

324.8 

565.2 

5100 

1-01-68 

293.2(1) 

565.8 

3-01-68 

311.5(5) 

578.5 

1101 

2-01-68 

275.9(5) 

583.1 

3-21-68 

323.0(3) 

567.0 

5100 

3-01-68 

299.0(1) 

560.0 

4-01-68 

305.7(1) 

584.3 

1101 

4-01-68 

275.9(5) 

583.1 

4-24-68 

314.6 

575.4 

5100 

5-01-68 

310.6(1) 

548.4 

5-01-68 

306.9(1) 

583.1 

1101 

6-01-68 

323.3(1) 

535.7 

6-01-68 

311.5(5) 

578.5 

7-01-68 

319.8(1) 

539.2 

7-01-68 

327.7(b) 

562.3 

8-01-68 

330.2(1) 

528.* 

8-01-68 

361.2(1) 

528.8 

9-15-68 

336.0(1) 

523.0 

9-15-68 

345.8(1) 

544.2 

01S/08W-29H02S 

886.0 

11-14-67 

313.3 

572.7 

1181 

01S/08W-28F02S 

887.5 

10-01-67 
1-01-68 

330.5(1) 
316.7(1) 

557.0 
570.8 

1101 

4-15-68 

298.8 

587.2 

2-01-68 

309.8(5) 

577.7 

01S/08M-31J01S 

808.0 

10-01-67 

187.8(5) 

620.2 

1101 

3-01-68 

309.8(5) 

577.7 

1-01-68 

180.9(1) 

627.1 

4-01-68 

310.9(5) 

576.6 

2-01-68 

185.5(1) 

622.5 

6-U1-68 

339.8 

547.7 

3-01-68 

187.8(1) 

620.2 

7-01-68 

332.9(1) 

554.6 

4-01-68 

187.8(1) 

620.2 

8-01-68 

349.0(1) 

538.5 

5-01-68 

172.5(5) 

635.5 

9-15-68 

352.5(1) 

535.0 

6-01-68 
7-01-68 

191.3(1) 
190.1 

616.7 
617.9 

0lS/08a-28G01S 

898.0 

10-01-67 

348.9(1) 

549.1 

1101 

8-01-68 

194.7(1) 

613.3 

1-01-68 

309.6(5) 

588.4 

9-15-68 

191.3(1) 

616.7 

2-01-68 

321.2(5) 

576.8 

3-01-68 

344.3(5) 

553.7 

01S/08M-31OO1S 

783.0 

10-02-67 

124.7 

658.3 

11*1 

4-01-68 

314.2(1) 

583.8 

11-14-67 

128.0 

655.0 

5-01-68 

351.2(1) 

546.8 

12-04-67 

124.8 

658.2 

6-01-68 

355.8(1) 

542.2 

1-02-68 

124.5 

658.5 

7-01-68 

347.7(1) 

550.3 

2-06-68 

125.2 

657.8 

8-01-68 

342.0(5) 

556.0 

3-06-68 

125.6 

657.4 

9-15-68 

383.9(1) 

514.1 

4-15-68 
5-15-68 

125.5 
125.8 

657.5 
657.2 

0lS/08i*-28G02i 

903.0 

10-01-67 

323.7(5) 

579.3 

1101 

6-11-68 

125.9 

657.1 

1-01-68 

308.7(5) 

594.3 

7-08-68 

126.1 

656.9 

2-01-68 

331.8(5) 

571.2 

8-05-68 

126.7 

656.3 

3-01-68 

332.9(5) 

570.1 

9-11-68 

125.8 

657.2 

4-01-68 

314.5(5) 

588.5 

5-01-68 

316.9(5) 

586.1 

01S/08H-32601S 

818.0 

10-01-67 

264.0(11 

554.0 

1101 

6-01-68 

350.3(1) 

552.7 

1-01-68 

262.8(1) 

555.2 

7-01-68 

345.6(1) 

557.4 

5-01-68 

267.4(5) 

550.6 

8-01-68 

357.2(1) 

545.8 

8-01-68 

276.6(1) 

541.4 

9-15-68 

363.0(1) 

540.0 

9-15-68 

277.9(1) 

540.1 

01S/08M-28L01S 

873.7 

10-01-67 

316.2(1) 

557.5 

1101 

01S/08M-32L01S 

803.0 

11-14-67 

(1) 

1181 

1-01-68 

289.6(5) 

584.1 

U-14-67 

190.1 

612.9 

2-01-68 

290.7(5) 

583.0 

♦•lS-68 

217.»(4» 

585.5 

3-01-68 

304.6(5) 

569.1 

4-01-68 

289.6(5) 

584.1 

01S/08M-33B01S 

•55.0 

11-30-67 

270.9 

584.1 

5100 

6-01-68 

332.3(5) 

541.4 

4-19-6* 

267.9 

587.1 

7-01-68 

330.0(1) 

543.7 

8-01-68 

341.6(1) 

532.1 

01S/08K-33001S 

843.0 

10-01-67 

263.1(5) 

579.9 

1101 

9-15-6B 

350.7(1) 

523.0 

1-01-6* 
2-01-6* 

244.6(5) 
253.8(5) 

598.4 
589.2 

01S/08a-28H01& 

868.0 

10-01-67 

298.6(5) 

569.4 

1101 

3-0 1-6^ 

246.9(5) 

596.1 

1-01-68 

285.9(5) 

582.1 

4-01-6* 

271.2(1) 

571.8 

2-01-68 

289.4(5) 

578.6 

5-0 l-6^ 

265.4(5) 

577.6 

3-01-66 

332.4(5) 

535.6 

7-01-68 

288.5(1) 

554.5 

4-01-68 

288.2(5) 

579.8 

8-01-68 

304.7(1) 

538.3 

_ 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUNO 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   VKELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVHTKM 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

ING 

NUtMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

M  FEET 

SURFACE 

IN  FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
M   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA   ANA   RIVER   HYDRO   UNIT                                        Y-01.00 

MIDDLE    SANTA   ANA   RI«   HYOR   SUBUNIT                      Y 

-01. BO 

MIDDLE    SAN1A    ANA   RIV   HYOR    SUBUNIT                     Y-Ol.BO 

CHINO   HYOmO   SUBAREA 

Y-Ol.Bl 

CHiNO    HYOHO    SUUAREA 

Y-Ol.Bl 

01S/e8M-33001S 

843.0 

9-15-68 

307. Otl) 

536.0 

1101     1      02S/06W-13M035 

753.0 

4-30-68 

28.3 

724.7 

5718 

(CONT.) 

(CONT.) 

01S/88W-3SM01S 

847.  f 

11-30-67 
4-19-68 

(3) 
(3) 

5100 

02S/06M-14C02S 

734.5 

12-15-67 
4-30-68 

29.6 
31.4 

704.9 
703.1 

5718 

elS/88«-36M01i> 

868.0 

11-30-67 

263.7 

604.3 

5100 

02S/06H-14602S 

734.0 

12-15-67 

30.7 

703.3 

5718 

4-19-68 

262.0 

606.0 

4-30-68 

30.1 

703.9 

•ZS/tS«-«TM01S 

8S1.0 

12-11-67 

21.0 

830.0 

5718 

02S/06li-14H02S 

737.0 

12-15-67 

31.0 

706.0 

5718 

5-01-68 

14.0 

837.0 

4-30-68 

28.1 

708.9 

•2S/0SM-e7Reis 

900.0 

11-10-67 

41.2 

858.8 

4103 

02S/e6>i-l4L0lS 

711.0 

12-15-67 

15.7 

695.3 

5718 

3-28-68 

41.3 

858.7 

4-30-68 

16.7 

694.3 

•ZS/t5M-07R03S 

878.0 

12-11-67 

14.2 

863.8 

S71B 

02S/06M-16B02S 

727.6 

12-20-67 

115.6 

612.0 

5718 

5-01-68 

16.6 

861.4 

5-01-68 

113.3 

614.3 

02S/85W-18C02& 

8*1.0 

12-11-67 
5-01-68 

44.7 
45.9 

816.3 
815.1 

5718 

02S/06H-16M01S 

726.3 

12-01-67 
4-17-68 

116.4 
(1) 

609.9 

5100 

f2S/«5M-1900IS 

847.0 

12-13-67 

43.6 

803.4 

5718 

02S/06M-18A01S 

732.0 

11-10-67 
3-28-68 

118.0 
(8) 

614.0 

4103 

•2S/86H-eiQ01S 

875.0 

11-10-67 

42.9 

832.1 

4103 

3-28-68 

39.8 

835.2 

02S/06M-18P01S 

701.5 

10-09-67 
3-15-68 

104.5 
99.4 

597.0 
602.1 

5102 

t2S/*6«-«3B«IS 

856.0 

12-01-67 

144.9 

711.1 

5100 

4-17-68 

144.8(1) 

711.2 

02S/06M-21003S 

709.2 

12-01-67 
12-20-67 

114.2(2) 
104.7 

595.0 
604.5 

5100 
5718 

02S/06W-05B01S 

845.3 

11-10-67 

190.4 

654.9 

4103 

4-17-68 

(4) 

5100 

3-29-68 

188.6 

656.7 

5-01-68 

(1> 

5718 

4-17-68 

(21 

5100 

8-05-68 
9-31-68 

103.5 
(1> 

605.7 

4103 

•2S/86H-05802S 

830.0 

11-10-67 

191.4 

636.6 

4103 

3-29-68 

188.3 

641.7 

02S/06tt-2lE01S 

695.2 

12-20-67 
5-01-68 

88.3 
(1> 

606.9 

5718 

e2s/e6H-06N«2s 

806.0 

11-10-67 

180.1 

625.9 

4103 

3-28-68 

(4) 

02S/06tt-21&01S 

659.4 

10-05-67 
11-14-67 

(7) 
41.0 

618.4 

5100 

02S/06»-08O01b 

784.3 

12-01-67 

166.3 

618.0 

5100 

12-01-67 

42.3 

617.1 

4-17-68 

163.2 

621.1 

1-25-68 
3-06-68 

40.8 
(7) 

618.6 

02S/86M-8B003S 

782.0 

11-10-67 
3-28-68 

162.9 
159.9 

619.1 
622.1 

4103 

4-17-68 
4-24-68 
6-13-68 

40.4 
(7> 
(7) 

619.0 

02S/06H-llJe2S 

770.0 

12-01-67 

30.3 

739.7 

5100 

7-1J-68 

40.9 

618.5 

12-15-67 

30.0 

740.0 

5718 

8-06-68 

40.9 

618.5 

4-17-68 

32.5 

737.5 

5100 

9-04-68 

41.3 

618.1 

4-30-68 

29.2 

740.8 

5718 

02S/06M-22601S 

692.0 

11-10-67 

44.6 

647.4 

4103 

e2S/t6M-llK03S 

755.0 

12-15-67 
4-30-68 

13.2 
(4) 

741.8 

5718 

3-28-68 

44.1 

647.9 

02S/06H-22R02S 

686.0 

12-20-67 

44.9 

641.1 

5718 

•2S/86M-lia«lS 

745.0 

12-15-67 
4-30-68 

25.4 
28.5 

719.6 

716.5 

571B 

02S/06H-23A01S 

748.0 

4-26-68 
12-15-67 

43.4 
DRY 

642.6 

5718 

02S/06H-11R02S 

764.0 

12-15-67 
4-30-68 

29.4 

(61 

734.6 

5718 

4-30-68 

49.6 

698.4 

02S/06K-23<i01S 

707.0 

11-14-67 

34.9 

672.1 

4103 

t2S/e6M-12L01S 

817.0 

12-11-67 

56.1 

760.9 

5718 

12-21-67 

48.8(4) 

658.2 

5718 

4-30-68 

58.3 

758.  7 

3-29-68 
4-30-68 

28.1 
55.6(4) 

678.9 
651.4 

4103 
5718 

02S/86M-12H03S 

79S.9 

11-10-67 

26.9 

769.0 

4103 

12-15-67 

25.4(4) 

770.5 

5718 

e2S/06W-23604S 

708.6 

12-21-67 

50.2(4) 

658.4 

5718 

3-28-68 

26.6 

769.3 

4103 

4-30-68 

57.1(4) 

651.5 

4-30-68 

26.8 

769.1 

5718 

02S/06II-25C01S 

736.0 

12-13-67 

49.4 

686.6 

5718 

02S/86M-I2N02S 

775.0 

12-15-67 
5-01-68 

34.1 
(6) 

740.9 

5718 

4-30-68 

ill 

02S/06»i-26D01S 

684.1 

12-21-67 

44.0 

640.1 

5718 

e2S/»6«-13e04S 

7S4.0 

12-11-67 
5-01-68 

35.3 

32.4(4) 

748.7 
751.6 

5718 

4-30-68 

44.8 

639.3 

02S/06M-26002S 

686.0 

11-14-67 

50.5 

635.5 

4103 

02S/06M-13Be5S 

780.0 

12-11-67 

30.1 

749.9 

5718 

12-21-67 

45.7 

640.3 

5718 

5-01-68 

22.9 

757.1 

3-29-68 

4-30-68 

(1) 
47.0 

639.0 

4103 
5718 

e2S/06H-13Se6S 

783.0 

12-07-67 

41.5 

741.5 

5718 

5-01-68 

41.8(4) 

741.2 

02S/06M-27A01S 

660.5 

12-20-67 
5-01-68 

14.9 
14.9 

645.6 
645.6 

5718 

t2S/06H-13C*6S 

774.0 

12-12-67 

35.5 

738.5 

5718 

5-01-68 

31.8 

742.2 

02S/06H-27004S 

650.0 

12-20-67 
5-01-68 

15.9(4) 
17.2 

634.1 
632.8 

5718 

02S/06ri-13C«7S 

77S.0 

12-15-67 

38.4 

736.6 

5718 

5-01-68 

31.9 

743.1 

02S/06H-28B01S 

647.0 

11-10-67 
12-06-67 

23.7 
23.4 

623.3 
623.6 

4103 

e2S/06«-13FeiS 

764.0 

12-15-67 

40.4 

723.6 

5718 

1-03-68 

23.7 

623.3 

4-30-68 

36.6 

727.4 

2-01-68 
3-01-68 

23.7 
23.8 

623.3 
623.2 

•2S/*6M-13Fe2S 

755.0 

12-15-67 

30.2 

724.8 

5718 

3-28-68 

24.2 

622.8 

4-30-68 

26.2 

728.  B 

5-06-68 
6-05-68 

24.1 
23.9 

622.9 
623.1 

e2S/06«-13603S 

775.0 

12-11-67 

40.8 

734.2 

5718 

7-02-68 

24.0 

623.0 

4-30-68 

37.0 

73B.0 

6-01-68 
9-04-68 

24.2 

24.5 

622.8 
622.5 

e2S/06ri-13M«2S 

753.0 

12-15-67 

34.6 

718.4 

5718 

4-30-68 

29.7 

723.3 

02S/06M-28E01S 

626.0 

11-10-67 
12-01-67 

14.5 
14.8 

611.5 
611.2 

4103 
5100 

e2S/06«-13M03S 

753.0 

12-15-67 

33.0 

720.0 

5718 

12-06-67 

14.8 

611.2 

4103 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SOPPLYIN<} 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

SURFACE 
•1  FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    ANA    HIVEH    HYDRO    UNIT 

Y-01.00 

MIOOLE    bANI 

A    AN*   HIV    HTOR    SUbUNIT                      1 

-01.80 

MIOOLe    SANTA   ANA   RU    HTDR    SUBUNIT 

r-oi.BO 

CHINO    HYOHO    SUBAHEA 

Y-Ol.Bl 

CHINO   HYOHO    SUBARIA 

T-Ol.Bl 

02S/06i<-28E01i> 

626.0 

1-03-68 

15.2 

610.8 

♦  103 

02S/07to-15E02S 

70^.0 

♦-2^-68 

110.5 

593.5 

5100 

(CONT.) 

2-01-68 
3-01-68 

15.2 
15.1 

610.8 
610.9 

(CONT.) 

3-28-68 

1A.8 

611. 2 

02S/07M-15K01S 

709.9 

11-29-67 

(2) 

5100 

♦-17-68 

U.7 

611.3 

5100 

3-15-68 

109.6 

600.3 

5102 

5-06-68 

!♦.* 

6il.A 

♦  103 

♦-19-68 

(2) 

5100 

6-05-68 

U.7 

6U.3 

7-02-68 

U.7 

611. 3 

02S/07W-16001S 

713.3 

11-29-67 

122.9 

590.4 

5100 

8-01-68 

u.a 

611.2 

♦-19-68 

120.0 

593.3 

9-0^-68 

U.8 

611.2 

02S/07M-I7J015 

689.7 

3-18-68 

103.3 

586.4 

5102 

02S/06*-29P01S 

607.9 

10-09-67 

20. ♦ 

587.5 

5102 

3-15-68 

13.3 

59^.6 

02S/07W-17P02S 

680.0 

11-29-67 
♦-19-68 

lO^.T 
(11 

575.3 

5100 

02S/06M-30J02S 

6S0.6 

10-09-67 

67.1 

583.5 

5102 

12-01-67 

63.5 

5117.1 

5100 

02S/07M-18L01S 

690.0 

11-29-67 

120.0 

570.0 

5100 

3-15-68 

60.2 

590.  ♦ 

5102 

♦-19-68 

113.7 

576.3 

♦-17-68 

cn 

5100 

02S/07M-18Q01S 

676.2 

10-10-67 

111.2 

565.0 

5102 

02S/06M-30R03b 

617.7 

11-10-67 

25.6 

592.1 

♦  103 

11-29-67 

(♦) 

5100 

12-01-67 

3^.^ 

583.3 

510U 

3-18-68 

100.7 

575.5 

5102 

12-06-67 

26.8 

590.9 

4103 

♦-19-68 

(1) 

5100 

1-03-68 

27.2 

590.5 

2-01-68 

27. ♦ 

590.3 

02S/07W-19J02S 

635.5 

10-05-67 

8^.6 

550.9 

5100 

3-01-68 

27.6(2) 

590.1 

ll-U-67 

79.6 

555.9 

3-28-68 

25.6(2) 

592.1 

1-25-68 

69.0 

S66.5 

♦-17-68 

(5) 

5100 

3-05-68 

71.5 

&*♦.• 

5-06-68 

24.9(2) 

592.8 

4103 

♦-2^-68 

(1> 

6-05-68 

23.0(2) 

59^.7 

6-13-68 

71. ♦ 

564.1 

7-02-68 

22.2(2) 

595.5 

7-10-68 

(♦1 

8-01-68 

22.4(2) 

595.3 

8-06-68 

(♦) 

9-06-68 

25. ♦ 

592.3 

9-0^-68 

(♦> 

02S/06M-31C01S 

601.0 

11-10-67 

30.1(^> 

570.9 

4103 

02S/07X-22K01S 

657.6 

10-09-67 

00.7 

576.9 

5102 

12-06-67 

29.0 

572.0 

3-15-68 

68.8 

588.8 

1-03-68 

27. 9(^) 

573.1 

2-01-68 

26. 2(^) 

57^.8 

02S/07W-2^R01S 

665.2 

10-09-67 

86.0 

579.2 

5102 

3-01-68 

25.8 

575.2 

3-15-68 

72.8 

592. ♦ 

3-28-68 

26.1(^) 

57^.9 

5-06-68 

(1) 

02S/07H-25M01S 

62^.^ 

11-09-67 

55.2 

569.2 

♦  103 

6-05-68 

28.7 

572.3 

3-28-68 

♦5.5(2) 

578.9 

7-02-68 

29.2<4) 

571.8 

8-01-68 

30.3(4) 

570.7 

02S/07X-27A02S 

6^3.1 

12-01-67 

69.5(1) 

573.6 

5100 

9-06-68 

(1) 

♦-17-68 

59.5 

583.6 

02S/06«-31O01S 

628.6 

11-09-67 

55.3 

573.3 

♦  103 

02S/07W-27J01S 

626.0 

10-09-67 

60.3 

565.7 

5102 

3-28-68 

50.1(4) 

578.5 

3-15-68 

♦  1.5 

58^.5 

02S/06i«-32B01^ 

598.0 

12-20-67 

-.9 

598.9 

5718 

02S/07W-27P01S 

607.5 

10-09-67 

♦  9.5 

558.0 

5102 

5-01-68 

.2(4) 

597.8 

3-15-68 

♦  6.5 

561.0 

02S/06«-32802S 

601.6 

12-20-67 
5-01-68 

2.2 

3.8(4) 

599.  ♦ 
597.8 

5718 

02S/07H.27M01S 

617.6 

11-09-67 
3-27-68 

55.2 

(11 

562.2 

♦  103 

02S/06K-33E01b 

715.9 

12-20-67 

82.3 

633.6 

5718 

02S/07W-28N01S 

607.1 

12-01-67 

(♦) 

5100 

5-01-68 

78.3 

637.6 

♦-17-68 

♦  0.2 

566.9 

•2S/06M-33E02S 

7A3.6 

12-20-67 

32.2 

711. ♦ 

5718 

02S/07W-29K01S 

610.7 

10-10-67 

6^.2 

5^6.5 

5102 

5-01-68 

33.7 

709.9 

3-18-68 

♦  2.9 

567.8 

02S/07i<-021)02b 

830.0 

11-29-67 
♦-19-68 

(4) 
(1) 

5100 

02S/07K-30R02S 

581.3 

3-18-68 

26. ♦ 

55^.9 

5102 

02S/07W-31B01S 

573. ♦ 

3-18-68 

30. ♦ 

5^3.0 

5102 

02S/07K-02K01S 

801.5 

11-29-67 

179.2 

622.3 

5100 

♦-19-68 

176.7 

62^.8 

02S/'07«(-31L03S 

559.2 

12-01-67 
4-19-68 

30.9 
29.6 

528.3 
529.6 

5100 

02S/07M-0^A01S 

837.0 

♦-19-68 

(1) 

5100 

♦-^♦-68 

210.1 

626.9 

e2S/07W-31L0^5 

5^8.8 

10-10-67 
3-18-68 

21.1 
20.6 

527.7 
528.2 

5102 

02S/07W-0SO01S 

8^7.5 

11-30-67 

2U.5(5) 

633.0 

5100 

♦-19-68 

217.5(1) 

630.0 

e2S/07M-3lR01S 

5^7.9 

10-16-67 
11-16-67 

19.7 
18.0 

528.2 
529.9 

5102 

02S/07H-0SO02b 

838.0 

11-30-67 

236.1 

601.9 

5100 

12-14-67 

15.6 

532.3 

♦-19-68 

228.5 

609.5 

1-18-68 
2-15-68 

16.2 
15.0 

531.7 
532.9 

02S/07ri-0SJ02!i 

808.0 

11-30-67 
♦-19-68 

199.7 
(1) 

608.3 

5100 

3-14-68 
4-18-68 
5-20-68 

13.2 
13.8 
16.1 

53^.7 
53^.1 
531. a 

02S/07W-09M01S 

7^9.8 

11-29-67 

♦-19-68 

157. ♦ 

(1) 

592.  ♦ 

5100 

6-13-68 
7-18-68 

16.3 
18.7 

531.6 
529.2 

02S/07«-09P01S 

723.0 

11-29-67 
♦-19-68 

128.5 
12^.0 

59^.5 
599.0 

5100 

02S/07tt-32601S 
02S/07K-32M01S 

575.9 
575.2 

3-18-68 
10-05-67 

18.9 
(It 

557.0 

5102 
5100 

02S/07«-10U01S 

775.0 

11-29-67 

15^.9(3) 

620.1 

5100 

11-14-67 

60.0 

515.2 

♦-19-68 

U9.8 

625.2 

12-01-67 
1-25-68 

♦  4.0 

♦  6.6 

531.2 
528.6 

02S/07H-10R01b 

7^6.3 

ll-«;9-67 
♦-19-68 

(♦> 
(1) 

5100 

3-05-68 
4-17-68 
4-17-68 

42.9 

82.4(1) 
82.4(1) 

532.3 

♦92.8 
♦  92.8 

02S/071I-12A01S 

795.0 

12-01-67 
♦-17-68 

172. ♦ 
170.7 

622.6 
62^.3 

5100 

6-13-68 
7-10-68 
•-06-68 

81.6(1) 
(It 
(It 

♦93.6 

02S/07--I3J02S 

726.0 

12-01-67 
♦-17-68 

12^.2 
(11 

601. 8 

5100 

02S/07M-33A01S 

602.2 

9-04-6* 
12-01-67 

72.6 
(3) 

S02.6 

5100 

02S/07«-lSE02S 

70^.0 

11-29-67 

4-19-68 

1U.6 

(H 

589.  ♦ 

5100 

♦-17-68 

35.6 

566.6 

See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cent.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

MMeCR 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    ANA    Rl« 

V-01.0 

EH   HYDRO   UNIT 

0 

MIDDLE    SANTA   ANA   RIV    HYDR    SUUONIT                      Y 

-01.80 

MIDDLE    SANTA    ANA   RIV   HYDR    SUBUNIT                     V-Ol.BO 

CHINO    HYDHO    SUBAHEA 

Y-Ol.Bl 

CHINU    HYDRO    SUBAREA 

T-Ol.Bl 

02S/07»»-34M01b 

595.5 

3-27-68 

29.8 

565.7 

4103           02S/08li-36B01S 

560.5 

3-18-68 

24.9 

535.6 

5102 

(CONT.) 

02S/07K-34J01S 

585.2 

11-09-67 

33.8 

551.4 

4103 

02S/08W-36C02S 

545.4 

10-10-67 

28.1 

517.3 

5102 

12-01-67 

30.7 

554.5 

5100 

3-18-68 

17.8 

527.6 

3-27-68 

26.0 

559.2 

4103 

4-17-68 

27.6 

557.6 

5100 

02S/08M-36C03S 

545.7 

11-30-67 
4-17-68 

(V) 
19.5 

526.2 

510U 

02S/07W-34N01S 

567.6 

11-09-67 

25.2 

542.4 

4103 

3-27-68 

(1) 

02S/08W-36K01S 

534.4 

10-16-67 
11-16-67 

20.3 
17.2 

514.1 

517.2 

5102 

O2S/O7(l-34R0lS 

580.9 

11-09-67 

35.3 

545.6 

4103 

12-14-67 

15.1 

519.3 

3-27-68 

29.1 

551.8 

1-18-68 
2-15-68 

13.5 
12.3 

520.9 
522.1 

02S/t7M-35801b 

613.5 

12-01-67 

(3) 

5100 

3-14-68 

11.0 

523.4 

4-17-68 

42.1 

571.4 

4-18-68 
5-20-68 

12.8 
20.4 

521.6 
514.0 

02S/07»i-35C02b 

613.1 

11-09-67 

(1) 

4103 

6-13-68 

19.9 

514.5 

3-15-68 

39.9 

573.2 

5102 

7-18-68 

24.7 

b09.7 

3-27-68 

41.0 

572.1 

4103 

02S/08»<-36aol5 

527.2 

10-16-67 

18.6 

508.6 

5102 

02S/07H-35J03!> 

597.0 

12-01-67 

41.4 

555.6 

5100 

11-16-67 

12.5 

514.7 

4-17-68 

16.4 

580.6 

12-14-67 
1-18-68 

10.0 
9.7 

517.2 
517.5 

02S/e7M-36001S 

611.6 

11-09-67 

47.4 

564.2 

4103 

2-15-68 

7.4 

519.8 

3-27-68 

39.9 

571.7 

3-14-68 
4-18-68 

5.6 
7.3 

521.6 
519.9 

02S/07H-36e01S 

601.5 

11-09-67 

32.0 

569.5 

4103 

5-20-68 

18.3 

508.9 

3-27-68 

24.9 

576.6 

7-18-68 

22.8 

504.4 

02S/07W-36E02S 

605.6 

3-28-68 

(4) 

4103 

03S/07M-02M01S 

545.9 

10-09-67 
3-15-68 

11.7 
8.8 

534.2 
537.1 

5102 

02S/07»-36L01S 

570.5 

U-09-67 

11.4 

559.1 

4103 

3-28-68 

6.6(2) 

563.9 

03S/07*-02N01S 

542.3 

3-01-68 
5-06-68 

8.9 

9.4 

533.4 
532.9 

4103 

02S/07K-36M0lb 

612.6 

10-09-67 

58.1 

554.5 

5102 

6-05-68 

10.0 

532.3 

3-15-68 

53.5 

559.1 

7-02-68 
8-01-68 

10.8 
11.5 

531.5 
530.8 

02S/07i<-36M02S 

613.1 

10-09-67 
11-09-67 

54.2 
55.3 

558.9 
557.8 

5102 
4103 

9-06-68 

12.1 

530.2 

3-15-68 

49.1 

564.0 

5102 

03S/07t*-03A02S 

579.0 

12-01-67 

30.4 

548.6 

5100 

3-27-68 

50.1 

563.0 

4103 

4-17-68 

(1) 

02S/a8ai-04B01!> 

797.6 

11-30-67 
4-19-68 

DRV 
DRY 

5100 

03S/07U-03J01S 

581.0 

11-07-67 
3-27-68 

(1) 
41.7 

539.3 

4103 

02S/08M-04P01S 

745. 0 

10-02-67 

169.9 

575.1 

1101 

03S/07W-03N01S 

561.5 

11-07-67 

(11 

4103 

10-05-67 

DRY 

5100 

12-01-67 

39.2 

522.3 

5100 

11-14-67 

169.7 

575.3 

1101 

3-14-68 

36.9 

524.6 

5102 

11-14-67 

DRY 

5100 

3-27-68 

(1) 

4103 

12-04-67 

159.5 

585.5 

1101 

4-17-68 

(1> 

5100 

1-02-68 

167.5 

577.5 

2-06-68 

159.7 

585.3 

03S/07M-03R01S 

582.8 

10-09-67 

54.2 

528.6 

5102 

3-06-68 

162.4 

582.6 

3-15-68 

48.9 

533.9 

4-15-68 

162.3 

582.7 

5-15-68 

167.5 

577.5 

03S/07M-04n01S 

564.5 

10-10-67 

41.1 

523.4 

5102 

6-11-68 

172.7 

572.3 

12-01-67 

29.2 

535.3 

5100 

7-08-68 

176.8 

568.2 

3-15-68 

35.5 

529.0 

5102 

8-21-68 

180.7 

564.3 

4-17-68 

25.6(1) 

538.9 

5100 

9-11-68 

182.3 

562.7 

03S/07M-05J02S 

552.1 

10-10-67 

46.4 

505.7 

5102 

02S/08M-0S601S 

775.0 

11-15-67 
4-15-68 

188.3 
182.8 

586.7 
592.2 

1101 

3-19-68 

46.6 

505.5 

03S/07M-06L01S 

509.9 

10-10-67 

10.0 

499.9 

5102 

02S/08«-09D02S 

705.0 

11-30-67 
4-19-68 

DRY 
146.4 

558.6 

5100 

3-18-68 

3.0 

506.9 

03S/07ti-06L02S 

509.5 

10-10-67 

17.2 

492.3 

5102 

O2S/0eK-l4A01S 

693.0 

11-29-67 
4-19-68 

(4) 
78.0(3) 

615.0 

5100 

3-18-68 

2.5 

507.0 

03S/07W-07601S 

502.6 

10-10-67 

15.9 

486.7 

5102 

02S/08H-1SK01S 

655.0 

11-29-67 
4-19-68 

97.5 
(1) 

557.5 

5100 

3-18-68 

5.5 

497.1 

03S/07K-07602S 

515.0 

12-01-67 

10.0 

505.0 

5100 

02S/08M-16B08S 

682.0 

11-30-67 
4-19-68 

105.0 
105.6 

577.0 
576.4 

5100 

4-17-68 

8.2 

506.8 

03S/07W-07K02S 

509.7 

10-10-67 

28.2 

481.5 

5102 

02S/0BM-16Je3S 

657.0 

11-30-67 
4-19-68 

53.4 
53.8 

603.6 
603.2 

5100 

3-18-68 

17.5 

492.2 

03S/07W-07R01S 

510.3 

10-16-67 

29.3 

481.0 

5102 

02S/08a-20L01S 

737.0 

4-19-68 

11.5 

725.5 

510U 

11-16-67 
12-14-67 

29.4 
23.5 

480.9 
486.8 

02S/08M-21C01S 

675.0 

11-30-67 

19.6 

655.4 

5100 

1-18-68 

36.0 

474.3 

4-19-68 

17.2 

657.8 

2-15-68 
3-14-68 

28.2 
23.3 

482.1 
487.0 

02S/08X-22003S 

646.3 

11-29-67 
4-19-68 

111.5 
(1) 

534.8 

5100 

4-18-68 
5-20-68 

20.6 
27.8 

489.7 
482.5 

4-23-68 

105.5 

540.8 

6-13-68 
7-18-68 

28.2 

27.3 

482.1 
483.0 

e2$/e8a-23M01b 

605.4 

11-30-67 

77.2 

528.2 

5100 

4-17-68 

73.8 

531.6 

03S/07t(-08F02S 

490.2 

11-16-67 
12-14-67 

6.9 
1.2 

483.3 
489.0 

5102 

e2S/08«-2SM0lS 

571.1 

10-10-67 

35.2 

535.9 

5102 

1-18-68 

.8 

489.4 

3-18-68 

24.1 

547.0 

2-15-68 
3-14-68 

-.3 

-.7 

490.5 
490.9 

02S/08M-26L01S 

590.7 

10-10-67 

69.7 

521.0 

5102 

4-18-68 

1.4 

488.8 

3-18-68 

56.5 

534.2 

5-20-68 
6-13-68 

2.2 

2.8 

488.0 
487.4 

02S/08M-36B01& 

560.5 

10-10-67 

38.9 

521.6 

5102 

7-18-68 

2.1 

488.1 

See  page  113  for  key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


SANTA    AN*   RIVEH   rITORO   UNIT 


MIDDLE  SANTA  ANA  RIV  HYDR  SUbUNIT 
CMINO  HVOhO  SUBAREA 


03S/07i«-08J01i> 


491.5 


03S/07w-08K0lb 


527.6 


03S/07M-0aO01b 


4S7.S 


03S/07M>09A02S 
03S/e7M-09J01S 
03S/07B-09L01S 

03S/07K-09R02S 


545.3 
515.0 
539.5 

512.2 


03S/07M-10C03S 

03S/07M-IOD01S 

03S/07H-10G01S 

03S/07W-10P01S 
03S/07M>10R02b 


03S/07li-llB01b 
03S/07li-HP01b 

03s/e7ri-i6aeis 


575.0 

553.6 

534.5 

516.7 
566.8 

588.1 
570.7 

500.0 


03S/07M-17U01S 


480.2 


03S/0/ii-17F01i 


487.6 


2-01-68 
3-0J-6« 
3-27-6B 
5-07-68 
6-05-68 
7-05-68 
8-01-68 
9-06-68 

2-01-68 
3-01-68 
3-27-68 
5-07-68 
6-05-68 
7-05-68 
8-01-68 
9-06-68 

1-03-68 
2-01-68 
3-01-68 
3-27-68 
5-07-68 
6-05-68 
7-05-68 
8-01-68 
9-06-68 

10-10-67 
3-15-68 

U-07-67 
3-27-68 


3-01-68 
3-27-68 
5-06-68 
6-05-68 
7-02-68 
8-01-68 
9-06-68 

12-01-67 
4-17-68 

11-07-67 
3-27-68 

10-09-67 
3-15-68 

3-19-68 

2-15-68 
3-14-68 
4-18-68 
5-20-68 
6-13-68 
7-18-68 

10-11-67 
3-19-68 

10-11-67 

11-08-67 

3-19-68 

3-26-68 

10-16-67 
11-16-67 
2-15-68 
4-18-68 
5-20-68 
6-13-68 
7-18-68 

11-07-67 
12-06-67 
1-03-68 
2-01-68 
3-01-68 
3-27-68 
5-0 /-6e 
6-05-68 
7-05-68 
8-01-68 
9-06-68 

10-16-67 
11-16-67 
12-14-67 


6.9 
6.8 
5.5 
6.1 
6.9 
7.6 
7.9 
8.3 

25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.5 
25.6 
25.6 

2.8 
2.9 
2.8 
-.8 
-.2 
.3 
.9 
1.5 
5.8 

41.2 
35.3 

15.6 
13.3 


11-16-67 

43.7 

12-14-67 

42.3 

2-15-68 

41.9 

4-18-68 

44.5 

5-20-68 

44.1 

8.1 
7.6 
8.3 
8.6 
8.4 
8.8 
9.0 

50.1(11 
50.3(1) 

39.4 
33.8 

13.6 
10.2 

(9) 

52.2 
52.1 
52.0 
53.1 
53.6 
54.9 

55.1 
54.3 

54.1 
53.9 
51.1 
50.8 

6.0 
2.2 
1.3 
1.8 
2.2 
1.7 
2.3 

5.7 
3.0 
2.1 
1.5 
2.0 
(9) 
2.9 
3.8 
4.3 
5.2 
6.2 

6.5 
6.1 
4.8 


T-ei.Bo 


484.6 
484.7 
486.0 
485.4 
484.6 
483.9 
483.6 
483.2 

502.1 
502.1 
502.1 
502.1 
502.1 
502.1 
502.0 
502.0 

485.0 
484.9 
485.0 
488.6 
488.0 
487.5 
486.9 
486.3 
482.0 

504.1 
510.0 

499.4 
581.7 

495.8 
497.2 
497.6 
49S.f 

495.4 

504.1 
504.6 
503.9 
503.6 
503.8 
503.4 
503.2 

524.9 
524.7 

514.2 
519.8 

520.9 
524.3 


514.6 
514.7 
514.8 
513.7 
513.2 
511.9 

533.0 
533.8 

516.6 
516.8 
519.6 
519.9 

494.0 
497.8 
498.7 
498.2 
497.8 
498.3 
497.7 

474.5 
477.2 
478.1 
478.7 
478.2 

477.3 
476.4 
47S.9 
475.8 
474.0 

481.1 
481.5 
482.8 


Y-Ol.Bl 


4103 


4103 


4103 


5102 
4103 
5102 

4103 


5100 

4103 

5102 

5102 
5102 

5102 


5102 
4103 
5102 
4103 

5102 


4103 


5102 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


T-81.98 

MIDDLE    SANTA    ANA    RIY    HTDf<    SUBUNIT 
CHINO   MYOHO    SUBAHEA 


03S/07H-17F01S 
(CONT.) 


e3S/07M-17K0lS 


487.6 


489.5 


03S/'07»»-17R02S 
03S/07»-20001S 


03S/07M-20002S 

03S/07M-20O04S 
03S/07M-20U05S 

03S/07M-20E01S 


487.0 
478.9 


473.0 

478.3 
475.7 

476.4 


03S/07W-20E02S 
03S/'07W-20E03S 


03S/07II-20E05S 


03S/07H-20M01S 


03S/07H-20M02S 
03S/08M-01J01S 

03S/08M-01J02S 

03S/08k-01J0SS 


1-18-68 
2-15-68 
4-18-68 
5-02-68 
6-13-68 
7-18-68 

10-16-67 
11-16-67 
12-14-67 
1-18-68 
2-15-68 
4-18-68 
5-20-68 
6-13-68 
7-18-68 

10-10-67 

10-10-67 

12-01-67 

3-18-68 

4-19-68 

11-08-67 
3-26-68 

10-10-67 

11-08-67 
3-26-68 

10-16-67 
11-16-67 
12-14-67 
1-18-68 
2-15-68 
6-13-68 
7-18-68 

10-16-67 

11-08-67 
12-06-67 
1-02-68 
2-02-68 
3-04-68 
3-26-68 
5-07-68 
6-06-68 
7-05-68 
8-02-68 
9-06-68 

11-16-67 
4-18-68 
5-20-68 

10-16-67 
11-16-67 
12-14-67 
1-18-68 
2-15-68 
5-20-68 
6-13-68 
7-18-68 


480.0         11-16-67 


471.0 
471.4 


480.0 


478.0 


523.6 
511.8 
524.0 


01N/06tl-35A01S         1438.0 


01N/08M-2SK03S        1830.0 


11-30-67 
4-17-68 

10-10-67 
3-18-68 

4-18-68 
5-20-68 
6-13-68 
7-18-6* 

11-29-67 
12-01-67 
3-04-68 
4-19-68 
6-05-68 
9-03-68 

10-02-67 

10-16-67 

10-19-67 

11-01-67 

11-28-67 

12-04-67 

1-02-68 

1-03-68 

2-13-68 

2-16-68 

3-04-68 


4.1 

3.3 
3.5 
4.2 

4.6 
6.3 

7.2 
6.8 
6.2 
5.6 
4.6 
4.9 
5.4 
5.8 
6.9 

5.0 

3.5 

(9) 
1.4 
(2) 

(7> 
(7) 

3.3 

.2 

1.3 

6.0 
4.6 
3.6 
3.7 
3.4 
4.1 
4.8 


-.7 
-1.7 
-1.4 
-1.5 
-1*5 

(91 
-1.5 
-1.4 
-1.2 
-1.3 

-.7 

1.4 
5*8 
5.4 

7.5 
6.5 
6.6 
6.6 
7.4 
7.9 
8.7 
9.0 

3.4 

20.4 
16.1 

7.7 
2.6 

16.4 
17.9 
18.3 
20.1 

521.2 
544.8 

551*5 
541.3 

551.4 
551.3 

154.0111 

131.0111 

131.0(1> 

171.0111 

125.2151 

173.011) 

165.011) 

130.6 

165.0(b) 

136.4(5) 

186.0(1) 


T-Ol.BO 


483.5 
484.3 

484.1 

483.4 
483.8 
481.3 

482.3 
482.7 
483.3 
483.9 
484.9 
484.6 
484.1 
483.7 
462.6 

482.0 
475.4 

477.5 


475.0 

475.5 
474.4 

470.4 
471.8 
472.8 
472.7 
473.8 
472.3 
471.6 

471.0 

472.1 
473.1 
472.8 
472.9 
472.9 

472.9 
472.8 
472.6 
472.7 
472.1 

478.6 
475.8 
474.6 

470.5 
471.5 
471.4 
471.4 
470.8 
470.1 
469.3 
469.0 

476.6 

503.2 
507.5 

504.1 
509.2 

507.6 
586.1 
505.7 
503.9 

916.8 
•93.2 
••6.S 

•96.7 
886.6 
886.7 

1676.0 
1699.0 
1699.0 
1659.0 
1704.8 
1657.0 
1665.0 
1699.4 
1665.0 
1693.6 
16*4.0 


T-Ol.Bl 
5102 


5102 


5102 

5102 
5100 
5102 
5100 

4103 


5102 
4103 

5102 


5102 
4183 


5102 


5102 


5102 
5108 

5102 

5182 


5188 
4786 

5100 
4706 


4235 

llOl 
3719 
4235 
1101 
4235 

1101 
4235 
1101 
4235 


See  page  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA   ANA   RIVER   HYDRO 

UNIT                                        Y-Ol.OO 

MIDDLE    bANTA    ANA    RIV 

HYOR    SUBUNIT                      V- 

■01. BO 

MIDDLE    SANTA    ANA    RI« 

HYOR    SUBUNIT                       V 

-01. BO 

CHINO    riYOKO    SUBAREA 

Y-Ol.Bl                                               HARRISON    HYDRO    SUBAHtA 

r-ui.B2 

01N/OBM-25K03b         1630.0 

4-01-68 

192.0(1) 

1638.0 

♦235           01S/08*-09H01i. 

1230.0 

4-10-68 

229.0 

1001.0 

1101 

(CONT.) 

4-30-68 
5-01-68 

151.7(5) 
200.0(1) 

1678.3 
1630.0 

1101 
4235 

(CONT.) 

5-30-68 

194.3(5) 

1635.7 

3719 

01S/0eM-09L01S 

1174.0 

10-01-67 

284.5 

889.5 

1101 

6-03-68 

225.0(1) 

1605.0 

4235 

11-01-67 

283.5 

890.5 

6-30-68 

230.7(5) 

1599.3 

3719 

12-07-67 

278.5(5) 

895.5 

7-01-68 

241.0(1) 

1589.0 

4235 

12-21-67 

288.5(5) 

885.5 

8-00-68 

272.0(1) 

1558.0 

3719 

1-15-68 

278.5(5) 

895.5 

8-12-68 

232.0(5) 

1598.0 

4235 

2-15-68 

280.5(5) 

893.5 

9-23-68 

240.0(5) 

1590.0 

3-15-68 

282.5(5) 

891.5 

9-30-68 

236.5(1) 

1593.5 

3719 

4-07-68 
5-21-68 

287.5(5) 
288.5(5) 

886.5 
885.5 

O1N/08M-2SOO1S        1831.7 

10-01-67 

100.0(5) 

1731.7 

1101 

6-07-68 

288.5 

885.5 

11-01-67 

113.2(5) 

1718.5 

7-15-68 

281.5(5) 

892.5 

12-01-67 

119.7(5) 

1712.0 

8-07-68 

283.5 

890.5 

12-29-67 

126.2(5) 

1705.5 

9-15-68 

278.5(5) 

895.5 

1-30-68 

129.2(5) 

1702.5 

2-29-68 

129.2(5) 

1702.5 

elS/08w-09M01S 

1155.0 

10-15-67 

279.5(5) 

875.5 

1101 

3-30-68 

140.0(5) 

1691.7 

11-15-67 

279.5(5) 

875.5 

4-30-68 

142.2(5) 

1689.5 

12-07-67 

274.5(5) 

880.5 

5-30-68 

153.2(5) 

1678.5 

1-15-68 

276.5(5) 

878.5 

6-30-68 

161.7(5) 

1670.0 

2-15-68 

275.5(5) 

879.5 

7-31-68 

175.2(5) 

1656.5 

3-15-68 

289.5(5) 

865.5 

8-31-68 

182.7(5) 

1649.0 

4-21-68 

313.5 

841.5 

9-00-68 

188.0 

1643.7 

4748 

5-21-68 

316.5 

838.5 

9-30-68 

187.7(5) 

1644.0 

1101 

6-01-68 
8-15-68 

337.5 
279.5(5) 

817.5 
875.5 

01N/08M-35J03S         1618.0 

10-01-67 

202.0 

1416.0 

4748 

9-15-68 

279.5(5) 

875.5 

11-01-67 

202.5 

1415.5 

12-01-67 

213.0 

1405.0 

01S/0BM-09P01S 

1118.0 

10-07-67 

333.0(5) 

785.0 

liol 

12-29-67 

213.0 

1405.0 

11-28-67 

329.4 

788.6 

1-30-68 

215.5 

1402.5 

12-15-67 

324.0(5) 

794.0 

2-29-68 

218.8 

1399.2 

1-15-68 

318.0(5) 

800.0 

3-30-68 

224.6 

1393.5 

2-21-68 

313.0(5) 

8U5.0 

4-30-68 

376.0(1) 

1242.0 

3-21-68 

309.0(5) 

8U9.0 

5-30-68 

313.0(1) 

1305.0 

3-21-68 

309.0 

809.0 

6-30-68 

358.0(1) 

1260.0 

4-15-68 

305.0(5) 

813.0 

7-31-68 

380.0(1) 

1238.0 

5-07-68 

304.0(5) 

814.0 

8-31-68 

381.5(1) 

1236.5 

6-01-68 

304.0(5) 

814.0 

9-00-68 

380.5(1) 

1237.5 

7-25-68 
9-15-68 

350.4 
344.0(5) 

767.6 
774.0 

01N/08«-35Q01S         1574. 4 

10-15-67 

148.0(5) 

1426.4 

1101 

11-30-67 

165.0 

1409.4 

ois/o8w-i6aois 

1114.0 

10-07-67 

329.5(5) 

784.5 

1101 

12-15-67 

165.0(5) 

1409.4 

11-15-67 

323.5(5) 

790.5 

1-21-68 

165.0(5) 

1409.4 

12-21-67 

326.5(5) 

787.5 

2-21-68 

172.0 

1402.4 

1-21-68 

332.5(5) 

781.5 

3-21-68 

176.0(5) 

1398.4 

2-21-68 

340.5(5) 

773.5 

4-15-68 

180.0(5) 

1394.4 

3-15-68 

346.5(5) 

767.5 

4-22-68 

(1) 

4-21-68 

376.5(1) 

737.5 

5-07-68 

183.0 

1391.4 

5-07-68 

363.5 

750.5 

6-01-68 

191.0 

1383.4 

6-01-68 

367.5 

746.5 

8-15-68 

207.0(5) 

1367.4 

7-15-68 

338.5(5) 

775.5 

9-15-68 

214.0(5) 

1360.4 

8-15-68 
9-15-68 

334.5(5) 
328.5(5) 

779.5 
785.5 

01N/08H-35R01S 

1605.0 

10-01-67 

250.0 

1355.0 

4748 

11-01-67 

250.0 

1355.0 

01S/08K-16F01S 

1062.0 

11-15-67 

253.8 

808.2 

1101 

12-01-67 

255.0 

1350.0 

4-10-68 

255.3 

806.7 

12-29-67 

259.0 

1346.0 

1-30-68 

265.0 

1340.0 

01S/08M-16601S 

1073.0 

11-15-67 

272.0 

801.0 

1101 

2-29-68 

265.5 

1339.5 

4-10-68 

273.5 

799.5 

3-30-68 

267.3 

1337.7 

4-30-68 

271.0 

1334.0 

01S/08K-17K01S 

1015.0 

10-01-67 

473.5 

541.5 

1101 

5-30-68 

278.0 

1327.0 

11-01-67 

461.9 

553.1 

6-30-68 

284.0 

1321.0 

12-01-67 

455.0 

560.0 

7-31-68 

287.5 

1317.5 

1-01-68 

448.1 

566.9 

8-31-68 

297.0 

1308.0 

1-15-68 

464.2 

550.8 

9-00-68 

3U1.5 

1303.5 

2-15-68 
3-15-68 
4-15-68 

457.3(1) 

455.0 

455.0 

557.7 
560.0 
560.0 

HARRISON   nrORO    SUUAHEA 

Y-01.B2 

5-15-68 

452.7(5) 

562.3 

6-15-68 

527.9(1) 

487.1 

7-01-68 

465.4(5) 

549.6 

01S/08M-08H01^ 

tl76.0 

10-01-67 

364.9(5) 

811.1 

1101 

8-15-68 

478.1(5) 

536.9 

1-01-68 

340.6(5) 

835.4 

9-15-68 

479.3(5) 

535.7 

2-01-68 

345.3(5) 

830.7 

3-01-68 

333.7(5) 

842.3 

01S/08M-17K02S 

999.4 

10-01-67 

442.5 

556.9 

1101 

4-01-68 

325.6(5) 

850.4 

11-01-67 

507.1(1) 

492.3 

5-15-68 

349.9(5) 

826.1 

1-01-68 

503.7 

495.7 

5-15-68 

369.5(1) 

806.5 

1-15-68 

509.4(1) 

490.0 

6-01-68 

334.9 

841.1 

2-15-68 

507.1(1) 

492.3 

7-01-68 

331.4(5) 

844.6 

3-15-68 

502.5(1) 

496.9 

8-01-68 

377.6(1) 

798.4 

4-15-68 

502.5 

496.9 

9-15-68 

3«2.2(lt 

793.8 

5-15-68 
6-15-68 

509.4(1) 
525.6(5) 

490.0 
473.8 

01S/08«-e8J01S 

1132.0 

11-13-67 
4-10-68 

333.3 
337.4 

798.7 
794.6 

1101 

7-01-68 

443.5(5) 

555.9 

01S/08M-17K03S 

1004.2 

11-13-67 

242.7 

761.5 

1101 

01S/08«-09O01i 

1225.0 

1-01-68 
2-01-68 

311.9(5) 
315.4(1) 

913.1 
909.6 

1101 

4-15-68 

242.6 

761.6 

3-01-68 

309.6(5) 

915.4 

01S/08W-17P01S 

966.0 

11-28-67 

(9) 

1101 

4-01-68 

303.8(5) 

921.2 

4-17-68 

(1) 

5-15-68 

305.0(5) 

920.0 

4-22-68 

ID 

6-01-68 

355.8(1) 

869.2 

7-01-68 

362.7(1) 

862.3 

01S/08M-17P02S 

969.0 

11-22-67 

239.1 

729.9 

1101 

8-01-68 

321.2(b) 

903.8 

11-28-67 

239.0 

730.0 

9-15-68 

376.6(1) 

848.4 

4-01-68 
4-17-68 

248.5 
(1) 

720.5 

01S/08«-09H01^ 

1230.0 

11-13-67 

149.7 

1080.3 

1101 

See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviation* 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 

NuMaeR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  RIVEH  HYDRO  UNIT 


MIDDLE  bANTA  ANA  RIv  HYuH  SUbUNlT 
HARRISON  nrOHO  SUBAREA 


Y-Ol.BO 


01S/0aM-17PO4b 


991.2 


1-01-68 

♦89.6(5) 

501.6 

2-01-68 

502.3(5) 

488.9 

3-01-68 

538.1(1) 

453.1 

♦-01-68 

542.7(1) 

448.5 

5-01-68 

5«8.5(1) 

442.7 

6-01-68 

550.8 

440.4 

7-01-68 

554.3(1) 

436.9 

8-01-68 

556.6(1) 

434.6 

9-15-68 

557.9(1) 

433.3 

01S/08«-20a01b           942.0         11-28-67  124.0 

4-17-68  (9) 

OlS/08«-20B02i>     948.0    11-25-67  559.0 

4-17-68  454.0 


CLAREHONT  HEIGHTS  HTDHO  SUUARbA 


01S/08M-02a02b    1549.3 


01S/e8M-02001S    1481.8 


10-16-67 

10-19-67 

11-28-67 

U-28-67 

1-03-68 

1-03-68 

2-16-68 

2-16-68 

4-30-68 

4-30-68 

5-30-68 

6-30-68 

8-00-68 

9-30-68 

10-19-67 

10-19-67 

11-28-67 

11-28-67 

1-03-68 

1-03-68 

2-16-68 

2-16-68 

4-30-68 

4-30-68 

5-30-68 

6-30-68 

8-00-68 

9-30-68 


01S/08il-02U02b    1476.1 


0-05' 
0-11- 
0-19' 
0-26- 
1-02- 
1-09- 
1-16' 
1-24' 
1-29' 
2-07' 
2-14 
2-21 
2-28 
1-04 
1-11 
1-18 
1-25 
2-01 
2-08 
2-14 
2-21 
2-29 
3-07 
3-15 
3-21 
3-29 
4-04 
4-11 
4-18 
4-25 
5-09 
5-16 
5-23 
5-29 
6-06 
6-13 
6-20 
6-27 


•67 
•67 
•67 
•67 
•67 
■67 
•67 
•67 
•67 
•67 
■67 
■67 
■67 
■68 
■68 
■68 
■68 
•68 
■68 
•68 
■68 
•68 
•68 
■68 
•68 
-68 
•68 
•68 
-68 
-68 
-68 
■68 
-68 
■68 
■68 
-68 
-68 
-68 


148.7(1) 
148.7(1) 
141.5(5) 
141.5(5) 
143.3(5) 
143.3(5) 
147.3(5) 
147.3(5) 
167.3(1) 
167.3(5) 
178.3(5) 
182.3(5) 
211.6(1) 
221.3(1) 

91.3(5) 

91.3(5) 

97.3(5) 

97.3(5) 

98.9(5) 

98.9(5) 

103.4(5) 

103.4(5) 

121.5(5) 

121.5(5) 

118.6(5) 

90.6(5) 

132.3(5) 

138.3(5) 

80.3 

82.6 

81.4 

82.1 

84.3 

84.4 

85.1 

85.5 

87.5 

88.5 

89.8 

90.4 

92.2 

90.7 

91.6 

95.2 

92.5 

93.6 

95.7 

94.6 

95.0 

96.1 

95.9 

96.3 

96.8 

98.6 

98.2 

99.6 
106.5 
101.9 
104.1 
102.6 
105.7 
106.8 
102.8 
108.3 
109.3 
112.1 


1400.6 
1400.6 
1407.8 
1407.8 
1406.0 
1406.0 
1402.0 
1402.0 
1382.0 
1382.0 
1371.0 
1367.0 
1337.7 
1328.0 

1390.5 
1390.5 
1384.5 
1384.5 
1382.9 
1382.9 
1378.4 
1378.4 
1360.3 
1360.3 
1363.2 
1391.2 
1349.5 
1343.5 


1395.8 

1393.5 

1394.7 

1394.0 

1391.8 

1391.7 

1391.0 

1390.6 

1388.6 

1387.6 

1386.3 

1385.7 

1383.9 

1385.4 

1384 

1380 

1383 

1382 

1380 

1381 


Y-01.B2 


1101 


818.0    1101 


389.0    1101 
494.0 


5 

9 
6 
5 
4 
5 

1381.1 
1380.0 
1380.2 
1379.8 
1379.3 
1377.5 
1377.9 
1376.5 
1369.6 
1374.2 
1372.0 
1373.5 
1370.4 
1369.3 
1373.3 
1367.8 
1366.8 
1364.0 


V-ai.B3 


1101 
3719 
1101 
3719 
1101 
3719 
1101 
3719 
1101 
3719 


1101 
3719 
1101 
3719 
1101 
3719 
1101 
3719 
1101 
3719 


1101 


Y-01.00 

MIDDLE  SANTA  ANA  RIV  HYOR  SUBUNIT         T-Ol.BO 
CLAREMONT  HEIGHTS  HYDRO  SUBAREA 


01S/08M-02F01k    1470*0 


01S/08W-03A01S    ISll.S 


01S/08W-03F01S    1372.0 


01S/'08M-03F02S        1374.5 


01S/08W-03F03S    1377.5 


OIS/08W-03602S  1435.0 
01S/08M-03604S  1442.0 
01S/08M-03J01S    1411.0 


01S/08X-03L02S    1344.0 


7-11-68 

114.5 

1361.6 

7-18-68 

115.5 

1360.6 

8-01-68 

117.8 

1358.3 

8-08-68 

116.2 

1359,9 

8-15-68 

115.5 

1360.6 

8-29-68 

120.8 

1355.3 

9-05-68 

123.8 

1352.3 

9-11-68 

124.8 

1351.3 

9-19-68 

126.5 

1349.6 

9-26-68 

127.5 

1348.6 

01S/08M-03M03S    1329.0 


10-19-67 

60.0(1» 

1410.0 

11-28-67 

55.2(1) 

1414.8 

1-03-68 

62.1(1) 

1407.9 

2-16-68 

66.3(1) 

1403.7 

4-30-68 

75.2(5) 

1394.8 

5-30-68 

88.3(5) 

1381.7 

6-30-68 

91.3(5) 

1378.7 

8-00-68 

106.0(51 

1364.0 

9-30-68 

119.3(1) 

1350.7 

10-02-67 

(11 

10-03-67 

(11 

11-13-67 

113.8 

1398.0 

12-04-67 

116.7 

1395.1 

1-02-68 

119.1 

1392.7 

2-05-68 

122.1 

1389.7 

2-05-68 

122.1 

1389.7 

3-05-68 

124t7 

1387.1 

4-03-68 

127.4 

1384.4 

5-14-68 

(U 

6-10-68 

(1) 

6-11-68 

137.1 

1374.7 

7-02-68 

141.2 

1370.6 

8-21-68 

(1) 

9-10-68 

(11 

9-11-68 

(11 

1-01-68 

93.1(5) 

1278.9 

2-01-68 

103.5(5) 

1268.5 

3-01-68 

101.1(5) 

1270.9 

4-01-68 

99.8(5) 

1272.2 

5-01-68 

96.5(5) 

1275.5 

6-01-68 

120.8(5) 

1251.2 

7-01-68 

124.2(5) 

1247.8 

8-01-68 

121.9(5) 

1250.1 

9-15-68 

119.6(5) 

1252.4 

10-01-67 

137.7(1) 

1236.8 

1-01-68 

141.1(1) 

1233.4 

2-01-68 

154.8 

1219.7 

3-01-68 

151.6(1) 

1222.9 

4-01-68 

148.1 

1226.4 

5-15-68 

150.4(1) 

1224.1 

6-01-68 

165.4(1) 

1209.1 

7-01-68 

180.4(11 

1194.1 

8-01-68 

163.1(1) 

1211.4 

9-15-68 

160.8(1) 

1213.7 

10-01-67 

98.8(5) 

1278.7 

1-01-68 

102.4(1) 

1275.1 

2-01-68 

114.0(1) 

1263.5 

3-01-68 

114.0(1) 

1263.5 

4-01-68 

111.7(1) 

1265.8 

5-15-68 

127.8(1) 

1249.7 

6-01-68 

138.2(1) 

1239.3 

8-01-68 

(«> 

11-13-67 

(1> 

4-10-68 

U) 

11-13-67 

73.0 

1369.0 

4-10-68 

85.6 

1356.4 

10-03-67 

(91 

11-13-67 

25.0 

1386.0 

12-04-67 

26.6 

1384.4 

1-02-68 

26.5 

1384.5 

2-05-68 

27.6 

1383.4 

3-05-68 

28.7 

1382.3 

4-03-68 

30.9 

1380.1 

7-02-68 

41.9 

1369.1 

10-02-67 

57.2 

1286.8 

11-13-67 

59.8 

1284.2 

12-04-67 

62.0 

1282.0 

1-02-68 

59.0 

1285.0 

2-05-68 

60.0 

1284.0 

3-05-68 

59.8 

1284.2 

4-03-68 

60.6 

1283.4 

5-14-68 

61.2 

1282.8 

6-10-68 

63.1 

1280.9 

7-02-68 

64.6 

1279.4 

9-10-68 

62.7 

1281.3 

10-02-67 

63.9 

1265.1 

11-13-67 

65.3 

1263.7 

12-04-67 

65.3 

1263.7 

1-02-68 

66.0 

1263.0 

2-05-68 

68.0 

1261.0 

3-05-68 

67.6 

1261.4 

4-03-68 

67.6 

1261.4 

5-14-68 

69.0 

1260.0 

6-10-68 

71.7 

1257.3 

7-02-68 

72.6 

1256.4 

8-12-68 

69.3 

1259.7 

9-10-68 

69.7 

1259.3 

Y-01.B3 


3719 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


1101 


See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMeCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

m    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

SANTA    ANA    RIVER    HYORO    UNIT 


MIDDLE    SANTA    ANA    RIV    MYOR    SUbUNIT  Y-01.80 

CLAREMONT    HEIGHTS    HYDRO    SUBAHtA 


01S/08M-04K01S         1318.8 


01N/08M-23J01S         2069.0 
01N/08a-24e01^         2141.7 


01N/08ri-24L01S        2137.6 


01N/0b«-2SK02S   isss.e 


elN/08ri-25LelS        1861.6 


01N/08a-2SM01S         1864.9 


1-13- 
2-U- 
2-21- 
2-28- 
1-02- 
1-27- 
2-05- 
2-25- 
3-05- 
3-23- 
3-23- 
4-09- 
5-14- 
6-15- 
7-02- 
8-21- 
9-10- 
9-28- 


67 
67 
67 
67 
68 
'68 
68 
68 
68 
68 
'68 
'68 
68 
68 
68 
'68 
68 
68 


4-22-68 

10-02-67 

10-23-67 

11-01-67 

11-01-67 

12-04-67 

12-20-67 

12-26-67 

1-02-68 

1-08-68 

1-29-68 

2-05-68 

2-27-68 

3-04-68 

3-12-68 

4-01-68 

4-01-68 

5-01-68 

5-07-68 

6-03-68 

6-03-68 

7-01-68 

7-10-68 

8-12-68 

8-12-68 

9-16-68 

9-23-68 

10-02-67 

10-16-67 

11-13-67 

11-13-67 

12-11-67 

12-11-67 

1-08-68 

1-29-68 

2-05-68 

2-13-68 

3-12-68 

3-12-68 

4-01-68 

4-15-68 

5-07-68 

5-13-68 

6-03-68 

6-03-68 

7-01-68 

7-15-68 

8-12-68 

8-12-68 

9-16-68 

9-23-68 

10-02-67 

11-01-67 

11-20-67 

12-11-67 

1-29-68 

2-13-68 

3-18-68 

4-15-68 

5-07-68 

6-26-68 

7-10-68 

8-12-68 

9-16-68 

4-30-68 
5-30-68 
6-30-68 
8-00-68 
9-30-68 

10-16-67 

10-19-67 

11-28-67 

1-03-68 

2-16-68 


150.7 

(9) 

(9) 

(9) 

«9) 
126.6 

(91 
118.9 

(9) 
120.2 
117.9 
126.1 
138.4 
141.4 

t9> 
153.7 

(9) 
170.9 

30.5 

115.0(1) 
123.0(1) 
120.0 
120.0(5) 
99.0(11 

(7) 
90.0(1) 
92.0(1) 
96.0(1) 
108.0(1) 
111.0(1) 
122.0(1) 
127.0(1) 
125.0(1) 
115.0 
115.0(1) 
126.0(1) 
126.0 
124.0(1) 
124.0(1) 
127.0(1) 
127.0(1) 
132.0 
132.0(5) 
123.0 
123.0(5) 

163.0(1) 

169.0(1) 

177.0(1) 

177.0(5) 

167.0 

167.0(5) 

152.0(5) 

164.0 

177.0 

185.0(5) 

192.0 

192.0(5) 

192.0 

191.0(5) 

191.0 

191.0(5) 

191.0 

191.0(5) 

191.0 

191.0(5) 

192.0 

192.0(5) 

185.0 

185.0(5) 

154.0(1) 
171.0(1) 

(7) 
176.0(1) 
170.0(1) 
165.0 
188.0 
194.0(1) 
204.0(1) 
236.0(1) 
244.0(1) 
232.0(5) 
237.0(5) 

177.4(5) 
207.6(5) 
216.6(5) 
242.1(1) 
268.6(1) 

167.2(5) 
167.2(5) 
188.8(5) 
189.6(5) 
194.0(5) 


1168.1 


2026.7 
2018.7 
2021.7 
2021.7 
2042.7 


2051.7 
2049.7 
2045.7 
2033.7 
2030.7 
2019.7 
2014.7 
2016.7 
2026.7 
2026.7 
2015.7 
2015.7 
2017.7 
2017.7 
2014.7 
2014.7 
2009.7 
2009.7 
2018.7 
2018.7 


Y-01.B3 
Utl 


1192.2 

1199,9 

1198.6 
1200.9 
1192.7 
1180.4 
1177.4 

1165.1 

1147.9 

2038.5    1101 


1974.6 
1968.6 
1960.6 
1960.6 
1970.6 
1970.6 
1985.6 
1973.6 
1960.6 
1952.6 
1945.6 
1945.6 
1945.6 
1946.6 
1946.6 
1946. b 
1946.6 
1946.6 
1946.6 
1946.6 
1945.6 
1945.6 
1952.6 
1952.6 

1701.0 
1684.0 

1679.0 
1685.0 
1690.0 
1667.0 
1661.0 
1651.0 
1619.0 
1611.0 
1623.0 
1618.0 

1684.2 
1654.0 
1645.0 
1619.5 
1593.0 

1697.7 
1697.7 
1676.1 
1675.3 
1670.9 


4235 
1101 

4235 

1101 

4235 
1101 

4235 
1101 
4235 
1101 

4235 

1101 

4235 

1101 

4235 
1101 
4235 

4235 
1101 

4235 

1101 
4235 

1101 

4235 
1101 
4235 
1101 
4235 
1101 
4235 
1101 
4235 
1101 
4235 
1101 
4235 
1101 
4235 

1101 


3719 


1101 
3719 
1101 
3719 
1101 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


r-01.00 


0lN/08«-25M0lS 
(CONT.) 


1864.9 


•1N/08W-26P01S    1740.3 


01N/08M-34A01S    1670.0 


OIN/08M-34A02S    1648.0 


01N/08M-34A03S    1635.0 


01N/08l)-34H0lS         1589.0 


01N/08W-34K01S    isia.* 


HEIGHTS  HYDRO  SUBAHEA 

T-01.B3 

2-16-68 

194.0(5) 

1670.9    3719 

4-30-68 

200.5(5) 

1664.4 

5-30-68 

208.5(5) 

1656.4    3719 

6-30-68 

210.0(5) 

1654.9 

8-00-68 

221.0(5) 

1643.9 

10-05-67 

241.9 

1498.4    1101 

10-11-67 

243.8 

1496. S 

10-19-67 

246.0 

1494.3 

10-26-67 

247.8 

1492.5 

11-02-67 

248.3 

1492.0 

11-09-67 

251.0 

1489.3 

11-16-67 

252.2 

1488.1 

11-24-67 

253.6 

1486.7 

11-29-67 

254.5 

1485.8 

12-07-67 

255.6 

1484.7 

12-14-67 

256.3 

1484.0 

12-21-67 

257.2 

1483.1 

12-28-67 

257.8 

1482.5 

1-04-68 

258.4 

1481.9 

1-11-68 

259.0 

1481.3 

1-18-68 

259.6 

1480.7 

1-25-68 

260.0 

1480.3 

2-01-68 

260.6 

1479.7 

2-08-68 

261.1 

1479.2 

2-14-68 

261.6 

1478.7 

2-21-68 

261.9 

1478.4 

2-29-68 

262.3 

1478.0 

3-07-68 

263.7 

1476.6 

3-15-68 

264.2 

1476.1 

3-21-68 

263.5 

1476.8 

3-28-68 

263.8 

1476.5 

4-04-68 

264.2 

1476.1 

4-11-68 

264.4 

1475.9 

4-18-68 

264.5 

1475.8 

4-25-68 

264.7 

1475*6 

b-02-68 

264.9 

1475.4 

5-02-68 

264.9 

1475.4 

5-09-68 

265.1 

1475.2 

5-16-68 

265.2 

1475.1 

5-23-68 

265.3 

1475.0 

5-29-68 

265.3 

1475.0 

6-06-68 

265.4 

1474.9 

6-13-68 

265.5 

1474.8 

6-20-68 

265.6 

1474.7 

6-87-68 

265.7 

1474.6 

7-11-68 

265.9 

1474.4 

7-18-68 

266.0 

1474.3 

8-01-68 

266.0 

1474.3 

8-08-68 

266.2 

1474.1 

8-15-68 

266.2 

1474.1 

8-29-68 

266.4 

1473.9 

9-05-68 

266.5 

1473.8 

9-12-68 

266.5 

1473.8 

9-19-68 

266.6 

1473.7 

9-26-68 

271.5 

1468.8 

10-03-67 

(1> 

1101 

11-13-67 

(1) 

1-02-68 

(1> 

2-05-68 

154.6 

1515.4 

3-05-68 

(1> 

4-10-68 

(1) 

4-11-68 

236.9 

1433.1 

7-02-68 

(It 

9-11-6S 

11) 

10-03-67 

199.3 

1448.7    1101 

11-13-67 

208.9 

1439.1 

12-04-67 

204.2 

1443.8 

1-02-68 

208.9 

1439.1 

2-05-68 

212.4 

1435.6 

3-05-68 

218.6 

1429.4 

4-10-68 

221.6 

1426.4 

7-02-68 

232.5 

1415.5 

9-11-68 

236.1 

1411.9 

10-03-67 

206.7 

1428.3    1101 

11-13-67 

219.0 

1416.8 

12-04-67 

218.1 

1416.9 

1-02-68 

222.3 

1412.7 

2-05-68 

226.5 

1408.5 

3-05-68 

231.9(1) 

1403.1 

7-02-68 

247.9 

1387.1 

9-11-68 

(1) 

10-03-67 

(1) 

1101 

11-13-67 

(1) 

12-04-67 

182.2 

1406.8 

1-02-68 

(1) 

2-05-68 

192.7 

1396.3 

3-05-68 

193.7 

1395.3 

4-10-68 

193.4 

1395.6 

7-02-68 

(It 

9-ll-6« 

(11 

10-03-67 

(It 

llol 

11-13-67 

131.6 

1386.4 

See  poge  113  for  key  to  terms  d  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLVIN6 

DATA 


SANTA    ANA    RIVER   riTDRO   UNIT 


MIOOLE  bANTA  ANA  RI«  HYDR  SUBUNIT         T-Ol.dO 
CLAREMONT  HEIGHTS  HYURO  SU6AHEA 


T-01.B3 


0IN/08a-34K01S 
(CONT.) 


01N/0«a-34L01b 


01N/08«-3Seol:> 


01N/08rt-3SJelS 


01N/08M-35J02S 


01N/08a-35K01S 


01N/Otta-35K02^ 


01N/08M-36D0IS 


01S/07a-0«a01b 


1518.0           1-02-68 

(1) 

1101 

01S/07M-0^B01S 

2-0S-68 

(U 

(CONI.) 

4-10-68 

(1) 

1503.0        10-03-67 

129.7(1) 

1373.3 

1101 

11-13-67 

128.6 

137^.^ 

1-02-68 

137.1 

1365.9 

2-05-68 

131.5 

1371.5 

♦-03-68 

135.3 

1367.7 

OIS/07W-0^802S 

1631.0        10-03-67 

(1> 

1101 

11-13-67 

11) 

12-0^-67 

22^.3 

1^06.7 

1-02-68 

22^.5 

U06.5 

2-05-68 

227. ♦ 

1^03. 6 

3-05-68 

230.8 

1^00.2 

♦-03-68 

233.1 

1397.9 

7-02-68 

(1) 

9-11-68 

CD 

1618.0         10-01-67 

202.015) 

1^16.0 

1101 

11-01-67 

212.5(b) 

U05.5 

01S/0TM-04B03S 

12-01-67 

213.0(5) 

M05.0 

12-29-67 

213.0(5) 

1405.0 

1-30-68 

215.5(5) 

U02.5 

2-29-68 

218.8(51 

1399.2 

3-30-68 

22^.5(5) 

1393.5 

♦-30-68 

376.0(1) 

12^2.0 

5-30-68 

313.0(b) 

1305.0 

6-30-68 

338.0(b) 

1280.0 

7-31-68 

380.0(1) 

1238.0 

•     8-31-68 

381.5(1) 

1236.5 

9-30-68 

380.5(1) 

1237.5 

1607.0         10-01-67 

250.0 

1357.0 

1101 

01S/07I*-0^E02S 

11-01-67 

250.0 

1357.0 

12-01-67 

255.0 

1352.0 

12-29-67 

259.0 

13^8.0 

1-30-68 

265.0 

13^2.0 

2-29-68 

265.5 

13^1.5 

3-30-68 

267.3 

1339,7 

♦-30-68 

271.0 

1336.0 

5-30-68 

278.0 

1329.0 

6-30-68 

28^.0 

1323.0 

7-31-68 

287.5 

1319.5 

8-31-68 

297.0 

1310.0 

9-30-68 

301.5 

1305.5 

01S/07M-0^E03S 

1638.0         10-01-67 

20^.0 

1^3^.0 

1101 

11-01-67 

221.0 

U17.0 

12-01-67 

226.0 

M12.0 

12-29-67 

226.0 

U12.0 

1-30-68 

228.0 

MIO.O 

2-29-68 

233.0 

1^05.0 

3-30-68 

239.5 

1398.5 

♦-30-68 

2^1.3 

1396.7 

5-30-68 

2^9.5 

1388.5 

6-30-68 

326.0(1) 

1312.0 

7-31-68 

382.0 

1256.0 

8-31-68 

391.5 

12^6.5 

9-30-68 

396.5 

12^1.5 

01N/07W-27002S 

1635.0         10-01-67 

20^.0 

H31.0 

♦  7^« 

11-01-67 

221.0 

MU.O 

12-01-67 

226.0 

M09.0 

12-29-67 

226.0 

1^09.0 

1-30-68 

228.0 

M07.0 

2-29-68 

233.0 

M02.0 

3-30-68 

239.5 

1395.5 

♦-30-68 

2^1.3 

1393.7 

5-30-68 

249.5 

1385.5 

6-30-68 

326.0(1) 

1309.0 

7-31-68 

382.0(1) 

1253.0 

8-31-68 

391.5(1) 

12^3.5 

9-00-68 

396.5(1) 

1238.5 

01N/07H-29EelS 

1760.0         10-01-67 

244.0 

lbl6.0 

1101 

11-01-67 

255.0 

1505.0 

12-01-67 

260.0 

1500.0 

12-29-67 

26^.0 

1^96.0 

1-30-68 

267.8 

1^92.2 

2-29-68 

267.8 

1^92.2 

3-30-68 

269.3 

1^90.7 

♦-30-68 

270.5 

1^89.5 

5-30-68 

273.5 

M86.5 

6-30-68 

272.5 

M87.5 

7-31-68 

276.0 

1^8^.0 

8-31-68 

27^.0 

U8O.0 

9-00-68 

2T^.e 

14««.0 

♦7^8 

UCANONCA    HYUXO    SUUAHEA 

V-Ol^B^ 

U28.2         10-01-67 

198.0 

1230.2 

♦  702 

11-02-67 

222.0(1) 

1206.2 

12-0^-67 

185.0 

12^3.2 

l-oT-ea 

172.0 

1256.2 

V-01.00 
NIOOLE  SANIA  ANA  HIV  HYOR  SUttUNiT 


1A2S.2 


T-fl.M 


1A2B.2 


1451.8 


139S.9 


1^17.^ 


1560.0 


18^0.^ 


HYDRO    SUBAHEA 

r-01.B4 

2-02-68 

161.0 

1267.2 

4702 

3-0A-6S 

152.0 

1276.2 

♦-01-68 

U^.O 

128^.2 

5-01»6« 

139.0 

1289.2 

6-0^-6a 

137.0 

1291.2 

7-02-68 

173.0(1) 

1255.2 

8-12-68 

^♦.0 

128^.2 

9-0^-6t 

US.O 

1283.2 

10-01-67 

195.8 

1232. ♦ 

4702 

11-02-67 

207.8 

1220. ♦ 

1-07-68 

158.8 

1269. ♦ 

2-02-68 

152.8 

1275.^ 

3-0^-68 

U^.8 

12S3.^ 

4-01-68 

138.8 

12S9.^ 

5-01-68 

133.8 

129^.^ 

6-0^-68 

131.8 

1296. ♦ 

7-02-68 

138.8 

1289. ♦ 

8-12-68 

U2.8 

1285. ♦ 

9-0^-6B 

U3.8 

128^.4 

10-01-67 

2^T.3(1) 

1204.5 

4702 

11-02-67 

257.3(1) 

1194.5 

12-0^-67 

231.3(1) 

1220.5 

1-07-68 

190.3 

1261.5 

2-02-68 

182.3 

1269.5 

3-0^-68 

173.3 

1278.5 

♦-01-68 

167.3 

1284.5 

5-01-68 

162.3 

1289.5 

6-0^-68 

161.3 

1290.5 

7-02-68 

166.3 

1285.5 

8-12-68 

166.3 

1285.5 

9-0^-6a 

167.3 

1284.5 

10-01-67 

159.8 

1236*1 

4702 

11-02-67 

166.8 

1229.1 

12-0^-67 

U9.8 

1246.1 

1-07-68 

13^.8 

1261.1 

2-02-68 

132.8 

1263.1 

3-0^-68 

117.8 

1278.1 

♦-01-68 

110.3 

1285.6 

5-01-68 

109. ♦ 

1286.5 

6-0^-68 

107.8 

1288.1 

7-02-68 

112.8 

1283.1 

8-12-68 

112.8 

1283.1 

9-0^-6« 

U3.S 

12«2*1 

10-01-67 

185.3(1) 

1232.1 

♦74« 

11-01-67 

180.5 

1236.9 

12-01-67 

178.5 

1238.9 

12-29-67 

162.0 

1255.4 

1-30-68 

H8.5 

1268.9 

2-29-68 

^♦.8 

1272.6 

3-30-68 

132.5 

1284.9 

♦-30-68 

U8.0(l) 

1269.4 

5-30-68 

U6.8(l> 

1270.6 

6-30-68 

U6.0(l) 

1271.4 

7-31-68 

139.3 

1278.1 

8-31-68 

Ul.O 

1276.4 

9-00-68 

161.0(1) 

1256.4 

10-01-67 

383.0 

1177.0 

4702 

11-02-67 

37^.0 

1186.0 

12-0^-67 

3^8.0 

1212.0 

1-07-68 

3^^.0 

1216.0 

2-02-68 

3^6.0 

1214.0 

3-0^-68 

339.0 

1221.0 

♦-01-68 

332.0 

1228.0 

5-01-68 

330.0 

1230.0 

6-0^-68 

332.0 

1228.0 

7-02-68 

339.0(1) 

1221.0 

8-12-68 

325.0 

1235.0 

9-0^-6« 

321.0 

1239.0 

10-01-67 

267.2(5) 

1573.2 

UOl 

10-01-67 

267.2(5) 

1573.2 

474* 

11-01-67 

271.8(5) 

1568.6 

1101 

11-01-67 

271.8(5) 

1568.6 

4748 

12-01-67 

276. ♦(S) 

1564.0 

1101 

12-01-67 

276.^(5) 

1564.0 

4748 

12-29-67 

391.9(5) 

1448.5 

1-30-68 

278.5(5) 

1561.9 

1101 

1-30-68 

278.5 

1561.9 

4748 

2-29-«,8 

3^1. 1(5) 

1499.3 

1101 

2-29-68 

3^1.1(5) 

1499.3 

4  748 

3-30-68 

3^8.0(5) 

1492.4 

UOl 

3-30-68 

3^8.0(5) 

1492.4 

4  748 

♦-30-68 

3^5.7(5) 

1494.7 

1101 

♦-30-68 

3^5.7(5) 

1494.7 

4  748 

5-30-68 

272.0(5) 

1568.4 

1101 

5-30-68 

272.0 

1568.4 

4748 

6-30-68 

385.0(1) 

1455.4 

UOl 

6-30-68 

385.0(5) 

1455.4 

4748 

7-31-68 

385.0(1) 

1455.4 

UOl 

7-31-68 

385.0(5) 

1455.4 

4748 

8-31-68 

285.0 

1555.4 

UOl 

8-31-68 

285.0 

1555.4 

4  748 

9-00-68 

287.5 

1552.9 

See  poge  li3  for  key  to  terms  S  abbreviotior^s 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


OATE 


GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANIA  ANA  RIVER  HTDRO  UNIT 


T-01.00 


MIDDLE  bANTA  ANA  RIv  HYDR  SOHUNIT 

Y-Ol.BO 

MIDDLE  SANTA  ANA  HIV  MYDR  SUUUNIT 

Y-Ol.BO 

CUCAN0N6A  HYDRO  SU8AHEA 

Y-01.B4 

CUCAHON(iA 

HYOHU  SUbAHEA 

t<-01.B4 

01N/07K-29E01S    1840.4     9-30-68 

287.5(5) 

1552.9    1101 

01N/07H-33P01S 

1485.0 

2-29-68 

202.8 

1282.2 

4748 

(CONT.) 

(CONT.) 

3-30-68 
4-30-68 

193.5 
188.5 

1291.5 
1296.5 

01N/07W-29H03S    17f2.3    10-01-67 

425.0(1) 

1277.3    4748 

5-30-68 

197.5 

1287.5 

11-01-67 

455.0(5) 

1247.3 

7-31-68 

194.0 

1291.0 

12-01-67 

380.0(5) 

1322.3 

8-31-68 

227.0(1) 

1258.0 

12-29-67 

376.5(5) 

1325.8 

9-00-68 

227.5(1) 

1257.5 

1-30-68 

369.6(5) 

1332.7 

2-29-68 

354. 6(S) 

1347.7 

elN/07M-34J025 

1404.0 

10-01-67 

254.0 

1150.0 

4702 

3-30-68 

351.1(5) 

1351.2 

11-02-67 

257.0 

1147.0 

♦-30-68 

397.3(1) 

1305.0 

12-04-67 

255.0 

1149.0 

5-30-68 

397.3(1) 

1305.0 

2-02-68 

252.0 

1152.0 

6-30-68 

404.2(1) 

1298.1 

3-04-68 

250.0 

1154.0 

7-31-68 

406.5(1) 

1295.8 

4-01-68 

248.0 

1156.0 

8-31-68 

411.9(1) 

1290.4 

6-04-68 

242.0 

1162.0 

9-00-68 

418.1(1) 

1284.2 

7-02-68 
8-12-68 

243.0 
240.0 

1161. 0 
1164.0 

01N/e7ri-29R04b    1684.4    10-01-67 

408.5(1) 

1275.9    4748 

9-04-68 

240.0 

1164.0 

11-01-67 

420.0(1) 

1264.4 

12-01-67 

373.3(5) 

1311.1 

12-29-67 

366.9(5) 

1317.5 

TEMESCAL 

HYDRO  SUBAREA 

T-01.B5 

1-30-68 

355.4(5) 

1329.0 

2-29-68 

349.0(5) 

1335.4 

3-30-68 

340.3(5) 

1344.1 

03S/06M-06K02S 

629.0 

1-03-68 

44.8 

584.2 

4103 

4-30-68 

383.1(1) 

1301.3 

2-01-68 

44.8 

584.2 

5-30-68 

377.3(1) 

1307.1 

3-01-68 

44.7 

584.3 

6-30-68 

413.1(1) 

1271.3 

5-06-68 

44.8 

S84.2 

7-31-68 

415.4(1) 

1269.0 

6-05-68 

44.3 

584.7 

8-31-68 

360.0(1) 

1324.4 

7-02-68 

44.2 

584.8 

9-00-68 

403.9(1) 

1280.5 

8-01-68 
9-06-68 

44.1 
44.1 

584.9 
584.9 

elN/07M-32R02S    1*90.0    10-01-67 

205.2(5) 

1284.8    4748 

11-01-67 

233.5(5) 

1256.5 

03S/06M-07A01& 

649.0 

11-09-67 

13.2 

635.8 

4103 

12-01-67 

226.0(5) 

1264.0 

3-27-68 

(9) 

12-29-67 

206.8(5) 

1283.2 

1-30-68 

207.5(5) 

1282.5 

03S/06M-28Ae2S 

677,2 

12-21-67 

52.5 

624.7 

5718 

2-29-68 

193.7(5) 

1296.3 

5-02-68 

49.8 

627.4 

3-30-68 

187.9(5) 

1302.1 

4-30-68 

193.6(5) 

1296.4 

03S/06M-28602S 

686.0 

12-18-67 

67.8 

618.2 

571b 

5-30-68 

200.6(5) 

1289.4 

5-02-68 

69.9 

616.1 

6-30-68 

200.6(5) 

1289.4 

7-31-68 

202.9(5) 

1287.1 

03S/06K-28H01S 

703.0 

12-11-67 
1-02-68 

87.1 
88.8(21 

615.9 
614.2 

4103 

01N/07M-32R03S    1496.0    10-01-67 

222.8(5) 

1273.2    4748 

2-02-68 

89.0(2) 

614.0 

11-01-67 

225.0(5) 

1271.0 

3-04-68 

85.9 

617.1 

12-01-67 

220.5(5) 

1275.5 

6-05-68 

86.1 

616.9 

12-29-67 

211.3(5) 

1284.7 

7-05-68 

86.6 

616.4 

1-30-68 

206.2(5) 

1289.8 

8-02-68 

87.3 

615.7 

2-29-68 

174.3(5) 

1321.7 

9-06-68 

90.6(21 

612.4 

3-30-68 

181.2(5) 

1314.8 

4-30-68 

185.8(5) 

1310.2 

03S/06H-28L03S 

673.0 

12-21-67 

50.9(4) 

622.1 

5718 

5-30-68 

188.2(5) 

1307.8 

5-02-68 

50.6 

622.4 

6-30-68 

199.7(5) 

1296.3 

7-31-68 

238.9(5) 

1257.1 

03S/06M-28L04S 

674.8 

12-21-67 

57.7(2) 

617.1 

5718 

8-31-68 

243.6(5) 

1252.4 

5-02-68 

52.0 

622.8 

9-00-68 

245.9(5) 

1250.1 

03S/06*-28M0lS 

665.7 

12-21-67 

51.3 

614.4 

5718 

01N/07M-33A01S    1541.5    10-19-67 

231.3(1) 

1310.2    3719 

5-02-68 

48.5 

617.2 

11-28-67 

230.7(5) 

1310.8 

1-03-68 

231.0(5) 

1310.5 

03S/06W-28M02S 

666.1 

12-21-67 

51.0 

615.1 

5718 

2-16-68 

231.5(5) 

1310.0 

5-02-68 

51.8 

614.3 

4-30-68 

231.2(5) 

1310.3 

6-30-68 

230.6(5) 

1310.9 

e3S/06M-2SNelS 

670.7 

10-11-67 

(1) 

5102 

8-00-68 

230.3(1) 

1311.2 

3-19-68 

(1) 

elN/07M-33N01S    1480.2    10-01-67 

235.0 

1253.2    4748 

03S/06X-290035 

650.7 

11-09-67 

(2) 

4103 

11-01-67 

242.0 

1246.2 

3-26-68 

(21 

12-01-67 

236.0 

1252.2 

12-29-67 

123.0 

1365.2 

03S/06H-30K01S 

612.3 

11-09-67 

(1) 

4103 

1-30-68 

210.0 

1278.2 

3-27-68 

(1) 

2-29-68 

201.3 

1286.9 

3-30-68 

193.3 

1294.9 

e3S/06M-30002S 

624.6 

3-19-68 

50.5 

574.1 

5102 

4-30-68 

188.5 

1299.7 

5-30-68 

211.0 

1277.2 

03S/06M-31O01S 

690.0 

10-08-67 

138.1(1) 

551.9 

5272 

6-30-68 

201.0 

1287.2 

11-05-67 

138.0(1) 

552.0 

7-31-68 

196.5 

1291.7 

12-03-67 

133.6 

556.4 

8-31-68 

207.0 

1281.2 

1-07-68 

132.8(1) 

557.2 

9-00-68 

210.0 

1278.2 

2-04-68 
3-03-68 

131.7(1) 
131.8(1) 

558.3 
558.2 

01N/07ll'-33N03S    1490.0    10-01-67 

232.0 

1258.0    4T48 

4-07-68 

130.2(1) 

559.8 

11-01-67 

238.0 

1252.0 

5-05-68 

128.5 

561.5 

12-01-67 

232.2 

1257.8 

6-02-68 

134.6(11 

555.4 

12-29-67 

220.7 

1269.3 

1-30-68 

208.0 

1282.0 

03S/06W-31D02S 

690.0 

10-08-67 

142.4(1) 

547.6 

5272 

2-29-68 

199.0 

1291.0 

11-05-67 

143.6(1) 

546.4 

3-30-68 

191.0 

1299.0 

12-03-67 

140.0(1) 

550.0 

4-30-68 

186.5 

1303.5 

1-07-68 

133.2 

556.8 

5-30-68 

212.5(1) 

1277.5 

2-04-68 

132.3 

557.7 

6-30-68 

226.1(1) 

1263.9 

3-03-68 

132.1 

557.9 

7-31-68 

219.2(5) 

1270.8 

4-07-68 

130.4 

559.6 

e-31-68 

226.2(5) 

1263.8 

5-05-68 

130.0 

560.0 

9-00-68 

233.0(1) 

1257.0 

6-02-68 
7-07-68 

135.7(1) 
140.6(1) 

554.3 
549.4 

01N/07M-33P01S    1485.0    10-01-67 

206.0 

1279.0    4T4S 

8-04-68 

142.9(1) 

547.1 

11-01-67 

240.0 

1245.0 

9-01-68 

145*1(1) 

544.9 

12-01-67 

234.3 

1250.7 

12-29-67 

223.0 

1262.0 

03S/e6H-32H01S 

663.7 

10-11-67 

54.0 

609.7 

5102 

1-30-68 

215.5 

1269.5 

11-09-67 

54.7 

609.0 

4103 

See  page  II3  for  key  to  terms  a  abbreviations 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


CmXJNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


MIDDLE    bANTA    ANA    RI»    HYOR    SUOUNir 
TEMESCAL    nYUHU    SUUARtA 


SANTA    ANA    RIVEM    HTDRO   UNIT 
T-Ol.BO 


03S/06M-32H«lb 
ICONT«) 

03S/07W-13K02S 
03S/07H-UO01S 

03S/07K-20L03S 


663.7 
599.2 

ssi.a 

«B0.0 


03S/07M-20Le«b 


03S/07M-20P02S 
03S/07M-20P03b 


Ki  03S/07ri-20U0lb 


03S/07k-21C03S 
03S/07H-21G01S 

03S/07M-21K01^ 
03S/07M-21K02S 
03S/07M-21M«|!> 

03S/07a-21M02b 


03S/07M-21M03S 
03S/OTa-21M06S 

03S/07M-22A01S 

03S/07«-22G02b 


4S6.9 
496.5 

534.9 

528.3 


3-19-68 
3-26-68 

3-19-68 

IO-n-67 
3-19-68 

10-16-67 
11-16-67 
12-14-67 
1-18-68 
2-15-68 
4-18-68 
5-^0-68 
6-13-68 
7-18-68 


10-11-67 

10-11-67 
3-20-68 

10-11-67 
3-20-68 

10-11-67 


53.6 
52.5 

49.6 

64.6 
50.8 

4.8 
4.8 
4.3 
4.2 

4.1 

4.8 
4.9 
6.3 
5.6 


479.6 

10-16-67 

5.4 

11-16-67 

4.5 

12-14-67 

4.7 

1-18-68 

4.8 

2-15-68 

4.6 

4-18-68 

5.5 

5-20-68 

5.3 

6-13-68 

5.5 

7-1B-68 

5.8 

471. S 

10-16-67 

4.3 

11-16-67 

3.8 

473.0 

10-16-67 

3.2 

11-16-67 

3.1 

12-14-67 

-.9 

1-18-68 

-.6 

2-15-68 

.2 

4-18-68 

1.9 

5-20-68 

2.5 

6-13-68 

2.8 

7-18-68 

3.3 

490.2 

10-16-67 

6.3 

11-16-67 

5.9 

12-14-67 

6.2 

1-18-68 

5.6 

2-15-68 

5.6 

3-14-68 

5.0 

4-18-68 

5.6 

5-20-68 

5.9 

6-13-68 

6.1 

7-18-68 

6.5 

492.7 

11-08-67 

<7) 

3-26-68 

(9) 

505.2 

10-11-67 

8.6 

11-08-67 

8.9 

3-20-68 

6.1 

3-26-68 

7.0 

512.2 

6-13-68 

12.5 

7-18-68 

13.6 

511.8 

10-11-67 

13.0 

3-20-68 

11.0 

488.8 

10-11-67 

1.2 

11-08-67 

.7 

3-20-68 

.3 

3-26-68 

.4 

492.0 

10-16-67 

5.2 

11-16-67 

4.9 

12-14-67 

4.6 

1-18-68 

4.3 

2-15-68 

4.2 

3-04-68 

2.2 

3-14-68 

4.2 

3-26-68 

2.2 

4-18-68 

4.3 

5-07-68 

2.4 

5-20-68 

4.6 

6-06-68 

2.6 

6-13-68 

5.2 

7-05-68 

2.8 

7-J8-68 

4.9 

8-02-68 

2.9 

9-06-68 

3.1 

5.8 
4.2 

23.9 
18.8 

20.1 


610 
611 

549 

517 
531 

475 
475 
475 
475 
475 
475 
475 
473 
474 


496.6 
496.3 
499.1 
498.2 

499.7 
498.6 

498.8 
500.8 

487.6 
488.1 
488.5 
488.4 

486.8 
487.1 
487.4 
487.7 
487.8 
489.8 
487.8 
489.8 
487.7 
489.6 
487.4 
489.4 
486.8 
489.2 
487.1 
489.1 
488.9 

487.5 

490.7 
492.3 

511.0 
516.1 

508.2 


Y-01.B5 
5102 

5102 
5102 

5102 


474.2 

5102 

475.1 

474.9 

474.8 

475.0 

474.1 

474.3 

474.1 

473.8 

467.2 

5102 

467.7 

469.8 

5102 

469.9 

473.9 

473.6 

472.8 

471.1 

470.5 

470.2 

469.7 

483.9 

5102 

484.3 

484.0 

484.6 

484.6 

485.2 

484.6 

484.3 

484.1 

483.7 

4103 


5102 

4103 
5102 
4103 

5102 


5102 

5102 
4103 
5102 
4103 

5102 


4103 
5102 
4103 
5102 
4103 
5102 
♦  103 
5102 
4103 
5102 
4103 


5102 
5102 

5102 

5102 


STATE     WELL 
NUMSER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GAOUNO 
SURFACE 

TO  WATER 
SURFACE 

m  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


Y-01.00 

MIDDLE  SANTA  ANA  RIV  HYOR  SUBUNIl 
TEMESCAL  HYDRO  SUBARtA 


03S/07M-22602S 
<CONT.) 

03S/0TM-22H01S 
03S/07M-22J02S 
03S/07M-22L01S 

03S/07H-23C03S 
e3S/07M-23L01S 


528.3 

537.5 
534.8 
527.8 

546.2 

576.0 


03S/07M-23M01& 
e3S/07M-23M02S 

03S/07W-23M03S 
03S/07K-23N01S 
03S/07M-24K01S 
03S/07M-24L01S 

03S/07te-25A01S 
03S/07M-25001S 


555.2 


551.1 


548.7 


592.2 


594.0 


583.2 


595.0 


S82.8 


03S/07M-25E01S 


604.0 


03S/07X-25M01S 


03S/07«r-2SJ0lS 


606.9 


642.8 


03S/07M-25M01S 


629.0 


3-20-68 

10-11-67 
3-20-66 

11-08-67 
3-26-68 

11-08-67 
3-20-68 
3-26-68 

11-08-67 
3-26-68 

10-08-67 
11-05-67 
12-03-67 
1-07-68 
2-04-68 
3-03-68 
4-07-68 
5-05-68 
6-02-68 
7-07-68 
8-04-68 
9-01-68 

10-11-67 
3-20-68 

0-11-67 
1-08-67 
3-20-68 
3-26-68 

0-11-67 
3-20-68 

0-11-67 
3-20-68 

1-08-67 
3-27-68 

0-11-67 
1-08-67 
3-19-68 
3-27-68 

0-11-67 
3-19-68 

0-10-67 
1-16-67 
1-09-68 
2-09-68 
3-18-68 
4-09-68 
5-14-68 
6-11-68 
7-09-68 
8-12-68 
9-11-68 

10-10-67 
11-16-67 
1-09-68 
2-09-68 
3-18-68 
4-09-68 
5-14-68 
6-11-68 
7-09-68 
8-12-68 
9-11-68 

10-11-67 

11-09-67 

3-19-68 

3-27-68 

1 •-08-67 
11-05-67 
12-03-67 
1-07-68 
2-04-68 
3-03-68 
4-07-68 
5-05-68 
6-02-68 
7-07-68 
8-04-68 
9-01-68 

10-10-67 
11-16-67 


14.7 


Y-Ol.BO 


513*8 


28 

22 

21 
17 

20 
16 
16 

31 
25 

56 
57 
54 
53 
52 
51 
50 
50 
50 
52 
54 
55 

40 
35 

44 
36 
32 
31 

40 
31 

80 
71 

63 
57 

53 
47 
46 
41 

55 

47 

52 
53 
48 
48 
46 
45 
48 
49 
51 
52 
53 

97 
97 
69 
94 
77 
96 
98 
95 
96 
97 
97 

67 

67 

61 

( 

97 
97 
96 
93 
92 
92 
90 
95 
93 
95 
100 
98 

104 
104 


8 
2 

9 
0 

3 

5 
5 

0 

5 

0 

8 
8 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
9 
0 
1 

9 
8 

8 

4 
4 
3 

1 
1 

8 

4 

1 

4 

2 

8 
0 

4 

0 

9 

8 
0 
0 
5 
5 
6 
0 
2 
4 
2 
6 

4(1) 

4(1) 

0 

6(1) 

5 

0(1) 

2(1) 

4(1) 

7(1) 

1(1) 

2(1) 

2 

4 
• 
) 

0 
2 

0 

8 

7 

5 

8 

3(1) 

7 

4 

0(1) 

3 

7(1) 
8(1) 


508 

.7 

MS 

.1 

512 

.9 

517 

.8 

587 

.5 

511 

•  3 

511 

.3 

515 

.2 

520 

.7 

520 

•  0 

518 

•  2 

521 

•  2 

522 

.9 

523 

.9 

524 

.6 

526 

.0 

526 

•  0 

525 

.9 

523 

•  1 

522 

.0 

520 

.9 

514 

•  3 

519 

.4 

506 

.3 

514 

.7 

518 

.7 

519 

•  8 

508 

.6 

517 

.6 

511 

•  4 

520 

.8 

530 

.9 

53* 

•* 

530 

>• 

535 

•  4 

537 

•  2 

541 

•  8 

540 

•  0 

547 

•  1 

529 

>2 

529 

>0 

534 

•  0 

533 

.5 

535 

>5 

536 

i4 

534 

•  0 

532 

•  8 

530 

>6 

529 

>8 

528 

>4 

506 

>6 

506 

>6 

535 

>0 

509 

>4 

526 

>5 

508 

.0 

505 

8 

508 

.6 

507 

.3 

506. 

9 

506. 

8 

539. 

7 

539. 

5 

545. 

9 

545. 

544. 

546. 

548. 

549. 

549. 

551. 

546. 

546. 

546. 

542. 

543, 

524. 

524, 

2 

T-ei.B5 
S18I 

5182 

4183 


4103 
5182 

4103 

4103 


5272 


5102 


5102 

4103 
5102 
4103 

5102 


5102 

4183 

5102 
4103 
5102 
4103 

5102 
4701 


4701 


5102 
4103 
5102 
4103 

5272 


4701 


See  poge  113  for  key  to  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS    AT  WELLS 


GROUND 

GfKXJNO 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   ftti 

ING 

DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
W   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

Sania  ana  «iveh  hydro 

UNIT                                        Y-01.00 

MIDDLE    SANTA    ANA   RI 

»    HVDR    SOdOMT                      T 

-01.80 

MIDDLE    SANTA    ANA   HIV    HYOR    SUBUNIT                      Y 

-01. BO 

TEMESCAL 

nYDRO    SUBAHtA 

Y-01.B5                                                  ARLINGTON    HYDRO    SUUAKEA 

T-U1.B6 

03S/07»i-25M0iS 

629.0 

1-09-68 

89.3 

539.7 

4701 

(CONT.) 

2-09-68 

99.1(1) 

529.9 

02S/06>i-14eo3S           801.3         11-08-67 

61.3(1> 

740.0 

5204 

3-18-68 

87.8 

541.2 

11-29-67 

19.3 

782.0 

4-09-68 

94.9(1) 

534.1 

6-03-68 

48.3(1) 

753.0 

5-14-68 

98.5(1) 

530.5 

6-11-68 

100.3(1) 

528.7 

02S/06*-36R01!>           733.0         12-21-67 

8.7 

724.3 

5718 

7-09-68 

102.8(1) 

526.2 

4-25-68 

8.8 

724.2 

8-12-68 

104.0(1) 

525.0 

9-11-68 

103.9(1) 

525.1 

03S/05W-05B01S           766.3         12-21-67 

3-04-68 

21.9 
21.5 

744.4 
744.8 

5718 
4103 

03S/07H-2SM02S 

661.0 

10-08-67 

168.1(1) 

492.9 

5272 

3-25-68 

21.4 

744.9 

11-05-67 

158.5(1) 

502.5 

5-01-68 

21.3 

745.0 

5718 

12-03-67 

128.6 

532.4 

5-07-68 

21.2 

745.1 

4103 

1-07-68 

125.0 

536.0 

6-06-68 

21.3 

745.0 

2-04-68 

123.9 

537.1 

7-05-68 

21.4 

744.9 

3-03-68 

162.1(1) 

498.9 

8-02-68 

21.6 

744.7 

4-07-68 

163.9(1) 

497,1 

9-06-68 

21.8 

744.5 

5-05-68 

172.5(1) 

488.5 

6-02-68 

164.2(1) 

496.8 

03S/05li-05M03b           756.6           3-04-68 

12.0 

744.6 

4103 

7-07-68 

176.5(1) 

484.5 

3-25-68 

11.8 

744.8 

8-04-68 

130.0 

531.0 

5-07-68 
6-06-68 

11.9 
12.3 

744.7 
744.3 

03S/07II-26601S 

640.0 

10-10-67 

121.0(1) 

519.0 

4701 

7-05-68 

13.3 

743.3 

11-16-67 

120.8(1) 

519.2 

8-02-68 

13.9 

742.7 

1-09-68 

108.8 

531.2 

9-06-68 

13.6 

743.0 

2-09-68 

115.0(1) 

525.0 

3-18-68 

107.1 

532.9 

03S/05H-06D01S           739.9         12-21-67 

8.3 

731.6 

5/18 

4-09-68 

114.0(1) 

526.0 

5-02-68 

9.0 

730.9 

5-14-68 

115.0(1) 

525.0 

6-11-68 

116.2(1) 

523.8 

03S/05*-06ao2S           752.0         10-04-67 

14.2 

737.8 

5204 

7-09-68 

116.3(1) 

523.7 

10-18-67 

15.2 

736.8 

8-12-68 

119.0(1) 

521.0 

11-08-67 

14.2 

737.8 

9-11-68 

121.0(1) 

519.0 

11-29-67 
12-27-67 

14.2 
13.2 

737.8 
738.8 

03S/07M-26K01S 

677.8 

10-10-67 

155.2(1) 

522.6 

4701 

1-09-68 

12.2 

739.8 

U-16-67 

155.0(1) 

522.8 

1-23-68 

12.2 

739.8 

1-09-68 

146.4 

531.4 

2-06-68 

12.2 

739.8 

2-09-68 

144.0 

533.8 

2-20-68 

12.2 

739.8 

3-18-68 

142.0 

535.8 

3-05-68 

12.2 

739.8 

4-09-68 

141.0 

536.8 

3-19-68 

12.2 

739.8 

5-14-68 

142.8(1) 

535.0 

4-02-68 

12.2 

739.8 

6-11-68 

147.8(1) 

530.0 

5-22-68 

12.2 

739.8 

7-09-68 

150.9(1) 

526.9 

5-24-68 

12.2 

739.8 

8-12-68 

154.2(1) 

523.6 

5-31-68 

12.2 

739.8 

9-11-68 

156.4(1) 

521.4 

6-03-68 
6-26*-68 

14.2 
17.2 

737.8 
734.8 

03S/07a-27A01S 

631.0 

10-11-67 

113.8 

517.2 

5102 

3-20-68 

109.9 

521.1 

03S/05M-06O03S           750.0         10-04-67 

10-18-67 

13.0 

13.0 

737.0 
737.0 

5204 

03S/07H-27H01S 

661. S 

10-11-67 

151.7 

509.8 

5102 

11-08-67 

12.0 

738.0 

11-08-67 

141.9 

519.6 

4103 

11-29-67 

13.0 

737.0 

3-20-68 

139.1 

522.4 

5102 

12-27-67 

11.0 

739.0 

3-26-68 

136.0 

525.5 

4103 

1-09-68 
1-23-68 

11.0 
11.0 

739.0 
739.0 

03S/07M-28F01S 

571.7 

1-02-68 

68.1 

503.6 

4103 

2-06-68 

11.0 

739.0 

2-02-68 

67.6 

504.1 

2-20-68 

11.0 

739.0 

3-04-68 

67.0 

504.7 

3-05-68 

11.0 

739.0 

3-26-68 

66.6 

505.1 

3-19-68 

11.0 

739.0 

5-07-68 

66.5 

505.2 

4-02-68 

11.0 

739.0 

6-06-68 

66.8 

504.9 

5-22-68 

11.0 

739.0 

7-05-68 

67.1 

504.6 

5-24-68 

11.0 

739.0 

8-02-68 

67.7 

504.0 

5-31-68 

13.0 

737.0 

9-06-68 

68.4 

503.3 

6-03-68 
6-26-68 

12.0 
15.0 

738.0 
735.0 

03S/07t«-2eF02S 

573.0 

10-16-67 

70.8 

502.2 

5102 

11-16-67 

70.4 

502.6 

O3S/05M-06aO4S           752.0         10-04-67 

14.2 

737.8 

5204 

12-14-67 

70.6 

502.4 

10-18-67 

14.2 

737.8 

1-18-68 

69.1 

503.9 

11-06-67 

13.2 

738.8 

2-15-68 

68.7 

504.3 

11-29-67 

14.2 

737.8 

3-14-68 

68.2 

504.8 

12-27-67 

12.2 

739.8 

4-18-68 

67.8 

505.2 

1-09-68 

12.2 

739.8 

5-20-68 

68.3 

504.7 

1-23-68 

12.2 

739.8 

6-13-68 

68.7 

504.3 

2-06-68 

12.2 

739.8 

7-18-68 

68.6 

504.4 

2-20-68 
3-05-68 

12.2 
12.2 

739.8 
739.8 

e3S/Q7ri-28F03S 

564.1 

11-11-67 

62.3 

501.8 

5102 

3-19-68 

12.2 

739.8 

3-19-68 

59.4 

504.7 

4-02-68 
5-22-68 

12.2 
12.2 

739.8 
739.8 

03S/07«r35C0lS 

730.0 

10-10-67 

203.0(1) 

527.0 

4701 

5-24-68 

12.2 

739.8 

11-16-67 

202.7(1) 

527.3 

5-31-68 

14.2 

737,8 

1-09-68 

189.0 

541.0 

6-03-68 

13.2 

738.8 

2-09-68 

192.4(1) 

537.6 

6-26-68 

17.2 

734.8 

3-18-68 

187.0 

543.0 

4-09-68 

188.8(1) 

541.2 

03S/05W-06O05S           752.0         10-04-67 

14.4 

737.6 

5204 

5-14-68 

195.0(1) 

535.0 

10-18-67 

13.4 

736.6 

6-11-68 

197.0(1) 

533.0 

11-08-67 

13.4 

738.6 

7-09-68 

201.0(1) 

529.0 

11-29-67 

13.4 

738.6 

8-12-68 

202.8(1) 

527.2 

12-27-67 

12.4 

739.6 

9-11-68 

201.9(1) 

528.1 

1-09-68 
1-23-68 

12.4 
12.4 

739.6 
739.6 

04S/07W-03F01S 

951.1 

3-19-68 

109.3 

841.8 

5102 

2-09-68 
2-20-68 

12.4 
12.4 

739.6 
739.6 

04S/07«-03L01b 

969.1 

11-10-67 

<n 

4103 

3-05-68 

12.4 

739.6 

3-19-68 

110.8 

858.3 

5102 

3-19-68 

12.4 

739.6 

3-26-68 

106.9 

862.2 

4103 

4-02-68 
5-22-68 

12.4 
12.4 

739.6 
739.6 

0*S/07*-03L02S 

980.9 

U-lO-67 

(1) 

4103 

5-31-68 

14.4 

737.6 

3-26-68 

130.5 

850.4 

6-03-68 

13.4 

738.6 

See  poge  II3  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    \«(£LL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPP(.Y- 

STATE    VICLL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

ikOCNCr 

NUMBER 

ELEVATION 

OATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

INC 

NUtMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATKM 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 

•I  FEET 

IN    FEET 

DATA 

V-01.80 

SAN1A    ANA    RlViK    HTORO    UNIT 

MIDOLC    ^ANI 

A    ANA    RIV    HYOH    SUUUNIT                        Y 

-01.80 

MIDDLE.    SANtA    ANA   RIV    HYON    SUBUNIT                     V-8UM 

AHLINbTUN 

HYOMO    SUbAHEA 

Y-01.8t 

ARLINGTON 

HYDRO   SUBAHEA 

T-81.B6 

03S/Oba-06005S 

752.0 

6-26-68 

16.4 

735.6 

5204 

03S/06M-13A01S 

756.7 

9-06-68 

(1> 

4103 

(CONT.) 

(CONT.) 

03S/05II-07J01S 

788.0 

12-21-67 

38.3 

749.7 

5718 

03S/06H-13B01S 

754.0 

12-12-67 

49.0(4) 

705.8 

»718 

5-02-68 

43.6(2) 

744.4 

4-26-6a 

54.8(4) 

700.0 

03S/e5a-0eB02& 

B03.0 

12-14-67 

51.4 

751.6 

5718 

e3S/06M-13B02S 

755.0 

12-12-67 

49.7 

705.3 

5718 

2-02-68 

50.6 

752.4 

4103 

4-26-6« 

50.4 

704.6 

3-04-68 

58.4 

744.6 

3-25-68 

4B.3 

754.7 

03S/06«-l3t05S 

716.9 

12-12-67 

38.8(4) 

678.1 

5718 

5-02-68 

55.0 

748.0 

5718 

4-26-6S 

38.8(4) 

678.1 

5-07-68 

48.4 

754.6 

4103 

6-06-68 

48.4 

754.6 

03S/06H-13M03S 

717.8 

12-12-67 

39.0 

678.8 

5718 

7-05-68 

48.8 

754.2 

4-26-68 

41.9 

675.9 

8-02-68 

48.2 

754.8 

9-06-68 

49.3 

753.7 

•3S/06M-13M04S 

718.8 

10-11-67 
3-19-68 

43.3 

35.8 

675.5 
683.0 

5102 

03S/05li-0eE02S 

786.0 

12-21-67 

37.1 

748.9 

5718 

5-02-68 

41.4 

744.6 

03S/06II-13N01S 

725.2 

12-12-67 
4-26-68 

46.8(4) 
43.6(4) 

679.2 
681.6 

5718 

03S/05«-08601S 

811.7 

12-14-67 

57.5 

754.2 

5718 

5-02-68 

58.4 

753.3 

03S/06*-13N02i 

724.8 

12-12-67 
4-26-68 

45.6 

49.4(4) 

679.2 
675.4 

5718 

035/0511-09*01^ 

887.0 

11-14-67 

121.9 

765.1 

4103 

12-11-67 

121.7 

765.3 

03S/06»<-l4aolS 

721.8 

12-12-67 

47.0(4) 

674.8 

5718 

1-02-68 

121.6 

765.4 

4-26-68 

50.0(4) 

671.8 

2-02-6U 

121.4 

765.6 

3-04-68 

121.3 

765.7 

03S/06W-22K01S 

684.7 

12-12-67 

42.0 

642.7 

5718 

3-25-68 

121.3 

765.7 

4-26-68 

38.3 

646.4 

5-07-68 

(1) 

6-06-68 

(11 

03S/06M-22L03S 

685.8 

12-12-67 

44.1 

641.7 

5718 

t-05-6a 

(1) 

4-26-6S 

38.1 

647.7 

e-01-6d 

122.4 

764.6 

9-06-68 

(1) 

03S/06M-23H01S 

748.4 

8-05-68 
9-06-68 

61.5 
61.9 

686.9 
686.5 

4103 

03S/05M-09E01!> 

850.5 

12-22-67 

89.3 

761.2 

5718 

5-02-68 

89.6 

760.9 

03S/06tl-24601S 

804.6 

11-14-67 

10.8 

794.6 

4103 

5-07-68 

93.9 

756.6 

4103 

3-25-68 

8.B 

795.8 

6-06-68 

93.8 

756.7 

7-05-68 

93.8 

756.7 

03S/06W-24P02S 

796.0 

12-14-67 

24.0 

772.0 

5718 

e-01-68 

94.1 

756.4 

5-02-68 

26.2 

769.8 

9-06-68 

94.2 

756.3 

03S/06N-24001S 

•  11. T 

12-14-67 

6.1 

805.6 

5718 

03S/05«-09M01i 

859.1 

12-14-67 
5-02-68 

96.3 
«1) 

762.8 

5718 

2-02-68 
3-25-68 
5-02-68 

6.0 

6.8(4) 

6.7(1) 

805.7 
804.9 
805.0 

4103 
5718 

03S/0bn-UE01S 

1111.4 

1-08-68 

14.0 

1097.4 

5718 

5-07-68 

6.2 

805.5 

4103 

5-02-68 

14.3 

1097.1 

6-05-68 
7-05-68 

6.3 
6.2 

805.4 
805.5 

03S/05W-17K02S 

878.0 

5-02-68 

(1) 

5718 

8-02-68 
9-06-68 

6.7 
6.3 

805.0 
805.4 

03S/05M-17U01b 

892.4 

11-14-67 
12-14-67 

(1> 
76.9 

815.5 

4103 
5718 

3-25-68 

72.6 

819.8 

4103 

HIVERSIOE 

HYDRO   SUBAREA 

V-01.B7 

6-02-68 

(H 

5718 

03S/05w-19EO*b 

834.2 

12-14-67 

8.0 

826.2 

5718 

01S/04M-28L01S 

940.0 

10-09-67 

97.9 

842.1 

5  783 

5-02-68 

8.6 

825.6 

11-07-67 
12-12-67 

97.6 
83.0 

842.4 
857.0 

03S/05li-19P01b 

903.0 

12-14-67 

OMY 

5718 

. 

12-28-67 

204.5 

735.5 

5n8 

5-02-68 

OHV 

1-09-68 
2-06-68 

77.6 
86.6 

862.4 
853.4 

5783 

03S/05»-19P02b 

908.9 

12-14-67 

17.5 

891.4 

5718 

3-12-68 

76.0 

864.0 

5-02-68 

16.5 

892.4 

4-09-68 
4-19-68 

84.8 
80.0 

855.2 
860.0 

5718 

03S/05a-19P03S 

910.3 

5-02-68 

17.6 

892.7 

5ri8 

5-07-«>8 
6-11-68 

91.5 
84.1 

848.5 
855.9 

5783 

03S/05a-28B01S 

1015.0 

10-23-67 

55.5 

9i>9.5 

3847 

7-09-68 

95.7 

844.3 

11-20-67 

55.2 

959.8 

8-05-68 

100.4 

839.6 

12-02-67 

55.2 

959.8 

9-09-68 

104.2 

•35.8 

1-08-68 

54.9 

960.1 

2-06-68 

54.9 

960.1 

01S/04ti-28L02S 

940.0 

10-09-67 

127.8(1) 

812.2 

5783 

3-04-68 

54.7 

960.3 

11-07-67 

137.5(1) 

802.5 

4-02-68 

54.6 

960.4 

12-12-67 

87.6 

852.4 

♦-28-68 

54.6 

960.4 

1-09-68 

81.2 

858.8 

6-17-68 

54.5 

960.5 

2-06-68 

118.7(1) 

821.3 

7-29-68 

54.5 

960.5 

3-12-68 

79.6 

860.4 

8-26-68 

54.2 

960.8 

4-09-68 

107.5(1) 

832.5 

9-30-68 

54.0 

961.0 

5-07-68 
6-11-68 

129.0(1) 
91.8 

811.0 
848.2 

03S/C6«-10601!> 

742.6 

12-18-67 

10.8 

731.8 

5718 

7-09-68 

135.9(1) 

804.1 

4-25-68 

11.2 

731.4 

8-05-68 
9-09-68 

143.2(1) 
146.0(1) 

796.8 
794.0 

03S/06M-11M02S 

716.0 

3-04-68 

9.6 

706.4 

4103 

5-07-68 

9.3 

706.7 

01S/04W-28M01S 

935.8 

12-05-67 

86.4 

848.6 

5718 

6-05-68 

9.8 

706.2 

4-22-68 

89.6 

•45.4 

7-05-68 

10.0 

706.0 

8-02-68 

10.3 

705.7 

OlS/04«-2SN05b 

927.0 

10-09-67 

138.0(1) 

789.0 

5783 

9-06-68 

10.5 

705.5 

11-07-67 
12-05-67 

146.8(1) 
89.3 

780.2 
837.7 

5718 

03S/06»-13A0lb 

756.7 

12-11-67 

50.5(2) 

706.2 

4103 

12-12-67 

90.0 

837.0 

5783 

1-02-68 

49.9(2) 

706.8 

1-09-68 

83.0 

844.0 

2-02-68 

49.3(2) 

707.4 

2-06-68 

101.3(1) 

825.7 

3-25-68 

48.2(2) 

708.5 

3-12-68 

89.4 

837.6 

5-07-68 

50.4(2) 

706.3 

4-09-68 

124.9(1) 

•02.1 

6-05-68 

50.9(2) 

705.8 

4-19-68 

(1) 

sriB 

7-05-68 

(1) 

b-07-68 

138.8(1) 

788.2 

5783 

8-02-68 

52.0(2) 

704.7 

6-11-68 

140.0(1) 

787.0 
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TABLE    C-I  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

DATE 

SURFACE 
TO    WATER 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

DATE 

SURFACE 
TO   WATER 

SURFACE 

AGENCY 
SUPPLYING 

NUMBER 

ELEVATWN 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

SURFACE 

ELEVATION 

DATA 

IN    FEET 

IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

SANTA    ANA   HI VCR   HVDKO   UNIT                                        Y-01.00 

MIDDLE    SANTA   ANA   RIV    HYDR    SUUUNIT                      Y 

-01. BO                                               MIDDLE    SANTA    ANA    RIV    HYDH    SU8UNIT                      Y-Ol.BO 

RIVEHSIDE    HYDMO    SUBAKEA 

Y-0I.B7 

HIVERSIDt 

HYDRO    SUbAHEA 

T-01.B7 

01S/04W-2BN05S           927.0           7-09-68 

155. 7»1) 

771.3        5783 

0IS/04K-32B02S 

922.0 

4-22-68 

(7) 

Sflb 

(CONt«)                                                     8-05-68 

148.0(1) 

779.0 

(CONT.) 

9-09-68 

152.3(1) 

774.7 

01S/04X-32E07S 

905.6 

12-06-67 

82.8 

822.8 

5718 

01S/0«*-28R01S           994.0         12-05-67 

113.5 

880.5         5718 

4-22-68 

78.1 

827.5 

0lS/C**-2eR02S           993.6         U-04-67 

j-06-68 

111.3 
112.0 

882.3         5713 
881.6 

01S/04W-32ei0S 

906.0 

12-06-67 
4-22-68 

84.5 
77.0 

821.5 
829.0 

5718 

3-09-68 

112.0 

881.6 

5-11-68 

112.6 

881.0 

01S/04M-32E11S 

906.0 

12-06-67 

84.5 

821.5 

5718 

7-06-68 

112.7 

880.9 

4-22-68 

(1> 

9-07-68 

113.2 

880.4 

01S/04W-32tl2S 

903.0 

10-14-67 

74.0 

829.0 

5713 

01S/0*«-29M02S           937.1         10-06-67 

11-03-67 

87. 2 
89.7 

849. 9         5010 
847.4 

11-04-67 
12-06-67 

73.8 
75.0 

829.2 
828.0 

5718 

12-01-67 

87.3 

B49.8 

12-16-67 

70.7 

832.3 

5713 

1-05-68 

80.4 

856.7 

12-16-67 

73.9 

829.1 

5718 

2-02-68 

76. V 

860.2 

1-06-68 

68.0 

835.0 

5713 

3-01-68 

75.1 

862.0 

2-10-68 

65.3 

837.7 

4-05-68 

75.2 

861.9 

3-09-68 

63.9 

839.1 

5-03-68 

81.1 

856.0 

4-06-68 

63.1 

839.9 

6-07-68 

78.9 

858.2 

4-06-68 

66.3 

836.7 

5718 

7-05-68 

87.1 

850.0 

4-22-68 

67.2 

835.8 

8-02-68 

112.1 

825.0 

5-11-68 

66.2 

836.8 

5713 

9-06-68 

100.0 

837.1 

6-15-68 
7-06-68 

69.5 
72.3 

833.5 
830.7 

01S/04«-29U01S           924.5         10-06-67 

10-13-67 

97.5 
98.1 

827.0        5720 
826.4 

8-10-68 
9-07-68 

75.2 
77.6 

827.8 
825.4 

10-20-67 

98.5 

826.0 

10-27-67 

99.2 

825.3 

01S/04M-32ti04S 

917.8 

12-07-67 

88.0 

829.8 

5718 

11-03-67 

100.1 

824.4 

4-22-68 

78.0 

839.8 

11-10-67 

100.6 

823.9 

11-17-67 

100.2 

824.3 

01S/04W-32MOIS 

923.7 

10-09-67 

96.1 

827.6 

5783 

11-24-67 

96.0 

828.5 

11-07-67 

96.8 

826.9 

12-01-67 

93.3 

831.2 

12-06-67 

105.2 

818.5 

5718 

12-08-67 

91.3 

833.2 

12-12-67 

92.8 

830.9 

5783 

12-15-67 

89.5 

835.0 

1-09-68 

89.2 

834.5 

12-22-67 

87.8 

836.7 

2-06-68 

87.0 

836.7 

12-29-67 

85.7 

838.8 

3-12-68 

85.4 

838.3 

1-05-68 

85.1 

839. 4 

4-09-68 

84.2 

839.5 

1-12-68 

84.2 

840.3 

4-22-68 

95.4 

828.3 

5718 

1-22-68 

83.2 

841.3 

5-07-68 

85.7 

838.0 

5783 

1-26-68 

83.7 

840.8 

6-11-68 

89.0 

834.7 

2-02-68 

82.5 

842.0 

7-09-68 

92.1 

831.6 

2-09-68 

82.2 

842.3 

8-05-68 

95.4 

828.3 

2-16-68 

82.1 

842.4 

9-0*^-68 

97.4 

826.3 

2-23-68 

81.6 

842.9 

3-01-68 

81.5 

843.0 

01S/04M-32U02S 

1011.3 

12-06-67 

196.6 

814.7 

5718 

3-08-68 

82.3 

842.2 

4-23-68 

185.5 

825.8 

3-15-68 

81.3 

843.2 

3-22-68 

79.2 

845.3 

01S/04K-33B03S 

974.0 

12-05-67 

95.6 

878.4 

5718 

3-29-68 

82.2 

842.3 

4-19-68 

96.3 

877.7 

4-05-68 

82.4 

842.1 

4-12-68 

83.1 

841.4 

01S/04W-33B05S 

944.5 

10-09-67 

93.0 

851.5 

5783 

4-19-68 

82.6 

841.9 

11-07-67 

95.8 

848.7 

5-U2-68 

116.6 

807.9 

12-05-67 

86.1 

858.4 

5718 

5-10-68 

87.1 

837.4 

12-12-67 

89.4 

855.1 

5783 

5-17-68 

88. 6 

835.9 

1-09-68 

86.4 

858.1 

5-24-68 

90.9 

833.6 

2-06-68 

87.0 

857.5 

5-31-68 

V4.1 

830.4 

3-12-68 

84.5 

860.  0 

6-07-68 

91.2 

833.3 

4-09-68 

85.2 

859.3 

6-14-68 

95.8 

828.7 

4-19-68 

90.5 

854.  C 

5n8 

6-21-68 

99.2 

825.3 

5-07-68 

83.4 

861.1 

5783 

6-28-68 

101.3 

823.2 

6-11-68 

84.2 

860.3 

7-05-68 

102.1 

822.4 

7-09-68 

95.8 

848.7 

7-12-68 

103.0 

821.5 

8-05-68 

100.3 

844.2 

7-19-68 

103.8 

820.7 

9-09-68 

105.5 

839.0 

7-26-68 

106.6 

817.9 

e-U2-68 

104.7 

819.8 

01S/05K-23N01S 

1037.6 

10-00-67 

236.0(1) 

801. ( 

4124 

B-09-68 

106.2 

818.3 

11-00-67 

246.0(1) 

791. t 

8-16-68 

105.0 

819.5 

12-00-67 

221.0 

816. ( 

8-23-68 

110.4 

814.1 

1-00-68 

220.0 

817.6 

B-30-68 

111.5 

813.0 

2-02-68 

216.0 

821.6 

9-06-68 

111.7 

812.8 

3-07-68 

218.0 

619.6 

9-13-68 

113.3 

811.2 

4-00-68 

218.0 

819.6 

9-20-68 

112.1 

812.4 

5-00-68 

232.0(1) 

805.6 

9-27-68 

113.0 

811.5 

6-00-68 
7-00-68 

232.0(1) 
236.0(1) 

805.6 
801.6 

01S/04H-30J05S           922.0        10-14-67 

11-04-67 

78.6 
79.2 

843.4         571i 
842.8 

8-00-68 
9-00-68 

234.0(1) 
242.0(1) 

803.6 
795.6 

12-16-67 

79.6 

842.4 

1-U6-68 

79.0 

843.0 

01S/05M-23O01S 

1020.1 

12-01-67 

(21 

5100 

2-10-68 

77.1 

844.9 

4-17-68 

(2) 

3-09-68 

77.1 

844.9 

4-06-68 

76.0 

846.0 

01S/05M-24E01S 

1070.0 

4-23-68 

240.8 

829.2        sria 

5-11-68 

75.9 

846.1 

6-15-68 

76.3 

845.7 

0lS/05»(-25A02S 

1009.0 

12-05-67 

(1) 

5718 

7-06-68 

77.8 

844.2 

4-24-68 

170*1 

838.9 

8-10-68 
9-07-68 

79.9 
81.7 

842.1 
840.3 

01S/05K-25A03S 

997.0 

12-05-67 

160.6 

836.4         5718 

4-24-68 

(1) 

01S/04H-31J01S           935. 5         12-08-67 

130.0 

805.5         571B 

4-22-68 

108.0 

827.5 

0IS/05X-25B02S 

999.4 

12-01-67 
12-06-67 

173.0 
169.4 

826.4         3tuw 
830.0         5718 

01S/04K-32801S          917.0        12-07-67 

4-22-68 

91.5 
(1) 

825.5         5718 

4-17-68 
4-24-68 

(1) 
(1) 

510U 
5718 

01S/04M-32802S           922.0         12-07-67 

(7) 

5718 

01S/05X-25e01S 

963.6 

12-06-67 

137.3 

826.3         5718 

1 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURfACE 

ELEVATIOM 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VMTER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO  WATER 
SURfACE 
M  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  HIVEK  HTORO  UNIT 


MIDDLE  Santa  ana  RIV  HTDK  SUBUNIT 
RIVERSIDE  HVDHO  SUUANEA 


01S/05M-2SE01S 
(CONT.) 

01S/0&M-2SL02S 
01S/05M-25R04S 

01S/0SM-33A01S 
OlS/0SM-33A02b 
01S/0SM-33F01S 
01S/ObM-33L01S 
OIS/OSa-34001i> 


963.6 
940.0 

sae.o 

1006.0 
I00S.8 
1029.0 
1016.0 
995.0 


01S/05W-34K02S 
01S/0bX-3*K03S 
01S/0&«-34L02S 
01S/0S«-3*M01S 
01S/0SM-35O01S 

01S/0&K-3S602S 

01S/05M-3SR01S 

01S/0bN-36A0IS 

01S/OSW-36C04S 

01S/0b«-36C10S 
01S/0b«-36CllS 

01S/e5M-36(.01b 
02S/04M-0SC01S 


943.0 
943.0 
9S6.7 
951.2 
967.0 

920.0 

887.0 

870.0 

875. B 

876.0 
886.0 

860.0 
976.0 


025/04«-05F01& 
02S/04M>05N01S 


983.5 
946.0 


4-24-68 


12-06-67 
4-23-68 

12-08-67 

12-16-67 

4-23-68 

12-11-67 
4-24-68 

12-11-67 
4-24-68 

12-11-67 
4-24-68 

12-08-67 
4-23-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

12-16-67 
4-06-68 

12-16-67 
4-06-68 

12-11-67 
4-23-68 

12-08-67 
4-23-68 

12-02-67 
4-17-68 
8-06-68 
9-04-68 

12-08-67 
4-23-68 

12-01-67 
4-17-68 

12-08-67 
4-23-68 

12-01-67 
4-17-68 

12-08-67 

12-08-67 
4-24-68 

11-08-67 

U-29-67 

6-03-68 

10-04-67 
11-01-67 
12-02-67 
1-03-68 
2-07-68 
3-13-68 
4-03-68 
5-08-68 
6-19-68 
7-03-68 
8-22-68 
9-04-68 

12-07-67 
4-22-68 

10-09-67 
11-07-67 
12-12-67 
1-09-68 
2-06-68 
3-12-68 
4-09-68 
5-07-68 
6-11-68 


(1) 


114.2 
111.8(4) 

51.1 

50.9 

(1) 

197.5 
196.5 

200.9 
196.0 

108.0 
108.8 

107.5 
136.6 

190.0 

190.0 

190.0 

190.0 

191.0 

189.0 

190.0 

196.0(1) 

197.0(1) 

199.0(1) 

194.0(1) 

191.0 

134.9 
135.4 

139.9 
152.3 

152.9 
(1) 

144.8 
143.4 

153.3 
151.3 

(1) 

(1> 

106.5 
(1> 

69.4 
79.611) 

33.7 
33.6 

(2> 
(2) 

(0) 

66.6 
66.4 

51.0 
49.0 
48.0 

160.6 
159.3 
160.9 
157.2 
154.3 
152.8 
153.4 
156.0 
155.4 
155.8 
151.7 
159.6 

167.5 
162.0 

142.7(1) 

147.9(1) 

132.9 

131.0 

137.9(1) 

129.2 

134.8(1) 

140.5(1) 

141.9(1) 


T-Ol.BO 


825.8 
828.2 

828.9 
829.1 


808.5 
809.5 

804.9 
809.8 

921.0 
920.2 

908.5 
879.4 

805.0 
805.0 
805.0 
805.0 
804.0 
806.0 
805.0 
799.0 
798.0 
796.0 
801.0 
804.0 

808.1 
807.6 

803.1 
790.7 

805.8 


806.4 
807.8 

813.7 
815.7 


813.5 


817.6 
807.4 

836.3 
836.4 


819.4 
819.6 

809.0 
811.0 
812.0 

815.4 
816.7 
815.1 
818.8 
821.7 
823.2 
822.6 
820.0 
820.6 
820.2 
824.3 
816.4 

816.0 
821.5 

803.3 
798.1 
813.1 
815.0 
808.1 
816.8 
811.2 
805.5 
804.1 


Y-0I.B7 

5718 

5718 
5718 

5718 
5718 
5718 
5718 
4124 


Y-01.00 

MIDDLE  SANTA  ANA  HIV  HYOH  SU8UNIT 
RIVERSIDE  HYDRO  SUbAMEA 


y-«i*M 


5718 
5718 
5718 
5718 
5100 

5718 

5100 

5718 

5100 

5718 
5718 

5204 
3847 


5718 
5783 


02S/04H-05N01S 
(CONT.) 


02S/04M-06K02S 
02S/04M-06U03S 
02S/04M-06R01S 
02S/04H-06R05S 
02S/04M-06H06S 
02S/04M-07L01S 


946.0 

920.4 

904.6 
946.0 
947.8 
943.9 
883.1 


02S/04W-07N03S 


875.0 


02S/04H-08004S 


960.0 


02S/04M-08E01S 


987.0 


7-09-68 
8-05-68 
9-09-6B 

12-08-67 
4-22-68 

12-06-67 
4-22-68 

12-07-67 
4-22-68 

12-07-67 
4-23-68 

12-07-67 
4-23-68 

10-04-67 

10-18-67 

11-08-67 

11-29-67 

12-13-67 

12-27-67 

1-09-68 

1-23-68 

2-06-68 

2-20-68 

3-05-68 

3-19-68 

4-02-68 

4-22-68 

5-22-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-03-68 

6-10-68 

6-26-68 

7-15-68 

10-04-67 

10-18-67 

11-08-67 

11-29-67 

12-13-67 

12-27-67 

1-09-68 

1-23-68 

2-06-68 

2-20-68 

3-05-68 

3-19-68 

4-02-68 

4-16-68 

5-22-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-03-68 

6-10-68 

6-26-68 

7-15-68 

10-04-67 

10-18-67 

11-08-67 

11-29-67 

12-13-67 

12-27-67 

1-09-68 

1-23-68 

2-06-68 

2-20-68 

3-05-68 

3-19-68 

4-02-68 

4-16-68 

S-22-68 

5-31-68 

6-03-68 

6-10-68 

6-26-68 

7-08-68 

10-04-67 

10-18-67 

11-08-67 

11-29-67 

12-13-67 

12-27-67 

1-09-68 

1-23-68 

2-06-68 

2-20-68 

3-05-68 

3-19-68 

4-02-68 

4-16-68 


142.5(1) 
141.4(1) 
144.7111 

107.0 
106.0 

97.4 
97.2 

132.7 
111 

141.8 
129.2 

130.1 
128.8 

90.0 

92.0 
113.0(1) 
109.0(1) 
107.0(1) 

89.0(1) 

87.0 

86.0 

84.0 

84.0 

86.0 

85.0 

84.0 

94.0 

94.0 

94.0 

87.0 

89.0 

87.0 

87.0 

87.0 

88.0 
103.0(1 
105.0(1 
103.0(1 
104.0(1 

87.0(1 

86.0 

86.0 

84.0 

84.0 

84.0 

83.0 

82.0 

83.0 
101.0(1) 
101.0(1) 

86.0 
100.0(1) 

86.0 

86.0 

85.0 

149.0 

149.0 

148.0 

150.0 

148.0 

141.0 

145.0 

145.0 

146.0 

169.0 

170.0 

144.0 

145.0 

145.0 

146.0 

147.0 

148.0 

149.0(1) 

146.0 

147.0 

171.8 

171.0 
172.0 
173.0 
172.0 
169.0 
168.0 
169.0 
169.0 
168.0 
169.0 
170.0 
169.0 
170.0 


803.5 
•04.6 
••1*3 

•  13.4 

•  14.4 

•07.2 
•07.4 

•  13.3 


•06.0 
818.6 

813.8 

•  15.1 

793.1 
791.1 
770.1 
774.1 
776.1 
794.1 
796.1 
797.1 
799.1 
799.1 
797.1 
798.1 
799.1 
789.1 
789.1 
789.1 
796.1 
794.1 
796.1 
796.1 
796.1 

787.0 
772.0 
770.0 
772.0 
771.0 
788.0 
789.0 
789.0 
791.0 
791.0 
791.0 
792.0 
793.0 
792.0 
774.0 
774.0 
789.0 
775.0 
789.0 
789.0 
790.0 

811.0 
811.0 

•  12.0 
810.0 
812.0 
819.0 
815.0 
815.0 
814.0 
791.0 
790.0 
816.0 

•  15.0 
815.0 
814.0 
813.0 
812.0 
811.0 
814.0 
813.0 

•  16. • 

•  16.0 
815.0 
814.0 
815.0 
818.0 
819.0 
818.0 
818.0 
819.0 
818.0 

•  17.0 
818.0 
817.0 


T-01.B7 
5  7^3 

571^ 
571^ 
57U 
57U 
S71* 
S204 


5204 


5204 


S2«4 


See  page  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 


-ats- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    ANA    hlVER    HTDRU 

UNIT 

Y-Ol.OC 

MIDDLE    SANTA   ANA    K|V    HTDR    SUUUNII                      Y 

-01.80 

MIDDLE    SANIA    ANA   RIV    HYDR    SUbUNIT                      Y 

-01. BO 

RIVERSIDE. 

HYDRO    SUUAKtA 

Y-01.e7 

RIVERSIDE 

HYDRO   SUUAREA 

Y-01.B7 

02S/0^K-08E01b 

987.0 

5-22-68 

169.0 

818.0 

520^ 

02S/05M-01J04S 

845.0 

1-06-68 

39.5 

80S. 5 

5713 

(CONT.) 

5-31-68 

169.0 

818.0 

(CONT.) 

2-10-68 

38.6 

806.4 

6-03-68 

169.0 

818.0 

3-09-68 

38.7 

806.3 

6-10-68 

17^.0(1) 

813.0 

5-11-68 

39.2 

805.8 

6-26-68 

171.0 

816.0 

6-15-68 

38.9 

806.1 

7-08-68 

169.0 

818.0 

7-06-68 
8-10-68 

♦  0.5 

♦  0.9 

804.5 
804.1 

02S/0^W-08M0IS 

1000.0 

10-09-67 
11-07-67 

186. ♦ 
186.8 

613.6 
813.2 

5783 

9-07-68 

♦0.6(1) 

8«4.« 

12-07-67 

185.0 

815.0 

5718 

02S/05W-02C01S 

936.2 

12-08-67 

129.7 

806.5 

5/18 

12-12-67 

185.2 

814.8 

5783 

4-23-68 

128.0 

808.2 

1-09-68 

183.5 

816.5 

2-06-68 

183.0 

817.0 

02S/05»<-02E0lS 

953.5 

12-16-67 

153.8 

799.7 

5718 

3-12-68 

182.7 

817.3 

4-06-68 

152. ♦ 

801.1 

4-09-68 

182.3 

817.7 

4-23-68 

181.3(2) 

818.7 

5718 

02S/05W-02E03S 

917.6 

12-16-67 

119.2 

798.4 

5718 

5-07-68 

181.8 

818.2 

5783 

6-11-68 

183.3 

816.7 

02S/05«-02F01S 

955.2 

10-14-67 

159.8 

795.4 

5713 

7-09-68 

183.9 

816.1 

11-04-67 

(1) 

e-05-68 

192.4(1) 

807.6 

12-16-67 

158.6 

796.6 

9-09-68 

184.7 

815.3 

1-06-68 
2-10-68 

157.1 
157.1 

798.1 

798.1 

02S/0^»*-08M02S 

983.0 

10-09-67 
U-07-67 

175.8(1) 
177.0(1) 

807.2 
806.0 

5783 

3-09-68 
5-11-68 

157.0 
(1) 

798.2 

12-07-67 

169.0 

814.0 

5718 

6-15-68 

159.6 

795.6 

12-12-67 

168.5 

814.5 

5783 

7-06-68 

160.1 

795.1 

1-09-68 

167.2 

815.8 

6-10-68 

(1) 

2-06-68 

171.3(1) 

811.7 

9-07-6S 

(1) 

3-12-68 

166.2 

816.8 

4-09-68 

172.8(1) 

810.2 

02S/05tl-02F02S 

897.8 

12-16-67 

99.9 

797.9 

5718 

4-23-68 

(1) 

5716 

5-07-68 

171.6(1) 

811.4 

5783 

02S/05»-02L01S 

896.2 

12-16-67 

99.8 

796.4 

5718 

6-11-68 

172.1(1) 

810.9 

4-06-68 

98.8 

797.4 

7-09-68 

172.0(1) 

811.0 

8-05-68 

172.2(1) 

810.8 

•2S/05M-02L02S 

909.0 

10-14-67 

115.5 

793.5 

5713 

9-09-68 

173.8(1) 

809.2 

11-04-67 
12-16-67 

116.9 
113.6 

792.1 
795.4 

02S/0^«-18E0U 

907.9 

11-14-67 

111.9 

796.0 

♦  103 

12-16-67 

lU.l 

794.9 

6718 

12-22-67 

110.4 

797.5 

5718 

1-06-68 

112.5 

796.5 

5713 

3-25-68 

107.7 

800.2 

4103 

2-10-68 

112.9 

796.1 

5-02-68 

107.0 

800.9 

5718 

3-09-68 
4-06-68 

112.5 
112.5 

796.5 
796.5 

02S/0^«-19A01S 

99^.0 

12-19-67 

186.6 

807. ♦ 

5718 

♦-06-68 

113.0 

796.0 

5718 

5-02-68 

187.0 

807.0 

5-11-68 
6-15-68 

113.5 
115.2 

795.5 
793.8 

5713 

O2S/0^M-19EOIS 

938. S 

12-22-67 

140.7 

797.8 

5718 

7-1)6-68 

115.5 

793.5 

5-02-68 

137.8 

800.7 

8-10-68 
9-07-68 

118. ♦ 
118.1 

790.6 
790.9 

02S/e^«-19J01S 

1020.0 

10-04-67 

210.5 

809.5 

5204 

10-18-67 

208.5 

811. 5 

02S/05H-02L03S 

902.0 

10-l^-67 

108.3 

793.7 

5713 

11-08-67 

209.5 

810.5 

6-15-68 

(1) 

11-29-67 

210.5 

809.5 

12-13-67 

206.5 

813.5 

02S/05W-02L04S 

904.6 

12-16-67 

115.2 

789.4 

5718 

12-27-67 

208.5 

811.5 

♦-06-68 

1M.5 

790.1 

1-09-68 

210.5 

809.5 

1-23-68 

207.5 

812.5 

02S/05»i-02M01S 

905.8 

12-16-67 

106.1 

797.7 

5718 

2-06-68 

207.5 

812.5 

4-06-68 

♦9.2 

856.6 

2-20-68 

198.5 

821.5 

3-05-68 

192.5 

827.5 

02S/05W-02M05S 

e9^.i 

12-16-67 

95.2 

798.9 

5718 

3-19-68 

192.5 

827.5 

4-06-68 

117.3 

776.8 

4-02-68 

206.5 

813.5 

5-22-68 

210.5 

809.5 

02S/05K-02M06S 

926.7 

12-16-67 

130.2 

796.5 

5718 

6-03-68 

211.5 

808.5 

4-06-68 

130.3 

796.4 

•2S/e^M-19J02S 

1027.0 

12-22-67 

207.6 

819. ♦ 

5718 

e2S/0SW-02O07S 

826.0 

10-06-67 

44.7(1) 

781.3 

5720 

5-03-68 

205.1 

•21.9 

10-13-67 
10-20-67 

45.1(1) 
46.0(1) 

780.9 
780.0 

02S/O^W-19N02S 

955.  S 

12-22-67 

153.7 

801.8 

5718 

10-27-67 

46.2(1) 

779.8 

5-02-68 

150.8 

804.7 

1-05-68 
1-12-68 

31.7 
42.1(1) 

79^.3 
783.9 

e2S/0^M-19P01b 

997.7 

12-19-67 

190.7 

807.0 

5718 

1-22-68 

42.4(1) 

783.6 

5-02-68 

188.9 

808.8 

1-26-68 
4-05-68 

42.6(1) 
41.4(1) 

783. ♦ 
78^.6 

•2S/0^M-29H«1S 

lOSO.O 

12-22-67 

60.5 

989.5 

5718 

♦-12-68 

41.6(1) 

78^.^ 

5-03-68 

61. T 

988.3 

♦-19-68 
9-06-68 

42.1(1) 
44.1(1) 

783.9 
781.9 

•2S/0^M-33H02S 

U96.0 

11-01-67 

<l) 

4103 

9-13-68 

45.0(1) 

781.0 

3-29-68 

37.3 

U58.7 

9-20-68 
9-27-68 

45.1(1) 
45.5(1) 

780.9 
780.5 

02S/05>i-01601b 

8S«.6 

11-08-67 

38.0 

816.6 

5204 

11-29-67 

38.0 

816.6 

02S/05»(-02R01b 

823.0 

10-06-67 
10-13-67 

45.6(1) 
46.3(1) 

777. ♦ 
776.7 

5720 

02S/0Sri-O16O2& 

844.0 

11-08-67 

46.0 

798.0 

5204 

10-20-67 

47.0(11 

776.0 

11-29-67 

45.0 

799.0 

10-27-67 

47.4(1) 

775.6 

6-03-68 

40.0 

80^.0 

1-05-68 
1-12-68 

29.9 
42.2(1) 

793.1 

780.8 

02S/eSM-01J01!> 

842.8 

4-23-68 

128.3 

714.5 

5718 

1-22-68 
1-26-68 

42.2(1) 
43.0(1) 

780.8 
780.0 

02S/05»-01J02S 

843.0 

12-16-67 
4-06-68 

42.4 
(11 

800.6 

5718 

♦-05-68 
♦-12-68 
♦-19-68 

42.1(1) 
42.5(1) 
42.9(1) 

780.9 
780.5 
780.1 

e2S/05li-«lJ03S 

84S.0 

11-08-67 

44.0 

801.0 

5204 

9-06-68 

46.5(1) 

776.5 

11-29-67 

44.0 

801.0 

9-13-68 

46.7(1) 

776.3 

6-03-68 

44.0 

801.0 

9-20-68 
9-27-68 

46.7(1) 
46.5(1) 

776.3 
776.5 

02S/eSa-01J0^S 

845.0 

10-14-67 

40.2 

804.8 

5713 

11-04-67 

42.5 

802.5 

02S/05V.02H02S 

823.0 

10-06-67 

45.2(1) 

777.8 

5720 

12-16-67 

40.9 

804.1 

10-13-67 

45.3(1) 

777.7 

See  poge  tl3  for  key  to  terms  8  obbreviations 
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TABLE    C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   V»ELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    VKATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

aEVATION 

SUPPLYINa 
DATA 

IN    FEET 

IN  FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

M  FEET 

IN    FEET 

SANT*   ANA   RIVER    HYDRO    UNIT                                       Y>01.00 

NIOOLE    SANT 

A    ANA    RIV    HYOR    SUUUNIT                       T 

-01. BO 

MIOOLE    SANTA    ANA   RIV    HYDR    SUtlUNlT                     Y-OLUt 

RIVERSIDE 

HYDRO    SUUARLA 

Y-ii.e7                                 KivcHsioe  hydro  SUBAREA 

T<«tl.B7 

02S/05M-02R02b 

823.0 

10-20-67 

46.5(1) 

776.5 

5720 

02S/0SH-12A01S           83*. S            1-09-6B 

38.4 

798.4 

S204 

(COMT.) 

10-27-67 

46.9(1) 

776.1 

(CONT.)                                                     1-23-6S 

38.4 

798.4 

1-05-68 

34.6 

788.4 

2-06-68 

39.4 

797.4 

1-12-68 

37.8 

785.2 

2-20-68 

37.4 

799.4 

1-22-68 

36.8 

786.2 

3-05-68 

76.4(1) 

760.4 

1-26-68 

38.0 

785.0 

3-19-68 

34.4 

802.4 

4-05-68 

42.3(1) 

780.7 

4-02-68 

37.4 

799.4 

4-12-68 

42.7(1) 

780.3 

4-16-68 

38.4 

798.4 

4-19-68 

42.4(1) 

780.6 

5-22-68 

42.4 

794.4 

9-06-68 

45.7(1) 

777.3 

5-31-68 

40.4 

796.4 

9-13-68 

46.0(1) 

777.0 

6-03-68 

68.4(1) 

768.4 

9-20-68 

46.1(1) 

776.9 

6-10-68 

75.4(1) 

761.4 

9-27-68 

45.8(1) 

777.2 

6-26-68 
7-15-68 

78.4 
45.4(1) 

758.4 
791.4 

02S/05M-02H03b 

826.6 

10-06-67 
10-13-67 

41.1(1) 
40.9(1) 

785.5 
785.7 

5720 

7-30-68 

40.4 

796.4 

10-20-67 

42.1(1) 

784.5 

02S/05k-12B01S           833.8         10-04-67 

38.2 

795.6 

5204 

10-27-67 

42.7(1) 

783.9 

10-18-67 

40.2 

793.6 

1-05-68 

28.0 

798.6 

11-08-67 

37.2 

796.6 

1-12-68 

39.4(1) 

787.2 

11-29-67 

34.2 

799.6 

1-22-68 

38.7(1) 

787.9 

12-27-67 

33.2 

800.6 

1-26-68 

39.3(1) 

787.3 

1-09-68 

32.2 

801.6 

4-05-68 

37.3(1) 

789.3 

1-23-68 

33.2 

800.6 

4-12-68 

38.3(1) 

788.3 

2-06-68 

34.2 

799.6 

4-19-68 

39.8(1) 

786.8 

2-20-68 

31.2 

802.6 

i 
i 

9-06-68 

41.8(1) 

784.8 

3-06-68 

53.2(1) 

780.6 

9-13-68 

42.0(1) 

784.6 

3-19-68 

33.2 

800.6 

9-20-68 

42.0(1) 

784.6 

4-02-68 

32.2 

801.6 

9-27-68 

41.8(1) 

784.8 

4-16-68 
5-13-68 

33.2 

37.2 

800.6 
796.6 

02S/05a-03A01b 

953.4 

12-08-67 

149.4 

8U4.0 

5718 

5-22-68 

46.2(1) 

785.6 

•     4-23-68 

150.0 

803.4 

5-24-68 
5-31-68 

48.2 
38.2 

785.6 
795.6 

02S/05«-03602S 

904.4 

12-16-67 

96.8 

807.6 

5718 

6-03-68 

50.2(1) 

783.6 

4-06-68 

138.3 

766.1 

6-10-68 
6-26-68 

42.2 

41.2 

791.6 
792.6 

02S/05W-05R02S 

939.8 

12-11-67 

227.6 

712.2 

5718 

7-15-68 
7-30-68 

40.2 
36.2 

793.6 
797.6 

02S/05N-0eG01b 

903.0 

12-12-67 

204.7 

698.3 

5718 

4-25-68 

203.7(4) 

699.3 

02S/05W-12J01S           849.2         11-14-67 

12-05-67 

57.8 
56.8 

791.4 
792.4 

4103 

02S/05a-08G04S 

903.7 

12-12-67 

206.3 

697.4 

5718 

12-16-67 

56.4 

792.8 

5718 

4-25-68 

213.7 

690.0 

1-02-68 
2-01-68 

54.9 
53.1 

794.3 
796.1 

4103 

02S/0S«-e8K02b 

892.6 

12-12-67 

188.4(4) 

704.2 

5718 

3-01-68 

52.8 

796.4 

4-25-68 

ias.8(4l 

706.8 

3-25-68 
4-06-68 

52.6 
51.8 

796.6 
797.4 

5719 

02S/05«-1060U 

849.8 

10-14-67 

(1) 

5713 

5-06-68 

53.4 

795.8 

4103 

11-04-67 

61.8 

788.0 

6-05-68 

54.6 

794.6 

12-01-67 

62.5 

787.3 

6100 

7-02-68 

55.0 

794.2 

12-16-67 

62.6 

787.2 

5713 

8-01-68 

55.0 

794.2 

12-16-67 

62.6 

787.2 

5718 

9-04-68 

54.6 

794.6 

1-06-68 

61.9 

787.9 

5713 

2-10-68 

(1) 

02S/05«-12K02S          836.2        10-04-67 

80.0 

756.2 

5204 

3-09-68 

61.8 

788.0 

10-18-67 

76.0 

760.2 

4-06-68 

62.2 

787.6 

11-08-67 

41.0 

795.2 

4-06-68 

62.2 

787.6 

5718 

11-29-67 

42.0 

794.2 

4-17-68 

62.2 

787.6 

5100 

12-13-67 

41.0 

795.2 

5-11-68 

62.8 

787.0 

5713 

12-27-67 

37.0 

799.2 

6-15-68 

63.2 

786.6 

1-09-68 

37.0 

799.2 

7-06-68 

63.5 

786.3 

1-23-68 

36.0 

800.2 

8-10-68 

64.1 

785.7 

2-06-68 

37.0 

799.2 

9-07-68 

64.8 

785.0 

2-20-68 
3-05-68 

36.0 
82.0 

800.2 
754.2 

02S/05k-10607S 

842.0 

11-27-67 

61.3 

780.7 

5718 

3-19-68 

34.0 

802.2 

4-29-68 

60.8 

781.2 

4-02-68 
5-22-68 

36.0 

41.0 

800.2 
795.2 

e2S/05«-10L055 

867.7 

11-25-67 

87.6(4) 

780.1 

5718 

5-31-68 

39.0 

797.2 

4-24-68 

95.4(4) 

772.3 

5-31-68 
6-03-68 

71.0 
71.0(1) 

765.2 
765.2 

e2S/05«-10P01b 

857.5 

12-12-67 

84.0 

773.5 

5718 

6-10-68 

81.0 

755.2 

4-25-68 

83.7(4) 

773.8 

6-26-68 
7-15-68 

78.0 
84.0 

758.2 
752.2 

02S/05M-11A015 

824.8 

10-06-67 
10-13-67 

34.6 
35.2 

790.2 
789.6 

5720 

7-30-68 

40.0 

796.2 

) 

10-20-67 

35.2 

789.6 

02S/05W-12P01S           823.2        IO-0*-6T 

128.7(1) 

694.5 

5206 

1-05-68 

28.2 

796.6 

10-18-67 

39.7 

783.5 

1-12-68 

31.2 

793.6 

11-08-67 

36.7 

786.5 

1-22-68 

31.8 

793.0 

11-29-67 

37.7 

785.5 

1-26-68 

32.2 

792.6 

12-13-67 

37.7 

785.5 

4-05-68 

31.3 

793.5 

12-27-67 

36.7 

786.5 

4-12-68 

31.3 

793.5 

1-09-68 

29.7 

793.5 

4-19-68 

32.0 

792. a 

1-23-68 

32.7 

790.5 

9-06-68 

35.8 

769.0 

2-06-68 

33.7 

789. S 

9-13-68 

35.9 

788.9 

2-20-68 

32.7 

790.5 

9-20-68 

35.5 

789.3 

3-05-68 

41.7 

781.5 

9-27-68 

35.5 

789.3 

3-19-68 
4-02-68 

30.7 
30.7 

792.5 
792.5 

02S/OSa-llK02b 

814.8 

11-25-67 

26.6 

788.2 

5718 

5-22-68 

47.7(11 

775.5 

12-16-67 

26.1 

788.7 

5-31-68 

38.7 

784.5 

1 

4-06-68 

24.1 

790.7 

6-03-68 

37.7 

785.5 

1' 

4-24-68 

25.2 

789.6 

6-10-68 
6-26-68 

39.7 
41.7 

783.5 
781.5 

02S/0bM-12A0l^ 

836.8 

10-04-67 

76.411) 

760.4 

5204 

7-15-68 

43.7 

779.5 

10-18-67 

72.4(1) 

764.4 

7-30-68 

37.7 

785.5 

"' 

11-08-67 

42.4 

794.4 

i 

11-29-67 

42.4 

794.4 

02S/05M-12P02S           818.0         11-08-67 

49.5 

768.5 

5204 

12-27-67 

39.4 

797.4 

11-29-67 

49.5(1) 

768.5 

See  poge  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

WJM6ER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN  l-bkl 

DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

SANTA   ANA   HIVER   HYDRO   UNIT                                        T-01.00 

MIDDLE   SANTA   ANA   RIV   HVOR   SUBUNIT                    1 

-01. BO 

MIDDLE    SANTA   ANA   RIV    HYDR    SUBUNIT                     Y-Ol.BO 

RIVERSIDE 

HYDRO    SUbAREA 

Y-01.B7                                               RIVERSIDE    HYDRO    SUBAREA 

Y-01.B7 

•2S/^5M-12P02S 

818.0 

6-03-68 

44.5 

773.5 

5204          02S/05M-23F01S          843.8           1-03-68 

76.5 

7*7.3       4103 

(CONT.) 

(CONT.)                                                     2-01-68 

3-01-68 

75.6 
74.8 

7*a.2        4103 
7*9,0 

02S/05H-14001S 

800.0 

11-17-67 

19.0 

781.0 

4103 

3-25-68 

74.3 

7*9.5 

12-05-67 

18.2 

781.8 

5-03-68 

74.0 

7*9.8        S71S 

1-02-68 

17.9 

782.1 

5-06-68 

73.9 

7*9.9        4103 

2-01-68 

17.8 

782.2 

6-06-68 

74.8 

7*9,0 

3-01-68 

18.1 

781.9 

7-02-68 

75.7 

7*8.1 

3-25-68 

17.6 

782.4 

8-01-68 

77.3 

7**.9 

5-06-68 

17.1 

782.9 

9-04-68 

78.6 

7*5,2 

6-06-68 

17.7 

782.3 

7-02-68 

18.0 

782.0 

02S/05H-23J01S          869.4        10-04-67 

100.0 

7*9,4        S204 

8-01-68 

18.7 

781.3 

10-18-67 

100.0 

7*«*4 

' 

9-04-68 

20.3 

779.7 

11-08-67 

100.0 

7*9.4 

9-30-68 

20.6 

779.4 

11-29-67 
12-13-67 

99.0 
99.0 

770.4 
770.4 

02S/05M-UE01S 

770.0 

11-08-67 

49.0(1) 

721.0 

5204 

12-27-67 

100.0 

769.4 

11-29-67 

15.0 

755.0 

1-09-68 

97.0 

772.4 

6-03-68 

15.0 

755.0 

1-23-68 

2-06-68 

99.0 
99.0 

770.4 
770,4 

02S/05H-U601S 

790.0 

11-14-67 

19.7 

770.3 

4103 

2-20-68 

95.0 

774,4 

3-25-68 

17.3 

772.7 

3-05-68 
3-19-68 

95.0 
96.0 

774,4 
773,4 

02S/05M-15M01S 

775.1 

12-12-67 

14.1 

761.0 

5718 

4-02-68 

96.0 

773,4 

4-25-68 

13.9(4) 

761.2 

4-16-68 
5-22-68 

95.0 
95.0 

774,4 
774,4 

02S/05M-16E06S 

790.8 

12-12-67 

4*.l 

744.7 

5718 

5-31-68 

99.0 

770,4 

4-25-68 

4*. 7(4) 

744.1 

6-03-68 
6-10-68 

100.0 
109.0(11 

7*9,4 
7*0,4 

02S/05»*-16GO*S 

774.1 

12-12-67 

16.0 

758.1 

5718 

6-26-68 

101.0 

7*8.4 

4-25-68 

15.4(4) 

758.7 

7-15-68 
7-30-68 

101.0 
101.0 

7*8.4 
7*8,4 

02S/05K-16R01S 

767.5 

11-25-67 

10.2(4) 

757.3 

5718 

4-29-68 

10.5(4) 

757.0 

02S/05H-23001S          854,9        11-29-67 

12-13-67 

86.4 
87.4 

768.5        5720 
7*7,5 

02S/05M-17A01S 

820.0 

11-10-67 

82.3 

737.7 

4103 

12-27-67 

86.4 

7*a,s 

12-05-67 

81.8 

738.2 

1-09-68 

85.4 

7*9,5 

1-03-68 

81.2 

738.8 

1-23-68 

87.4 

767,5 

2-01-68 

80.6 

739.4 

2-06-68 

85.4 

769,5 

3-01-68 

80.0 

740.0 

2-20-68 

82.4 

772,5 

3-28-68 

79.7 

740.3 

3-05-68 

83.4 

771.5 

5-06-68 

79.8 

740.2 

3-19-68 

83.4 

771.S 

6-05-68 

79.4 

740.* 

4-02-68 

82.4 

772.5 

7-02-68 

80.0 

740.0 

4-16-68 

83.4 

771,5 

8-01-68 

80.2 

739.8 

5-10-68 

86.8 

7*8,1 

9-04-68 

80.4 

739.6 

5-17-68 
5-22-68 

96.6(1) 

87.4 

758,3 
767,5 

02S/05--17A02S 

825.0 

4-29-68 

87.3 

737.7 

5718 

5-24-68 
5-31-68 

97.4(1) 
96.4(1) 

757,5 
758.5 

02S/05«-l7K0lS 

809.0 

12-15-67 

*7.3 

741.7 

5718 

6-03-68 

97.4(1) 

757,5 

4-29-68 

*S.4 

743.6 

6-07-68 
6-10-68 

87.5 
97.4(1) 

7*7.4 
757.5 

02S/05K-17L01S 

853.0 

12-21-67 

53.6 

799.4 

5718 

6-14-68 

100.4(1) 

754,5 

4-29-68 

59.1 

793.9 

6-21-68 
6-26-68 

100.5(1) 
103.4(1) 

754,4 
751,5 

02S/05*-20A02S 

'  752.0 

11-14-67 

10.3 

741,7 

4103 

6-28-68 

99.6(1) 

755,3 

12-05-67 

9.9 

742.1 

7-05-68 

100.1(1) 

754.8 

1-03-68 

9.6 

742.4 

7-12-68 

99.8(1) 

755,1 

2-01-68 

8.9 

743.1 

7-15-68 

88.4 

7**,5 

3-01-68 

9.2 

742.8 

7-19-68 

100.9(1) 

754,0 

3-28-68 

9.3 

742.7 

7-26-68 

100.4(1) 

754,5 

5-06-68 

9.4 

742.6 

7-30-68 

89.4 

7*5,5 

6-05-68 

8.9 

743.1 

7-02-68 

9.1 

742.9 

02S/05H-2SA01S          948,4        11-14-67 

(2) 

4103 

8-01-68 

9.2 

742.8 

3-25-68 

169.3 

779,1 

9-04-68 

8.9 

743.1 

02S/05tl-25F01S           912.0        10-04-67 

135.0 

777.0        5204 

02S/OSW-20J02S 

740.0 

12-13-67 

6.8(4) 

733.2 

5718 

10-18-67 

134.0 

778.0 

4-29-68 

4. •(4) 

735.2 

11-08-67 
11-29-67 

137.0 
140.0 

775,0 
772.0 

02S/05K-20J03S 

735.7 

12-15-67 

2.1 

733.6 

5718 

12-13-67 

139.0 

773.0 

5-03-68 

2.4 

733.3 

12-27-67 
1-09-68 

139.0 
133.0 

773.0 
779,0 

e2S/OSH-20K01S 

7*7.0 

11-14-67 

32.7 

734.3 

4103 

1-23-68 

136.0 

77«,0 

12-15-67 

28.5 

738.5 

5718 

2-06-58 

132.0 

780,0 

3-29-68 

36.0(1) 

731.0 

4103 

2-20-68 

126.0 

784.0 

5-03-68 

28.6 

738.4 

5718 

3-05-68 
3-19-68 

132.0 
143.0(11 

780.0 

7*9.8 

02S/05M-20K03S 

768.  3 

12-15-67 

32.1(4) 

736.2 

5718 

4-02-68 

131.0 

781.8 

4-29-*8 

29.9(4) 

738.4 

4-16-68 
5-22-68 

132.0 
135.0 

7*0.0 
777.8 

02S/05H-20R01S 

740.0 

11-27-67 

7.2 

732.8 

5718 

5-24-68 
5-31-68 

135.0 
137.0 

777.0 
775.0 

02S/05M-21E01S 

747.3 

11-25-67 

*.2 

741.1 

5718 

6-03-68 

137.0 

775.0 

4-29-68 

6.4(4) 

740.9 

6-26-68 

137.0 

775.0 

02S/05H-22061S 

763.8 

11-27-67 

7.5 

756.3 

5718 

02S/05U-26E02S           820.0        10-04-67 

50.3 

7*9.7        3847 

4-29-68 

6.7 

757.1 

11-01-67 
12-02-67 

49.6 
48.5 

770.4 
771.5 

02S/05M-22R01S 

793.* 

U-25-67 

31.8(4) 

7*1.8 

5718 

1-03-68 

46.5 

773.5 

5-03-68 

29.3(4) 

764.3 

2-07-68 
3-06-68 

46.4 
46.4 

773.* 
773,* 

02S/e5H>22R02S 

795.0 

12-13-67 

24.8 

770.2 

5718 

4-03-68 

45.2 

774,8 

5-03-68 

20.0 

775.0 

5-01-68 
6-12-68 

46.5 
48.1 

773,5 
771,0 

02S/05H-23F01b 

843.8 

11-14-67 

78.1 

765.7 

4103 

7-03-68 

48.6 

771.4 

12-06-67 

76.9 

766.9 

8-07-68 

74.0(1) 

746.0 

;• 

12-13-67 

79.6 

764.2 

5718 

9-26-68 

51,7 

7*8,3 

I 


See  page  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


6R0UN(J 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUylBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SURFACE 
IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA   ANA   RIVER   HYDRO  UNIT                                     V-01.00 

MIDDLE   SANTA   ANA   RIv    HYOR   SUBUNIT 

r-01.80 

LAKE    MATHEHS   HYDRO 

SUBUNIT 

y-81.C8 

RIVERSIDE    HYDRO    SU8AHEA 

Y-01.a7                                               COLDtfATEH   HYDRO   SUBAMEA 

T-Ol.Cl 

02S/05*-26F0lS 

810.0 

10-04-67 

50.2 

7S9.8 

3847 

05S/06U-02P01S        1110.3 

10-07-67 

119.4 

998.9 

»717 

11-01-67 

48.3 

761.7 

11-04-67 

118.0 

992.3 

12-02-67 

47.0 

763.0 

12-16-67 

116.4 

993.9 

1-03-68 

45.1 

764.9 

1-13-68 

115.8 

994.5 

2-07-68 

45.0 

765.0 

2-10-68 

115.1 

995.2 

3-06-68 

44.4 

765.6 

3-23-68 

114.3 

996.0 

4-03-68 

43.3 

766.7 

4-13-68 

114.1 

996.2 

5-01-68 

45.3 

786.7 

5-18-68 

113.8 

996.5 

6-12-68 

46.4 

763.6 

6-15-68 

113.8 

996.5 

7-03-68 

47.2 

7*2.8 

7-13-68 

113.8 

996.5 

8-07-68 

50.3 

7S9.7 

8-10-68 

114.0 

996.3 

9-04-68 

51.3 

758.7 

9-21-68 

114.6 

995.7 

02S/05M-26M01S 

820.0 

10-04-67 

51.6 

768.4 

3847 

85S/06M-03C01S        1121.0 

10-07-67 

129.5 

991.5 

5717 

U-01-67 

50.7 

769.3 

11-04-67 

132.2 

988.8 

12-02-67 

48.1 

771.9 

12-16-67 

132.1 

988.9 

1-03-68 

47.0 

773.0 

1-13-68 

131.8 

989.2 

2-07-68 

46.5 

773.5 

2-10-68 

94.9(3) 

1026.1 

3-06-68 

46.6 

773.4 

3-23-68 

124.8 

996.2 

4-03-68 

45.0 

775.0 

4-13-68 

132.8 

988.2 

5-01-68 

45.9 

774.1 

5-18-68 

127.9 

993.1 

6-12-68 

48.B 

771.2 

6-15-68 

136.3 

984.7 

7-17-68 

49.2 

770.8 

7-13-68 

243.7(6) 

877.3 

8-22-68 

54.1 

765.9 

8-10-68 

149.9 

971.1 

9-04-68 

53.6 

766.4 

9-21-68 

161.2 

959.8 

02S/05--26R01S 

855.0 

12-22-67 

85.7 

769.3 

5718 

0SS/06H-03601S        1100.0 

10-07-67 

111.7 

988.3 

5717 

5-03-68 

83.3 

771.7 

11-04-67 
12-16-67 

114.4 
114.1 

985.6 
985.9 

02S/05K-29OO2S 

745.0 

.    11-04-67 

17.7 

727.3 

5713 

1-13-68 

113.7 

986.3 

1-06-68 

14.8 

730.2 

2-10-68 

112.1 

987.9 

3-09-68 

13.0 

732.8 

3-23-68 

114.0 

986.8 

5-11-68 

13.0 

732.0 

4-13-68 

115.5 

984.5 

7-06-68 

14.2 

730.8 

5-18-68 

118.8 

981.2 

9-07-68 

15.8 

729.2 

6-15-68 
7-13-68 

120.8 
128.9 

979.2 
971.1 

02S/05K-29010b 

745.0 

11-04-67 
1-06-68 
3-09-68 

13.1 
(1) 
(1) 

731.9 

5713 

8-10-68 
9-21-68 

135.4 
144.7 

964.6 
955.3 

5-11-68 

(11 

05S/06N-03J04S        1115.0 

10-08-67 

161.4 

953.6 

5272 

7-06-68 

13.9 

731.1 

11-05-67 

152.5 

962.5 

9-07-68 

15.0 

730.0 

12-03-67 
1-07-68 

148.8 
148.5 

966.2 
966.5 

02S/05W-29E02S 

719.4 

11-14-67 

6.0 

713.4 

4103 

2-04-68 

149.0 

966.0 

11-14-67 

5.9 

713.5 

5718 

3-03-68 

153.9(1) 

961.1 

12-05-67 

5.8 

713.6 

4103 

4-07-68 

151.7(1) 

963.3 

1-03-68 

6.0 

713.4 

5-05-68 

152.4 

962.6 

2-01-68 

5.9 

713.5 

6-02-68 

156.4 

958.6 

3-01-68 

5.9 

713.5 

7-07-68 

164.6 

950.4 

3-29-68 

5.8 

713.6 

8-04-68 

170.9 

944.1 

4-29-68 

5.9 

713.5 

5718 

9-01-68 

181.2(1) 

933.8 

5-06-68 

6.1 

713.3 

4103 

6-05-68 

6.4 

713.0 

0SS/06M-03K01S        1122.0 

10-08-67 

146.5 

975.5 

5272 

7-02-68 

6.5 

712.9 

11-05-67 

166.6 

955.4 

8-01-68 

6.4 

713.0 

12-03-67 

164.5 

957.5 

9-04-68 

6.4 

713.0 

1-07-68 
2-04-68 

163.7 
164.3 

958.3 
957.7 

02S/05W-29E06S 

738.3 

11-27-67 

24.2 

714.1 

5718 

3-03-68 

166.5 

955.5 

4-29-68 

23.5(4) 

714.8 

4-07-68 
5-05-68 

163.9 
168.8(1) 

958.1 
953.2 

02S/05W-32A01S 

783.0 

12-22-67 

49.9 

733.1 

5718 

6-02-68 

174.2(1) 

947.8 

5-03-68 

50.0(4) 

733.0 

7-07-68 
8-04-68 

183.1(1) 
191.0(1) 

938.9 
931.0 

02S/05H-32B01S 

780.1 

12-22-67 
5-01-68 

47.5 
51.5 

732.6 
728.6 

5718 

0SS/06M-03O01S        1285.0 

9-01-68 
10-07-67 

193.0 
185.6(1) 

929.0 
1099.4 

5717 

02S/OSM-32K01S 

777.5 

11-14-67 

38.7 

738.8 

4103 

10-08-67 

186.7(1) 

1098.3 

5272 

12-11-67 

38.6 

738.9 

11-04-67 

190.9(1) 

1094.1 

5717 

12-18-67 

37.8 

739.7 

5718 

11-05-67 

191.2(1) 

1093.8 

5272 

1-02-68 

38.5 

739.0 

4103 

12-03-67 

190.0(1) 

1095.0 

2-02-68 

38.5 

739.0 

1-07-68 

189.6(1) 

1095.4 

3-04-68 

(1) 

2-04-68 

190.0(1) 

1095.0 

■ 

3-25-68 

38.4 

739.1 

3-03-68 

192.0(1) 

1093.0 

5-02-68 

37.6 

739.9 

5718 

4-07-68 

190.0(1) 

1095.0 

5-07-68 

38.5 

739.0 

4103 

5-05-68 

193.7(1) 

1091.3 

6-06-68 

38.3 

739.2 

6-02-68 

197.1(1) 

1087.9 

7-05-68 

(1) 

7-07-68 

205.5(1) 

1979.5 

8-02-68 

38.5 

739.0 

8-04-68 

211.5(1) 

1073.5 

9-06-68 

38.7 

738.8 

9-01-68 

219.8(1) 

1065.2 

02S/0S«-36A01S 

915.0 

11-14-67 

60.5 

854.5 

4103 

3-25-68 

59.1 

855.9 

BEDFORD  HYDRO   SUBAREA 

Y-01.C2 

02S/06M-13F03!> 

778.8 

12-15-67 

48.4 

721.6 

5718 

4-30-68 

40.8 

729.2 

04S/06H-16C01S           781.0 

1    1    «    1    1    1    1    1    1    1    1    1 
•    I    ••    1    1    1    1    t    1    1    1 

28.4 

37.2(1) 

22.8 

30.4(1) 

30.6(1) 

33.2(11 

20.5 

36.2(1) 

40.0(1) 

46.8(1) 

60.5(11 

67.0(11 

752.6 
743.8 
758.2 
750.6 
750.4 
747.8 
768.5 
744.8 
741.8 
734.2 
728. S 
714.8 

5272 

See  page  113  for  key  1o  terms  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL 

SURFACE 

DATE 

SURFACE 
TO    WATER 

SURFACE 

SUPPLY- 

HUUBSR 

ELEVATION 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

IN    FEET 

IN    FEET 

IN   l-tti 

DATA 

SANTA    ANA   RIVER   HYDRO 

UNIT 

LAKE   MA I HEMS   HYDRO 

bOeUNIT 

Y 

-01. CO 

BEOFORO   HYDRO    SUBARE* 

Y-01.C2 

04S/86M-16C02S 

790.8 

U-04-67 

51.6(1) 

738.4 

5717 

12-16-67 

18.5 

771.5 

1-13-68 

17.9 

772.1 

2-10-68 

46.8(11 

743.2 

3-23-68 

18.4 

771.6 

4-13-68 

45.3 

744.7 

5-18-68 

55.5(1) 

734.5 

6-15-68 

66.0(1) 

724.0 

7-13-68 

61.8(1) 

728.2 

8-10-68 

69.0(1) 

721.0 

9-21-68 

64.1(1) 

725.9 

04S/e6M-16F01& 

800.0 

11-04-67 

22.1 

777.9 

5717 

12-16-67 

15.3 

784.7 

1-13-68 

14.8 

785.2 

2-10-68 

17.3 

782.7 

3-23-68 

15.1 

784.9 

4-13-68 

14.1 

785.9 

5-18-68 

28.0(1) 

772.0 

6-15-68 

37.9(1) 

762.1 

7-13-68 

35.3(1) 

764.7 

8-10-68 

55.2(1) 

744.8 

9-21-68 

«3.0(1> 

737.0 

e4s/06M-3seois 

956.0 

10-07-67 

30.5 

925.5 

5717 

11-04-67 

31.9(1) 

924.1 

12-16-67 

28.1 

927.9 

1-13-68 

27.1 

928.9 

2-10-68 

45.3 

910.7 

3-23-68 

31.4 

924.6 

4-13-68 

52.7 

903.3 

5-18-68 

72.0 

884.0 

6-15-68 

71.9 

884.1 

7-13-68 

39.2 

916.8 

8-10-68 

87.2(1) 

868.8 

9-21-68 

72.9 

883.1 

e4S/06H-35G02S 

956.0 

10-07-67 

30.1 

925.9 

5717 

11-04-67 

31.5 

924.5 

12-16-67 

27.7 

928.3 

1-13-68 

26.7 

929.3 

2-10-68 

45.1(1) 

910.9 

3-23-68 

31.0 

925.0 

4-13-68 

52.3(1) 

903.7 

5-18-68 

71.5(1) 

884.5 

6-15-68 

71.6(1) 

884.4 

7-13-68 

38.8 

917.2 

8-10-68 

71.8 

884.2 

9-21-68 

72.9 

883.1 

LEE   LAKE 

HYDRO   SUBARCA 

Y-Ol.C 

05S/05K-07C01S 

'l  095.0 

10-07-67 

26.9(1) 

1068.1 

5717 

11-04-67 

26.3(1) 

1068.7 

12-16-67 

7.3 

1087.7 

1-13-68 

5.8 

1089.2 

2-10-68 

22.2 

1072.8 

3-23-68 

7.0 

1088.0 

4-13-68 

21.1(1) 

1073.9 

5-18-68 

24.9(1) 

1070.1 

6-15-68 

20.4(1) 

1074.6 

7-13-68 

29.8(1) 

1065.2 

8-10-68 

26.9(1) 

1068.1 

9-21-68 

27.1(11 

1067.9 

e5S/85H-«8NtlS 

117S.0 

10-07-67 

77.1(1) 

1097.9 

5717 

11-04-67 

78.1(1) 

1096.9 

12-16-67 

45.3 

1129.1 

1-13-68 

42.3 

1132.1 

2-10-68 

70.8(1) 

1104.2 

3-23-68 

42.0 

1133. ( 

4-13-68 

70.3(1) 

1104.7 

5-18-68 

73.0(1) 

1102.0 

6-15-68 

77.1(1) 

1097.9 

7-13-68 

79.0(1) 

1096.0 

8-10-68 

80.1(1) 

1094.9 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


e5s/05«-oepoi&   ii90.o 


05S/05M-27P02b    1503.5 


9-21-68 

10-07-67 
11-04-67 
12-16-67 
1-13-68 
2-10-68 
3-23-68 
4-13-68 
5-18-68 
6-15-68 
7-13-68 
8-10-68 
9-21-68 

6-11-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-05-68 


82.1(1) 

85.7(1) 
86.0(1) 
54.4 

51.4 

79.0(1) 

51.0 

78.4(1) 

81.9(1) 

81.5(1) 

81.3(1) 

84.1(1) 

85.9(1) 

45.2(4) 
43.7 
44.7(1) 
43.9 


1092.9 

1104.3 
1104.0 
1135.6 
1138.6 
1111. 0 
1139.0 
1111.6 
1108.1 
1108.5 
1108.7 
1105.9 
1104.1 

1458.3 
1459.8 
1458.8 
1459.6 


5717 


4103 


Y-01.80 
LAKE  MATH 

05S/04M-3ie03S 
OSS/04H-31R02S 
05S/05M-36H02S 
05S/05H-36J01S 
06S/04M-06601S 


S    HYDRO    SUaUNiT 

ERRA    COTTA    HYDRO    SUBAREA 

V-81.C8 

Y-01.C5 

1275.0 

11-06-67 
4-05-68 

31.7 
30.5 

1243.3 
1244.5 

4103 

1308.0 

11-03-67 
4-04-68 

39.2 
39.6 

1260.8 
1260.4 

4103 

1256.0 

11-06-67 
4-05-68 

12.5 
11.0 

1243.5 
1245.0 

4103 

1260.0 

11-06-67 
4-05-68 

11.3 
9.7 

1248.7 
1250.3 

4103 

1270.0 

5-08-68 
6-11-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-05-68 

23.9 
23.8 
23.7 
23.9 
24.8 

1246.1 
1246.2 
1246.3 
1246.1 
1246.8 

4103 

See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VNATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN  FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO  WATER 
SURFACE 
M  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATK3N 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


COLTON-RIALTO  HYDRO  SUBUNIT 

UPPER  LTTlE  HrOHO  SUBARCA 


02N/0bri-05L01S   4T7S.0 


SANTA  ANA  RIVER  HYDRO  UNIT 

v-oi*oo 


02N/Q6H-21R01^    3400.0 


02N/06M-2bL0lS    2760.0 


l-03-6a 

DRY 

3-01-68 

DRY 

7-02-68 

DRY 

9-02-68 

DRY 

10-02-67 

46.3 

3353.7 

11-02-67 

46.5 

3353.5 

12-01-67 

45.0 

3355.0 

1-03-68 

45.8 

3354.2 

2-02-68 

46.3 

3353.7 

3-01-68 

44.1 

3355.9 

4-02-68 

45.3 

3354.7 

5-02-68 

45.3 

3354.7 

6-03-68 

45.4 

3354.6 

7-02-68 

45.6 

3354.4 

8-05-58 

46.0 

3354.0 

9-08-68 

45.9 

3354.1 

10-02-67 

16.5 

2743,5 

U-02-67 

12.1 

2747.9 

12-01-67 

15.2 

2744.8 

1-03-68 

15.3 

2744.7 

2-02-68 

16.3 

2743.7 

3-01-68 

16.6 

2743.4 

4-01-68 

15.9 

2744.1 

5-02-68 

34.1(1) 

2725.9 

6-03-68 

35.0(11 

2725.0 

7-02-68 

34.0(1) 

2726.0 

8-05-68 

37.9(1) 

2722,1 

9-02-68 

39,0(11 

2721,0 

LOMER  LYTlE  HYDRO  SUBAREA 


01N/05M-06G01S    2242,5 


01N/05M-06K02S    2153.0 


elN/05H-e7HelS    2065.5 


0lN/05*-16K01S    1720.0 


01N/05H-22C02S    1591.5 


10-01-67 
11-02-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-02-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-02-68 
S-OS-68 
9-02-68 

10-02-67 
11-02-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-02-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-03-68 
7-02-68 
8-05-68 
9-02-68 

10-02-67 
11-02-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-02-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-03-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-02-68 

10-02-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-02-68 
6-04-68 
7-02-68 
8-05-68 
9-02-68 

10-02-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-02-68 
3-01-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-01-68 


64.0(5) 
66.1(5) 
57,5(5) 
58.4(5) 
66.4(5) 
66,1(5) 
61.4(1) 
73.0(1) 
77.6(1) 
80.2(1) 
82.6(1) 
84.1(1) 

75.2(5) 
73.0(5) 
75.3(5) 
75.2(5) 
75.3(5) 
75.3(5) 
70.6(5) 
77.6(5) 
86.8(5) 
91.5(51 
91.5(5) 
93.8(5) 

88.9(51 

88.9(5) 

91,1(5) 

88.9(5) 

91.1(b) 

95.9(5) 

84.3(5) 

88,9(5) 

95,9(5) 

105,0(5) 

109.7(5) 

112.0(5) 

224.5(5) 
231.4(5) 
229.1(5) 
238.3(5) 
240,6(5) 
243,0(5) 
245.3(5) 
291,5(1) 
314,6(1) 
326,1(1) 
333,0(1> 
363,1(11 

208,5(5) 
229,3(1) 
238,6(1) 
213.2(5) 
213,2(5) 
231,6(1) 
238.6(1) 
243.2(1) 
261,6(1) 
270,9(1) 


Y-ei*Dl 


470* 


4706 


Y-01.00 

COLTON-RIALTO  HYORU  SUBUNIT 

LOHER  LVTLC  HYORU  SUbAREA 


V-01.08 


4706 


2178.5 
2176.4 
2185.0 
2184.1 
2176.1 
2176.4 
2181,1 
2169,5 
2164,9 
2162.3 
2159.9 
2158. 4 

2077.8 
2080.0 
2077.7 
2077.8 
2077.7 
2077.7 
2082.4 
2075.4 
2066.2 
2061.5 
2061.5 
2059.2 

1976.6 
1976.6 
1974.4 
1976.6 
1974.4 
1969.6 
1981.2 
1976.6 
1969.6 
1960.5 
1955.8 
1953.5 

1495.5 
1488.6 
1490.9 
1481.7 
1479.4 
1477.0 
1474.7 
1428.5 
1405.4 
1393.9 
1387.0 
13S6.9 

1383.0 
1362.2 
1352.9 
1378,3 
1378,3 
1359,9 
1352.9 
1348.3 
1329.9 
1320.6 


y««I*02 


4706 


01N/OSM-22C02S 
(CONT.) 


1591.5 


eiN/eSM-22FelS    1596.5 


01N/0SW-22F02S    1583.0 


01N/e5M-23P04S    1457,0 


4706 


4706 


8-05-68 
9-02-68 

10-02-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-02-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-02-68 
6-04-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-02-68 

10-02-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-02-66 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-02-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 


287.1(1) 
296.3(1) 

166.615) 
172.8111 
179.7(1) 
212.8(1) 
210.4<ll 
192.011) 
196.6(1) 
205.8(1) 
222.0(1) 
231.3(1) 
252.1(1) 
277.5(1) 

223.1(1) 
234.6(1) 
231.1(1) 
220.8(5) 
214.3(5) 
234.6(1) 
243.9(1) 
250.8(1) 
255.4(1) 
280.8(1) 
297. Oil) 
315.4(1) 

175.0(1) 
175.0(1) 
176.0(1) 
172.0(1) 
169.0(1) 
169.0(1) 
170.0(1) 
175.0(1) 
181.0(1) 
196.0(1) 
164.0(1) 
202.0(1) 


1304.4 
1295.2 

1429.9 
1423.7 
1416. • 
1383.7 
1386.1 
1404.5 
1 399.9 
1390.7 
1374.5 
1365.2 
1344.4 
1319.0 

1359.9 

1348.4 
1351.9 
1362.2 
1368.7 
1348.6 
1339.1 
1332.2 
1327.6 
1382.2 
1286.8 
1267.6 

1282.0 
1282.0 
1281.0 
1285.0 
1288.0 
1288.0 
1287.0 
1282.0 
1276.0 
1261.0 
1293.0 
1255.0 


O1N/O5W-1T0O1S    1850,0 


10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 


01N/05H-17K01S         1854.1 


4706 


4706 


10-00 

10-02 

11-00 

11-02 

12-00 

12-01 

1-00 

1-02 

2-02 

2-05 

3-05 

3-07 

4-88 

4-01 

5-00 

5-01 

6-04 

7-00 

7-01 

8-00 

8-05 

9-00 

9-03 


"67 
•67 
•67 
•67 
•67 
•67 
•68 
•68 
•68 
•68 
•68 
■68 
•68 
.68 
-68 
•68 
•68 
•68 
•68 
•68 
-68 
•68 
-68 


81N/85H-17K82S    1852.6 


10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-80-68 
2-02-68 
3-07-68 
4-08-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 


8IN/05M-18C82S    1895.0     4-19-*8 


48.0 
48.0 
49.0 
49.0 
46.6 
49.0 
49.0 
50.0 
57.0 
62.0 
65.0 
76.0 

68.4(1) 

50.8 

71.4(1) 

50.1 

73.4(1) 

49.1 

52.4 

47.9 

70.4(1) 

48.3 

49.0 

72.4(11 

•9.4111 

49.4 

76.4(1) 

49.9 

57.7 

92.4(1) 

57.7 
111.4(1) 

58.1 
113.4 

58.1 

47.5 
47.5 
49.5 

69.5(1) 
47.5 
50.5 
49.5 

85.5(1) 
56.5 

105.5(1) 
128.5(1) 
118.5(1) 

1U.4I4I 


Y-01.02 
4786 


4786 


UPPER  COLTON-RIALTO  HYRO  SUBAREA 


4766 


4124 


Y>61*D3 


4124 


1802.0 
1802.0 
1801.0 
1801.0 
1803.4 
1801.0 
1801.8 
1800.0 
1793.0 
1788.0 
1785.0 
1774.0 

1785.7 
1804.1 
1782.7 
1884.8 
1780.7 
1805.0 
1801.7 
1806.2 
1783.7 
1805.8 
1805.1 
1781.7 
1784.7 
1804.7 
1777.7 
1804.2 
1796.4 
1761.7 
1796.4 
1742.7 
1796.8 
1748.7 
1796.0 

1805.1 
1805.1 
1803.1 
1783.1 
1805.1 
1802.1 
1803.1 
1767.1 
1796.1 
1747.1 
1724.1 
1734.1 


1783.6   S188 


4124 
4706 

4124 
4786 

4124 
4706 
4124 
4706 
4124 
4706 

4124 

4706 
4124 
4706 

4124 
4786 
4124 
4706 
4124 
4706 

4124 


See  poge  II3  for  key  to  terms  S  abbreviations 


-m- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    ANA    RIVER   HYDRO   UNIT                                        Y-01.00 

colton-hialto  hydro 

SUBUNII 

Y 

-01.00 

COLTON-RIALTO   HYDRO 

SubUNii 

Y-Ol.OO 

UPPER    COLION-KIALIO   HVRO    SU8AREA 

Y-01.03 

COLTON-RIALTO   HYDRO 

SUBAHtA 

T-01.04 

1      01S/04II-21J06S 

966.0 

7-09-68 

37.2 

928.8 

5720 

(CONT.) 

8-29-68 

39.3 

926.7 

COLTON-RIALTO    hydro    SUBARtA 

Y-01.D< 

9-05-68 

39.4 

926.6 

01S/04M-21K06S 

960.0 

10-09-67 

40.5 

919.5 

5720 

eis/04it-eTcois 

1199.6 

11-28-67 

207.3 

992.3 

3230 

11-09-67 

39.5 

920.5 

3-20-68 

207. S 

992.1 

11-30-67 

38.3 

921.7 

4-18-68 

208.3 

991.3 

1-04-68 

35.2 

924.8 

4-19-68 

203.0 

996.6 

5100 

2-01-68 
3-14-68 

33.8 
35.2 

926.2 
924.8 

01S/04tf-18a01S 

U35.3 

U-01-67 

253.0(1) 

882.3 

4201 

4-04-68 

35.2 

924.8 

U -29-67 

252.0(1) 

883.3 

5-23-68 

37,5 

922,5 

1-03-68 

252.0 

883.3 

2-01-68 

151.0(6) 

984.3 

01S/04M-21K08S 

955.0 

10-21-67 

37.6 

917.4 

3400 

3-01-68 

250.0(1) 

885.3 

U-18-67 

38,2 

916.8 

4-18-68 

254.0 

881.3 

12-02-67 

37.1 

917.9 

8-30-68 

254.0(1) 

881.3 

1-04-68 
2-07-68 

34,3 
34,6 

920.7 
920.4 

01S/04M-18E01S 

111S.5 

9-04-68 

241.3 

874.2 

5100 

3-02-68 
4-10-68 

36.4 
32,9 

918.6 
922.1 

0lS/04li-18f0lS 

1099,4 

11-01-67 

223.0(1) 

876.4 

4201 

5-04-68 

33.4 

921.6 

11-29-67 

222.0(1) 

877.4 

6-18-68 

35,1 

919.9 

1-03-68 

221.0(1) 

878.4 

7-25-68 

37,2 

917.8 

2-01-68 

221.0 

878.4 

8-21-68 

38,7 

916.3 

3-01-68 

222.0 

877.4 

4-18-68 

221.5 

877.9 

01S/04M-21K10S 

959.0 

10-14-67 

36,0 

923.0 

5713 

8-30-68 

223.0(1) 

876.4 

11-04-67 
12-16-67 

38.1(1) 
37.2 

920.9 
921.8 

01S/04II-18601S 

1093.5 

11-01-67 

223.0(1) 

870.5 

4201 

1-06-68 

35,9 

923.1 

11-29-67 

222.0(1) 

871.5 

2-10-68 

35,3 

923.7 

1-03-68 

221.0 

872.5 

3-09-68 

36,6 

922.4 

2-01-68 

220.0 

873.5 

4-06-68 

35,4 

923.6 

3-01-68 

222.0(1) 

871.5 

5-11-68 

34,9(1) 

924.1 

4-18-68 

221.0 

872.5 

6-15-68 

36,0(1) 

923.0 

8-30-68 

223.0(1) 

870.5 

7-06-68 
B- 10-68 

37,7 
40,9(1) 

921.3 
918.1 

•lS/e4M-18J02S 

1068.0 

4-19-68 

196.9 

871.1 

5718 

9-0T-68 

42,9(1) 

916.1 

01S/04B-21J01S 

962.  S 

10-09-67 

36.9 

925.6 

5720 

01S/04W-21K11S 

960.0 

10-09-67 

61,1 

898.9 

5720 

11-09-67 

39.2 

923.3 

U-09-67 

60.6 

899.4 

U-30-67 

40.5 

922.0 

11-30-67 

61.1 

898.9 

1-04-68 

37.8 

924.7 

1-04-68 

59.0 

901.0 

2-01-68 

36.7 

925.8 

2-01-68 

58.6 

901.4 

3-14-68 

36.4 

926.1 

3-14-68 

57,4 

902.6 

4-04-68 

36.7 

925.8 

4-04-68 

58,0 

902.0 

5-23-68 

34.3 

928.2 

5-23-68 

58,9 

901.1 

6-06-68 

35.7 

926.8 

6-06-68" 

60,2 

899.8 

7-09-68 

38.1 

924.4 

7-09-68 

60.1 

899.9 

8-29-68 

42.4 

920.1 

8-29-68 

63.9 

896.1 

9-05-68 

42.5 

920.0 

9-05-68 

64,1 

895.9 

ois/e4«-2ije4s 

966.0 

10-09-67 

30.7 

935.3 

5720 

01S/04M-21OelS 

945.5 

1-05-68 

16.5 

929.0 

5720 

11-09-67 

31.2 

934.8 

3-14-68 

25,1 

920.4 

11-30-67 

30.1 

935.9 

4-13-68 

26,5 

919.0 

1-04-68 

30.3 

935.7 

5-26 

-68 

27,4 

918.1 

2-01-68 

30.3 

935.7 

6-10 

-68 

23,7 

921.8 

3-14-68 

30.5 

935.5 

7-29 

-68 

25.4 

920.1 

4-04-68 

29.9 

936.1 

8-16 

-68 

33.9 

911.6 

5-23-68 

30.3 

935.7 

9-19 

-68 

34.7 

910.8 

6-06-68 

30.2 

935.8 

7-09-68 

30.6 

935.4 

•1S/04H-21R03S 

965.0 

12-06-67 

26.2 

938.6 

5718 

8-29-68 

31.4 

934.6 

4-19-68 

26.5 

938.5 

9-06-68 

31.7 

934.3 

01S/04H-21R04S 

965.0 

12-06-67 

26.9 

938.1 

5718 

01S/«4M-21J05S 

968.0 

10-09-67 
10-14-67 

37.7 
38.0 

930.3 

930.0 

5720 
5713 

4-19-68 

26,1 

938.9 

11-04-67 

39.2 

928.8 

01S/04W-21R05S 

965.0 

12-06-67 

28,6 

936.4 

5718 

11-09-67 

39.1 

928.9 

5720 

4-19-68 

27.3 

937.7 

11-30-67 

37.3 

930.7 

12-16-67 

33.7 

934.3 

5713 

01S/*4a-21R06S 

965.0 

12-06-67 

29.8 

935.2 

5716 

1-04-68 

33.2 

934.8 

5720 

4-19-68 

28.5 

936.5 

1-06-68 

33.3 

934.7 

5713 

2-01-68 

33.7 

934.3 

5720 

01S/04W-21R07S 

965.0 

12-06-67 

34.4 

930.6 

5718 

2-10-68 

34.4 

933.6 

5713 

4-19-6B 

33.9 

931.1 

3-09-68 

36.8 

931.2 

3-14-68 

34.1 

933.9 

5720 

elS/04«-22N03S 

975.8 

10-09-67 

56. • 

917.0 

5720 

4-04-68 

29.6 

938.4 

11-09-67 

61.1 

914.7 

4-06-68 

30.0 

938.0 

5713 

11-30-67 

60.7 

915.1 

5-11-68 

32.2 

935.8 

1-04-68 

56.8 

919.0 

5-23-68 

33.5 

934.5 

5720 

2-01-68 

57.3 

918.5 

6-06-68 

35.2 

932.8 

3-14-68 

54.1 

921.7 

6-15-68 

35.2 

932.8 

5713 

4-04-68 

56.7 

919.1 

7-06-68 

36.9 

931.1 

5-23-68 

57.6 

918.2 

7-09-68 

36.4 

931.6 

5720 

6-06-68 

58.3 

917.5 

e-lO-68 

38.9 

929.1 

5713 

7-09-68 

60,7 

915.1 

8-29-68 

38.3 

929.7 

5720 

8-27-68 

64,0 

911.6 

9-06-68 

37.6 

930.4 

9-06-68 

64.4 

911.4 

9-07-68 

40.2 

927.8 

5713 

01S/04K-22N04S 

995.0 

10-14-67 

105.3 

889.7 

5713 

•1S/84M-21J86S 

966.0 

10-09-67 

36.2 

929.8 

5720 

11-04-67 

106.0 

889.0 

11-09-67 

37.6 

928.4 

12-16-67 

106.1 

888.9 

11-30-67 

36.5 

929.5 

1-06-68 

104,8 

890.2 

1-04-68 

32.8 

933.2 

2-10-68 

101,6 

893.4 

2-01-68 

33.9 

932.1 

3-09-68 

100.5 

894.5 

3-14-68 

33.7 

932.3 

4-06-68 

99.2 

895.8 

4-04-68 

33.0 

933.0 

5-11-68 

99,0 

896.0 

5-23-68 

33.6 

932.4 

6-15-68 

101,1 

893.9 

6-06-68 

34.4 

931.6 

7-06-68 

102.3 

692.7 

See  page  113  for  key  to  terms  a  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUHD 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

WOOHD 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

A(>CNCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN  FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

SAN1A    ANA    RIVER    HYDRO 

UNIT                                       T-Ol.OO 

COLTON-WI»LTO   MYORO    SOBUNIT 

COLTOK-RIALTO    MYORO 

Y 
SUBAREA 

-01.00 

COLTON-KIALIO    HYDRO   SUBUNIT 
Y-oi.OA                                               COLTON-HIALTO   HYOfJO 

SUBAMiA 

•01.06 

Y-ei.04 

01S/0^«-22NO^S 

(CONT.) 

995.0 

8-10-68 
9-07-68 

10^.1 
105.6 

890.9 
889.4 

5713 

01S/05K-12L015 
(CONT.) 

1160.0 

7-00-66 
6-00-68 
9-00-68 

288.6(1) 
267.6(1) 
266.6 

691.2 
692.2 
913.2 

4124 

01S/0^«-27L01!> 

993.0 

12-07-67 
4-19-68 

SO. 5 

(1) 

912.5 

5718 

tis/esH-i2Nois 

1173.0 

10-00-67 
11-00-67 

269.3(1) 
257.3 

903.7 
915.7 

4124 

01S/0^W-27N0lb 

1015.0 

12-05-67 

112.6 

902.4 

5716 

12-00-67 
1-00-66 

25A.3 
253.3 

916.7 
919.7 

01S/0^ti-28A05b 

960.0 

12-05-67 
♦-19-68 

61.0 
57.5 

899.0 
902.5 

5718 

2-02-66 
3-07-66 
4-00-66 

2^9.3 
251.3 
250.3 

923.7 
921.7 
922.7 

01S/0««-28t01S 

936.0 

10-14-67 
11-04-67 
12-06-67 
12-16-67 
1-06-68 

3^.0 
3^.6 
3^.5 
33.6 
32.5 

902.0 
901.4 
901.5 
902.4 
903.5 

5713 

5716 
5713 

5-00-68 
6-00-66 
7-00-68 
6-00-68 
9-00-68 

267.3(11 

270.3(1) 

255.3 

26^.3(1) 

267.3(1) 

905. T 
902.7 
917.7 
908.7 
905.7 

2-10-68 
4-22-68 
6-15-68 
7-06-68 
8-10-68 
9-07-68 

32.0 
35.7 
3^.3 
35.8 
36.3 
37.4 

904.0 
900.3 
901.7 
900.2 
699.7 
898.6 

5718 
5713 

01N/05M-26J01S 

1514,2 

10-00-67 

11-00-67 

12-00-67 

1-00-68 

2-02-68 

3-07-68 

♦♦5.0 
♦♦5.0 

♦  ♦5.0 

♦  ♦5.0 

♦  ♦4.0 
44^.0 

1069.2 
1069.2 
1069.2 
1069.2 
1070.2 
1070.2 

4124 

01S/04M-28G01S 

9S^.O 

11-04-67 
12-05-67 
1-06-68 
3-09-68 
♦-22-68 
5-11-68 

(1) 
56.2 
55.0 
55.3 

(1) 
58.0 

897.8 
899.0 
898.7 

896.0 

5713 
5718 
5713 

5718 
5713 

♦-00-68 
5-00-68 
6-00-66 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

444.0 
444.0 
444.0 
44^.0 

♦  ♦♦.0 

♦  ♦4.0 

1070.2 
1070.2 
1070.2 
1070.2 
1070.2 
1070.2 

7-06-68 
9-07-68 

60.0 
(1) 

894.0 

01N/05M-29A01S 

1627.0 

10-05-67 
11-14-67 

484.0 
483.5 

1143.0 
1143.5 

5100 

01S/0^»-28K01^ 

94*. 5 

10-09-67 

11-07-67 

12-12-67 

1-09-68 

2-06-68 

3-12-68 

55.2 
57.5 
54.4 
53.4 
53.5 
56.4 

889.3 
887.0 
690.1 
891.1 
891.0 
888.1 

5783 

1-25-68 
3-06-68 
7-10-68 
8-06-66 
9-04-66 

482.6 
462.6 
468.0 
468.0 
468.2 

1144.2 
1144.2 
1159.0 
1159.0 
1158. B 

4-09-68 
4-19-68 

78.8(1) 
(1) 

865.7 

5718 

RECHE   HYDRO   SUBAHEA 

Y-01.05 

5-07-68 

58.7 

885.8 

5783 

6-11-68 
7-09-68 
8-05-68 

56.3 

88.7(1) 

57.5 

888.2 
855.8 
887.0 

023/03*1-180025 

1660.0 

11-14-67 
4-09-68 

42.6 
44.3 

1617.4 
1615.7 

4103 

9-09-68 

59.1 

885.4 

02S/03X-18K01S 

1900.0 

11-14-67 

78.1 

1821.9 

4103 

01S/0^M-2BK02S 

952.4 

11-04-67 

(D 

5713 

4-09-66 

64.0t4> 

1816.0 

12-05-67 
♦-19-68 
5-11-68 

61.0 

(1) 

62.0 

891.4 
890.4 

5718 
5713 

02S/03M-20001S 

2000.0 

ll-M-67 
♦-09-68 

50.0 
48.1 

1950.0 
1951.9 

4103 

9-07-68 

(1) 

02S/04K-12P02S 

1502.0 

11-1^-67 

(1) 

4103 

01S/05W-02K01S 

1287.0 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
♦-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

346.0(1) 

346.0(1) 

325.0 

324.0 

345.0(1) 

344.0(1) 

346.0(1) 

346.0(1) 

348.0(1) 

350.0(1) 

350.0(1) 

350.0(1) 

941.0 
941.0 
962.0 
963.0 
942.0 
943.0 
941.0 
941.0 
939.0 
937.0 
937. C 
937. « 

4124 

♦-09-66 

75.9 

1426.1 

01S/05II-05A02S 

1407.0 

10-03-67 
11-02-67 

352.9(5) 
352.9(5) 

1054.1 
1054.1 

4706 

12-01-67 

355.1(5) 

1051.9 

1-02-68 

343.6(5) 

1063.4 

2-03-68 

338.9(5) 

1068. 

3-05-68 

336.7(b) 

1070.3 

♦-01-68 

334.4(5) 

1072.6 

5-01-68 

338.9(b) 

1068. 

I 

6-0^-68 

343.6(b) 

1063.4 

7-01-68 

357.5(5) 

1049.5 

8-05-68 

357.5(5) 

1049.5 

9-03-68 

358.6(b) 

1048.4 

01S/05M-0SA03S 

U06.0 

10-03-67 
11-02-67 
12-01-67 
1-02-68 
2-08-68 
5-01-68 
6-0^-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-03-68 

371.0(b) 
371.0(5) 
376.4(1) 
334.8(b) 
334.8(5) 
318.7(b) 
316.4(b) 
385.4(1) 
346.1(5) 
387.7(1) 

1035. 
1035. 
1029. 
1071. 
1071. 
1087. 
1069. 
1020. 
1059. 
1016. 

1         ^706 

01S/05M-12L01S 

1180.0 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
♦-00-68 
5-00-68 
6-00-68 

265.8 

283.8(1) 

264.8 

262.8 

279.8(1) 

261.8 

261.8 

262.8 

286.8(1) 

914. 
896. 
915. 
917. 
900. 
918. 
918. 
917. 
89J. 

2         ^12^ 

2 
2 
2 
2 

See  poge  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    ANA    RIVER    HYDRO    UNIT                                        Y-01.00 

UPPER    SANTA    ANA    RIV 

lR    hydro    SUbUNiT                 Y-Ol.EO 

UPPER    SANTA    ANA    RIVER    HYDRO    SUBUNIT 

r-oi.to 

BUNKER    HILL    HYOHO    SUBAREA 

Y-01.E2                                               BUNKER    HILL    HYDRO    SUbAREA 

Y-01.E2 

01S/03M-06H04S         1148.6 

5-31-68 

178.5(1> 

970.1 

4104 

01S/03II-01H0U 

1541.3 

10-14-67 

240.7(41 

1300.6 

3400 

(CONT.) 

6-28-68 

178.0(1) 

970.6 

11-11-67 

250.8(1) 

1290.5 

7-30-68 

179.0(1) 

969.6 

11-29-67 

240.9 

1300.4 

e-30-68 

183.0(1) 

965.6 

1-04-68 

241.0 

1300.3 

9-30-68 

185.0(1) 

963.6 

2-06-68 

240.1 

1301.2 

3-09-68 

239.0 

1302.3 

OIS/03K-06K01S         1132.0 

10-25-67 

175.8 

956.2 

4104 

4-10-68 

236.1 

1305.2 

11-29-67 

176.0 

956.0 

5-18-68 

246.7(1) 

1294.6 

1-29-68 

170.2 

961.8 

6-19-68 

241.5 

1299.8 

2-29-68 

161.0 

971.0 

7-24-68 

252.9(1) 

1288.4 

3-28-68 

160.5 

971.5 

8-21-68 

247.3 

1294.0 

4-26-68 
5-31-68 

161.0 
160.0 

971.0 
972.0 

01S/03W-02J01S 

1397.0 

10-14-67 

160.7 

1236.3 

3400 

6-28-68 

160.2 

971.8 

11-11-67 

160.9 

1236.1 

7-30-68 

161.0 

971.0 

11-29-67 

159.3 

1237.7 

8-30-68 

164.0 

968.0 

1-04-68 

158.6 

1238.4 

9-30-68 

167.0 

965.0 

2-06-68 

157.6 

1239.4 

3-09-68 

156.9 

1240.1 

01S/03W-09E02S         1190.0 

6-19-68 

202.7(1) 

987.3 

3400 

4-10-68 

155.8 

1241.2 

7-24-68 

190.5 

999.5 

5-18-68 

154.4 

1242.6 

8-21-68 

192.5(1) 

997.5 

6-20-68 

182.9(1) 

1214.1 

7-24-68 

161.1 

1235.9 

01S/03H-10D01S        1255.0 

10-14-67 

212.2(1) 

1042.8 

3400 

8-21-68 

189.4(1) 

1207.6 

10-31-67 
11-11-67 

252.5(1) 
214.0(1) 

1002.5 
1041.0 

4104 
3400 

01S/03M-02P02S 

1345.3 

4-10-68 

186.4 

1158.9 

3400 

11-28-67 

252.0(1) 

1003.0 

4104 

5-18-68 

218.5(1) 

1126.8 

11-29-67 

213.3 

1041.7 

3400 

6-20-68 

194.0 

1151.3 

1-06-68 

214.0 

1041.0 

7-24-68 

191.0 

1154.3 

1-31-68 

225.0 

1030.0 

4104 

8-21-68 

201.3 

1144.0 

2-06-68 
2-29-68 

214.4 
223.0 

1040.6 
1032.0 

3400 
4104 

01S/03H-e3D03S 

1284.0 

10-31-67 

263.7 

1020.3 

4104 

3-09-68 

214.7 

1040.3 

3400 

11-28-67 

250.0 

1034.0 

3-29-68 

222.5 

1032.5 

4104 

1-31-68 

235.5 

1048.5 

4-10-68 

216.5(1) 

1038.5 

3400 

2-29-68 

225.0 

1059.0 

4-26-68 

223.0 

1032.0 

4104 

3-29-68 

224.0 

1060.0 

5-18-68 

216.6(1) 

1038.4 

3400 

4-26-68 

224.0 

1060.0 

5-31-68 

219.0 

1036.0 

4104 

5-31-68 

223.5 

1060.5 

6-20-68 

217.4 

1037.6 

340U 

6-28-68 

223.0 

1061.0 

6-28-68 

226.0(1) 

1029.0 

4104 

7-30-68 

223.0 

1061.0 

7-24-68 

220.0(1) 

1035.0 

3400 

8-30-68 

226.0 

1058.0 

7-30-68 

225.0(1) 

1030.0 

4104 

9-30-68 

228.0 

1056.0 

8-21-68 
8-30-68 

221.5(1) 
227.0(1) 

1033.5 
1028.0 

3400 
4104 

01S/03K-03F01S 

1271.9 

10-14-67 
11-29-67 

243.9 
219.2 

1028.0 
1052.7 

3400 

9-30-68 

229.8(1) 

1025.2 

1-04-68 

222.5 

1049.4 

01S/03h-14R01S         1480.0 

11-11-6* 

412.4 

1067.6 

3400 

2-06-68 

222.1 

1049.8 

11-29-67 

315.7 

1164.3 

3-09-68 

221.5 

1050.4 

1-06-68 

288.3 

1191.7 

4-10-68 

224.1 

1047.8 

2-06-68 

308.0(1) 

1172.0 

5-18-68 

224.9 

1047.0 

3-09-68 

281.9 

1198.1 

6-20-68 

226.4 

1045.5 

4-10-68 

308.5(1) 

1171.5 

7-24-68 

226.1 

1045.8 

5-18-68 

304.7(1) 

1175.3 

8-21-68 

229.4 

1042.5 

6-20-68 
7-24-68 

307.2(1) 
312.2(1) 

1172.8 
1167.8 

OIS/03W-03N07S 

1241.0 

10-31-67 

248.5 

992.5 

4104 

11-28-67 

248.0 

993.0 

01S/03M-15A01S         1315.0 

11-11-67 

179.2 

1135.8 

3400 

1-31-68 

231.0 

1010.0 

2-06-68 

166.3 

1148.7 

2-29-68 

224.5 

1016.5 

5-18-68 

164.7 

1150.3 

3-29-68 

224.0 

1017.0 

6-20-68 

165.8 

1149.2 

4-26-68 

225.0 

1016.0 

8-21-68 

169.0 

1146.0 

5-31-68 

224.0 

1017.0 

6-28-68 

222.0 

1019.0 

01S/03M-15F01S         1280.0 

10-14-67 

180.2 

1099.8 

3400 

7-30-68 

222.0 

1019.0 

11-11-67 

179.0 

1101.0 

8-30-68 

225.0 

1016.0 

11-29-67 

177.4 

1102.6 

9-30-68 

227.0 

1014.0 

1-06-68 
2-06-68 

167.6 
163.9 

1112.4 
1116.1 

eis/«3H-«4jeis 

1242.0 

10-14-67 

211.3(2) 

1030.7 

3400 

3-09-68 

163.0 

1117.0 

11-11-67 

207.7 

1034.3 

5-18-68 

161.6 

1118.4 

11-29-67 

207.5 

1034.5 

6-20-68 

163.5 

1116.5 

1-06-68 

214.1(1) 

1027.9 

7-24-68 

165.8 

1114.2 

2-06-68 

208.2 

1033.8 

8-21-68 

167.4 

1112.6 

3-09-68 

207.8 

1034.2 

4-10-68 

213.6 

1028.4 

01S/03M-15M03S         1334.6 

10-28-67 

268.8(1) 

1065.8 

3400 

5-18-68 

207.8 

1034.2 

11-11-67 

267.3(1) 

1U67.3 

6-20-68 

215.0(4) 

1027.0 

U-29-67 

240.6 

1094.0 

7-24-68 

217.4(4) 

1024.6 

1-06-68 
2-06-68 

233.7 
249.5(1) 

1100.9 
1085.1 

0lS/03«-0«N01S 

1194.0 

10-31-67 

189.2 

1004.8 

4104 

3-09-68 

227.9 

1106.7 

U-27-67 

189.0 

1005.0 

4-10-68 

228.8 

1105.8 

1-31-68 

185.5 

1008. S 

5-18-68 

243.8(1) 

1090.8 

2-29-68 

188.5 

1005.5 

6-20-68 

245.8(1) 

1088.8 

3-28-68 

188.0 

1006.0 

7-24-68 

250.5(1) 

1084.1 

4-26-68 

189.0 

1005. 0 

8-01-68 

253.0(1) 

1081.6 

5-31-68 

186.5 

1007.5 

6-28-68 

185.0 

1009.0 

01S/03X-16F01S        1257.0 

10-07-67 

226.8 

1030.2 

3400 

7-30-68 

187.0 

1007.0 

11-11-67 

267.6(1) 

989.4 

8-30-68 

189.0 

1005.0 

11-25-67 

227.5 

1029. S 

9-27-68 

191.0 

1003.0 

1-06-68 
2-06-68 

223.4 
220.1 

1033.6 
1036.9 

■ 

01S/03W-06M03S 

1148.6 

10-27-67 

197.0 

951. i 

4104 

3-09-68 

219.0 

1038.0 

11-29-67 

196.5 

952.1 

4-10-68 
5-11-68 

217.1 
220.0 

1039.9 
1037.0 

01S/03M-06HO«S 

1148.6 

10-27-67 

204.0(1) 

944. e 

4104 

6-19-68 

260.7(1) 

996.3 

11-29-67 

204.0(1) 

944. C 

7-24-68 

224.0 

1033. C 

1-31-68 

188.0(1) 

960. e 

8-10-68 

266.511) 

990. S 

2-28-68 

178.5(1) 

970.1 

3-29-68 

178.0(1) 

970. < 

01S/03H-16J01S         1302.9 

1-06-68 

219.2 

1083.7 

3400 

4-26-68 

179.0(1) 

969.  e 

3-09-68 

212.5 

1090.4 

See  page  Ii3  for  key  to  terms  d  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NLMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

■ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMeCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO  WATER 

SURFACE 

IN   FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  RIVEN  HVORO  UNIT 


Y-ei.oo 


UPPER  SANTA  ANA  RIVtR  HYDRO  SUBUNIT 
8UNKEH  HILL  HYDRO  SUbAHEA 


t-OI.EO 


015/03«-16J01b 
(CONT.) 


1302.9 


01S/03M-17C03S        U7S.9 


01S/03M-I7H03S    120!>.2 


01S/03M-17L01S 


1188.8 


0lS/03M-17ROlb    1216.0 


eiS/03M-lBL01S    1126.0 


01S/03H-19602S    113S.2 


01S/03H-19J02b    1160.4 


O1S/03K-2OF01S 
01S/03«-20P01b 


1192.0 
1195.0 


01S/03M-21E02b 


12«0.0 


01S/03«-21H01S    1317.8 


♦-10-68 
6-20-68 
7-24-68 

10-01-67 
11-06-67 
12-04-67 
1-01-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-01-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-02-68 

10-07-67 
11-11-67 
11-25-67 
1-06-68 
2-05-68 
3-09-68 
4-10-68 
5-11-68 
6-19-68 
7-23-68 
8-20-68 

10-21-67 
11-18-67 
12-02-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-09-68 
4-11-68 
6-19-68 
7-25-68 
8-22-68 

10-07-67 
11-11-67 
11-25-67 
1-06-68 
2-05-68 
3-09-68 
4-10-68 
5-18-68 
8-20-68 

10-21-67 
11-18-67 
12-02-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-09-68 
4-11-68 
6-19-68 
7-25-68 
8-22-68 

10-21-67 

11-18-67 

12-02-67 

1-04-68 

11-18-67 
2-07-68 
3-09-68 
4-11-68 

8-22-68 

11-18-67 
12-02-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-09-68 
4-11-68 
6-18-68 
7-25-68 
8-22-68 

10-07-67 
11-11-67 
11-25-67 
1-06-68 
2-05-68 
3-09-68 
4-10-68 
5-11-68 
6-19-68 
7-23-68 
8-20-68 

10-07-67 
10-30-67 
11-11-67 


210.5 
214.1 
216.9 

187.8 
188.9 
188.3 
188.2 
187.4 
188.2 
188.7 
189.0 
188.9 
189.5 
191.1 
193.3 

219.6 

219.4 

215.3 

209.9 

207.7 

208.0 

209.4 

209.4 

212.0 

220.6(2) 

221.2 

218.8 

217.4 

208.9 

206.5 

205.5 

207.4 

221.0(1) 

215.2 

232.6(1) 

221.7 


See  page  113  for  key  to  terms  S  abbreviations 


1092 
1088 
1086 

988 
987 
987 
987 
988 
967 
987 
986 
987 
986 
984 
982 

985 
985 
989 
995 
997 
997 
995 
995 
993 
984 
984 

970 
971 
979 
982 
983 
981 
967 
973 
956 
967 


Y-01.E2 

3400 


5010 


3400 


3400 


01S''03M-21H01!> 
(CONT.) 


laiT.t 


01S/03M-21H06S    1320.0 


01S/03H-21H07S    1319.0 


193.4(1) 

1022.6 

3400 

192.0(1) 

1024.0 

174.6 

1041.2 

164.0 

1052.0 

149.5 

1066.5 

135.6 

1080.4 

151.0(1) 

1065.0 

01S/03W-22A02S 

154.0(1) 

1062.0 

186.2(1) 

1029.8 

185.9(1) 

940.1 

3400 

189.9(1) 

936.1 

176.1 

949.9 

172.9 

953.1 

172.3 

953.7 

174.4 

951.6 

181.7(1) 

944.3 

196.3(1) 

929.7 

196.4(1) 

929.6 

198.1(1) 

927.9 

01S/03M-23A03S 

215.6(1) 

919.6 

3400 

216.8(1) 

918.4 

187.8 

947,4 

203.3(1) 

931.9 

203.0 

957.4 

3400 

193.0 

967.4 

190.2 

970.2 

01S/03K-28E02S 

202.6(1) 

957.8 

211. 9 

980.1 

3400 

238.4 

956.6 

3400 

215.7 

979.3 

212.9 

982.1 

212.8 

982.2 

217.1 

977.9 

220.3 

974.7 

245.1(1) 

949.9 

01S/03H-28E03S 

241.8 

953.2 

250.7(1) 

944.3 

207.8(1) 

1032.2 

3400 

198.0 

1042.0 

194.3 

1045.7 

186.0 

1054. 0 

181.0 

1059.0 

179.2 

1060.8 

0lS/03tt-28h01S 

184.6(1) 

1055.4 

187.3(1) 

1052.7 

190.4(1) 

1049.6 

200.9(1) 

1039.1 

187.9 

1052.1 

252.9(2) 

1064.9 

3400 

243.7 

1074.1 

5203 

260.9(1) 

1056.9 

3400 

1390.0 


1475t0 


1249.0 


1250.8 


1308.0 


R  HYDRO  S 

U8UNIT 

V-0l,Et 

L  HYDRO  SUbAREA 

Y-01,E2 

11-28-67 

247.2 

1070,6 

3400 

11-28-67 

240.7 

1077,1 

5203 

12-26-67 

235.7 

1082.1 

12-27-67 

241.7 

1076,1 

3400 

1-23-68 

234,7 

1883,1 

S203 

2-05-68 

236,7 

1081,1 

3400 

2-27-68 

226,7 

1091,1 

5203 

3-09-68 

249,2(1) 

1068,6 

3400 

3-25-68 

232.7(1) 

1085.1 

5203 

4-10-68 

238.8 

1079,0 

3400 

4-24-68 

225.7 

1092.1 

5203 

5-23-68 

232.7 

1085.1 

6-19-68 

232,2 

1085.6 

3400 

6-25-68 

231,7 

1086.1 

5203 

7-23-68 

241,3(2) 

1076,5 

3400 

7-26-68 

235,7 

1082,1 

5203 

8-20-68 

244.6(2) 

1073,2 

3400 

8-28-68 

234,7 

1083.1 

5203 

9-23-68 

236.7 

1081.1 

10-26-67 

247,0 

1073,0 

5203 

11-28-67 

243,0 

1077,0 

12-26-67 

236.0 

1084,0 

1-22-68 

235,0 

1085,0 

2-27-68 

227.0 

1093.0 

3-25-68 

226.0 

1094.0 

4-24-68 

227.0 

1093.0 

5-23-68 

233.0 

1087.0 

6-25-68 

232.0 

1088.0 

7-26-68 

235.0 

1085.0 

8-28-68 

235.0 

1085.0 

9-23-68 

239.0 

1081.0 

10-27-67 

246.0 

1073.0 

5203 

11-28-67 

242.0 

1077.0 

12-26-67 

236.0 

1083.0 

1-23-68 

235.0 

1084.0 

2-27-68 

227.0 

1092.0 

3-25-68 

226.0 

1093.0 

4-24-68 

226.0 

1093.0 

5-23-68 

243.0(1) 

1076.0 

6-25-68 

245.0(1) 

1074.0 

7-26-68 

253.0(1) 

1066.0 

8-28-68 

253.0(1) 

1066.0 

9-23-68 

262.0(1) 

1057.0 

10-27-67 

284.0(1) 

1106.0 

5203 

11-28-67 

268.0 

1122.0 

12-26-67 

262.0 

1128.0 

1-23-68 

259,0 

1131,0 

2-26-68 

254,0 

1136,0 

3-25-68 

253.0 

1137,0 

4-24-68 

265.0(1) 

1125,0 

5-23-68 

256.0 

1134,0 

6-25-68 

267.0(1) 

1123.0 

7-26-68 

270.0(1) 

1120.0 

8-28-68 

258.0 

1132,0 

9-23-68 

259.0 

1131,0 

10-14-67 

301.3 

1173.7 

3400 

2-06-68 

284,0 

1191,0 

3-09-68 

280,8 

1194,2 

4-10-68 

280.0 

1195,0 

5-18-68 

280.6 

1194,4 

6-20-68 

280.8 

1194,2 

7-27-68 

284.0 

1191.0 

8-21-68 

285.2 

1189,8 

U-lB-67 

218,2(1) 

1030.8 

3400 

12-02-67 

198.0 

1051,0 

1-04-68 

192.7 

1056,3 

2-07-68 

186.8 

1062,2 

3-02-68 

185.9 

1063,1 

4-11-68 

198.6(1) 

1050,4 

5-04-68 

201.4(1) 

1047,6 

6-18-68 

186,6 

1062,4 

7-24-68 

204,9(11 

1044,1 

8-21-68 

207,6(1) 

1041.4 

1-04-68 

148,1 

1102,7 

3400 

2-07-68 

148.6 

1102.2 

3-02-68 

148.6 

1102.2 

4-11-68 

148.6(2) 

1102.2 

5-04-68 

148,4(2) 

1102,4 

6-18-68 

148,7 

1102.1 

7-24-68 

148,6(2) 

1102.2 

8-21-68 

148.6(2) 

1102.2 

10-27-67 

268.0(11 

1040.0 

5203 

U-28-67 

237,0 

1071.0 

12-26-67 

232,0 

1076.0 

1-22-68 

222,0 

1086.0 

2-27-68 

224,0 

1084.0 

3-26-68 

223.0 

1085.0 

4-24-68 

246.0(1) 

1062.0 

5-23-68 

226.0 

1082.0 

6-25-68 

256.0(1) 

1052.0 

7-26-68 

258.0(1) 

1050.0 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA    ANA    HIVE.N    HYDRU    UNIT 


UPPER    SANTA    ANA    RIVtR    HYOKU    SUBUNIT 
8UNKEM    HILL    HYDRO    SUbAREA 


01S/03i«-28H01b 
(CONT.) 


nos.o 


01S/03H-29G01S    1197.4 


01S/03M-29L01S    1183.4 


01S/03H-30004S    113«.0 


01S/03M*32001S    1206.2 


01S/03M-3260J!>    1240.2 
01S/04M-01A06S    1096.2 


01S/04M-01B04S    1096.8 


01S/04H-01E01!>         1068.0 


8-28-68 
9-28-68 

10-21-67 
11-18-67 
12-02-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-02-68 
4-11-68 
5-04-68 
6-18-68 
7-24-68 
8-21-68 

10-21-67 
11-18-67 
12-02-67 
1-04-68 
2-07-68 
4-U-68 
5-04-68 
6-18-68 
7-24-68 
8-21-68 

10-21-67 
11-18-67 
12-02-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-02-68 
4-11-68 
5-04-68 
6-19-68 
7-24-68 
8-21-68 

10-21-67 

10-21-67 

11-18-67 

11-18-67 

12-02-67 

12-02-67 

1-04-68 

1-04-68 

2-07-68 

2-07-68 

3-09-68 

3-09-68 

4-10-68 

4-10-68 

5-04-68 

5-04-68 

6-19-68 

6-19-68 

7-24-68 

7-24-68 

8-21-68 

8-21-68 

12-02-67 
1-04-68 

10-12-67 
11-09-67 
11-30-67 
1-05-68 
2-15-68 
3-07-68 
4-12-68 
6-06-68 
7-10-68 
8-30-68 
9-05-68 

10-27-67 
11-29-67 
1-29-68 
2-28-68 
3-29-68 
4-29-68 
5-31-68 
6-27-68 
7-26-68 
8-29-68 
9-27-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 


262. 0<1) 
251.0(1> 

99.4 

100.4 
100.1 

99.2 

98.2 

98.6 

98.2 

98.6 

99.1 

99.6 

99.8 

48.7 
48.4 
48.4 
49.6 
50.8 
52.0 
52.0 
51.0 
50.1 
51.8 

119.4 

119.4 

119.4(2) 

119.2(2) 

118.8(2) 

118.4(2) 

118.0(2) 

118.0(2) 

117.9(2) 

117.9(2) 

118.1(2) 

225.4 
225.4 
224.1 
224.1 
221.6 
221.6 
216.6 
216.6 
212.5 
212.5 
212.5 
212.5 
210.2 
210.2 
213.3 
213.3 
214.9 
214.9 
217.9 
217.9 
226.9 
226.9 

181.3 
177.1 

144.4 
147.3 
148.8 
147.5 
147.6 
147.3 
146.5 
138.8 
127.6 
130.5 
131.3 

153.4 
153.1 
150.0 
138.0 
138.0 
139.2 
139.0 
140.0 
141.0 
143.0 
145.0 

125.0 

166.0(1 

164.0(1 

163.0(1 

163.0(1 

162.0(1 

162.0(1 

161.0(1 

163.0(1 

161.0(1 


Y-01.£0 


1046.0 
1057.0 


1098 
1097 
1097 
1098 
1099 
1098 
1099 
1098 
1098 
1097 
1097 

1134 
1135 
1135 
1133 
1132 
U31 
1131 
1132 
1133 
1131 

1016 
1016 
1016 
1016 
1017 
1017 
1018 
1018 
1018 
1018 
1017 

980 
980 
982 
982 
984 
984 
989 
989 
993 
993 
993 
993 
996 
996 
992 
992 
991 
991 
988 
988 
979 
979 

1058 
1063 

951 
948 
947 
948 
948 
948 
949 
957 
968 
965 
964 

943 
943 
946 
958 
958 
957 
957 
956 
955 
953 
951 

943 
902 
904 
905 
905 
906 
906 
907 
905 
907 


V-01.00 
UPPER  SANTA  ANA  RIVtR  HYOHO  SUBUNIT 


Y-Ol.EO 


Y-0UE2 


5203 


3400 


3400 


01S/04M-01E01b 
(CONT.) 


1068.0 


01S/04W-01601S    1097.0 


3400 


3400 
5010 
3400 
5010 
3400 
SOlO 

3400 
5010 
3400 
5010 
3400 
SOlO 
3400 
5010 
3400 
5010 
3400 
5010 
3400 
5010 
3400 

3400 


5010 


4104 


5204 


01S/04M-01K04S    1092.0 


01S/04W-02A03S    1072.0 


01S/04W-02A05S    1087.0 


01S/04W-02K01S    1056.3 
01S/04M-02K02S    1057.8 


01S/04M-02L02S    1050.0 


.L    HYOHU    SU 

BAREA 

r-oi.E2 

2-09-68 

110.0 

958.0         5204 

2-16-68 

108.0 

960.0 

2-23-68 

160.0(1 

908.0 

5-03-68 

114.0 

954.0 

5-10-68 

115.0 

953.0 

5-24-68 

164.0(1 

904.0 

5-31-68 

167.0(1 

901.0 

6-28-68 

169.0(1 

899.0 

7-12-68 

172.0(1 

896.0 

7-19-68 

172.0(1 

896.0 

7-30-68 

171.0(1 

897.0 

10-26-67 

155.1 

941.9         4104 

11-28-67 

155.0 

942.0 

1-30-68 

146.5 

950.5 

2-28-68 

133.0 

964.0 

3-29-b8 

132.0 

965.0 

4-24-68 

132.2 

964.8 

5-29-68 

132.0 

965.0 

6-27-68 

130.0 

967.0 

7-26-68 

131.0 

966.0 

8-29-68 

134.0 

963.0 

9-27-68 

136.0 

961.0 

10-27-67 

143.3 

948.7         4104 

11-29-67 

143.0 

949.0 

1-30-68 

138.7 

953.3 

2-28-68 

126.8 

965.2 

3-29-68 

126.8 

965.2 

4-30-68 

127.8 

964.2 

5-29-68 

126.8 

965.2 

6-28-68 

125.3 

966.7 

7-30-68 

125.8 

966.2 

8-30-68 

129.3 

962.7 

9-30-68 

129,8 

962.2 

11-17-67 

158.0(1) 

914.0         5720 

11-24-67 

152.0(1) 

920.0 

11-30-67 

150.0(1) 

922.0 

12-08-67 

148.0(1) 

924.0 

12-15-67 

148.0(1) 

924.0 

12-22-67 

158.0(1) 

914.0 

12-29-67 

149.0(1) 

923.0 

1-12-68 

149.0(1) 

923.0 

1-26-68 

149.0(1) 

923.0 

2-02-&8 

148.011) 

924.0 

2-09-68 

140.0 

932.0 

2-16-68 

139.0 

933.0 

2-23-68 

149.0(1) 

923.0 

5-03-68 

152.0(1) 

920.0 

5-10-68 

154.0(1) 

918.0 

5-24-68 

156.0(1) 

916.0 

5-31-68 

159.0(1) 

913.0 

6-14-68 

164.0(1) 

908.0 

6-21-68 

165.0(1) 

907.0 

6-28-68 

165.0(1) 

907.0 

7-05-68 

167.0(1) 

905.0 

7-12-68 

164.0(1) 

908.0 

7-19-68 

170.0(1) 

902.0 

10-31-67 

133.5(1) 

953.5         4104 

11-27-67 

133.5(1) 

953.5 

1-29-68 

128.0(1) 

959.0 

2-28-68 

120.0(1) 

967.0 

3-28-68 

119.5(1) 

967.5 

4-30-68 

120.0(1) 

967.0 

5-29-68 

119.0(1) 

968.0 

6-27-68 

119.0(1) 

968.0 

7-26-68 

(3) 

8-30-68 

(3) 

9-30-68 

(3) 

6-14-68 

143.5 

912.8         3230 

8-28-68 

148.7 

907.6 

10-16-67 

161.0 

896.8         3230 

10-16-67 

119.4 

938.4 

11-30-67 

118.6 

939.2 

1-10-68 

111.9 

945.9 

2-15-68 

102.8 

955.0 

3-06-68 

153.7(1) 

904.1 

3-26-68 

105.3 

952.5 

4-22-68 

106.3 

951.5 

6-14-68 

117.3 

940.5 

8-28-68 

123.0 

934.8 

11-17-67 

131.0 

919.0         5204 

11-24-67 

126.0 

924.0 

11-30-67 

123.0 

927.0 

12-08-67 

122.0 

928.0 

12-15-67 

119.0 

931.0 

12-22-67 

122.0 

928.0 

12-29-67 

122.0 

928.0 

1-12-68 

122.0 

928.0 

1-26-68 

121.0 

929.0 

2-02-68 

121.0 

929.0 

2-09-68 

120.0 

930.0 

2-16-68 

117.0 

933.0 

See  page  ll3  for  key  to  terrns  8  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYMO 

DATA 


SANTA  ANA  RIVER  HYURO  UNIT 


UPPER  SANTA  AN*  RIVtR  HYDRO  SUBUNiT 
BUNKER  HILL  HYDRO  bUBAREA 


01S/04M-02L02S    1050.0 
(CONT«> 

01S/0«i«-02L07S    10««.0 


01S/0«K-02M01S    1048.6 


01S/04M-02N01S    1037.0 


01S/04M-02N02S    10«0.1 


01S/04H-02P02S    1037.6 


01S/0««-02P03S         10«0.S 


2-23-68 
5-03-68 

11-17-67 

ll-2*-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-2*-68 

5-31-68 

6-14-68 

6-28-68 

7-12-68 

7-19-68 

11-27-67 
3-20-68 
♦-17-6B 

10-27-67 
11-29-67 
•  1-30-68 
2-28-68 
3-29-68 
♦-30-68 
5-29-68 
6-28-68 
7-30-68 
S-30-68 
9-30-68 

10-27-67 

11-17-67 

11-24-67 

11-29-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

1-30-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

2-28-68 

3-29-68 

4-30-68 

5-03-68 

5-29-68 

6-28-68 

7-30-68 

8-30-68 

9-30-68 

10-27-67 

11-17-67 

11-24-67 

11-29-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

1-30-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

2-28-68 

3-29-66 

4-30-68 

5-03-68 

5-29-68 

6-28-68 

7-30-68 

8-15-68 

8-30-68 

9-20-68 

9-30-68 

U-17-67 
11-24-67 
11-30-67 


123.0 
128.0 

150.3(1 

146.3(1 

143.3(1 

141.3(1 

140.3(1 

141.3(1 

142.3(1 

139.3(1 

144.3(1 

125.3 

124.3 

117.3 

127.3 

147.3(1 

145.3(1 

139.3(1 

153.3(1 

158.3(1 

153.3(1 

161.3(1 

162.3(1 

89.7 
(1) 
(11 

88.5 
89.0 
85.7 
73.5 
73.0 
73.5 
73.0 
73.0 
73.5 
75.0 
76.0 

140.1 
123.0 
117.0 
139.8 
113.0 
113.0 
110. 0 
112.0 
114.0 
115.0 
112.0 
134. S 
113.0 
113.0 
111.0 
116.0 
125.0 
125.0 
126.4 
119.0 
126.0 
124.0 
125.0 
130.0 
132.0 

137.7 
126.0 
120.0 
137.5 
116.0 
116.0 
114.0 
114.0 
116.0 
114.0 
115.0 
133.2 
116.0 
116.0 
112.0 
113.0 
127.5 
127.5 
128.0 
118.0 
127.5 
125.0 
125.0 
141.0 
130.0 
140.0 
132.0 

125.0 
120.0 
115.0 


Y-Ol.EO 


927.0 
922.0 

897.7 
901.7 
904.7 
906.7 
907.7 
906.7 
905.7 
908.7 
903.7 
922.7 
923.7 
930.7 
920.7 
900.7 
902.7 
908.7 
89*.  7 
889.7 
89*. 7 
886.7 
885.7 

958.9 


948.5 
948.0 
951.3 
963.5 
964.0 
963.5 
964.0 
964.0 
963.5 
962.0 
961.0 

900.0 
917.1 
923.1 
900.3 
927.1 
927.1 
930.1 
928.1 
926.1 
925.1 
928.1 
905.6 
927.1 
927.1 
929.1 
924.1 
915.1 
915.1 
913.7 
921.1 
914.1 
916.1 
915.1 
910.1 
908.1 

899.9 
911.6 
917.6 
900.1 
921.6 
921.6 
923.6 
923.6 
921.6 
923.6 
922.6 
904.4 
921.6 
921.6 
925.6 
924.6 
910.1 
910.1 
909.6 
919.6 
910.1 
912.6 
912.6 
896.6 
907.6 
897.6 
905.6 

915.5 
920.5 
925.5 


Y-01.E2 


5204 


Y-01.00 

UPPER  SANTA  ANA  RIVER  HTOHO  bUoUNIT 
BUNKER  HILL  HYDRO  SUbAREA 


Y-oi.eo 


5720 


3230 


4104 


4104 
5204 

4104 
5204 


4104 
5204 


4104 


5204 
4104 


4104 
5204 

4104 
5204 


4104 
5204 


4104 


5204 
4104 


5204 
4104 
5204 
4104 

5204 


01S/04M-02P03S 
(CONT.) 


1040.5 


01S/04M-02P05S    1045.4 


01S/04h-02P06S    1047.0 


01S/04M-02003S    1052.0 


01S/04M-02Q04S    1057.5 


12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

S-03-68 

8-15-68 

9-20-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

S-10-6S 

5-24-68 

5-31-68 

6-14-68 

6-21-68 

6-28-68 

7-05-68 

7-12-68 

7-19-68 

7-30-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-14-68 

6-21-68 

6-28-68 

7-05-68 

7-12-68 

7-19-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-6S 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-14-68 

6-28-6B 

7-05-68 

7-12-68 

7-19-68 

10-27-67 

11-29-67 

1-30-6B 

2-28-68 

3-29-68 
4-30-68 
5-29-68 
6-28-68 
7-30-68 
8-30-68 
9-30-68 


115.0 
113.0 
113.0 
115.0 
115.0 
112.0 
115.0 
115.0 
112.0 
114.0 
117.0 
140.0 
139.0 

128.0 

142.0(1) 

140.0(1) 

139.0(1) 

116.0 

141.0(1) 

141.0(1) 

141.0(1) 

141.0(1) 

140.0(1) 

139.0(1) 

137.0(1) 

142.0(1) 

144.0(1) 

144.0(1) 

149.0(1) 

149.0(1) 

156.0(1) 

158.0(1) 

148.0(1) 

160.0(1) 

159.0(1) 

159.0(1) 

162.0(1) 

135.6(1) 
130.6(1) 
128.6(1) 
127.6(1) 
123.6(1) 
125.6(1) 
128.6(1) 
128.6(1) 
128.6(1) 
128.6(1) 
127.6(1) 
125.6(1) 
130.6(1) 
129.6(1) 
134.6(1) 
138.6(1) 
137.6(1) 
146.6(1) 
148.6(1) 
147.6(1) 
150.6(1) 
161.6(1) 
158.6(1) 

125.1 

128.1 

125.1 

123.1 

130.1(1) 

131.1(1) 

134.1(1) 

133.1(1) 

134.1(1) 

132.1(1) 

132.1(1) 

119.1 

135.1(1) 

132.1 

139.1(1) 

143.1(1) 

144.1(1) 

152.1(1) 

153.1(1) 

152.1(1) 

156.1(1) 

156.1(1) 

165*7 
166.0 
158.2 
145.5 
145.0 
147.0 
146.5 
146.0 
147.0 
150.0 
150.0 


925.5 
927.5 
927.5 
925.5 

925.5 

928.5 
925.5 
925.5 
928.5 
926.5 
923.5 
900.5 
901.5 

917.4 
903.4 

905.4 
906.4 
929.4 
904.4 
904.4 
904.4 
904.4 
905.4 
906.4 
908.4 
903.4 
901.4 
901.4 
896.4 
896.4 
889.4 
887.4 
897.4 
885.4 
886.4 
886.4 
883.4 

911.4 
916.4 
918.4 
919.4 
923.4 
921.4 
918.4 
918.4 
918.4 
918.4 
919.4 
921.4 
916.4 
917.4 
912.4 
908.4 
909.4 
900.4 
898.4 
899.4 
896.4 
885.4 
888.4 

926.9 
923.9 
926.9 
928.9 
921.9 
920.9 
917.9 
918.9 
917.9 
919.9 
919.9 
932.9 
916.9 
919.9 
912.9 
908.9 
907.9 
899.9 
898.9 
899.9 
895.9 
895.9 

891.8 
891.5 
899.3 
912.0 
912.5 
910.5 
911.0 
911.5 
910.5 
907.5 
907.5 


r-oi.e2 
5204 


5204 


S204 


5204 


4184 


See  page  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Con!) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACF 

SURFACE 

AGENCY 

MUMBCR 

ELEVATION 
M   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

IN   FEET 

EIXV«TK)M 
IN  FEET 

ING 
DATA 

NUtCER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

M  FEET 

ELEVATION 
M    FEET 

SUPPLYIN6 

DATA 

SANTA    ANA    hIVEH    HYDRO    UNIT 

T-01.00 

UPPCM   SANTI 

ANA   RIVcM    HYDRO    SUbUNlT                  T 

-Ol.EO 

UPPER   SANTA   ANA   RIVER   HYDRO    SUt)«JNI  1                 Y-Ol.EO 

eUNKeR   MILL    HYDRO    S08AREA 

Y-01.E2 

BUNKER   HILL   HYDRO   SUM ARE A 

T-ei.E2 

•1S/84N-02O05S 

105S.S 

11-29-67 

166.0 

889.5 

4104 

01S/04H-06F08S 

1096.5 

11-01-67 

195.0 

901.5 

4201 

1-30-68 

160. S 

895.0 

11-29-67 

175.0(11 

921.5 

2-28-68 

149.0 

906.5 

1-03-68 

161.0 

935.5 

3-29-68 

149.0 

906.5 

2-01-68 

164.0 

932.5 

4-30-68 

149.8 

905.7 

3-01-66 

174.0 

922.5 

5-29-68 

149.0 

906.5 

4-18-66 

185.0 

911.5 

6-28-68 

148.5 

907.0 

6-30-68 

206.0 

890.5 

7-30-68 

149.0 

906.5 

8-30-68 

152.0 

903.5 

01S/04M-08F10S 

1096.8 

11-01-67 

195.6(1) 

901.2 

4201 

9-30-68 

152.0 

903.5 

11-29-67 
1-03-68 

175.6(1) 
161.6 

921.2 
935.2 

•lS/84M-t20t«S 

18S7.t 

11-17-67 

143.9(11 

913.1 

5204 

2-01-68 

164.6 

932.2 

11-24-67 

130.9 

926.1 

3-01-68 

174.6 

922.2 

11-30-67 

126.9 

928.1 

4-18-68 

185.6(1) 

911.2 

12-08-67 

126.9 

930.1 

8-30-68 

206.6(11 

690.2 

12-15-67 

131.9(1) 

925.1 

12-22-67 

130.9(1) 

926.1 

6lS/04lt-06O01S 

1075.8 

11-01-67 

166.0(1) 

909.8 

4201 

12-29-67 

134.9(1) 

922.1 

11-29-67 

160.0(1) 

915.8 

1-12-68 

134.9(1) 

922.1 

1-03-68 

150.0 

925.6 

1-26-68 

133.9(1) 

923.1 

2-01-66 

150.0 

925.6 

2-02-68 

133.9(1) 

923.1 

3-01-68 

153.0 

922.8 

2-09-68 

131.9(1) 

925.1 

4-18-68 

155.0 

920.8 

2-16-68 

125.9 

931.1 

6-30-68 

166.0 

907.8 

2-23-68 

134.9(1) 

922.1 

5-03-68 

137.9 

919.1 

01S/04H-08e03S 

1074.4 

11-29-67 

164.5 

«69.9 

3230 

5-10-68 

140.9(1) 

916.1 

3-21-68 

150.0 

924.4 

5-24-68 

142.9(1) 

914.1 

4-22-68 

146.0 

928.4 

5-31-68 

142.9(1) 

914.1 

6-14-68 

146.9(1) 

910.1 

61S/04N-06R01S 

1075.7 

U-Ol-67 

170.0(1) 

905.7 

4201 

6-28-68 

155.9(1) 

901.1 

11-29-67 

165.0(11 

910.7 

7-05-68 

153.9(1) 

903.1 

1-03-66 

147.0 

926.7 

7-12-68 

160.9(1) 

896.1 

2-01-68 

147.0(1) 

928.7 

7-19-68 

160.9(1) 

896.1 

3-01-66 
4-18-66 

147.0 
150.0 

928.7 
•25.7 

tlS/»4M-«3081S 

109«.4 

11-27-67 
3-20-68 

136.6 
135.6 

959.8 
960.8 

3230 

8-30-68 

164.0 

911.7 

4-17-68 

135.6 

960.6 

01S/04M-08R04S 

1075.7 

11-01-67 
11-29-67 

166.0(1) 
157.0(1) 

909.7 

918.7 

4201 

•lS/«««-83J8SS 

1034.1 

6-27-68 

159.8 

874.3 

3230 

1-03-68 
2-01-68 

145.0 
146.0 

930.7 
929.7 

tlS/MV-tSOtlS 

lt41.« 

11-27-67 

90.7 

951.1 

3230 

3-01-68 

147.0 

928.7 

3-20-68 

90.1 

951.7 

4-18-68 

150.0 

925.7 

4-17-68 

90.1 

951.7 

6-30-66 

165.0(1) 

910.7 

|lS/8««-OSC03S 

1176. f 

11-28-67 

219.0 

957.0 

3230 

01S/04li-08HOSS 

1076.0 

11-01-67 

165.0 

911.0 

4201 

3-20-68 

216.4 

959.6 

11-29-67 

155.0(1) 

921.6 

4-18-68 

213.1 

962.9 

1-03-68 
2-01-68 

145.0 
145.0 

931.6 
931.0 

•lS/t«M-05EeSS 

1160.0 

10-00-67 

236.0(1) 

924.0 

4124 

3-01-66 

145.0 

931.0 

11-00-67 

235.0(1) 

925.0 

4-18-68 

149.0(1) 

927.0 

12-00-67 

180.0 

980.0 

8-30-68 

164.6 

V12.6 

1-00-68 

222.0(1) 

938.0 

2-02-68 

201.0(1) 

959.0 

ois/o4H-o9eois 

1069.5 

11-29-67 

111.4 

956.1 

3230 

3-07-68 

222.0(1) 

938.0 

4-18-68 

110.7 

958.8 

4-00-68 

194.0(1) 

966.0 

5-00-68 

206.0(1) 

954.0 

01S/04M-09B03S 

1071.6 

11-29-67 

116.6 

954.8 

3230 

6-00-68 

195.0(1) 

965.0 

4-18-68 

116.6 

955.0 

7-00-68 

194.0(1) 

966.0 

8-00-68 

222.0(1) 

938.0 

61S/64M-69eo2S 

1075.0 

11-01-67 

166.0 

909.0 

4201 

9-00-68 

213.0(1) 

947.0 

11-29-67 
1-03-68 

157. Oil) 
145.0 

918.0 
930.0 

•lS/t4tf-06MfIS 

11*0.0 

10-00-67 

196.0 

964.0 

4124 

2-01-68 

146.0 

929.0 

11-00-67 

195.0 

965.0 

3-01-66 

147.0 

928.0 

12-00-67 

193.0 

967.0 

4-18-68 

151.0 

924.0 

1-00-68 

192.0 

966.0 

6-30-68 

165.0 

910.0 

2-02-68 

192.0 

968.0 

3-07-68 

195.0 

965.0 

01S/e4H-09J01S 

1029.5 

1-12-68 

79.6 

949.9 

3239 

4-00-68 

196.0 

964.0 

2-15-66 

60.0 

949,5 

5-00-68 

197.0 

963.0 

3-26-68 

79.7 

949.6 

6-00-68 

198.0 

962.0 

4-18-68 

79.9 

949.6 

7-00-68 

198.0 

962.0 

6-13-68 

83.3 

946.2 

8-00-68 

227.0(1) 

933.0 

6-27-68 

86.5 

943.0 

9-00-68 

229.0(1) 

931.0 

01S/04H-09N06S 

1060.2 

4-22-66 

116.5 

943.7 

3230 

•1S/84M-8M81S 

10«3.9 

11-28-67 

135.2 

958.7 

3230 

3-20-68 

135.5 

958.4 

I1S/04M-09P01S 

1052.4 

11-06-67 

104.9 

947.5 

3230 

4-18-68 

135.9 

958.0 

11-28-67 
1-12-68 

104.6 
102.4 

947.8 
950.0 

•  1S/«M-»8C«1S 

1106.6 

U-01-67 

166.0(1> 

«36.6 

4261 

3-26-68 

102.9 

949.5 

11-29-67 

162.0(1) 

944.6 

4-18-66 

103.2 

949.2 

1-03-68 

155.5 

951.1 

6-27-66 

109.1 

943.3 

2-01-68 

155.0 

951.6 

3-01-68 

158.0 

948.6 

61S/04M-10F07S 

1022.0 

12-02-67 

DRY 

3400 

4-18-68 

162.0 

944.6 

1-04-68 

DRY 

8-30-68 

168.0 

938.6 

2-07-68 
3-09-68 

OHY 
DRY 

•lS/a««-|8Ft2S 

1104.4 

11-29-67 
3-21-68 
4-22-68 

172.7 
173.7 
174.9 

931.7 
930.7 
929.5 

3230 

4-10-68 
6-19-68 
7-25-66 

6-22-68 

DAY 
DRV 
DRV 
DRY 

I1S/8AM-88F8TS 

1095.1 

11-01-67 

195.0(1) 

900.1 

4201 

11-29-67 

175.0 

920.1 

01S/04M-10M02S 

1012.0 

11-29-67 

62.1 

929.9 

3230 

1-03-68 

161.0 

934.1 

3-21-66 

76.7 

935.3 

2-01-68 

164.0 

931.1 

4-18-66 

90.6 

921.2 

3-01-68 

174.0 

921.1 

4-18-68 

165.0 

910.1 

01S/04M-ieN06S 

1001.4 

10-16-67 

131.1(1) 

870.3 

3230 

6-30-68 

206.0(1) 

689.1 

10-16-67 
11-26-67 

60.3 
60.6 

941.1 
941.4 

See  page  113  for  key  to  lerms  &  obbreviotioos 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


OATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    W€LL 
NUMBCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GMOUNO 
SUMFACC 

TO  WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  RIVER  HTORO  UNIT 


UPPER  SANTA  ANA  RIVtrt  HYDRO  SUbUNlI 
BUNKER  HILL  HYDRO  SUBAHEA 


ois/e«M-ioN06S 

(CONT>> 


1001.4 


01S/0*i«-10N09S    1002.0 


01S/04K-11D01S    103*. ♦ 


01S/04M-UU02S         1034. S 


eiS/04M-llUe3S    1033.3 


01S/04M<'11004>>         1020.8 


1-12-68 
2-15-68 
3-^6-68 
4-18-68 
6-14-68 
8-27-68 

10-28-67 
11-18-67 
12-02-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-09-68 
4-10-68 
5-04-68 
6-19-68 
7-25-68 
S-22-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-27-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

8-15-68 

9-20-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-14-68 

6-28-68 

7-05-68 

7-12-68 

7-19-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-14-68 

6-28-68 

T-05-68 

7-12-68 

7-19-68 

11-17-67 

11-24-67 

ll-JO-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

8-15-68 

9-20-68 


55.8 

55.8 

55.7 

55.6 
124.9(1) 
129.011) 

DRY 
DRV 
OHT 
DRY 
ORT 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 
DRY 


T-Ol.EO 


945.6 
945.6 
945.7 
945.8 
876.5 
872.4 


126 

0 

118 

0 

113 

0 

113 

0 

113. 

0 

113. 

0 

114 

0 

113. 

0 

114 

0 

113 

0 

114. 

0 

114 

0 

115 

0 

120 

0 

137 

0 

137. 

0 

161. 

7(1) 

153 

,7(1) 

151 

7(1) 

150 

7(1) 

151 

7(1) 

149. 

7(1) 

151. 

7(1) 

152. 

7(1) 

151. 

7(1) 

ISO 

7(1) 

150 

7(1) 

150. 

7(1) 

151. 

7(1) 

157 

7(1) 

160. 

7(1) 

159, 

7(1) 

162 

7(1) 

165 

7(1) 

162 

7(1) 

166. 

7(1) 

166. 

7(1) 

167 

7(1) 

153 

0(1) 

144 

.0(1) 

142 

.0(1) 

141 

.0(1) 

143 

.0(1) 

142 

.0(1) 

143 

.0(1) 

142 

.0(1) 

142 

.0(1) 

142 

.0(1) 

144 

.0(1) 

144 

.0(1) 

141 

.0(1) 

148 

.0(1) 

152 

.0(1) 

151 

.0(1) 

154 

.0(1) 

158 

.0(1) 

162 

.0(1) 

163 

.0(1) 

161 

.0(1) 

163 

.0(1) 

128 

.0 

119 

.0 

116 

.0 

115 

.0 

115 

.0 

114 

.0 

116 

.0 

116 

.0 

116 

.0 

115 

.0 

115 

.0 

113 

.0 

115 

.0 

122 

.0 

141 

.0 

135 

.0 

908.4 
916.4 
921.4 
921.4 
921.4 
921.4 
920.4 
921.4 
920.4 
921.4 
920.4 
920.4 
919.4 
914.4 
897.4 
897.4 

872.8 
880.8 
882.8 
883.8 
882.8 
884.8 
882.8 
881.8 
882.8 
883.8 
883.8 
883.8 
882.8 
876.8 
873.8 
874.8 
871.8 
868.8 
871.8 
867.8 
867.8 
866.8 

880.3 
889.3 
891.3 
892.3 
890.3 
891.3 
890.3 
891.3 
891.3 
891.3 
889.3 
889.3 
892.3 
885.3 
881.3 
882.3 
879.3 
875.3 
871.3 
870.3 
872.3 
870.3 

892.8 
901.8 
904.8 
905.8 
905.8 
906.8 
904.8 
904.8 
904.8 
905.8 
905.8 
90  7.8 
905.8 
898.8 
879.8 
885.8 


V-01.E2 
3238 


3400 


5204 


5204 


T-81.00 


elS/04W-UH01S         10SI.8 


01S/04H-12ao5&    1089.3 


0lS/04M-t3F02S    10S9.0 


01S/04W-13602S    1060.0 


01S/04M-13603S    1060.0 


OlS/04M-13tO2S    1050.0 


5204 


5204 


01S/04W-I3M02S    1054.0 


01S/04W-13N81S    1045.0 


01S/04M-13N02S    1045.0 


R  HYDRO  SUtfUNir 

v-ti.e« 

L  HYDRO  SUBAREA 

T-01.E2 

11-27-67 

106.7 

949.1    3230 

3-20-68 

100.0 

951.8 

4-17-68 

103.0 

•48.8 

10-26-67 

166.7(1) 

922.6    4184 

11-28-67 

166.5(1) 

922.8 

1-30-68 

157.0(1) 

932.3 

2-28-68 

148.5(1) 

940.8 

3-29-68 

148.0(1) 

941.3 

4-24-68 

149.0(1) 

940.3 

5-29-68 

148.5(1) 

948.S 

6-27-68 

148.0(1) 

941.3 

7-26-68 

148.0(1) 

941.3 

$-29-68 

151.0(1) 

938.3 

9-27-6S 

154.0(11 

935.3 

10-03-67 

143.0 

916.0    3847 

11-07-67 

162.1(1) 

•96.9 

12-02-67 

137.3 

921.7 

1-02-68 

132.1 

926.9 

2-06-68 

135.1 

923.9 

3-05-68 

138.2 

920.8 

4-02-68 

130.5 

928.5 

5-07-68 

138.1 

920.9 

6-04-68 

151.1(1) 

907.9 

7-02-68 

143.9 

915.1 

8-06-68 

144.6 

914.4 

9-03-68 

142.9 

916.1 

10-03-67 

201.1(1) 

858.9    3847 

11-07-67 

207.1(1) 

•52.9 

12-02-67 

145.1 

914.9 

1-02-68 

137.8 

922.2 

2-06-68 

183.0(1) 

877.0 

3-19-68 

138.3 

921.7 

4-02-68 

138.1 

921.9 

5-07-68 

175.2(1) 

884.8 

6-04-68 

174.1(1) 

••5.9 

7-02-68 

189.1(1) 

•  70.9 

8-06-68 

200.8(1) 

859.2 

9-03-68 

202.5(1) 

857.5 

10-03-67 

142.6 

917.4    3847 

11-14-67 

144.1 

915.9 

12-26-67 

110.5 

949.5 

1-02-68 

112.7 

947.3 

2-06-68 

166.6(11 

•93.4 

3-19-68 

115.6 

944.4 

4-02-68 

124.6 

•  35.4 

5-29-68 

126.5 

933.5 

6-04-68 

166.8(1) 

893.2 

7-02-68 

175.1(1) 

884.9 

8-06-68 

180.4(1) 

879.6 

9-03-68 

181.1(1) 

878.9 

10-02-67 

188.2(1) 

861.8    3847 

11-07-67 

147.5 

902.5 

12-02-67 

135.5 

914.5 

1-02-68 

127.1 

922.9 

2-06-68 

132.3 

917.7 

3-05-68 

181.1(1) 

•6^.* 

4-02-68 

128.9 

•21.1 

5-07-68 

177.1(1) 

•  72. • 

6-04-68 

135.6 

•  14.4 

7-02-68 

186.3(1) 

•63.7 

8-06-68 

143.1 

•06. • 

«-03-6a 

192. 8(1) 

•58.8 

10-03-67 

181. 7(1) 

•72.3   3*47 

11-07-67 

174.2(1) 

•  79. B 

12-02-67 

111.9 

•42.1 

1-02-68 

116.5 

•37.S 

2-06-68 

154.1(1) 

••«.• 

3-05-68 

160.4(1) 

••3.* 

4-02-68 

156.1(1) 

••7.^ 

5-06-68 

173.2(11 

••O.^ 

6-04-68 

170.0(1) 

••4.8 

7-02-68 

182.6(1) 

•71.4 

8-06-68 

181.1(1) 

•  72. • 

9-03-68 

184.1(1) 

869.9 

10-03-67 

153.8(1) 

891.2    3847 

11-14-67 

155.6(1) 

889.4 

12-02-67 

129.3 

915.7 

1-02-68 

123.1 

921.9 

2-06-68 

145.9(1) 

•99.1 

3-12-68 

127.0 

918.0 

4-09-68 

119.0 

926.8 

5-14-68 

123.1 

921.9 

6-11-68 

148.1(1) 

•96.9 

7-02-68 

152.6(1) 

•92.4 

8-06-68 

154.6(11 

•90.4 

9-03-68 

156.1(11 

•••*9 

10-03-*T 

19T.«(n 

••7.1    3*47 

11-07-67 

160.1(11 

••4.9 

12-02-67 

130.8 

914.2 

See  poge  II3  for  key  to  ternw  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    ANA    RIvER    HYDRO 

UNIT                                        Y-01.00 

OPPER    SANTA 

ANA    RIVbR   HYDRO    SUbUNIT                 Y 

-01. EO 

UPPER    SANTA    ANA    RIVER    HYDRO    SUBUNIT                 V-OUEO                              | 

BUNKER    HILL    HYDRO    SUbAREA 

Y-01,E2                                               BUNKER   HILL    HYDRO    SUBAREA 

Y-01.E2 

01S/04M-13N02S 

1045.0 

1-02-68 

122.6 

922.4 

3847           01S/04W-22B02S           996.0           8-15-68 

166.8 

629,2         5204 

(CONT.) 

2-06-68 
3-05-68 

146.7(1) 
145.1(1) 

898.3 
899.9 

(CONT.)                                                     9-20-68 

173.8 

622,2 

♦-02-68 

128.6 

916.4 

01S/04W-22B03S           999.0         11-29-67 

94.4 

904,6        3230 

5-06-68 

148.1(1) 

896.9 

3-21-66 

89.5 

909,5 

6-04-68 

146.8(1) 

898.2 

4-18-66 

91.0 

908,0 

7-02-68 

151.9(1) 

893.1 

8-06-68 

159.0(1) 

886,0 

01S/04W-22807S           995.0         11-17-67 

100.5 

894,5        5204 

9-03-68 

160.1(1) 

884.9 

11-24-67 
11-30-67 

93.5 
92.5 

901.5 
902.5 

01S/04M-13R01& 

1100.9 

10-21-67 

181.9(4) 

919.0 

3400 

12-08-67 

88.5 

906.5 

11-18-67 

174.3 

926.6 

12-15-67 

97.5(1) 

897.5 

12-02-67 

153.0 

947.9 

12-22-67 

90.5 

904.5 

1-04-68 

149.8 

951.1 

12-29-67 

96.5(1) 

898.5 

6-19-68 

177.2 

923.7 

1-26-68 

97.5(1) 

697.5 

7-25-68 

186.4 

914.5 

2-02-66 

87.5 

907.5 

8-22-68 

187.5(1) 

913.4 

2-09-68 
2-16-66 

88.5 
89.5 

906.5 
905.5 

01S/04M-14P02S 

1026.0 

11-17-67 

127.2 

698.8 

5204 

2-23-68 

88.5 

906.5 

11-24-67 

102.2 

923.8 

5-03-68 

98.5(1) 

896.5 

11-30-67 

94.2 

931.8 

5-10-66 

99.5(1) 

895.5 

12-08-67 

94.2 

931.8 

5-24-68 

89.5 

905.5 

12-15-67 

96.2 

929.8 

5-31-68 

99.5(1) 

895.5 

12-22-67 

95.2 

930.8 

6-14-68 

100.5(1) 

894.5 

12-29-67 

101.2 

924.8 

6-21-68 

102.5(1) 

892.5 

1-12-68 

99.2 

926.8 

6-28-66 

102.5(1) 

892.5 

1-26-68 

99.2 

926.8 

7-05-66 

102.5(1) 

892.5 

2-02-68 

101.2 

924.8 

7-12-68 

103.5(1) 

891.5 

2-09-68 

108.2 

917.8 

7-19-68 

104.5(1) 

890.5 

2-16-68 

107.2 

918.8 

2-23-68 

115.2 

910.8 

01S/04I1-22C02S           988.5          4-18-68 

143.3 

845.2        3230 

5-03-68 

118.2 

907.8 

8-18-68 

130.2 

895.8 

01S/04W-22E05S           974.9         10-09-67 

139.6 

835.3        5720 

9-20-68 

139.2 

886.8 

11-09-67 
11-30-67 

140.1 
138.5 

834.6 
636.4 

01S/04W-14P06S 

1027.1 

11-17-67 

127.0 

900.1 

5204 

1-04-68 

DRY 

11-24-67 

104.0 

923.1 

4-04-66 

DRY 

11-30-67 

96.0 

931.1 

9-06-66 

DRY 

12-08-67 

97.0 

930.1 

12-15-67 

96.0 

931.1 

01S/04W-22H01S         1004.3         11-17-67 

104.0 

900.3        5204 

12-22-67 

96.0 

931.1 

11-24-67 

101,0 

903.3 

12-29-67 

131.0(1) 

896.1 

11-30-67 

98,0 

906.3 

1-12-68 

96.0 

931.1 

12-08-67 

98.0 

906.3 

1-26-68 

97.0 

930.1 

12-15-67 

96.0 

908.3 

2-02-68 

102.0 

925.1 

12-22-67 

94.0 

910*3 

2-09-68 

110.0 

917,1 

12-29-67 

94,0 

910.3 

2-16-68 

109.0 

918,1 

1-12-66 

93,0 

911.3 

2-23-68 

119.0 

908.1 

1-26-66 

95,0 

909.3 

5-03-68 

122.0 

905.1 

2-02-66 

94,0 

910.3 

5-10-68 

123.0 

904.1 

2-09-68 

94.0 

910.3 

5-24-68 

147.0 

880.1 

2-16-66 

94.0 

910.3 

5-31-68 

143.0 

884,1 

2-23-66 

95.0 

909.3 

6-14-68 

134.0 

893,1 

5-03-66 

118.0(1) 

686.3 

6-21-68 

132.0 

895,1 

5-10-68 

123,0(1) 

881.3 

6-28-68 

146.0 

681,1 

5-24-68 

96.0 

908.3 

7-05-68 

155.0 

872,1 

5-31-68 

119.0(1) 

885.3 

7-12-68 

143.0 

884,1 

6-14-68 

117.0(1) 

687.3 

T-19-68 

159.0(1) 

868,1 

6-21-66 
6-28-66 

125.0(1) 
126.0(1) 

679.3 
878.3 

01S/04K-15M02S 

984.6 

11-29-67 

115.6 

869,0 

3230 

7-05-68 

131,0(1) 

873.3 

3-21-68 

114.6 

870,0 

7-12-66 

131.0(1) 

873.3 

4-18-68 

(1) 

7-19-68 

136.0(1) 

868.3 

01S/0*W-21A01S 

970.2 

3-21-68 

175,2 

795,0 

3230 

01S/04X-22H02S         1005.2         11-17-67 

78,0 

927.2        5204 

4-18-68 

174.0 

796,2 

11-24-67 
11-30-67 

70.0 
66.0 

935.2 
939.2 

01S/0«M-21B05S 

966.8 

10-09-67 

52.8 

914,0 

5720 

12-08-67 

64.0 

•41.2 

11-09-67 

52.9 

913,9 

12-15-67 

148.0(1) 

657.2 

11-30-67 

53.3 

913.5 

12-22-67 
12-29-67 

149.0(1) 
65.0 

656.2 
940.2 

01S/04K-21K09S 

959.1 

10-09-67 

35.3 

923.8 

5720 

1-12-68 

150.0(1) 

855.2 

11-09-67 

37.3 

921.8 

1-26-66 

150.011) 

855.2 

11-30-67 

37.4 

921.7 

2-02-68 

144*0(1) 

•61.2 

1-04-68 

34,9 

924.2 

2-09-68 

63.0 

942.2 

2-01-68 

34.4 

924.7 

2-16-66 

65.0 

940.2 

3-14-68 

35.2 

923.9 

2-23-68 

66.0 

939.2 

4-04-68 

34.4 

924.7 

5-05-66 

62.0 

943.2 

5-21-68 

33.6 

925.5 

5-10-68 

153.0(1) 

652.2 

6-06-68 

34.3 

924.8 

5-24-66 

147,0(1) 

658.2 

7-09-68 

36.6 

922.5 

5-31-68 

149,0(1) 

856.2 

8-29-68 

40.4 

918.7 

6-14-68 

152.0(1) 

653.2 

9-06-68 

40.7 

918.4 

6-21-68 
6-28-66 

155.0(1) 
154.0(1) 

650.2 
851.2 

01S/04K-22B02S 

•96.0 

11-17-67 

203.8 

792.2 

5204 

7-05-68 

154.0(1) 

•51.2 

11-24-67 

197,8 

798.2 

7-12-68 

153.0(1) 

652.2 

11-30-67 

192,8 

803.2 

7-19-66 

155.0(1) 

•  50.2 

12-08-67 

167,8 

806.2 

12-15-67 

164.8 

811.2 

01S/04y-22H03S         1003.9         11-17-67 

109.0 

•94.9         5204 

12-22-67 

182.8 

613.2 

11-24-67 

96.0 

•  07.9 

12-29-67 

174.8 

821.2 

11-30-67 

91.0 

912.9 

1-12-68 

172.8 

623.2 

12-06-67 

92.0 

•  11.9 

1-26-68 

173.8 

822.2 

12-15-67 

91.0 

912*9 

2-02-68 

161.8 

834.2 

12-22-67 

92*0 

911*^ 

2-09-68 

163.8 

832.2 

12-29-67 

92.0 

•  11.9 

2-16-68 

168.8 

827.2 

1-12-68 

92,0 

911.9 

2-23-68 

168.8 

827.2 

1-26-66 

92,0 

911.9 

5-03-68 

163.6 

832.2 

2-02-66 

91.0 

•  12*9 

6-28-68 

168.8 

827.2 

2-09-66 

92.0 

911*9 

See  page  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cent) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMeCR 

ELEVATION 

DATE 

TO    VKATER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

Santa  ana  riven  ntoro  unit                            y-oi.oo 

UPPEN    SANTA    ANA    RIVtR   HYDRO    SUBUNIT                 Y 

-01. EO 

UPPER    SANTA    ANA   RIVER   HYDRO    SUBUNIT                 Y-OI.CS 

BUNKER    HILL    HYOHO    SUbAREA 

Y-01.E2                                               BUNKER    HILL    HYDRO    SUBAREA 

Y-81.E2 

OIS/04K-22H03S         1003.9           2-16-68 

93.0 

910.9 

5204 

01S/04«-22M05S           982.0           7-09-68 

171,9(1) 

810.1 

5783 

(CONT.)                                                 2-23-68 

93.0 

910.9 

ICONT.I                                                 8-05-58 

185. Sd) 

797.8 

5-03-68 

96.0 

907.9 

9-09-68 

198.911) 

783.1 

5-10-68 

102.0 

901.9 

5-24-68 

103.0 

900.9 

01S/04M-22N02S           979.6         10-09-67 

105.3 

874.3 

5720 

5-31-68 

171.0(1) 

832.9 

11-09-57 

104.3 

875.3 

6-14-68 

103.0 

900.9 

11-30-67 

104.5 

87S.1 

6-21-68 

173.0(1) 

830.9 

1-04-58 

103.5 

876.1 

6-28-68 

173.0(1) 

830.9 

2-01-68 

100.7 

878.9 

7-05-68 

105.0 

897.9 

3-14-68 

99.7 

879.9 

7-12-68 

176.0(1) 

827.9 

4-04-68 

97.6 

882.0 

7-19-68 

176.0(1) 

827.9 

5-23-68 
6-06-68 

98.1 
98.8 

881.5 
880.8 

01S/04M-22H04S           998.6         11-24-67 

80.0 

918.6 

5204 

7-09-68 

100.4 

879.2 

11-30-67 

78.0 

920.6 

•-29-68 

103*1 

876*5 

12-08-67 

70.0 

928.6 

9-06-68 

103.4 

876.2 

12-15-67 

72.0 

926.6 

12-22-67 

72.0 

926.6 

01S/04W-22P05S           987.0         10-09-57 

193.3(1) 

793.7 

5783 

12-29-67 

95.0(1) 

903.6 

11-07-67 

193.6(1) 

793.4 

1-12-68 

95.0(1) 

903.6 

12-07-67 

152.6 

834.4 

5718 

1-26-68 

94.0(1) 

904.6 

12-12-67 

147.3 

839.7 

5783 

2-02-68 

76.0 

922.6 

1-09-58 

130.2 

855.8 

2-09-68 

82.0 

916.6 

2-06-58 

121.3 

865.7 

2-16-68 

83.0 

915.6 

3-12-68 

115.0 

872.6 

2-23-68 

89.0 

909.6 

4-09-68 

119.4 

867.6 

5-03-68 

100.0 

898.6 

4-19-68 

120.6 

866.4 

5718 

5-10-68 

100.0(1) 

898.6 

5-07-68 

118.3 

868.7 

5763 

5-24-68 

100.0 

898.6 

5-11-58 

127.7 

659.3 

5-31-68 

114.0(1) 

884.6 

7-09-68 

188.7(1) 

798.3 

6-14-58 

120.0(1) 

878.6 

8-05-68 

191.9(1) 

795.1 

.  6-21-68 

121.0(1) 

877,6 

9-09-68 

225.8(1) 

761.2 

6-28-68 

124.0(1) 

874.6 

7-05-68 

126.0(1) 

872.6 

01S/04H-23A01S         1041.2         10-03-67 

148.1 

693.1 

3847 

7-12-68 

128.0(1) 

870.6 

10-10-67 

149.9 

69i;3 

7-19-68 

130.0(1) 

858.6 

10-17-67 
10-24-67 

148.5 
149.6 

692.7 
891.6 

01S/04K-22L05b           983.0         10-09-67 

115.9(1) 

867.1 

5783 

10-31-67 

142.1 

899.1 

11-07-67 

105.2(1) 

877.8 

11-07-57 

144.4 

696.8 

12-07-67 

99.1 

883.9 

5718 

11-14-67 

141.5 

899.7 

12-12-67 

91.2 

891.8 

5763 

11-21-67 

146.1 

695.1 

1-09-68 

87.0 

896.0 

11-28-67 

109.1 

632*1 

2-06-68 

96.9(1) 

886.1 

12-02-67 

113.1 

6Z6.1 

3-12-68 

85.3 

897.7 

12-07-67 

109.3 

931.9 

4-09-68 

83.3 

899.7 

12-12-67 

105.3 

935.9 

4-19-68 

90.6 

892.4 

5718 

12-19-57 

107.5 

933.7 

5-07-68 

125.3(1) 

857.7 

5783 

12-26-67 

101.1 

948.1 

6-11-68 

130.0(1) 

853.0 

1-02-68 

104.1 

937.1 

7-09-68 

131.9(1) 

851.1 

1-09-58 

105.3 

935.9 

8-05-68 

131.9(1) 

851.1 

1-17-68 

117.0 

924.2 

9-09-68 

151.7(1) 

831.3 

1-23-68 
1-30-6S 

124.5 
120.3 

916.7 
920.9 

01S/04ti-22L0eS           980.2        12-18-67 

152.7 

827.5 

5718 

2-06-68 

114.2 

927.0 

4-19-68 

123.6 

856.6 

2-13-58 
2-20-68 

122.9 
126.2 

918.3 

915.0 

01S/04a-22L09S           986.0         10-09-67 

161.0(1) 

825.0 

5783 

2-27-58 

134.0 

907.2 

12-12-67 

120.0 

856.0 

3-05-58 

138.0 

903.2 

1-09-68 

123.0 

863.0 

3-12-68 

110.4 

930.8 

2-06-68 

120.3 

855.7 

3-19-68 

188.4 

932.6 

3-12-68 

113.9 

872.1 

3-26-68 

114.1 

927.1 

4-09-68 

128.9(1) 

857.1 

4-02-68 

120.2 

921.8 

5-07-68 

140.5(1) 

845.5 

4-09-68 

114.0 

927.2 

6-11-68 

151.0(1) 

835.0 

4-16-68 
4-23-68 

122.5 
127.4 

918.7 
913.8 

01S/04II-22L12S          976.7         10-09-67 

104.1 

872.6 

5720 

4-30-68 

139.5 

981.7 

11-09-67 

105.2 

871.5 

5-07-58 

144.5 

696.7 

11-30-57 

DRY 

5-14-68 

138.1 

903.1 

1-04-68 

116.6 

860.1 

5-21-68 

147.1 

694.1 

2-01-68 

116.6 

860.1 

5-28-68 

141.5 

69«;7 

3-14-68 

116.6 

860.1 

6-04-68 

141.1 

980^1 

4-04-68 

115.9 

850.8 

6-11-68 

151.0 

690.2 

5-23-68 

DRY 

6-18-68 

147.6 

893.6 

9-06-68 

DRY 

6-25-58 
7-02-68 

154.1 
150.5 

687.1 
890.7 

01S/04«|-22L13S           980.0         10-14-67 

98.3 

881.7 

5713 

7-09-68 

151.0 

890.2 

4-06-68 

115.6 

864.4 

7-16-68 
7-23-68 

153.7 
151.6 

887.5 
889.6 

01S/04M-22L15S           980.0         10-09-67 

147.5 

832.5 

5720 

7-30-68 

157.6 

663.6 

11-09-67 

150.5 

829.5 

8-06-68 

165.1 

676.1 

11-30-67 

154.0 

826.0 

8-14-68 

159.1 

662.1 

1-04-68 

150.8 

829.2 

8-20-68 

152.0 

889.2 

2-01-68 

136.2 

843.8 

8-27-68 

159.8 

681.4 

3-14-68 

133.4 

846.5 

9-03-58 

159.5 

681.7 

4-04-68 

124.3 

855.7 

9-10-68 

148.5 

892.7 

5-23-68 

130.7 

849.3 

9-17-68 

158.4 

682.8 

6-06-58 

130.0 

850.0 

9-24-68 

156.5 

684.7 

7-09-68 

135.6 

844.4 

8-29-58 

146.4 

833.6 

01S/04M-23A02S         1040.0         10-03-67 

162.0(1) 

678.0 

3847 

9-05-68 

146.5 

833.5 

11-07-67 
12-02-67 

163.0(1) 
140.9 

677.0 
899.1 

01S/04W-22H06S           982.0         10-09-67 

202.3(1) 

779.7 

5783 

1-02-68 

132.8 

907.2 

11-07-67 

183.3 

798.7 

2-20-68 

152.0(1) 

688.0 

12-12-67 

156.1 

825.9 

3-05-68 

156.0(1) 

684.0 

1-09-68 

140.0 

842.0 

4-02-68 

133.3 

906.7 

2-06-68 

134.0 

848.0 

5-07-68 

137.0 

983.8 

3-12-68 

136.9 

845.1 

6-04-68 

152.7(1) 

667.3 

4-09-68 

123.4 

858.6 

7-82-68 

153.5(1) 

666.5 

5-07-68 

146.9(1) 

835.1 

8-06-68 

144.2 

695.8 

6-11-68 

170.1(1) 

811.9 

9-03-68 

164.5(1) 

675.5 

See  page  113  for  key  to  terms  8k  abbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SANTA    ANA   NIVEH    HYDRO    UNIT                                        Y-01.00 

UPPER    SANTA    ANA   RIVtR   HYDRO    SUBUNIT                 Y 

-01. EO                                               UPPER    SANTA    ANA   RIVtR    HYDRO    SUHUNIf                 Y-Ol.EO 

BUNKER    HILL    HYDRO    SUbAREA 

V-«1.E2                                                  8UNKER    HILL    HYDRO    SUbAREA 

T-01.E2 

1      01S/04W-23601S         1044.7           6-11-68 

162.2 

882,5 

3847 

01S/04«-23A05S        1043.0         10-03-67 

180.8(1) 

862.2        3847 

(CONT.)                                                     6-16-68 

158.2 

886.5 

11-07-67 

146.6 

896.4 

6-25-68 

165.2 

879.5 

12-02-67 

112.3 

930.7 

7-02-68 

161.2 

883.5 

1-02-68 

110.6 

932.4 

7-09-68 

159.1 

885.6 

2-06-68 

118.4 

924.6 

7-16-68 

164.4 

880.3 

3-12-68 

114.8 

928.2 

7-23-68 

166.1 

878.6 

4-02-68 

113.3 

929.7 

7-30-68 

166.5 

878.2 

5-07-68 

139.1 

903.9 

8-06-68 

170.5 

874.2 

6-18-68 

149.4 

893.6 

8-14-68 

170.2 

074.5 

7-02-68 

152.4 

890.6 

8-20-68 

163.4 

881.3 

8-13-68 

154.1 

888.9 

8-27-68 

167.2 

877.5 

9-03-68 

152.8 

890.2 

9-10-68 

154.0 

•90.7 

01S/04M-23C02S        1025.0        11-17-67 

122.0 

903.0         5204 

01S/04W-23603S         1042.0         10-03-67 

165.1 

876.9 

3847 

11-24-67 

100.0 

925.0 

11-28-67 

113.0 

929.0 

11-30-67 

96.0 

929.0 

12-02-67 

112.5 

929.5 

12-08-67 

88.0 

937.0 

1-02-68 

113.2 

928.8 

12-15-67 

94.0 

931.0 

2-06-68 

114.4 

927.6 

12-22-67 

94.0 

931.0 

3-12-68 

113.4 

928.6 

12-29-67 

160.0(1) 

865.0 

4-02-68 

124.2 

917.8 

1-12-68 

94.0 

931.0 

5-28-68 

145.4 

096. 6 

1-26-68 

161.0(1) 

864.0 

6-04-68 

142.7 

899.3 

2-02-68 

97.0 

928.0 

7-02-68 

171.1 

870.9 

2-09-68 

104.0 

921.0 

8-06-68 

185.5 

•56,5 

2-16-68 

102.0 

923.0 

9-03-68 

181.1 

•60,9 

2-23-68 

167.0(1) 

858.0 

5-03-68 

168.0(1) 

857.0 

01S/04W-23H01S         1040.0         10-03-67 

153.8(1) 

886.2 

3847 

5-10-68 

171.0(1) 

854.0 

11-07-67 

161.1(1) 

078.9 

5-24-68 

171.0(1) 

854.0 

12-02-67 

140,9 

•99.1 

5-31-68 

171.0(1) 

854.0 

1-02-68 

132.1 

907.9 

6-14-68 

177.0(1) 

848.0 

2-06-68 

147.8(1) 

•92.2 

6-21-68 

186.0(1) 

839.0 

3-05-68 

150.4(1) 

889.6 

6-28-68 

186.0(1) 

839.0 

4-02-68 

131.8 

908.2 

7-05-68 

184.0(1) 

841.0 

5-07-68 

146.8(1) 

893.2 

7-12-68 

182.0(1) 

843.0 

6-04-68 

139.0 

901.0 

7-19-68 

184.0(1) 

841.0 

7-02-68 
8-06-68 

154.8(1) 
162.4(1) 

•85.2 

877.6 

0IS/041I-23C03S         1022.8         11-17-67 

134.0(1) 

888.8         5204 

9-03-68 

162.4(1) 

•77.6 

11-24-67 

112.0(1) 

910.8 

11-30-67 

109.0(1) 

913.8 

01S/04M-23K01S         1042.0         10-03-67 

141.8 

900.2 

3847 

12-08-67 

112.0(1) 

910.8 

11-07-67 

158.3(1) 

803.7 

12-15-67 

108.0(1) 

914.8 

12-02-67 

141.3 

900.7 

12-22-67 

112.0(1) 

910.8 

1-02-68 

133.1 

908.9 

12-29-67 

114.0(1) 

908.8 

2-06-68 

135.1 

906.9 

1-12-68 

112.0(1) 

910.8 

3-05-68 

136.1 

905.9 

1-26-68 

114.0(1) 

908.8 

4-02-68 

132.1 

909,9 

2-02-68 

111.0(1) 

911.8 

5-07-68 

146.2(1) 

895,8 

2-09-68 

117.0(1) 

905.8 

6-04-68 

148.6(1) 

893.4 

2-16-68 

115.0(1) 

907.8 

7-02-68 

142.0 

900.0 

2-23-68 

126.0(1) 

896.8 

8-06-68 

158.4(1) 

•83.6 

5-03-68 

124.0(1) 

898.8 

9-03-68 

162.4(1) 

879.6 

5-10-68 

124.0(1) 

89B.e 

5-24-68 

133.0(1) 

889.8 

01S/04M-23K02S         1041.0         10-03-67 

158.6(1) 

882.4 

3847 

5-31-68 

134.0(1) 

888.8 

11-07-67 

146.1 

894.9 

6-14-68 

140.0(1) 

882.8 

12-02-67 

140.9 

900.1 

6-21-68 

140.0(1) 

882.8 

1-02-68 

133.1 

907.9 

6-28-68 

151.0(1) 

871.8 

2-06-68 

152.3(1) 

888.7 

7-05-68 

147.0(1) 

875.8 

3-05-68 

150.1(1) 

890.9 

7-12-68 

148.0(1) 

874.8 

4-02-68 

131.1 

909.9 

7-19-68 

151.0(1) 

871.8 

5-14-68 
6-04-68 

136.4 
151.8(1) 

904.6 
889.2 

elS/04«-23601S        1C44.7        10-10-67 

164.4 

880.3         3847 

7-02-68 

152.6(1) 

888.4 

10-17-67 

161.5 

883.2 

8-06-68 

164.1(1) 

876.9 

10-24-67 

159.2 

885.5 

9-03-68 

149.7 

891.3 

10-31-67 

154.1 

890.6 

11-07-67 

154.1 

890.6 

01S/04H-23K03S         1040.2         10-03-67 

143.5 

896.7 

3847 

11-14-67 

153.8 

890.9 

10-10-67 

153.6 

886.6 

11-21-67 

152.9 

891.8 

10-17-67 

152.1 

888.1 

11-28-67 

116.6 

928.1 

10-24-67 

148.9 

891.3 

12-02-67 

113.5 

931.2 

10-31-67 

143.5 

896.7 

12-07-67 

110.1 

934.6 

11-07-67 

144.7 

895.5 

12-12-67 

110.3 

934.4 

11-14-67 

143.7 

896.5 

12-19-67 

112.0 

932.7 

11-21-67 

146.8 

893.4 

12-26-67 

110.5 

934.2 

11-28-67 

109.2 

931,0 

1-02-68 

114.5 

930.2 

12-02-67 

111.5 

928.7 

1-09-68 

111.9 

932.8 

12-07-67 

112.1 

928,1 

1-17-68 

127.2 

917.5 

12-12-67 

104.5 

935.7 

1-23-68 

133.4 

911.3 

12-19-67 

109.6 

930,6 

1-30-68 

127. S 

916.9 

12-26-67 

106.7 

933,5 

2-06-68 

117.5 

927.2 

1-02-68 

109.3 

930.9 

2-13-68 

131.5 

913.2 

1-09-68 

109.5 

930,7 

2-20-68 

137.0 

907.7 

1-17-68 

117,4 

922,0 

2-27-68 

143.2 

901.5 

1-23-68 

125.0 

915.2 

3-05-68 

146.0 

898.7 

1-30-68 

120.9 

919,3 

3-12-68 

114.0 

930.7 

2-06-68 

113.2 

927,0 

3-19-68 

112.8 

931.9 

2-13-68 

122.2 

910,0 

3-26-68 

113.3 

931.4 

2-20-68 

127.2 

913,0 

4-02-68 

125.0 

919.7 

2-27-68 

133,5 

906,7 

4-09-68 

118.3 

926.4 

3-05-68 

137,4 

902,0 

4-16-68 

126.7 

918.0 

3-12-68 

109,4 

930, • 

4-23-68 

132.0 

912.7 

3-19-68 

109,5 

930,7 

4-30-68 

149.6 

895.1 

3-26-68 

116.0 

924.2 

5-07-68 

147.3 

897.4 

4-02-68 

111,7 

92a, 5 

5-14-68 

147.0 

897.7 

4-09-68 

114,3 

925,9 

5-21-68 

155.6 

889.1 

4-16-68 

123,7 

916.5 

5-28-68 

145.3 

899.4 

4-23-68 

129,0 

911.2 

6-04-68 

145.9 

898.8 

4-30-68 

141,0 

•  99,2 

S«e  poge  ||3  for  key  to  temw  a  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  HIVEK  HYDRO  UNIT 


UPPER  SANTA  ANA  HIVlR  HYDRO  SUBUNIT 
BUNKER  HILL  HYDRO  SUBAREA 


01S/0««-23K03S 
(CONT«) 


1040.2 


01S/04K-23001S    10«0.B 


ois/04ri-24je«^   iias.o 


01S/04M-2SJ01:> 


IIAO.O 


5-07-6d 
5-IA-68 
5-21-68 
5-28-68 
6-0«-68 
6-11-68 
6-18-68 
6-25-68 
7-02-68 
7-09-68 
7-16-68 
7-23-68 
7-30-68 
8-06-68 
8-l«-68 
8-20-68 
8-27-68 
9-03-68 
9-10-68 
9-17-68 
9-24-68 


10-21-67 
11-18-67 
12-02-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-09-68 
4-11-68 
5-04-68 
6-19-68 
7-25-68 
8-22-68 

10-21-67 
11-18-67 
12-02-67 
1-04-68 
2-07-68 
3-02-68 
4-11-68 
5-04-68 


01S/04M-27A02!>         1014.4         U-17-67 


139.8 
137.6 
148.0 
143.2 
144.3 
153.0 
151.0 
154.1 
153.1 
151.2 
163.9 
152.1 
156.6 
167.1 
160.0 
154.0 
162.2 
161.2 
151.1 
160.4 
159.0 


0-03-67 

152.0 

0-10-6/ 

151.3 

0-17-67 

154.9 

0-24-67 

152.0 

0-31-67 

147.2 

1-07-67 

147.2 

1-14-67 

148.6 

1-21-67 

149.1 

1-28-67 

114.1 

2-02-67 

112.6 

2-07-67 

109.8 

2-12-67 

110.1 

2-19-67 

107.6 

2-26-67 

110.7 

1-02-68 

112.3 

1-09-68 

113.6 

1-17-68 

119.5 

1-23-68 

125.1 

1-30-68 

122.0 

2-06-68 

117.6 

2-13-68 

126.5 

2-20-68 

131.1 

2-27-68 

136.1 

3-05-68 

140.7 

3-12-68 

113.1 

3-19-68 

113. 0 

3-26-68 

119.0 

4-02-68 

114.6 

4-09-68 

118.2 

4-16-68 

127.2 

4-23-68 

136.4 

4-30-68 

142.6 

5-07-68 

143.0 

5-14-68 

140.4 

5-21-68 

152.0 

5-28-68 

147.0 

6-04-68 

146.1 

6-11-68 

156.6 

6-18-68 

152.6 

6-25-68 

158.2 

7-02-68 

156.2 

7-09-68 

154.0 

7-16-68 

164.4 

7-23-68 

156.9 

7-30-68 

159.4 

8-06-68 

170.5 

8-14-68 

164.1 

8-20-68 

158.0 

8-27-68 

166.0 

9-03-68 

166.1 

9-10-68 

155.0 

9-17-68 

165.2 

9-20-68 

162.0 

161.5(1) 

162.2(1) 

161.4 

160.2(1) 

158.8 

158.6 

157.3 

158.4(2) 

158.2 

159.6 

160.9 

129.1 
128.9 
128.0 
122.0 
126.5 
126.6 
125.3 
125.4 

114. • 


Y-Ol.EO 


900.4 
902.6 
892.2 
89r.O 
895.9 
887.2 
889.2 
886.1 
887.1 
889.0 
876.3 
888.1 
883.6 
873.1 
880.2 
886.2 
878.0 
879.0 
889.1 
879.8 
881.2 

888.8 
889.5 
885.9 
888. a 
893.6 
893.6 
892.2 
891.7 
926.7 
928.2 
931.0 
930.7 
933.2 
930.1 
928.5 
927.2 
921.3 
915.7 
918.8 
923.2 
914.3 
909.7 
904.7 
900.1 
927.7 
927.8 
921.8 
926.2 
922.6 
913.6 
904.4 
898.2 
897.8 
900.4 
888.8 
893.8 
894.7 
884.2 
888.2 
882.6 
884.6 
886.8 
876.4 
883.9 
881.4 
870.3 
876.7 
882.8 
874.8 
874.7 
885.8 
875.6 
878.8 

943.5 
9«2.e 
943.6 
944.8 
946.2 
946.4 
947.7 
946.6 
946.8 
945.4 
944.1 

1010.9 
1011.1 
1012.0 
1018.0 
1013.5 
1013.4 
1014.7 
1014.6 


See  poge  II3  for  Key  1o  terms  8  obbreviotions 


T-oi.e2 

3847 


T-Ul.OO 

UPPER  SANTA  ANA  RIVLR  HYDRO  SUBUNII 
BUNKER  HILL  HYDRO  SUBARCA 


3847 


01S/04M-27A02S 
(CONT.) 


1014.4 


01S/04H-27A06S    ltl2.3 


01S/04H-27A07S    1015.0 


3400 


3400 


90t.4    5204 


01S/04W-27A085    1*17. • 


01S/04M-27A09S    1015.2 


Y-OI.EO 


01S/04M-27A10S    1015.7 


11-24-67 

104.0 

910.4 

11-30-67 

99.0 

«15.4 

12-08-67 

99.0 

«1S.4 

12-15-67 

102.0 

912,4 

12-22-67 

101.0 

913,4 

12-29-67 

103.0 

911,4 

1-12-68 

102.0 

912,4 

1-26-68 

103.0 

911,4 

2-02-68 

103.0 

911,4 

2-09-68 

104.0 

910,4 

2- 16-6* 

109.0 

905,4 

2-23-68 

106.0 

908,4 

5-03-68 

109.0 

905,4 

8-15-68 

118.0 

896,4 

9-20-68 

117.0 

•97,4 

11-17-67 

111.0 

901,3 

11-24-67 

106t0 

906,3 

11-30-67 

104.0 

908,3 

12-08-67 

110.0 

902,3 

12-15-67 

108.0 

904,3 

12-22-67 

109.0 

903,3 

12-29-67 

106.0 

906.3 

1-12-68 

105.0 

907.3 

1-26-68 

107.0 

905.3 

2-02-68 

103.0 

909.3 

2-09-68 

103.0 

909.3 

2-16-68 

103.0 

909.3 

2-23-68 

101.0 

911.3 

5-03-68 

104.0 

908.3 

8-15-68 

107.0 

905.3 

9-20-68 

111.0 

901.3 

11-17-67 

119.0 

•96,0 

11-24-67 

97,0 

9ia,o 

11-30-67 

96.0 

919,0 

12-08-67 

89.0 

926,0 

12-15-67 

99.0 

916,0 

12-22-67 

97.0 

918,0 

12-29-67 

99.0 

916,0 

1-12-68 

100.0 

915,0 

1-26-68 

99.0 

916,0 

2-02-68 

97.0 

918.0 

2-09-68 

99.0 

916,0 

2-16-68 

99.0 

916,0 

2-23-68 

103.0 

912,0 

5-03-68 

123.0 

•92,0 

8-15-68 

152.0 

863,0 

9-20-68 

137.0 

•  78,0 

11-17-67 

120.0 

897.0 

11-24-67 

99.0 

918.0 

11-30-67 

97.0 

920.0 

12-08-67 

90.0 

927,0 

12-15-67 

100.0 

917,0 

12-22-67 

99.0 

918,0 

12-29-67 

100.0 

917,0 

1-12-68 

101.0 

916,0 

1-26-68 

100.0 

917,0 

2-02-68 

98.0 

919.0 

2-09-68 

100.0 

917.0 

2-16-68 

100.0 

917,0 

2-23-68 

104.0 

913,0 

5-03-68 

124.0 

893,0 

S- 13-68 

153.0 

•64.0 

9-20-68 

139.0 

•7a, • 

11-17-67 

120.5 

•94,7 

11-24-67 

98.5 

916.7 

11-30-67 

96.5 

918.7 

12-08-67 

91.5 

923.7 

12-15-67 

97.5 

917.7 

12-22-67 

92.5 

922.7 

12-29-67 

98.5 

916.7 

1-12-68 

97,5 

917,7 

1-26-68 

99.5 

915,7 

2-02-68 

98.5 

916,7 

2-09-68 

99.5 

915,7 

2-16-68 

100,5 

914,7 

2-23-68 

104,5 

910,7 

5-03-68 

161,5(1) 

•53,7 

S-10-68 

163.5(1) 

•51,7 

S-24-68 

160,5(1) 

854,7 

S-31-68 

166.5(1) 

848,7 

«-14-68 

165.5(1) 

849,7 

6-21-68 

171.5(11 

•43,7 

6-28-68 

172.5(1) 

•42,7 

7-05-68 

174.5(1) 

•40,7 

7-12-68 

184.5(1) 

•30.7 

7-19-68 

149,5 

•65,7 

11-17-67 

123,8 

•92,7 

11-24-67 

100.0 

915,? 

11-30-67 

98.0 

917,7 

12-08-67 

94.0 

921,7 

12-15-67 

105.0(1) 

910,7 

12-22-67 

96.0 

919.7 

12-29-67 

105.0(1) 

910,7 

v-oi,e2 

9204 


S204 


5204 


5204 


5204 


S204 


-313- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS    AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA   ANA    KlvEM   HYDRO   UNIT 


UPPER    SANTA    ANA   RIVER   HYDRO    SU8UNIT 
BUNKER    HILL    HVUHO    SUbAHEA 


elS/««i«-27A10S 
(CONT.) 


101&.7 


01S/*«ri-27AllS         lOlS.O 


01S/04M-27A13S    1017.0 


aiS/04»-27«19S    10*7. • 


01S/04M-27C07!> 


990.0 


eiS/0««-27H01S        1020.0 


1-12-68 
2-02-68 
2-09-68 
2-16-68 
2-23-68 
5-03-68 
5-10-68 
5-24-68 
5-31-68 
6-l*-6tt 
6-28-68 
7-05-68 
7-12-68 
7-19-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

5-10-68 

5-24-68 

5-31-68 

6-14-68 

6-28-68 

7-05-68 

7-12-68 

7-19-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

8-15-68 

9-20-68 

11-17-67 

11-24-67 

11-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-02-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 

5-03-68 

8-15-68 

9-20-68 

10-09-67 
11-09-67 
11-30-67 
1-04-68 
2-01-68 
3-14-68 
4-04-68 
5-21-68 
6-06-68 
7-09-68 
8-29-68 
9-06-68 

11-17-67 

11-24-67 

U-30-67 

12-08-67 

12-15-67 

12-22-67 

12-29-67 

1-12-68 

1-26-68 

2-07-68 

2-09-68 

2-16-68 

2-23-68 


106.0(1) 

99.0 
102.0 
103.0 
106.0 
124.0 
128.0 
126.0 
138.0(1) 
134.0 
140.0 
141.0 
160.0(1) 
156.0(1) 

119.5 

98.5 

97.5 

93.5 
101.5 
101.5 

99.5 

99.5 

99.5 

96.5 

99.5 
103.5 
103.5 
125.5 
125.5 
122.5 
132.5 
130.5 
136.5 
142.5 
158.5(1) 
153.5(1) 

121.7 
105.7 
101.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 
100.7 

97.7 
102.7 
102.7 
107.7 
116.7 
142.7 
136.7 

127.0 
102.0 
100.0 

95.0 

99.0 

98.0 

98.0 

98.0 

99.0 
101.0 
103.0 
103.0 
110.0 
122.0 
153.0 
142.0 

45.9 
45.8 
46.1 
45.7 
44.5 
45.0 
44.5 
44.4 
44.5 
44.6 
45.6 
46.0 

104.0 
97.0 

93.0 
84.0 
85.0 
85.0 
84.0 
85.0 
84.0 
83.0 
84.0 
84.0 
86.0(1) 


T-Ol.EO 


909.7 
916.7 
913.7 
912.7 
909.7 
891.7 
887.7 
889.7 
877.7 
881.7 
875.7 
87*. 7 
855.7 
859.7 

895.5 
916.5 
917.5 
921.5 
913.5 
913.5 
915.5 
915.5 
915.5 
918.5 
915.5 
911.5 
911.5 
889.5 
889.5 
892.5 
882.5 
884.5 
878.5 
872.5 
856.5 
861.5 

895.3 
911.3 
915.3 
917.3 
917.3 
917.3 
917.3 
917.3 
916.3 
919.3 
914.3 
914.3 
909.3 
900.3 
874.3 
880.3 

880.0 
905.0 
907.0 
912.0 
908.0 
909.0 
909.0 
909.0 
908.0 
906.0 
904.0 
904.0 
897.0 
885.0 
854.0 
865.0 

944.1 
944.2 
943.9 
944.3 
945.5 
945.0 
945. 5 
945.6 
945.5 
945.4 
944.4 
944.0 

916.0 
923.0 
927.0 
936.0 
935.0 
935.0 
936.0 
935.0 
936.0 
937.0 
936.0 
936.0 
934.0 


See  poge  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 


Y-Ol.OO 
UPPER  SANTA  ANA  RIVER  HYDRO  SUttUNIT 


r-01.E2 
5204 


Y-Ol.EO 


5204 


5204 


01S/04II-27H01S 
(CONT.) 


1020.0 


01S/04M-36J01S    1310. S 


01N/03M-28P01S    1496.2 


01N/03M-29M01S    1345.2 


01N/03M-29N01S    1291.0 


5204 


5720 


5204 


01N/03M-29H01S    1368.7 


01N/03M-30C02S    1355. 6 


01N/03M-30N0IS    1234.7 


01N/03«-3ia01S    1227.6 


-L  HYDRO  SU 

BAREA 

Y-01.E2 

5-03-68 

84.0 

936.0    5204 

5-16-b8 

101.0 

919.0 

5-24-68 

98.0 

922.0 

5-31-68 

90.0(1) 

930.0 

6-14-68 

102.0 

918.0 

6-28-68 

110.0 

910.0 

7-05-68 

94.0 

926.0 

7-19-68 

117.0(1) 

903.0 

10-21-67 

374.5 

936.0    3400 

11-18-67 

363.6(1) 

946.9 

12-02-67 

371.7 

938.8 

1-04-68 

364.5 

946.0 

2-07-68 

359.0 

951.5 

3-02-68 

351.7 

958.8 

4-11-68 

355.7 

954.8 

7-24-68 

382.6(1) 

927.9 

8-21-68 

376.5(1) 

934.0 

11-27-67 

485.4 

1810. B   4104 

1-31-68 

480.9 

1015.3 

2-29-68 

473.9 

1022.3 

3-29-68 

472.9(1) 

1023.3 

4-26-68 

473.9(1) 

1022.3 

5-31-68 

473.4(1) 

1022.8 

6-28-68 

472.9(1) 

1023.3 

7-30-68 

473.9(1) 

1022.3 

8-30-68 

473.9(1) 

1022.3 

9-30-68 

475.9(1) 

1020.3 

10-20-67 

363.7 

9ei.5    5051 

11-17-67 

351.3 

993.9 

12-00-67 

350.1 

995.1 

1-18-68 

349.3 

995.9 

2-19-68 

351.1 

994.1 

3-20-68 

346.7 

998.5 

4-13-68 

344.7 

1000.5 

5-20-68 

352.7 

992.5 

6-20-68 

366.5 

978.7 

8-13-68 

363.8 

981.4 

9-00-68 

365.3 

979.9 

10-20-67 

320.8 

970.2    5051 

11-17-67 

357.9(1) 

933.1 

12-00-67 

312.5 

978.5 

1-18-66 

315.5 

975.5 

2-19-68 

316.9 

974.1 

3-20-68 

315.2 

975.8 

4-13-68 

313.9 

977.1 

5-20-68 

315.8 

975.2 

6-20-68 

318.0 

973.0 

8-13-68 

363.9(1) 

927.1 

9-00-68 

326.9 

964.1 

10-14-67 

353.8 

1014.9    3400 

U-11-67 

353.5 

1015.2 

U-25-67 

353.1 

1015.6 

1-06-68 

353.5 

1015.2 

2-06-68 

353.0 

1015.7 

3-09-68 

351.0 

1017.7 

4-10-68 

352.8 

1015.9 

5-18-68 

348.9 

1019.8 

6-19-68 

351.2 

1017.5 

7-24-68 

350.1 

1018.6 

8-21-68 

350.8 

1017.9 

10-27-67 

313.7 

1041.9    4104 

11-27-67 

322.1 

1033.5 

1-30-68 

311.6 

1044.0 

2-27-68 

301.6 

1054.0 

3-28-68 

301.6 

1054.0 

4-24-68 

303.6 

1052.0 

5-29-68 

301.6 

1054.0 

6-27-68 

300.6 

1055.0 

7-26-68 

300.6 

1055.0 

8-29-68 

310.6 

1045.0 

9-27-68 

313.6 

1842. • 

10-27-67 

285.3(1) 

949.4    4104 

11-27-67 

285.2(1) 

949.5 

1-31-68 

280.0(1) 

954.7 

2-28-68 

274.9(1) 

959.8 

3-29-68 

274.7(1) 

960.0 

4-24-68 

275.7(1) 

959.0 

5-31-68 

275.2(1) 

959.5 

6-27-68 

266.7 

968.0 

7-26-68 

268.7 

966.0 

8-29-68 

269.7 

965.0 

9-27-68 

272.7 

962.0 

10-20-67 

276.4(1) 

951.2    5051 

11-17-67 

275.7(1) 

951.9 

12-00-67 

256.3 

971.3 

1-18-68 

253.6 

97«.0 

2-19-68 

251.6 

976.0 

3-20-68 

251.3 

976.3 

4-13-68 

250.9 

976.7 

5-20-68 

251.6 

976.0 

-384- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER    LEVELS    AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROONO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


SANTA  ANA  RIVEH  HYORU  UNIT 


UPPEH  SANTA  ANA  RIVLH  HYOKO  bUHUNiT 
BUNKER  HILL  HYOHU  SUbAREA 


T-Ol.EO 


01N/03«-31B01!> 
(CONT«) 


1227.6 


0IN/03a-31C02^    1210.0 


OlN/03M-31L03b    11*9.8 


01N/03M-32C01S    1286.4 


01N/03i«-32C02S         1270.0 


01N/03«-34H0lS    16*9.0 


01N/0*«-03H02S    2399.3 


01N/0*«»-06A01S>    1999.0 


01N/04i«-'06A03S    2130.0 


01N/0*i)-06H01&    1950.0 


6-20-60 
8-13-68 
9-00-68 

10-26-67 
11-28-67 
1-31-68 
2-27-68 
3-29-68 
♦-24-68 
5-29-68 
6-27-68 
7-26-68 
8-29-68 
9-27-68 

10-20-67 
U-17-67 
12-00-67 
1-18-68 
2-19-68 
3-20-68 
4-13-68 
5-20-68 
6-20-68 
8-13-68 
9-00-68 

10-20-67 
11-17-67 
12-00-67 
1-18-68 
2-19-68 
3-20-68 
4-13-68 
5-20-68 
6-20-68 
8-13-68 
9-00-68 

10-20-67 
ll-l7-«7 
12-00-67 
1-18-68 
2-19-68 
3-20-68 
4-13-68 
5-20-68 
6-20-68 
8-13-68 
9-00-68 


10-02-67 
11-01-67 
12-21-67 
2-20-68 
3-28-68 
4-22-68 
6-05-68 
7-10-68 
8-28-68 
9-25-68 

10-02-67 
11-01-67 
2-20-68 
3-28-68 
4-22-68 
6-02-68 
7-28-68 
8-28-68 
9-25-68 

10-25-67 
12-21-67 
2-20-68 
3-28-68 
4-22-68 
6-05-68 
7-10-68 
8-28-68 
9-25-68 


253.6 
258.5 
260.3 

253.7 
253.4 

248.1 
238.8 
238.5 
240.0 
239.0 
238.0 
239.0 
242.0 
245.0 

185.9 
185.3 
180.4 
177.7 
176.6 
175.5 
175.8 
177.7 
179.6 
184.9 
187.2 

312.7 
310.2 
310.3 
311.5 
309.0 
308.1 
306.8 
307.1 
308.5 
313.1 
315.7 

286.0 

284.8 

283.1 

283.1 

281.8 

280.6 

279.5 

280.3 

281.9 

297.1(1) 

297.5(1) 


86.8 
87.4 
88.8 
91.8 
91.6 
91.6 
92.3 
93.8 
96.3 
96.1 

(7) 

(7) 
90.8 
86.3 
90.8 
80.8(6) 
92.0 
92.5 
95.4 

18.6 
13.6 
15.8 
14.1 
15.0 
17.3 
18.3 
20.3 
20.3 


974.0 
969.1 
967.3 

956.3 
956.6 
961.9 
971.2 
971.5 
970.0 
971.0 
972.0 
971.0 
968.0 
965.0 

963.9 
964.5 
969.4 
972.1 
973.2 
974.3 
974,0 
972.1 
970.2 
964.9 
962.6 

973.7 
976.2 
976.1 
974.9 
977.4 
978.3 
979.6 
979.3 
977.9 
973.3 
970.7 

984.0 
985.2 
986.9 
986.9 
988.2 
989.4 
990.5 
989.7 
988.1 
972.9 
972.5 


10-14-67 

61.6(2) 

1587.4 

11-11-67 

84.2(1) 

1564.8 

11-29-67 

55.6 

1593.4 

1-04-68 

44.3 

1604.7 

2-06-68 

37.2 

1611.8 

3-09-68 

32.8 

1616.2 

8-21-68 

59.8 

1589.2 

12-13-67 

85.0 

2314.3 

1-18-68 

118.0(4) 

2281.3 

2-21-68 

160.0(3) 

2239.3 

2-21-68 

200.0 

2199.3 

3-22-68 

177.0 

2222.3 

7-03-68 

177.7 

2221.6 

9-16-68 

151.2 

2248.1 

Y-01.E2 
5051 


4104 


1912.2 
1911.6 
1910.2 
1907.2 
1907.4 
1907.4 
1906.7 
1905.2 
1902.7 
1902.9 


2039.2 
2043.7 
2039.2 
2049.2 
2038.0 
2037.5 
2034.6 

1931.4 
1936.4 
1934.2 
1935.9 
1935.0 
1932.7 
1931.7 
1929.7 
1929.7 


T-01.00 

UPPCK  SANTA  ANA  RlVtR  HYOHO  SUHUNIT 
BUNKER  HILL  HYUHO  SUbAREA 


5051 


5051 


5051 


3400 


SOSO 


OIN/04W-06H02S    1931.9 


01N/04W-06H03S    1865.8 


01N/04li-06H04S         1851.0 


01N/04H-06H05S    1995.2 


01N/04W-06H06S    1918.3 


eiN/04W-08M01S    1529.8 


5050 


5050 


5050 


01N/04M-14R08S  1409.1 

01N/04H-16E03S  1407.0 

01N/04M-20N01S  1330.9 

01N/04H-21B02S  1322.4 

01N/04M-23M01S  1294.8 

0IN/04W-2SA01S  1295.6 


01N/04M-25C02S    1246.3 


01N/04M-2SK01S    1206.6 


01N/04M-25P04S    1190.4 


4-10-68 
4-22-68 
6-05-68 
7-10-68 
8-28-68 
9-25-68 

4-10-68 
4-22-68 
6-05-68 
7-10-68 
8-28-68 
9-25-68 

4-10-68 
4-22-68 
6-05-68 
7-10-68 
8-28-68 
9-25-68 

4-10-68 
4-22-68 
6-05-68 
7-10-68 
8-28-68 
9-25-68 

4-10-68 
4-22-68 
6-05-68 
7-10-68 
8-28-68 
9-25-68 

11-08-67 
11-29-67 
1-12-68 
2-16-68 
3-27-68 
4-17-68 
6-17-68 
8-28-68 

11-28-67 
3-20-68 
4-17-68 

8-28-68 

11-28-67 
3-20-68 
4-18-68 

11-27-67 
3-20-68 
4-17-68 

11-27-67 
3-22-68 
4-18-68 

10-27-67 
11-30-67 
1-29-68 
2-26-68 
3-28-68 
4-24-68 
5-29-68 
6-27-68 
7-26-68 
8-29-68 
9-27-68 

10-27-67 
11-30-67 
1-29-68 
2-26-68 
3-2B-68 
4-25-68 
5-29-68 
6-27-68 
7-26-68 
8-25-68 
9-27-68 

11-27-67 
3-20-68 
4-17-68 

10-25-67 
11-29-67 
1-29-68 
2-26-68 
3-28-68 
4-25-68 
5-29-68 


13.0 
13.4 
14.5 
15.3 
16.2 
16.5 

27.8 
28.0 
28.6 
29.7 
36.7 
36.3 

(9) 
26.3 
27.1 
27.8 
33.3 
31.7 

115.0 
115.1 
114.4 
117,4 
120.9 
120.1 

11.4 
11.6 
12,7 
12,7 
13*8 
13,6 

184,0 
187.0 
188.5 
189.0 
187.5 
187.5 
190.0 
192,0 

13,2 
11,3 
12,0 

251.9 

330,5 
330,0 
331*6 

224,4 
224,9 
216,9 

319.0 

(1) 

312.6 

259.8(1 
260.0(1 
249.7(1 
235,5(1 
237,0(1 
237.0(1 
236.5(1 
235.0(1 
235.0(1 
238.0(1 
240.0(1 

310.7(1 
310.6(1 
303.6(1 
291.111 
303.1(1 
303,6(1 
302.6(1 
301.6(1 
302.6(1 
304.6(1 
306,6(1 

256,7 
257,2 
258,7 

217,5 
217,5 
210,3 
201,5 
209,4 
210,0 
209.0 


Y-0I*E0 


1918*9 
1918.5 
1917*4 
1916*6 
1915*7 
1915*4 

1838.0 
1837.8 
1637.2 
1836*1 
1829*1 
1829.5 


1824.7 
1823.9 
1823.2 
1817.7 
1819.3 

1880.2 
1880*1 
1880*8 
1877.8 
1874.3 
1875.1 

1906.9 
1906.7 
1905.6 
1905.6 
1904*5 
1904.7 

1345.8 
1342*8 
1341*3 
1340*8 
1342.3 
1342*3 
1339*8 
1337*8 

1395.9 
1397.8 
1397*1 

1155*1 

1000*4 

1000*9 

999*3 

1098.0 
1097,5 
1105*5 

975*8 

982.2 

1035.8 
1035.6 
1045.9 
1060.1 
1058*6 
1058.6 
1059.1 
1060.6 
1060.6 
1057.6 
1055.6 

935.6 
935*7 
942.7 
955*2 
943.2 
942.7 
943.7 
944.7 
943.7 
941.7 
939.7 

949*9 
949*4 

947.9 

972.9 
972.9 
980*1 
988*9 
981*0 
980.4 
981.4 


Y-01.E2 


5050 


5050 


5050 


5050 


5U50 


3230 


3230 

3230 

3230 

3230 
3230 
4104 


4104 


3230 


4104 


See  page  113  for  key  to  terins  S  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

lELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  RIVEM  HYDRO  UNIT 


UPPER  SANTA  ANA  RlVtR  MTOrtO  SUBONIT 
BUNKER  HILL  HrOKO  bUBAREA 


T-Ol.EO 


0lN/0*«-25P0*S 
ICONT.) 


1190.* 


01N/0«i<-26A01b         12«3.S 


01N/04«-26A02!>         12«1»0 


01N/0«a-26E02S    1236.2 


OlN/04«-26N04i>         1193.6 


eiN/04ri-26P03S    1173.9 


elN/0«H-2TA01S    12««.4 


01N/04i<-27B0lS    1233.0 


01N/e«K-27601S    1226.4 


01N/04M-27M01b    11S9.1 


01N/04M-29F01S  1278.0 
01N/04H-31E01S  1269.0 
eiN/0««-32003b    1230.3 


6-27-68 
7-Z6-68 
8-29-68 
9-27-68 

10-27-67 
11-30-67 
1-29-68 
2-26-68 
3-28-68 
♦-25-68 
5-29-68 
6-27-68 
7-26-68 
8-29-68 
9-30-68 

10-27-67 
11-30-67 
1-29-68 
2-26-68 
3-28-68 
4-28-68 
5-29-68 
6-27-68 
7-26-68 
8-29-68 
9-27-68 

10-17-67 
10-17-67 
11-30-67 
1-10-68 
2-15-68 
3-26-68 
♦-22-68 
6-U-68 
8-27-68 

11-27-67 
3-20-68 
♦-J7-68 

10-26-67 
10-26-67 
11-30-67 
1-16-68 
2-15-68 
3-26-68 
♦-19-68 
6-18-68 
8-27-68 

10-25-67 
10-25-67 
11-29-67 
1-10-68 
2-15-68 
3-27-68 
♦-22-68 
6-18-68 
8-27-68 

10-27-67 
10-27-67 
11-30-67 
1-10-68 
2-00-68 
3-26-68 
♦-22-68 
6-19-68 
8-27-68 

10-24-67 
10-2^-67 
11-30-67 
1-10-68 
2-15-68 
3-26-68 
♦-22-68 
6-19-68 
8-27-68 

10-2^-67 
10-2^-67 
11-30-67 
1-16-68 
2-16-68 
3-28-68 
♦-22-68 
6-13-68 
8-27-68 

11-28-67 

12-12-67 

6-13-68 


207.0 
207.0 
210.0 
212.0 

29^.2 
295.0 
283.1 
270.5 
285.0 
285.5 
289.5 
289.0 
290.0 
292.0 
29^.0 

293.0<1> 
293.0(1) 
285.3(1) 
273.0(1) 
285.5(1) 
286.0(1) 
288.0(1) 
287.0(1) 
288.0(1) 
289.0(1) 
291.0(1) 

301.9 

293.8 

292.6 

290.0 

290.6 

287.0 

280.0 

297.0(1) 

295. (; 

26^.9 
(1) 
(1> 

262. ♦ 
2^0.1 
238. ♦ 
233.0 
230. ♦ 
229.3 
230. ♦ 
262.4(1) 
266.6(1) 

313.7 
305.5 
303. ♦ 
299.5 
29^.7 
298.7 

296.  ♦ 
300.0 
307.0 

306.9 
297.3 

296.0 

289.0 

285.6 

28^.0 

280.2 

301.0(1) 

306.3(1) 

30^.5 

297.  ♦ 
295.8 
288.6 
285.8 
28^.^ 
280.2 
301.0(1) 
306.6(1) 

262.5 
256.5 
25^.0 
255.5 
247.0 
2^8.0 
2^6.2 
252.6 
261.5 

(1) 

335.0(1) 

261.9 


Y-01.E2 
4104 


4104 


Y-01.00 

UPPER  SANTA  ANA  RIVER  HYOHO  SUBUNIT 
BUNKER  HILL  HYDRO  SUBAREA 


V-Ol.EO 


Y-01.E2 


911.5 
933.8 
935.5 
940.9 
943.5 
944.6 
943.5 
911.5 
907.3 

930.7 
938.9 
941.0 
944.9 
949.7 
945.7 
948.0 
944.4 
937.4 

926.1 
935.7 
937.0 
944.0 
947.4 
949.0 
952.8 
932.0 
926.7 

921.9 
929.0 
930.6 
937. 8 
940.6 
9^2.0 
9^6.2 
925. ♦ 
919.8 

926.6 
932.6 
93S.I 
933.6 
9^2.| 
9^1.1 
9^2.9 
936.5 
927.6 


93^.0 
968.4 


4104 


983.4 
983.4 
980.4 
978.4 

949.3 
948.5 
960.4 
973.0 
958.5 
958.0 
954.0 
954.5 
953.5 
951.5 
949.5 

948.0 
948.0 
955.7 
968.0 
955.5 
955.0 
953.0 
954.0 
953.0 
952.0 
950.0 

934.3 
942.4 
943.6 
946.2 
945.6 
949.2 
956.2 
939.2 
941.2 


928.7    3230 


3230 


3230 


3230 


01N/04li-32D03S 
ICONT.) 


1230.3 


01N/04W-32D04S    1236.3 


0lN/04M-32N0tS    1184.0 


OlN/04))-33M01!>    1161. 0 


01N/04M-34603S    1136.2 


01N/04M-3SC03S    1168.0 


01N/04M-3SL01S    1130.3 


3230 


3230 


3230 


alN/04)>-35L06S    1127.0 


01N/04M-36K07S    1120.0 


•1N/04M-36Q01S    1097.0 


02N/04a-18J01S   5340.0 


3230 
5718 
3230 


02N/04H-18R03S    4790.0 


8-27-68 


10-18-67 
10-18-67 
11-30-67 
1-16-68 
2-16-68 
3-28-68 
4-18-68 
6-13-68 
8-27-68 

10-26-67 
10-26-67 
11-30-67 
1-16-68 
2-16-68 
3-28-68 
4-18-68 
6-13-68 
8-27-68 

11-28-67 
3-20-68 
♦-18-68 

2-15-68 
3-26-68 
♦-22-68 
6-18-68 
8-28-68 

2-15-68 

3-26-68 
4-19-68 
6-18-68 
8-27-68 


263.3 


273.1 
263.0 
262.7 
263.3 
263.5 
262.7 
263.5 
266.0 
267.6 

240.5(1) 

219.9 

221.8 

219.5 

218.7 

219.9 

218.3 

222.6 

247.1 

193.0 
193.5 
194.2 

201.6 

199.4 

198.8 

219.8(1) 

218.3 

226.3 

225.0 

226.1 

237.1(1) 

243.8(1) 


967.0    3230 


963.2 
973.3 
973.6 
973.0 
972.8 
973.6 
972.8 
970.3 
968.7 

943.5 
964.1 
962.2 
964.5 
965.3 
964.1 
965.7 
961.4 
936.9 

968.0 
967.5 
966.8 

934.6 
936.8 
937.4 
916.4 
917.9 

941.7 
943.0 
941.9 
930.9 
924.2 


3230 


5010 


3230 


3230 


3230 


11-28-67 

200.6 

929.7 

3230 

1-22-68 

194.3 

936.0 

5720 

2-01-68 

193.4 

936.9 

3-07-68 

195.2 

935.1 

3-20-68 

192.2 

938.1 

3230 

4-05-68 

191.8 

938.5 

5720 

4-l*r68 

195.8 

934.5 

3230 

5-31-68 

204.0 

926.3 

5720 

6-13-68 

197.0 

933.3 

7-12-68 

211.4 

918.9 

8-08-68 

213.2 

917.1 

8-16-68 

212.1 

918.2 

8-22-68 

212.5 

917.8 

8-30-68 

214.7 

915.6 

9-05-68 

213.6 

916.7 

9-12-68 

215.1 

915.2 

9-19-68 

215.1 

915.2 

9-26-68 

215.1 

915.2 

11-27-67 

212.5 

914.5 

323U 

3-20-68 

204.8 

922.2 

4-17-68 

208.0 

919.0 

10-27-67 

186.0 

934.0 

4104 

11-29-67 

185.5 

934.5 

1-29-68 

178.7 

941.3 

2-28-68 

168.3 

951.7 

3-29-68 

168.1 

951.9 

4-29-68 

168.5 

951.5 

5-31-68 

167.5 

952.5 

6-27-68 

168.1 

951.9 

7-26-68 

167.5 

952.5 

8-29-68 

171.5 

948.5 

9-27-68 

173.3 

946.7 

10-27-67 

152.3 

944.7 

4104 

11-29-67 

155.3 

941.7 

1-29-68 

150.6 

946.4 

2-28-68 

138.1 

958.9 

3-29-68 

138.1 

958.9 

4-29-68 

140.4 

956.6 

5-31-68 

140.3 

956.7 

6-27-68 

140.1 

956.9 

7-26-68 

139.6 

957.4 

8-29-68 

141.1 

955.9 

9-27-68 

143.1 

953.9 

12-13-67 

94.5 

5245.5 

5050 

1-18-68 

100.8(3) 

5239.2 

2-21-68 

73.0 

5267.0 

3-22-68 

62.0 

5278.0 

4-24-68 

89.2 

5250.8 

7-03-68 

97.0 

5243.0 

8-23-68 

64.5(3) 

5275.5 

9-16-68 

105.0 

5235.0 

10-01-67 

523.5 

4266.5 

5050 

10-15-67 

524.0 

4266.0 

11-01-67 

524.0 

4266.0 

See  poge  II3  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN  FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    ANA    KlVEH    MYORU    UNIT                                          Y-01.00 

UPPEH    S*NT« 

ANA    RIVtR    HYDHO    &UBUNIT                  1 

•01. EO 

UPPEH    bANlA    ANA    RIVtR    HYDRO    SUUUNIT                Y-Ol.EO 

BUNKER    MILL    HYOHO    SUbAHEA 

Y-01.C2 

REDLANDS 

HYDRO    SUBAHEA 

Y-01.E3 

02N/04a-18H03b 

4790.0 

11-15-67 

524.0 

4266.0 

5050 

0IS/03M-24C0U 

15J9.7 

3-09-68 

250.3 

1269.4 

3400 

(CONT.) 

12-01-6? 

524.0 

4266.0 

(CONT.) 

4-10-68 

247.4 

1272.3 

12-15-67 

524.0 

4266.0 

5-18-68 

250.2 

1269.5 

1-01-68 

524.0 

4266.0 

6-20-68 

250.6 

1269.1 

1-15-68 

524.0 

4266.0 

7-24-68 

291.6(1) 

1228.1 

2-01-68 

524.0 

4266.0 

8-21-68 

292.4111 

1227.3 

4-24-68 

294.5(5) 

4495.5 

5-01-68 

524.0(5) 

4266.0 

01S/03M-24R01S 

1583.0 

10-21-67 

308.9 

1274.1 

3408 

5-15-68 

524.5(5) 

4265.5 

11-11-67 

306.7 

1276.3 

6-01-68 

525.0(5) 

4265.0 

12-02-67 

305.0 

1278.0 

6-15-68 

525.2(5) 

4264.8 

1-06-68 

301.7 

1281.3 

7-01-68 

526.0(5) 

4264.0 

2-06-68 

296.4 

1286.6 

7-15-68 

526.5(5) 

4263.5 

3-09-68 

292.5 

1290.5 

8-01-68 

527.0(5) 

4263.0 

4-10-68 

292.4 

1290.6 

8-15-68 

527.5(5) 

4262.5 

5-18-68 

285.8 

1297.2 

9-01-68 

528.0(5) 

4262.0 

7-24-68 

285.3 

1297.7 

9-16-68 

528.2(5) 

4261.8 

8-21-68 

287.3 

1295. T 

02N/04H-19A01S 

4640.0 

12-13-67 
1-18-68 

40.0 
41.3 

4600.0 
4598.7 

5050 

01S/03W-25N025 

1590.0 

11-04-67 

OHY 

3400 

2-21-68 

41.5 

4598. 5 

01S/03W-26C01S 

1440.0 

10-27-67 

275.0 

1165.0 

5203 

3-22-68 

41.0 

4599.0 

11-28-67 

277.0 

1163.0 

4-24-68 

40.5 

4599.5 

12-26-67 

269.0 

1171.0 

7-03-68 

41.0 

4599.0 

1-23-68 

266.0 

1174.0 

8-23-68 

42.0 

4598.0 

2-27-68 

261.0 

1179.0 

9-16-68 

42.8 

4597.2 

3-25-68 
4-24-68 

259.0 
259.0 

1181.0 
1181.0 

02N/04*-20801S 

4600.0 

12-13-67 

64.0 

4536.0 

5050 

5-24-68 

257.0 

1183.0 

1-18-68 

91.5(3) 

4508.5 

6-25-68 

288.0(1) 

1152.8 

1-30-68 

56.3 

4543.7 

7-26-68 

283.0(1) 

1157.0 

2-21-68 

65.5 

4534.5 

8-28-68 

257.0 

1183.0 

• 

3-22-68 

88.5 

4511.5 

9-23-68 

253.0 

1187.0 

4-24-68 

264.5 

4335.5 

7-03-68 

269.5 

4330.5 

01S/03W-28POlb 

1264.9 

10-21-67 

DRY 

3400 

8-23-68 

220.5 

4379.5 

11-18-67 

DRY 

9-16-68 

255.5(3) 

4344.5 

12-02-67 
2-07-68 

DRY 
DRY 

02N/04M-31J02S 

2401.0 

10-02-67 
11-01-67 

10.6 
11.1 

2390.4 
2389.9 

5050 

3-02-68 
4-11-68 

DRY 
DRY 

12-21-67 

12.1 

2388.9 

5-04-68 

190.0 

1074.9 

2-20-68 

12.1 

2388.9 

6-18-68 

190.6 

1074.3 

4-01-68 

12.4 

2388.6 

7-24-68 

193.6 

1071.3 

4-22-68 

12.8 

2388.2 

8-21-68 

196.0 

1068.9 

6-05-68 

14.1 

2386.9 

7-10-68 

15.0 

2386.0 

01S/03W-33H01S 

1465.0 

10-07-67 

299.2 

1165.8 

3400 

8-28-68 

16.2 

2384.8 

11-04-67 

297.8 

1167.2 

9-25-68 

16.7 

2384.3 

11-25-67 
12-27-67 

297.0 
289.5 

1168.0 
1175.5 

02N/04K-31R02i 

1961.0 

10-02-67 

56.1 

1904.9 

5050 

6-18-68 

298.9 

1166.1 

11-01-67 

56.6 

1904.4 

8-20-68 

301.5 

1163.5 

12-21-67 

56.9 

1904.1 

2-20-68 

55.4 

1905.6 

3-28-68 

55.4 

1905.6 

MENTONE    HYDRO    SUSAREA 

Y-01.E4 

4-22-68 

56.2 

1904.8 

6-02-68 

56.5 

1904.5 

7-10-68 

55.9 

1905.1 

01S/02*-18H01S 

1762.6 

U-04-67 

156.8 

1605.8 

3400 

8-28-68 

56.6 

1904.4 

11-25-67 

157.1 

1605.5 

9-25-68 

56.9 

1904.1 

12-27-67 
2-05-68 
3-02-68 

158.5 
158.5 
158.5 

1604.1 
1604.1 
1604.1 

REDLANOS 

iYORO    SUBANLA 

Y-01.E3 

4-11-68 

155.0 

1607.6 

5-04-68 

152.3 

1610.3 

6-18-68 

151.9 

1610.7 

01S/02M-19D01S 

1608.4 

10-21-67 

290.9 

1317.5 

3400 

11-11-67 

289.8 

1318.6 

01S/02W-196015 

1688.6 

11-04-67 

112.3 

1576.3 

3400 

12-02-67 

285.0 

1323.4 

11-25-67 

112.1(2) 

1576.5 

1-06-68 

279.7 

1328.7 

12-27-67 

109.8 

1578.8 

2-06-68 

275.5 

1332.9 

2-05-68 

108.8 

1579.8 

3-09-68 

271.8 

1336.6 

3-02-68 

109.1 

1579.5 

4-10-68 

269.6 

1338.8 

4-11-68 

108.7 

1579.9 

5-18-68 

270.4 

1338.0 

5-04-68 

108.7 

1579.9 

7-24-68 

271.9 

1336.5 

6-18-68 

120.3(1) 

1568.3 

8-21-68 

274.3 

1334.1 

7-23-68 
8-20-68 

129.7(1) 
131.2(1) 

1558.9 
1557.4 

01S/03<<-13P01& 

1520.3 

10-14-67 

229.6 

1290.7 

3400 

11-11-67 

253.5(1) 

1266.8 

01S/02H-19J01S 

1760.5 

11-04-67 

117.2 

1643.3 

3400 

11-29-67 

233.0 

1287.3 

11-25-67 

117.6 

1642.9 

1-06-68 

216.2 

1304.1 

12-27-67 

118.8 

1641.7 

2-06-68 

213.6 

1306.7 

2-05-68 

119. 5 

1641.0 

3-09-68 

211.6 

1308.7 

3-02-68 

119.0 

1641.5 

4-10-68 

211.0 

1309.3 

4-11-68 

117.7 

1642.8 

5-18-68 

240.4(1) 

1279.9 

5-04-68 

llb.O 

1645.5 

6-20-68 

238.4(1) 

1281.9 

6-18-68 

138.4(11 

1622.1 

7-24-68 

246.2(1) 

1274.1 

7-23-68 

132.0(1) 

1628.5 

8-21-68 

225.3 

1295.0 

01S/02«l-19K01b 

1723.9 

11-04-67 

121.7 

1602.2 

3400 

01S/03D-13P02b 

1534.5 

11-29-67 

239.5 

1295.0 

3400 

11-25-67 

110.5 

1613.4 

1-06-68 

239.9 

1294.6 

12-27-67 

110.0 

1613.9 

2-06-68 

247.1(1) 

1287.4 

2-05-68 

110.4 

1613.5 

3-09-68 

234.4 

1300.1 

3-02-68 

110.6 

1613.3 

6-20-68 

242.2 

1292.3 

5-04-68 

129.1(1) 

1594.8 

8-21-68 

246.5 

1288.0 

6-18-68 
7-23-68 

133.7(11 
137.2(1) 

1590.2 
1586.7 

0lS/03*-24C0l!> 

1519.7 

10-14-67 

272.0 

1247.7 

3400 

8-20-68 

142.211) 

1581.7 

11-11-67 

270.3 

1249.4 

9-11-68 

112.1 

1611.8 

12-02-67 

266.6 

1253.1 

1-06-68 

253.9 

1265.8 

OlS/02»-20dOlS 

1880.0 

11-07-67 

108.1(1) 

1771.9 

3400 

2-06-68 

251.9 

1267.8 

11-25-67 

110.1(1) 

1769.9 

See  poge  113  for  key  to  terms  S  obbreviofions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    ANA    HIVb><    HYORO 

UNIT                                          Y-01.00 

UPPER    SANTA 

ANA    RIVlR    HTDRO    bUttUNIT                  r 

-01. EO 

UPPER    SANiA    ANA    RlVER    HYDRO    SU6UNIT                  V 

-01. EO 

HENTONE    HTORO   SUBAHEA 

Y-Ol.E^                                            RESERVOIR 

HYDRO    SUBAKEA 

Y-01.E5 

01S/02i<-20B01b 

1880.0 

12-27-67 

107.7(1) 

1772.3 

3^00           01S/02K-29H01S         1851.8 

6-18-68 

212.3 

1639.5        3*00 

(CONT.I 

2-05-68 
3-02-68 

89.6 
79.1(1) 

1790. ♦ 
1800.9 

(CONT.) 

♦-11-68 

66.7 

1813.3 

01S/02M-29N01S          1896. ♦ 

11-0^-67 

27^.9 

1621.5         3*00 

5-0^-68 

7^.7 

1805.3 

11-25-67 

272.7 

1623.7 

6-18-68 

91.7 

1788.3 

12-27-67 

270.0 

1626. ♦ 

7-23-68 

105.1 

177^.9 

2-05-68 

266.7 

1629.7 

8-20-68 

112.7 

1767.3 

3-02-68 
♦-11-68 

26^.8 
26^.^ 

1631.6 
1632.0 

01S/02i<-20K01S 

1907.0 

ll-0^-67 

71.5 

1835.5 

3^00 

5-11-68 

261.1 

1635.3 

11-25-67 

72.5 

183^.5 

6-18-68 

259.7 

1636.7 

12-27-67 

71.5 

1835.5 

2-05-68 

6^.0 

18^3.0 

01S/02M-31B01S        1880.7 

11-0^-67 

277.5 

1603.2         3^00 

3-02-68 

62.1 

^♦♦.9 

11-25-67 

276.6 

160^.1 

♦-11-68 

59.1 

18^7.9 

12-27-67 

27^.8 

1605.9 

5-0^-68 

60.0 

18^7.0 

3-02-68 

266.9 

1613.8 

7-23-68 

69.5 

1837.5 

♦-11-68 

266.7 

16U.0 

8-20-68 

71.8 

1835.2 

5-11-68 
6-18-68 

266.2 
265.6 

16U.5 
1615.1 

01S/02M-20R01S 

1896.0 

11-0^-67 

67.5 

1828.5 

3^00 

7-23-68 

268.7 

1612.0 

11-25-67 

70.1 

1825.9 

8-20-68 

271.2 

1609.5 

12-27-67 

68. ♦ 

1827.6 

2-05-68 

66.2 

1829.8 

01S/03M-35608S         1565.8 

10-26-67 

15^.0 

U11.8         5203 

3-02-68 

6^.6 

1831. ♦ 

11-27-67 

16^.0(1) 

U01.8 

♦  -U-68 

62.5 

1833.5 

12-26-67 

137.0 

U28.8 

5-11-68 

58.5 

1837.5 

1-23-68 

U3.0 

U22.S 

6-18-68 

60. ♦ 

1835.6 

2-26-68 

162.0(1) 

1^03.8 

7-23-68 

62.2 

1833.8 

• 

3-25-68 

US.O 

U20.8 

8-20-68 

69.7 

1826.3 

♦-23-68 
5-23-68 

138.0 
135.0 

U27.8 
U30.B 

01S/02M-21O01S 

1965.0 

10-27-67 

55.0 

1910.0 

5203 

6-2^-68 

136.0 

U29.8 

11-0^-67 

50.7 

19U.3 

3^00 

7-27-68 

199.0(1) 

1366.8 

11-25-67 

♦5.3 

1919.7 

8-22-68 

131.0 

U3^.8 

11-27-67 

♦♦.0 

1921.0 

5203 

9-23-68 

U2.0 

U23.8 

12-27-67 

19.2 

19^5.8 

3^00 

1-23-68 

23.0 

19^2.0 

5203 

01S/03H-356US         1560.0 

10-27-67 

129.0 

U31.0        5203 

2-05-68 

2^.2 

19^0.8 

3^00 

11-27-67 

135.0 

U25.0 

2-26-68 

2^.0 

19^1.0 

5203 

12-26-67 

120.0 

U^O.O 

3-02-68 

19.2 

19^5.8 

3^00 

1-23-68 

125.0 

U35.0 

3-25-68 

27.0 

1938.0 

5203 

2-26-68 

126.0 

l^3^.0 

♦-11-68 

29.6 

1935. ♦ 

3^00 

3-25-68 

123.0 

U37.0 

♦-25-68 

39.0 

1926.0 

5203 

♦-23-68 

119. 0 

U*l.O 

5-11-68 

39.0 

1926.0 

3^00 

5-23-68 

118.0 

^♦2.0 

5-2^-68 

♦  6.0 

1919.0 

5203 

6-25-68 

120.0 

U^O.O 

6-18-68 

♦♦.0 

1921.0 

3^00 

7-26-68 

130.0 

U30.0 

6-25-68 

♦  8.0 

1917.0 

5203 

8-26-^8 

123.0 

U37.e 

7-23-68 

♦  6.8 

1918.2 

3^00 

9-23-68 

123.0 

U37.0 

7-26-68 

52.0 

1913.0 

5203 

8-20-68 

♦9.^ 

1915.6 

3^00 

01S/03li-35H03S         1571.1 

10-26-67 

155.9 

U15.2        520) 

8-28-68 

53.0 

1912.0 

5203 

11-27-67 

156.9 

UU.2 

9-25-68 

56.0 

1909.0 

12-26-67 
1-23-68 

U3.9 
U1.9(l) 

U27.2 
U29.2 

01S/02M-29C01S 

1835.0 

11-0^-67 

80. ♦ 

175^.6 

3^00 

2-26-68 

U7.9 

U23.2 

11-25-67 

80.7 

175^.3 

3-25-68 

1^6.9 

1^2^.2 

12-27-67 

81.7 

1753.3 

♦-2^-68 

U3.9 

U27.2 

2-05-68 

83.5 

1751.5 

5-23-68 

138.9 

U32.2 

3-02-68 

8^.6 

1750. ♦ 

6-2^-68 

162.9(1) 

1^08.2 

♦-11-68 

8^.6 

1750. ♦ 

7-27-68 

196.9(1) 

137^.2 

5-11-68 

82.9 

1752.1 

8-22-68 

U2.9 

U2S.2 

6-18-68 

81.5 

1753.5 

9-23-68 

U8.9 

1^22*2 

7-23-68 

81.7 

1753.3 

8-20-68 

80.5 

175^.5 

01S/03H-3SHO^S        1585.3 

10-26-67 
11-27-67 

166.0 
168.0 

1^19.3        5203 
U17.3 

01S/02M-30B03S 

1709. ♦ 

5-0^-68 

81.5 

1627.9 

3^00 

12-26-67 

156.0 

M29.3 

6-18-68 

79.7 

1629.7 

1-23-68 

163.0 

U22.3 

7-23-68 

9^.0(2> 

1615. ♦ 

2-26-68 

159.0 

U26.3 

8-20-68 

98.2(2) 

1611.2 

3-25-68 
♦-2^-68 

156.0 
15^.0 

U29.3 
U31.3 

01S/02ri-30C01S 

16^9.0 

U-0^-67 

121.9 

1527.1 

3^00 

5-23-68 

150.0 

U35.3 

11-25-67 

119.0 

1530.0 

6-2^-68 

159.0 

U26.3 

12-27-67 

113.7 

1535.3 

7-26-68 

200.0(1) 

1385.3 

2-05-68 

109.7 

1539.3 

8-22-68 

152.0 

M33.3 

♦-11-68 

110. ♦ 

1538.6 

9-23-68 

156.0 

U29.3 

6-18-68 

121.8(1) 

1527.2 

7-23-68 

12^.9(1) 

152^.1 

01S/03W-35L02S        16M.9 

10-07-67 

192.7 

M22.2        3^00 

8-20-68 

133.3(1) 

1515.7 

11-0^-67 
11-25-67 

192.0 
191.2 

1^22.9 
U23.7 

OIS/02K-30E01S 

1630.0 

11-0^-67 

122.5 

1507.5 

3^00 

12-17-67 

189.0 

U25.9 

11-25-67 

122.2 

1507.8 

2-05-68 

187. ♦ 

U27.5 

12-27-67 

122.3 

1507.7 

3-02-68 

186. ♦ 

U28.S 

2-05-68 

122.7 

1507.3 

♦-11-68 

185.8 

U29.1 

3-02-68 

122.8 

1507.2 

5-11-68 

18^.3 

M30.6 

♦-11-68 

121.2 

1508.8 

7-23-68 

183.1 

U31.8 

5-0^-68 

121.3 

1508.7 

8-20-68 

183.3 

1^31.6 

6-18-68 

121.6 

1508. « 

7-23-68 

122.0 

1508.0 

8-20-68 

122.0 

1508.0 

GRAFTON   HYORO    SUUAREA 

r-01.E6 

01S/02M-30G02i> 

1709.0 

3-02-68 

106.5 

16U2.5 

3^00 

5-0^-68 

85.0(5) 

162^.0 

0IS/02M-29K01S         1920.0 

ll-0^-67 

131.9 

1788.1         3^00 

6-18-68 

96.5(5) 

1612.5 

11-25-67 

12-27-67 

2-05-68 

131.8 
126.8 
119.5 

1788.2 
1793.2 

1800.5 

RESERVOIR 

HYDRO   SOoAhEA 

Y-01.E5 

3-02-68 

116.5 

1803.5 

5-11-68 

120. ♦ 

1799.6 

6-18-68 

153.5(1) 

1766.5 

01S/02M-29M01S 

18S1.8 

♦-11-68 

217.3 

163^.5 

3AO0 

7-23-68 

153.9(1) 

1766.1 

5-11-68 

Zlti.Z 

1637.6 

8-20-68 

15^.5(1) 

1765.5 

« 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL 
NUMBER 

SURFACE 
ELEVATION 

DATE 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

IN    FEET 

SURFACE 
ELEVATION 

SUPPLY- 
ING 

IN    FEET 

IN   FEET 

DATA 

SANTA    ANA    HIVEH    HYDRO 

UNIT 

UPPER    S*NT*    ANA    HIVtR    MYOHO    SUbONiT                  i 

-Ol.EO 

CRAFTON    HTORO    SUBAHEA 

Y-01.t6 

02S/03w-01D01b 

1789.6 

10-07-67 

257.1(1) 

1532.5 

3400 

11-25-67 

218.7 

1570.9 

12-27-6f 

213.9 

1575.7 

2-05-68 

209.1 

1580.5 

3-02-68 

207.3 

1582.3 

4-11-68 

202.2 

1587.4 

5-11-68 

206.3 

1583.3 

6-18-68 

227.0(1) 

1562.6 

7-23-68 

226.8(1) 

1562.8 

8-20-68 

227.6(1) 

1562.0 

02S/03D-01P01S 

1980.0 

10-07-67 

260.4 

1719.6 

3400 

11-04-67 

260.1 

1719.9 

11-25-67 

259.2 

1720.8 

12-27-67 

259.2 

1720.8 

2-05-68 

259.1 

1720.9 

3-02-68 

259.0 

1721.0 

4-11-68 

258.1 

1721.9 

5-11-68 

258.1 

1721.9 

6-18-68 

259.4 

1720.6 

7-23-68 

259.2 

1720.8 

8-20-68 

259.2 

1720.8 

SANTA    ANA 

CANYON    HYOHO    SUUAREA 

Y-01.E7 

01S/02*-08C01b 

1811.0 

10-28-67 

71.1 

1739.9 

3400 

11-11-67 

71.4 

1739.6 

11-29-67 

57.0 

1754.0 

1-04-68 

51.7 

1759.3 

2-06-68 

55.5 

1755.5 

3-09-68 

61.3 

1749.7 

4-10-68 

59.5 

1751.5 

6-18-68 

68.8 

1742.2 

8-21-68 

156.9(1) 

1654.1 

01S/02M-08C02S 

1806.7 

10-28-67 

72.6 

1734.1 

3400 

11-11-67 

73.0 

1733.7 

11-29-67 

54.8 

1751.9 

1-04-68 

52.5 

1754.2 

2-06-68 

56.0 

1750.7 

4-10-68 

59.9 

1746.8 

5-18-68 

70.1 

1736.6 

6-19-68 

116.4(1) 

1690.3 

8-21-68 

121.9(1) 

1684.8 

MILL    CREE^    HYDRO    SUBAREA 

Y-01.E8 

01S/01M-08601S 

3570.0 

10-27-67 

10.0 

3560.0 

5203 

11-27-67 

10.0 

3560.0 

12-26-67 

10.0 

3560.0 

1-23-68 

10.0 

3560.0 

2-^6-68 

11.0 

3559.0 

. 

3-25-68 

11.0 

3559.0 

- 

4-25-68 

11.0 

3559.0 

5-24-68 

11.0 

3559.0 

OIS/OIM-IOLOIS 

4140.0 

10-27-67 

52.0(1) 

4088.0 

5203 

11-28-67 

45.0 

4095.0 

12-26-67 

45.0 

4095.0 

1-23-68 

46.0 

4094.0 

2-26-68 

47.0 

4093.0 

3-25-68 

49.0 

4091.0 

4-25-68 

52.0 

4088.0 

5-24-68 

54.0 

4086.0 

6-24-68 

54.0 

4086.0 

7-26-68 

69.0(1) 

4071.0 

8-22-68 

59.0 

4081.0 

9-23-68 

70.0(1) 

4070.0 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


Y-01.00 

UPPER  SANTA  ANA  HIVtR  HYDRO  SUBUNIT 
MILL  CHEEK  HYORU  SUUAREA 


O1S/O2M-210O2S 
(CONT.) 


2090.0 


01S/02M-21E01S   2015.9 


01S/02M-21H02S    2126.0 


01S/02M-21L01S    2013.0 


01S/02M-21M01S    1955*3 


OIS/OIB-UOOIS 

4575.0 

10-27-67 

56.0 

4519.0 

5203 

11-28-67 

63.0 

4512.0 

12-26-67 

67.0 

4508.0 

1-23-68 

71.0 

4504.0 

2-26-68 

73.0 

4502.0 

3-25-68 

76.0 

4499.0 

4-25-68 

66.0 

4509.0 

5-24-68 

66.0 

4509.0 

6-24-68 

61.0 

4514.0 

7-26-68 

93.0(1) 

4482.0 

e-22-68 

101.0(1) 

4474.0 

9-23-68 

108.0(1) 

4467.0 

01S/02II-09O01S 

2150.8 

11-25-67 

186.6 

1964.2 

3400 

12-27-67 

174.7 

1976.1 

2-05-68 

164.6 

1986.2 

3-02-68 

159.3 

1991.5 

5-11-68 

172.4 

1978.4 

0lS/02i«-21B023 

2090.0 

10-27-67 

28.2 

2061.8 

5203 

11-27-67 

34.2(1) 

2055.8 

12-26-67 

17.2 

2072.8 

1-23-68 

14.2 

2075.8 

2-26-68 

13.2 

2076.8 

01S/02M-22C02S    2260.0 


01S/02M-22E01S    2198.9 


3-25-68 
4-25-68 
5-24-68 
6-25-68 
7-26-68 
8-28-68 
9-25-68 

10-27-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-23-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-25-68 
S-24-68 
6-24-68 
7-26-68 
8-28-68 
9-23-68 

11-04-67 
11-25-67 
12-27-67 
2-05-68 
3-02-68 
4-11-68 
5-11-68 
6-18-68 
7-13-68 
8-20-68 

11-04-67 
11-25-67 
12-27-67 
2-05-68 
3-02-68 
4-11-68 
5-11-68 
6-18-68 
7-23-68 
8-20-68 

10-27-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-23-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-25-68 
5-24-68 
6-24-68 
7-26-68 
8-22-68 
9-23-68 

10-27-67 
11-27-67 
12-26-67 
1-23-68 
2-26-68 
3-25-68 
4-25-68 
5-24-68 
6-25-68 
7-26-68 
S-28-68 
9-23-68 

11-04-67 
11-25-67 
12-27-67 
2-05-68 
3-02-68 
4-11-68 
5-11-68 
6-18-68 
7-13-68 
8-20-68 


15 
17 
19 
21 
24 
27 
29 

47 
51 
44 
20 
22 
27 
34 
43 
40 
45 
47 
47 

24 

25 
16 
9 
9 
12 
14 
19 
23 
27 

29 
30 
26 
20 
19 
21 
22 
24 
27 
29 

22 
34 
18 
16 
14 
14 
15 
17 
19 
24 
25 
26 

39 
38 
38 
39 
44 
42 
40 
40 
40 
41 
42 
42 

24 

24 

9 
6 
9 
11 
18 
23 
26 
32 


SYCAMORE  HYDRO  SUBAREA 


V-Ol.EO 


0 

0(11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

3 
0 
9 
7 
0 
2 
7 
7 
4 
3 

5 

3 

4 
6 
2 
1 

3 
6 
8 
9 

6 
6(1) 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

7 
1 
7 
2 
9 
8 
0 
9 
7 
4(1) 


01N/04M-31P03S    1206*4 


01N/05M-15K01S    1598.3 


10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
4-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-02-67 
11-02-67 


269.7 
268.7 
258.7 
253.7 
245.7 
244.7 
241.7 
239.7 
238.7 
237.7 
244.7 

351.8 
348.7 


2074 
2072 
2070 
2068 
2065 
2062 
2060 

1968 
1964 
1971 
1995 
1993 
1988 
1981 
1972 
1975 
1970 
1968 
1968 

2101 
2101 
2109 
2116 
2117 
2113 
2111 
2106 
2102 
2098 

1983 
1982 
1986 
1992 
1993 
1991 
1990 
1988 
1985 
1983 

1932 
1920 
1936 
1938 
1940 
1940 
1939 
1937 
1935 
1930 
1929 
1928 

2221 
2222 
2222 
2221 
2216 
2218 
2220 
2220 
2220 
2219 
2218 
2218 

2174 
2174 
2189 
2192 
2189 
2187 
2180 
2175 
2172 
2166 


936.7 
937.7 
947.7 
952.7 
960.7 
961.7 
964.7 
966.7 
967.7 
968.7 
961. T 

1246.5 
1249.6 


Y-01.E8 
S20J 


5203 


3400 


3400 


5203 


5203 


3400 


(•01.e9 
4124 


4706 


See  page  II3  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SANTA  ANA  HIVEH  HTDRU  UNIT 


UPPER  SANTA  AN*  RIVtR  HTDHO  :>UBUNlT 
<;TC*MORE  nTDRO  SUSAHtA 


Y-Ol.EO 


01N/05W-15K01S 
(CONT«> 


1598.3 


OIN/OSM-ISQOZS    1590.8 


0IN/05M-22A01S    1549.8 


01N/05M-23*01^    1514.0 


01N/0S«-23A02S    1507.0 


01N/05M-23H01S    1496.2 


elN/05«-23K01S    1454.2 


01N/05M-23R03S    1412.0 


12-01-67 
1-03-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-01-68 
5-02-68 
6-04-68 
7-U1-68 
a-05-68 
9-04-68 

10-02-67 
11-02-67 
12-01-67 
1-03-68 
2-05-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-02-68 
6-04-68 
7-01-68 
e-05-68 
9-02-68 

10-03-67 
11-02-67 
12-01-67 
1-03-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-01-68 
5-02-68 
6-04-68 
7-01-68 
8-06-68 
9-04-68 

10-27-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-23-68 
3-22-68 
4-26-68 
5-24-68 
6-21-68 
7-26-68 
8-24-68 
9-27-68 

10-27-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-23-68 
3-22-68 
4-26-68 
5-24-68 
6-21-68 
7-26-68 
e-24-68 
9-27-68 

10-27-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-23-68 
3-22-68 
4-26-68 
5-24-68 
6-21-68 
7-26-68 
8-24-68 
9-27-68 

10-03-67 
11-02-67 
12-02-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-04-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-01-68 
8-05-68 
9-02-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 


345.0 
342.5 
338.7 
340.3 
339.3 
338.4 
337.7 
337.9 
337.7 
337.3 

408.0 
401. H 
402.2 
401.0 
400.0 
374.1 
367.0 
364.0 
363.8 
365.5 
365.0 
365.7 

373.4(5) 
368.8(5) 
361.8(5) 
368.8(5) 
349.9(5) 
341.0(5) 
334.1(5) 
329.0(5) 
329.0(5) 
331.8(5) 
329.0(5) 
331.8(5) 

100.0 

90.0 

80.0 

75.0 

75.0 

75.0 
135.0(1) 
135.0(1) 

90.0 

90.0 

80.0 

80.0 

95.0 

85.0 
135.0(1) 

80.0 

80.0 

80.0 

75.0 

75.0 

90.0 
215.0(1) 
135.0(1) 
160.0(1) 

100.2 

95.2 

75.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 
110.2(1) 

90.2 

90.2 

70.2 

90.2 

286.5(5) 
309.6(5) 
281.9(5) 
284.9(5) 
286.5(5) 
234.1(5) 
249.6(5) 
254.1(5) 
300.4(1) 
298.1(1) 
295.8(1) 
284.2(1) 

210.0 

308.0(1) 

237.0 

218.0 

236.0 

232.0 

254.0(1) 

176.0 

274.0(1) 


1253 
1255 
1259 
1258 
1259 
1259 
1260 
1260 
1260 
1261 

1182 
1189 
1188 
1189 
1190 
1216 
1223 
1226 
1227 
1225 
1225 
1225 

1176 
1181 
1188 
1181 
1199 
1208 
1215 
1220 
1220 
1218 
1220 
1218 

1414 
1424 
1434 
1439 
1439 
1439 
1379 
1379 
1424 
1424 
1434 
1434 

1412 
1422 
1372 
1427 
1427 
1427 
1432 
1432 
1417 
1292 
1372 
1347 

1396 
1401 
1421 
1416 
1416 
1416 
1416 
1386 
1406 
1406 
1426 
1406 

1167 
1144 
1172 
1169 
1167 
1220 
1204 
1200 
1153 
1156 
1158 
1170 

1202 
1104 
1175 
1194 
1176 
1180 
1158 
1236 
1138 


T-ei.E9 


4706 


T-01.00 

UPPER  SANiA  ANA  RIVE.R  HYDRO  :>UbUNIF 
SYCAMORE  HYDRO  SUBARtA 


4706 


4706 


4793 


4793 


4793 


4706 


♦  124 


01N/05W-23R035 
(CONT.) 


1412.0 


01N/05M-24EOIS    1472.0 


elN/05M-2SE01S    1383.4 


01N/05M-26A03S    1398.0 


01N/05H-36J03S    1261.5 


7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-27-67 
11-24-67 
12-29-67 
1-26-68 
2-2J-68 
3-22-68 
4-26-68 
5-24-68 
6-21-68 
7-26-68 
8-24-68 
9-27-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
6-00-68 
9-00-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00-67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 

10-00-67 
11-00-67 
12-00^67 
1-00-68 
2-02-68 
3-07-68 
4-00-68 
5-00-68 
6-00-68 
7-00-68 
8-00-68 
9-00-68 


279 
259 
262 


250 
145 
125 
115 
115 
160 
180 
115 
160 
165 
160 
180 

232 

231 
222 

214 
205 
204 
204 
200 
199 
199 
199 
200 

248 
241 
221 
229 
204 
200 
196 
194 
194 
204 
198 
198 

326 
329 
321 
321 
295 
299 
295 
299 
298 
297 
393 
361 


Y-Ol.EO 


0(1) 
0(1) 
0(1) 


0(1) 

0 

0 

0 

0 

0 

0(1 

0(1 

0(1 

0(1 

0(1 

0(1 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0(1) 

0 

0 

0(1) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1(1) 

1 


1133 
1153 
1150 

1222 

1327 
1347 
1357 
1357 
1312 
1292 
1357 
1312 
1307 
1312 
1292 

1151 
1152 
1161 
1169 
1178 
1179 
1179 
1183 
1184 
1184 
1184 
1183 

1150 
1157 
1177 
1169 
119* 
1198 
1202 
1204 
1204 
1194 
1200 
1200 

935 
932 
940 
940 
966 
962 
966 
962 
963 
964 
868 
900 


Y-01.E9 
4124 


4793 


4124 


4124 


4124 


See  poge  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBCR 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


b*Nl*  ANA  RIVEH  HYDRO  UNIT 


SAN  TIMOIEO  HYOMO  SUdUN|T 


01S/02«-3«N02i>        2162. « 


02S/03W-03N01^    1390.0 


dUNiT 

Y-Ol.FV 

ORO    SUBAkEA 

Y-Ol.Fl 

10-06-67 

(21 

5100 

11-16-67 

(1) 

3-15-68 

269.4 

1893.0 

«-25-68 

(1) 

6-12-68 

(1> 

7-09-68 

271.9 

1890.5 

8-07-68 

(1> 

9-04-68 

(1) 

10-07-6? 

92.4 

1297.6 

3400 

11-04-67 

92.6 

1297.4 

12-27-67 

82.3 

1307.7 

2-05-68 

DRY 

3-02-68 

0«Y 

♦-11-68 

OHY 

5-11-68 

OHY 

6-18-68 

DRY 

7-23-68 

DRY 

8-20-68 

DRY 

SAN  TIMOTcD  HYDRO  bUBAREA 


02S/01K-34M01S 

26S6.8 

10-20-67 

389.1 

11-13-67 

389.9 

2-09-68 

389.0 

4-09-68 

389.8 

02S/02«<-20KOlb 

1877.7 

il-16-67 

33.2 

4-09-68 

(9) 

02S/02K-25U05S 

2236.5 

11-16-67 

45.0 

4-09-68 

39.5 

02S/03W-10b01b 

1491.8 

10-07-67 

89.5 

11-04-67 

92.3 

11-25-67 

92.4 

12-27-67 

87.3 

2-05-68 

87.2 

4-11-68 

88.4 

5-11-68 

89.1 

6-18-68 

89.3 

7-13-68 

89.8 

8-20-68 

90.1 

02S/03i»-i0r02S 

1438.6 

10-07-67 

U9.2 

11-04-67 

119.2 

11-25-67 

118.2 

12-27-67 

116.9 

2-05-68 

115.6 

3-02-68 

115.0 

4-11-68 

114.1 

5-11-68 

115.0 

6-18-68 

116.0 

7-23-68 

116.8 

8-20-68 

117.3 

02S/03«-24e01S 

1692.8 

11-14-67 

45.5 

4-09-68 

41.5 

03S/0IM-04K01S 

2580.0 

10-20-67 

326.2 

2-09-68 

327.3 

03S/01H-04Q02S 

2571.3 

10-20-67 

ID 

2-09-68 

320.7 

03S/01H-05a01S 

• 

11-13-67 

(7) 

4-10-68 

218.5 

03S/01ii-06F01S 

2333.0 

11-16-67 

116.1 

4-09-68 

116.6 

03S/01M-06L01S 

2334.8 

11-16-67 

47.5 

4-09-68 

47.6 

03S/01II-07COIS 

2333.9 

11-13-67 

41.1 

4-10-68 

39.1 

03S/01M-09d01S 

2560.0 

11-13-67 

ID 

12-07-67 

88.0 

1-05-68 

87.4 

2-09-68 

88.4 

3-U7-68 

87.1 

4-10-68 

86.8 

5-16-68 

87.5 

6-07-68 

ID 

7-08-68 

89.5 

8-07-68 

88.4 

9-13-68 

88.5 

9-30-68 

ID 

02S/02K-l4J02b 


CHERRY  VALLEY  HYDRO  bUBARE* 
2419.0    11-16-67     219.7 


2267.7 
2266.9 
2267.8 
2267.0 


Y-«i.eo 

SAN  TIMOTLO  HYDRO  SUBUNII 

CHERRY  VALLEY  HYDRO  SUBAKEA 


Y-01.F2 


5713 
4103 
5713 
4103 


1844.5    4183 


2191.5 

4103 

2197.0 

1402.3 

3400 

1399.5 

1399.4 

1404.5 

1404.6 

1403.4 

1402.7 

1402.5 

1402.0 

1401.7 

1319.4 

3400 

1319.4 

1320.4 

1321.7 

1323.0 

1323.6 

1324.5 

1323.6 

1322.6 

1321.8 

1321.3 

1647.3 

4103 

1651.3 

2253.8 

5713 

2252.7 

5713 

2250.6 

4103 

2314.2 

2216.9 

4103 

2216.4 

2287.3 

4103 

2287.2 

2292.8 

4103 

2294.8 

4103 

2472.0 

2472.6 

2471.6 

2472.9 

2473.2 

2472.5 

2470. S 

2471.6 

2471.5 

Y-01.F3 

02S/02M-14J02S    2419.8     4-09-68 
(CONT.t 

02S/02B-23H01S    2387.1    11-16-67 

4-09-68 


214.2 


214.8 
210.0 


V-Ol.FO 
2284.8 


2172.3 
2177.1 


CHICKEN  HILL  HYDRO  SUBAREA 


02S/02»i-02M01S    2386.0 


02S/02W-11U01&   2320.0 


10-06-67 
11-16-67 
1-31-68 
3-15-68 
4-25-68 
6-12-68 
7-09-68 
8-07-68 
9-04-68 

10-06-67 
11-16-67 
1-31-68 
3-15-68 
4-25-68 
6-12-68 
7-09-68 
8-07-68 


300.1 
295.2 
292.8 
291.4 
291.0 
291.6 
296.7 
ID 
297.1131 

218.1 
216.0 
213.4 
211.8 
211.0 
214.3 
217.0 
217.3 


GATEWAY  HYDRO  SUBAhEA 


01S/01W-30E01S    2816.9 


10-06-67 

ID 

11-16-67 

327.2 

1-31-68 

331.3 

3-15-68 

ID 

4-25-68 

ID 

6-12-68 

324.8 

7-09-68 

325.3 

8-07-68 

325.2 

9-04-68 

324.8 

OAK  6LEN  HYDRO  SUBAKEA 


2199.3    4103 


See  poge  113  for  key  to  terms  ft  obbreviotions 


01S/02H-36C04S 


01S/02M-36K01S 


02S/02W-01F01!> 


02S/01W-08E02S 


82S/01W-22H02S 
02S/02M-2SB01S   2299.1 
02S/02«-25O01S   2247.8 


NOB IE  CHEEK  HYDRO  SOMAREA 
2942.8 


11-13-67 
4-09-68 

11-16-67 
4-09-68 

11-16-67 
4-09-68 


19) 
ID 

80.8 
77.8 

ID 

6J.0 


2085.9 
2090.8 
2893.2 
2094.6 
2095.0 
2094.4 
2089.3 

2088.9 

2101.9 
2184.0 
2106.6 
2108.2 
2109.0 
2105.7 
2103.8 
2102.7 


2489.7 
2485.6 


2492.1 
2491.8 
2491.7 
2492.1 


Y-ei.F3 
4103 

4103 

Y-01.F4 
5100 


5100 


Y-81.F5 

5100 


Y-01.F6 


2635.0 

3-15-68 
4-25-68 
6-12-68 
7-09-68 

ID 
ID 
ID 
ID 

SlOO 

8-07-68 

351.6 

2283.4 

9-04-68 

ID 

2710.0 

10-06-67 

ID 

5100 

11-16-67 

386.5 

2323.5 

1-31-68 

390.0 

2320.8 

3-15-68 

394.0 

2316.0 

4-30-68 

ID 

6-12-68 

385.8 

2324.2 

7-09-68 

ID 

8-07-68 

ID 

9-04-68 

389.4 

2320.6 

2560.0 

10-06-67 

254.0 

2306.0 

5100 

11-16-67 

254.0 

2306.0 

1-31-68 

253.0 

2307.8 

3-15-68 

252.9 

2307.1 

4-25-68 

252.7 

2307.3 

6-12-68 

171 

7-09-68 

252.7 

2307.3 

8-07-68 

253.0 

2307.0 

9-04-68 

253.1 

2306.9 

OUIH   MESA   HYOMO    SUBAREA 

T-01.F7 

2860.0 

10-06-67 

156.6 

2703.4 

5100 

11-16-67 

154.8 

2705.2 

1-31-68 

13) 

3-15-68 

160.2 

2699.8 

4-30-68 

ID 

6-12-68 

I3> 

7-09-68 

131 

Y-81.F9 

6183 

2218.3 

4103 

2221.3 

4103 

2184.8 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND    WATER   LEVELS    AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 
IN    FEET 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 
IN   FEET 

ING 
DATA 

NUMBER 

ELEVATION 
IN   FEET 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

ELEVATION 
IN    FEET 

SUPPLYING 
DATA 

SAN    JACINTO    VALLEY    HYUHO    UNIT                                  Y-02.00 

PERRIS   HYDRO   SUBUNIi 

Y 

-02. AO 

PERRIS    HYDRO    SU0UN1I 

Y 

-02. AO 

PERRIS    VA 

.LEY    HYURO 

bUdAREA 

V-02.A1                                               PERRIS    VALLEY    HYDRO 

3U6AREA 

Y-02.A1 

04S/03H-19R01S 

14*0.0 

8-27-68 

245.6 

1194.4 

5U60 

03S/03i«-06U01S 

16SO.0 

11-01-67 

196.9 

1453.1 

4103 

(CONT.) 

9-11-68 

264.0 

1186.0 

3-29-68 

194.8(2) 

1455.2 

9-30-66 

244.5 

1195.5 

03S/03«-13001!> 

1595.5 

3-06-68 

141.1 

1454.4 

4103 

04S/03ti-22N05S 

1435.0 

10-02-67 

60.0 

1375.0 

5050 

4-03-68 

141.1 

1454.4 

10-30-67 

61.2 

1373.8 

5-16-68 

144.4 

1451.1 

12-04-67 

59.9 

1375.1 

6-07-68 

143.8 

1451.7 

12-28-67 

59.8 

1375.2 

7-08-68 

143.7 

1451.8 

1-30-68 

60.3 

1374.7 

8-07-68 

143.5 

1452.0 

2-27-68 

60.3 

1374.7 

9-13-68 

143.3 

1452.2 

4-08-68 
4-29-68 

60.0 
60.0 

1375.0 
1375.0 

03S/03W-15F01S 

1638.2 

11-01-67 

137.3 

1400.9 

4103 

5-28-68 

68.4(1) 

1366.6 

4-03-68 

129.6 

1408.6 

6-27-68 
7-29-68 

61.9 
61.7 

1373.1 
1373.3 

03S/03B-31C02S 

1475.4 

11-01-67 
3-29-68 

210.9 
209.3 

1264.5 
1266.1 

4103 

9-30-68 

60.9 

1374.1 

04S/03N-29003S 

1419.0 

1-30-68 

205.9 

1213.1 

5050 

0«S/03m-03K0IS 

1499.0 

10-02-67 

153.7 

1345.3 

5050 

2-27-68 

203.1 

1215.9 

10-30-67 

154.0 

1345.0 

4-06-68 

211.8 

1207.2 

12-04-67 

153.7 

1345.3 

4-29-68 

201.5 

1217.5 

12-28-67 

153.8 

1345.2 

5-28-68 

210.3 

1208.7 

1-30-68 

153.3 

1345.7 

6-27-68 
7-29-68 

203.8 
205.0 

1215.2 
1214.0 

0*S/03ll-06H0lS 

1460.0 

10-02-67 
10-30-67 

321.0 
369.0(1) 

1139.0 
1091.0 

5050 

9-30-68 

204.8 

1214.2 

12-04-67 

312.0(5) 

1148.0 

04S/03W-33e01S 

1415.0 

10-02-67 

(3> 

5050 

12-28-67 

312.0(5) 

1148.0 

10-30-67 

(7» 

1-30-68 

309. O(^) 

1151.0 

12-04-67 

(31 

2-27-68 

353.0(b) 

1107.0 

12-29-67 

(31 

4-09-68 

314.0(5) 

1146.0 

4-29-68 

358.0(5) 

1102.0 

04S/03X-35F01S 

1431.9 

10-26-67 

220.2 

1211.7 

4103 

5-28-68 

360.0(5) 

1100.0 

3-29-68 

234.1(2) 

1197.8 

6-27-68 

365.0(5) 

1095.0 

7-29-68 

320.0(5) 

1140.0 

04S/04W-12E01S 

1540.0 

8-05-68 

0048.1 

1491.9 

4103 

9-30-68 

365.0(1) 

1095.0 

05S/03M-05B02S 

1415.0 

2-07-68 

163.4 

1251.6 

4103 

04S/03M-08L01b 

1445.0 

10-02-67 

170.5(3) 

1274.5 

5050 

3-05-68 

163.1 

1251.9 

10-30-67 

177.6(3) 

1267.4 

3-29-68 

163.3 

1251.7 

12-04-67 

156.4 

1288.6 

5-0?-68 

163.4 

1251.6 

12-28-67 

171.6(3) 

1273.4 

6-06-68 

163.1 

1251.9 

1-30-68 

162.1 

1282.9 

7-05-68 

163.0 

1252.0 

2-27-68 

169.1 

1275.9 

8-02-68 

163.4 

1251.6 

4-09-68 

170.5 

1274.5 

9-12-68 

162.8 

1252.2 

4-29-68 

169.6 

1275.4 

^ 

5-28-68 

170.5 

1274.5 

OSS/03H-08J01S 

1411.7 

10-26-67 

164.1 

1247.6 

4103 

6-27-68 

170.3 

1274.7 

3-29-68 

162.4 

1249.3 

7-29-68 

170.6 

1274.4 

9-30-68 

166.1 

1278.9 

MENIFEE    HYDRO    SUBAHEA 

Y-02.A2 

04S/03*-10E02i 

1470.0 

10-02-67 
10-02-67 

171.4 
173.7 

1298.6 
1296.3 

5050 

10-30-67 

179.1 

1290.9 

06S/03W-01J01S 

1429.0 

8-16-68 

183.9 

1245.1 

4103 

12-04-67 

167.4 

1302.6 

12-28-67 

165.4 

1304.6 

06S/03M-03H02S 

1430.0 

1-08-68 

164.2(2) 

1265.8 

5010 

1-30-68 

163.6 

1306.4 

2-07-68 

(1) 

2-27-68 

162.4 

1307.6 

3-05-68 

(1) 

4-08-68 

160.4 

1309.6 

3-29-68 

(I) 

4-29-68 

160.3 

1309.7 

6-08-68 

(1> 

5-28-68 

163.0 

1307.0 

5-08-68 

(I) 

4103 

6-27-68 

169.0 

1301.0 

6-11-68 

188.0(4) 

1242.0 

5010 

7-29-68 

180.0 

1290.0 

6-11-68 

188.0(4) 

1242.0 

4103 

9-30-68 

177.1 

1292.9 

7-09-68 
7-09-68 

(I) 
(1> 

5010 
4103 

04S/03M-16L01i> 

1440.0 

10-02-67 

168.4 

1271.6 

5050 

8-06-68 

(11 

5010 

10-30-67 

169.4 

1270.6 

8-06-68 

(U 

410J 

12-04-67 

169.5 

1270.5 

9-05-68 

(1) 

5010 

12-28-67 

169.0 

1271.0 

9-05-68 

(1> 

4103 

1-30-68 

169.0 

1271.0 

2-27-68 

169.0 

1271.0 

06S/03W-14N01S 

1501.0 

5-08-68 

12.5 

1488.5 

4103 

4-08-68 

169.0 

1271.0 

6-11-68 

12.8 

1488.2 

4-29-68 

169.2 

1270.8 

7-09-68 

13.1 

1487.9 

5-28-68 

169.1 

1270.9 

8-06-68 

13.4 

1487.6 

6-27-68 

169.2 

1270.8 

9-05-68 

13.8 

1487.2 

7-29-68 

170.0 

1270.0 

9-30-68 

169.5 

1270.5 

MINCHESTEH    HYDRO    SUBAREA 

Y-02.A3 

04S/03M-18(>01b 

1463.0 

10-30-67 
12-04-67 

270.3 
269.3 

1192.7 
1193.7 

5050 

12-28-67 

268.8 

1194.2 

05S/02W-19N01S 

1459.0 

3-29-68 

36.1 

1422.9 

4103 

1-30-68 

268.8 

1194.2 

5-15-68 

36.2 

1422.8 

4-08-68 

269.4(2) 

1193.6 

6-12-68 

36.6 

1422.4 

4-29-68 

272.4(2) 

1190.6 

7-10-68 

36.6 

1422.4 

5-28-68 

271.9 

1191.1 

8-07-68 

34.5 

1424.5 

6-27-68 

271.3 

1191.7 

9-12-68 

32.0(41 

1427.0 

7-29-68 

273.8 

1189.2 

9-11-68 

272.7 

1190.3 

05S/02W-27E02S 

1477.1 

10-26-67 

62.4 

1414.7 

5010 

9-30-68 

271.9 

1191.1 

12-07-67 
1-05-68 

62.5 
62.3 

1414.6 
1414.8 

04S/03M-19R0lb 

1440.0 

10-02-67 

239.8 

1200.2 

5050 

2-08-68 

62.2 

1414.9 

10-30-67 

241.8 

1198.2 

3-07-68 

62.2 

1414.9 

12-04-67 

238.0 

1202.0 

3-29-68 

62.2 

1414.9 

12-29-67 

236.5 

1203.5 

5-15-68 

62.2 

1414.9 

1-30-68 

236.0 

1204.0 

5-15-68 

62.3 

1414.8 

4103 

4-08-68 

240.2 

1199.8 

6-12-68 

62.4 

14U.7 

5010 

4-29-68 

242.2 

1197.8 

6-12-68 

62.5 

1414.6 

4103 

5-28-68 

243.6 

1196.4 

7-10-68 

62.5 

1414.6 

5010 

6-27-68 

245.5 

1194.5 

7-10-68 

62.6 

1414.5 

4103 

See  poge  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VHATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


PERRIS   HYORO    SUaUNII 

MINCHESTEh    HYORO    SUBAHEA 


SAN    JAClNiO    VALLEY    HYORO   UNIT 
T-02«A0 


05S/02M-27E02S 

(CONT.) 


UT7.1 


05S/02M-27G01S        1480.0 


OSS/02M-28KOtS        U62.0 


0SS/02«-35C0IS    1474.5 
05S/03H-25K01S    1446.0 


e-07-68 
e-07-68 
9-12-68 
9-12-68 

10-26-67 
12-07-67 
1-05-68 
2-08-68 
3-07-68 
3-29-68 
5-15-68 
6-12-68 
7-10-68 
8-07-68 
9-12-68 

10-14-67 
U-04-67 
12-16-67 
1-06-68 
2-10-68 
3-09-68 
4-06-68 
5-11-68 
6-15-68 
7-06-68 
8-10-68 
9-07-68 

10-26-67 
3-29-68 

10-26-67 
3-29-68 


62.6 
62.7 
62.6 
62.7 

60.3 
60.3 
60.3 
60.4 
60.4 
60.4 
60.4 
60.6 
60.6 
60.7 
60.7 

58.7 
60.6 
58.4 
57.0 
57.3 
58.3 
56.6 
57.3 
59.0 
60.6 
63.3 
64.8 

108.1 
109.7(2) 

36.8 
36.9 


LAKEVIEM  HYORO  SUBARtA 


04S/024-03P01S    1436.3 


04S/02M-08E01S    14S2.0 
04S/02H-19J01S    1579.0 


2-08-68 

141.8 

3-06-68 

142.9 

4-03-68 

143.2 

5-15-68 

143.3 

6-12-68 

143.3 

7-08-68 

144.4 

8-07-68 

144.6 

9-13-68 

144.4 

10-31-67 

227.4 

4-03-68 

227.5 

10-31-67 

<5) 

4-03-68 

23.1 

HEMEI  HYOkO  SUBAREA 


04S/01N-31001S    1494.0 
05S/01li-09L02b    1556.0 


05S/01«-10B01S    1583.4 


•5S/01M-20P01S    1524.0 
05S/02M-12d02S    1498.5 

06S/01M-02D01S    1684.0 


06S/01ri-10A01i>        1698.0 


1414.5 
1414.4 
1414.5 
1414.4 

1419.7 
1419.7 
1419.7 
1419.6 
1419.6 
1419.6 
1419.6 
1419.4 
1419.4 
1419.3 
1419.3 

1403.3 
1401.4 
14U3.6 
1405.0 
1404.7 
1403.7 
1405.4 
1404.7 
1403.0 
1401.4 
1398.7 
1397.2 

1366.4 
1364.8 

1409.2 
1409.1 


1294.5 
1293.4 
1293.1 
1293.0 
1293.0 
1291.9 
1291, T 
1291.9 

1224.6 
1224.5 


1555.9 


10-31-67 

(1) 

4-03-68 

119.9(4) 

1374.1 

10-26-67 

176. 1 

1379.9 

12-05-67 

172.0 

1384.0 

1-05-68 

171.4 

1384.6 

2-08-68 

170.7 

1385.3 

3-06-68 

184.6(2) 

1371.4 

41-01-68 

175.0 

1381.0 

5-15-68 

177.6 

1378.4 

6-12-68 

181.7 

1374.3 

7-10-68 

179.7 

1376.3 

8-07-68 

181.3 

1374.7 

9-12-68 

178.6 

1377.4 

12-05-67 

198.1 

1385.3 

1-05-68 

198.0 

1385.4 

2-08-68 

197.2 

1386.2 

3-06-68 

(1) 

4-01-68 

(9) 

5-15-68 

200.2 

1383.2 

6-12-68 

(1) 

7-10-68 

203.5 

1379.9 

8-07-68 

204.8 

1378.6 

9-12-68 

202.7 

1380.7 

8-15-68 

133.6 

1390.4 

10-26-67 

69.3 

1429.2 

4-01-68 

68.6 

1429.9 

5-15-68 

91.9 

1592.1 

6-12-68 

91.8 

1592.2 

7-10-68 

91.9 

1592.1 

8-02-68 

91.6 

1592.4 

9-12-68 

92.0 

1592.0 

10-27-67 

90.9 

1607.1 

4-01-68 

98.6 

1687.4 

V-02.A3 

5010 

5010 
4103 

4103 


5713 


4103 
4103 

Y-02.A4 
4103 


4103 
4103 

r-82.A5 

4103 
4103 


4103 


4103 
4103 


4103 


4103 


GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SU»>FACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN   FEET 

SURFACE 
M  FEET 

IN    FEET 

DATA 

Y-02.00 

5«N   JACINIO   HYURO    5UBUNIT 

Y 

-02. BO 

SAN   JACINTO   HYORO    SUBARE* 

Yr82*Hl 

02S/01M-34O0IS 

2666.3 

10-20-67 

(1) 

5713 

02-09-68 

408.7 

2257.6 

e3S/01H-03K02S 

2642.8 

10-20-67 

(11 

5713 

02-09-68 

391,9 

2254.9 

03S/01M-03K03S 

2633.7 

02-09-68 

378.4 

2255.3 

5713 

03S/01M-10R01S 

2584.5 

11-13-67 

30.8 

2553.7 

4103 

04-10-68 

30.9 

2553.6 

03S/01W-12E01S 

2578.0 

10-20-67 

323.2 

2254.8 

5713 

02-09-68 

323.5 

2254.5 

03S/01M-12N01S 

2544.2 

10-20-67 

2S9.S 

2284.7 

5713 

02-09-68 

258.8 

2285.4 

03S/02«-07PelS 

1590.0 

11-01-67 

120.8 

1469.2 

4103 

04-03-68 

124.5 

1465.5 

03S/02M-21C01S 

1440.0 

11-01-67 

8.0 

1432.0 

4103 

04-03-68 

8.2 

1431.8 

03S/02W-26E01S 

1458.0 

11-01-67 

49.7 

1408.3 

4103 

04-03-68 

49.6 

1408.4 

03S/02M-29001S 

1*26.5 

11-01-67 

35.4 

1391.1 

4103 

12-05-67 

35.1 

1391.4 

01-05-68 

35.5 

1391.0 

02-08-68 

35.5 

1391.0 

03-06-68 

35.6 

1390.9 

04-03-68 

35.6 

1390.9 

05-16-68 

35.6 

1390.9 

06-07-68 

35.7 

1390.8 

07-08-68 

35.7 

1390.8 

08-07-68 

35.8 

1390.7 

04S/01ti-09a02S 

1476.0 

01-05-68 

64.8 

1411.2 

4103 

02-08-68 

64.6 

1411.4 

03-06-68 

65.5(2) 

1410.5 

04-01-68 

66.2(2) 

1409.8 

05-16-68 

(1) 

06-07-68 

(1) 

07-10-68 

69.0 

1407.0 

08-07-68 

(1) 

09-13-68 

(1> 

04S/01t<-15<J01S 

1500.0 

10-31-67 
04-01-68 

(5) 
(5> 

4183 

04S/eiH-2iPeis 

1594.0 

10-31-67 

88.3 

1505.7 

4103 

12-05-67 

86.7 

1507.3 

01-05-68 

84.4 

1509.6 

02-08-68 

86.9 

1507.1 

03-06-68 

85.4 

1508.6 

04-03-68 

92.7 

1501.3 

05-16-68 

89.4 

1504.6 

06-12-68 

88.8(2) 

1505.2 

07-10-68 

87.9 

1506.1 

08-07-68 

86.8 

1507.2 

04S/01H-28F01S 

1498.7 

10-31-67 

136.3 

1362.4 

4103 

04-03-68 

134.2 

1364.5 

e4S/02M-01H01S 

1436.5 

11-01-67 

130.7 

1305.8 

4103 

04-03-68 

128.1 

1308.4 

05S/01E-06P01S 

1676.0 

07-03-68 

202.7 

1473.3 

4103 

08-07-68 

202.9 

1473.1 

09-12-68 

202.9 

1473.1 

05S/01E-07K01S 

1725.2 

03-06-68 

342.7 

1382.5 

4103 

04-01-68 

342.7 

1382.5 

05-15-68 

342.9 

1382.3 

06-12-68 

343.0 

1382.2 

07-10-68 

343.1 

1382.1 

08-07-68 

343.1 

1382.1 

09-13-68 

343.0 

1382.2 

05S/01E-09Je2S 

1784.2 

06-12-68 

88.7 

169S.S 

6183 

07-03-68 

91.0 

1693.2 

08-07-68 

94.7 

1689.5 

09-12-68 

98.7 

1685.5 

05S/01E-09MelS 

1759.7 

10-31-67 

675. 1 

1884.6 

4103 

•4-01-68 

675.1 

1884.6 

0SS/01E-14601S 

1870.8 

10-31-67 

39.2 

1831.6 

4103 

12-05-67 

40.0 

1830.8 

01-05-68 

40.6 

1830.2 

02-08-68 

42.2 

1828.6 

03-06-68 

43.3 

1827.5 

04-01-68 

41.1 

1829.7 

05-15-68 

41.5 

1829.3 

06-12-68 

44.6 

1826.2 

07-10-68 

46.7 

1824.1 

See  page  II3  for  key  to  terms  ft  obbreviofions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS    AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VIIATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
M   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN  JACINTO  HYDRO  SuBUNlT 
SAN  JACI 

05S/01E-18F01b    1730.0 
05S/0ie-21F01b    1918.6 


SAN  JACINtO  VALLEY  HYOHO  UNIT 
Y-02.B0 


0  HYDRO  SU 

BAREA 

T-02.B1 

04-01-68 

235.  1 

149».9 

♦  103 

10-31-67 
♦-01-68 

297.3 
297.3 

1621.3 
1621.3 

♦  103 

Y-02.00 

ELSINORE  HYDRO  ^UBUNIT 

ELSINORE  HYDRO  SUBAHEA 


0SS/05M-34Q02S  138S.0 

0SS/0SH-3SP01S  1321.0 

•6S/04M-05N01S  1280.0 

06S/04M-05001S  139S.0 

06S/O^W-06J01S  1280.0 

06S/04M-07J03S  1238.0 

06S/04M-08L01S  1272.6 

e6S/04ti-1600l:>  1260.0 

e6S/0^M-196elS  1257.9 

06S/0^W-19K01S  1284.0 

06S/O^W-2oa01S  1289.0 


06S/O^H-20002S  1279.0 

06S/04t>-20R01S  1263.0 

06S/04h-22M01S  1273.0 

06S/04N-22M05S  1277.5 


06S/04W-23N01S  1409.0 

06S/04H-29C01S  1330.0 

06S/04M-29h04S  1325.0 

06S/05li-02b01S  1277.7 

e6S/05M-02L01S  1278.0 

06S/05W-02L02S  1267.0 


5-08-68 
6-11-68 
7-09-68 
8-06-60 
9-05-68 

11-06-67 
4-05-68 

5-08-68 
6-11-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-05-68 

11-03-67 
4-04-68 

11-03-67 
4-04-68 

4-04-68 
5-08-68 
6-11-68 
7-09-68 
8-06-68 
9-05-68 

11-03-67 
4-04-68 

11-03-67 
4-04-68 
5-08-68 
6-U-68 
7-09-68 
8-06-68 

11-06-67 
4-05-68 

11-06-67 
4-05-68 

11-07-67'" 
4-05-68 
5-08-68 
6-U-68 
7-04-68 
8-06-68 
9-05-68 

11-07-67 
4-05-68 

11-07-67 
4-05-68 

11-03-67 
4-04-68 

10-10-67 
11-14-67 
12-12-67 
1-24-68 
2-00-68 
3-U-68 
4-08-68 
5-05-68 
6-03-68 
7-01-68 
7-08-68 
7-29-68 
8-19-68 
9-10-68 

11-03-67 
4-04-68 

11-07-67 
4-05-68 

11-07-67 
4-05-68 

11-06-67 
4-05-68 

11-06-67 
4-05-68 

1-08-68 
2-07-68 
3-05-68 
4-05-68 
5-08-68 
5-08-68 


260.5 
265.5 
270.6 
273.3 
277.7 

199.8 
(9> 

52.7 
51.1 
50.4 
49.8 
49.2 

20.8 
21.2 

62.2 
56.1 

57.5 
58.0 
58.7 
60.6 
59.8 
71.5 

74.6 
74.8 

94.5 

97.9 

98.3 
101.2 

99.6 
100.4 

19.6 
18.4 

34.0 
30.4 

16.1 
18.4 
16.7 

17.2 
17.8 
17.8 
18.8 

16.3 
16.6 

11.8 
12.0 

195.6 
190.2 

207.6(2) 

207.0(2) 

199.0 

198.7 

198.0 

199.0 

199.0 

200.0 

203.0 

216.0 

250.6(2) 

224.5(2) 

227.0(2) 

228.0(2) 

41.0 
42.5 

43.5 
45.1 

37.5 
37.3 

77.7 
76.9 

78.7 
77.8 

50.6 
52.9 
53.7 
54.9 
68.5 
(1) 


Y-02.C0 


1124.5 
1119.5 
1114.4 
1111.7 
1107.3 

1121.2 


1227.3 
1228.9 
1229.6 
1230.2 
1230.8 

1374.2 
1373.8 

1217.8 
1223.9 

1180.5 
1180.0 
1179.3 
1177.4 
1178.2 
1166.5 

1198. 0 
1197.8 

1165. 5 
1162.1 
1161. T 
1158.8 
1160.4 
1159.6 

1238.3 
1239.5 

1250.0 
1253.6 

1272.9 
1270.6 
1272.3 
1271.8 
1271.2 
1271.2 
1270.2 

1262.7 
1262.4 

1251.2 
1251.0 

1077.4 
1082.8 

1069.9 
1070.5 
1078.5 
1078.8 
1079.5 
1078.5 
1078.5 
1077.5 
1074.5 
1059.5 
1026.9 
1053.0 
1050.5 
1049.5 

1368.0 
1366.5 

1286.5 
1284.9 

1287.5 
1287.7 

1200.0 
1200.8 

1199.3 
1200.2 

1216.4 
1214.1 
1213.3 
1212.1 
1198.5 


r-02.Cl 
4103 

4103 
4103 

4103 
4103 
4103 

4103 
♦  103 


4103 
4103 
♦  103 


♦  103 
4103 
4103 
5716 


4103 

♦  103 

♦  103 
4103 

♦  103 

♦  103 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    VKATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


OMOUNO 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN    JACINTO 


ILSINORt  HYDRO  SUBUNIT 

ELSINORb  MTDHO  SUdARLA 


06S/0S«-02L02S 
(CONT.) 


06S/0bH-03K02S 
06S/0S«>03P01S 

06S/05M-03U01b 

06S/0&«-10dOIS 

06S/eS«-10COlS 

06S/e5H-UM02S 

06S/0bM-llP02S 

06S/0bM-13P01S 

06S/0SK-13U02b 


06S/0Sa-UA01S 
06S/05M-14E01S 


1267.0 


06S/0SM-02M03b    1286.8 


1337.0 
1327. S 

132«.0 

1285.0 

1331.1 

1240.0 

1313.0 

1337.0 

1270.0 


1271.3 
1506.6 


6-11-68 
6-11-68 
7-09-68 
7-09-68 
8-06-68 
8-06-68 
9-05-68 
9-05-68 

11-06-67 
♦  -U!>-68 

♦-05-68 

11-06-67 
♦-05-68 

11-06-67 
♦-05-68 

11-06-67 
♦-05-68 

11-06-67 
♦-05-68 

11-06-67 
♦-05-58 

11-06-67 
♦-05-6B 

11-06-67 
♦-05-68 

11-05-67 
♦-05-68 
5-08-68 
6-11-68 
7-09-68 
a-06-68 
9-05-68 

11-06-67 
♦-05-68 

11-05-57 
♦-05-58 


68.1 

U> 
68.0 

(1) 
67.9 

111 
67.8 

(1) 

155.0 
U2.5 

191. ♦ 

73.1 
63.9 

187.7 
17^.8 

8.9 
8.3 

2^.8 
25.3 

♦  1.1 
36.3 

(1) 
(1> 

10^.2 
103.7 

63.7 
62.8 
63.1 
6^.0 
6^.7 
65.3 
65.9 

(2) 
(2) 

♦  5.7 
♦3.7 


VALLEY  HYDRO  UNIT 

Y-02.C0 

Y-02.CI 

1198.9       ♦loa 

1199.0 

1199.1 

1199.2 


Y-02.00 


1131.8 
IM^.3 

1M5.6 

125^.^ 
1263.5 

1136.3 
1U9.2 

1276.1 
1276.7 

1306.3 
1305.8 

12^8.9 
1253.7 


1232.8 
1233.3 

1206.3 
1207.2 
1206.9 
1206.0 
1205.3 
120^.7 
120^.1 


M50.9 
U62.9 


♦  103 

♦  103 

♦  103 

♦  103 

♦  103 

♦  103 

♦  103 

♦  103 

♦  103 

♦  103 


♦  103 


♦  103 


See  page  ll3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


LA6UNA    HTUMO    SUBUNI I 

ALISO    HYDnO    SUBAHEA 


SAN   JUAN   HYDRO   UNIT 
Z-Ol.AO 


0SS/07M-32J01S         123S.0 


05S/07M-33N01^        1150. Q 


05S/07H-33O01^        1160.0 


•6s/e7«-04ceis      uia.o 


06S/07«-04N01b     998.0 


06S/08ri-23J01S    507.5 


06S/08a-23001S    457.9 


06S/08H-23002S     «51.2 


06S/08M-23R01S    461.0 


10-12-67 
11-09-67 
12-07-67 
l-U-68 
2-08-68 
3-07-68 
4-U-68 
5-09-68 
6-06-68 
7-11-68 
8-07-68 
9-12-68 

10-12-67 
11-09-67 
12-07-67 
1-11-68 
2-08-68 
3-07-68 
4-U-68 
5-09-68 
6-06-68 
7-11-68 
8-07-68 
9-12-68 

11-09-67 
12-07-67 
1-11-68 
2-08-68 
3-07-68 
4-U-68 
5-09-68 
6-06-68 
7-11-68 
8-07-68 
9-12-68 

10-12-67 
11-09-67 
12-07-67 
1-11-68 
2-08-68 
3-07-68 
4-U-68 
5-09-68 
6-06-68 
7-11-68 
8-07-68 

10-12-67 
11-09-67 
12-07-67 


10-26-67 
11-29-67 
12-21-67 
1-25-68 
2-21-68 
3-21-68 
3-25-68 
9-26-68 

10-26-67 
11-29-67 
12-21-67 
1-25-68 
2-21-68 
3-21-68 
4-25-68 
5-23-68 
6-20-68 
7-25-68 


42.8 
43.4 
43.1 
42.9 
42.8 
42.7 
42.5 
42.3 
42.3 
42.1 
42.3 
42.5 

-22.8 
-23.3 
-24.5 
-23.8 
-24.4 
-24.0 
-24.1 
-25.0 
-24.0 
-24.2 
-24.6 
-27.7 

14.3 
14.2 
14.3 
14.7 
14.3 
13.9 
14.2 
15.4 
14.5 
14.6 
15.0 

13.1 
13.9 
14.4 
15.3 
16.0 
16.3 
15.7 
16.3 
16.4 
16.9 
17.4 

22.2 

23.1 
(6) 


15.6 
15.7 
15.2 
15.4 
16.0 
15.8 
16.1 
15.4 

5.2 

4.7 
4.5 
4.6 
3.9 
3.6 
4.3 
4.5 
4.7 
4,7 


See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 


192 
191 
191 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 

127 
126 
125 
126 
125 
126 
125 
125 
126 
125 
125 
122 

145 
145 
145 
145 
145 
146 
145 
144 
145 
145 
145 

104 
104 
103 
102 
102 
101 
102 
101 
101 
101 
100 

975 
974 


10-26-67 

21.1 

486.4 

11-29-67 

21.4 

486.1 

12-21-67 

22.0 

485.5 

1-25-68 

21.6 

485.9 

2-21-68 

22.6 

484.9 

3-21-68 

21.9 

485.6 

4-25-68 

22.7 

484.8 

5-23-68 

22.3 

485.2 

6-20-68 

22.3 

485.2 

7-25-68 

23.0 

484.5 

9-26-68 

23.5 

484.0 

10-26-67 

23.3 

434.6 

11-29-67 

22.9 

435.0 

12-21-67 

22.7 

435.2 

1-25-68 

23.3 

434.6 

2-21-68 

23.3 

434.6 

3-21-68 

23.5 

434.4 

4-25-68 

24.6 

433.3 

5-23-68 

23.6 

434.3 

6-20-68 

26.7 

431.2 

7-25-68 

24.0 

433.9 

9-26-68 

27.7 

430.2 

435.6 
435.5 
436.0 
435.8 
435.2 
435.4 
435.1 
435.8 

455.8 
456.3 
456.5 
456.4 
457.1 
457.4 
456.7 
456.5 
456.3 
456.3 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


Z-01.A3 


5102 


Z-01.00 

LACUNA  HYDRO  SUHUNIT 

ALISO  HYOKO  SUBAREA 


5102 


5102 


06S/08M-23R01S 
(CONT.J 

06S/08M-24N01S 


461.0 


S07.S 


06S/08M-26b01S 


440.0 


06S/08M-26eo2S 


453.8 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


06S/08H-26B03S 


443.0 


06S/08W-26C01S 


438.0 


06S/08W-26F01S 


422.0 


06S/08M-26F03S 


421.9 


06S/08k-26F04S 


420.2 


5102 


06S/08M-26F05S 


431.3 


9-26-68 

5.2 

10-26-67 

13. S 

11-29-67 

9.8 

12-21-67 

8.9 

1-25-68 

9.0 

2-21-68 

8.8 

3-21-68 

8.9 

4-25-68 

10.2 

5-22-68 

10.6 

6-20-68 

13.1 

7-25-68 

14.5 

9-26-68 

14.7 

10-26-67 

11.9 

11-29-67 

12.0 

12-21-67 

12.4 

1-25-68 

13.6 

2-21-68 

12.7 

3-21-68 

12.9 

4-25-68 

13.8 

5-23-68 

13.7 

6-20-68 

13.9 

7-25-68 

14.5 

9-26-68 

14.6 

10-26-67 

14.2 

11-29-67 

14.2 

12-21-67 

14.9 

1-25-68 

15.2 

2-21-68 

14.4 

3-21-68 

14.2 

4-25-68 

15.3 

5-23-68 

15.6 

6-20-68 

16.2 

7-25-68 

16.2 

9-26-68 

15.8 

10-26-67 

25.0 

11-29-67 

25.6 

12-21-67 

25.3 

1-25-68 

25.9 

2-21-68 

25.9 

3-21-68 

25.8 

4-25-68 

26.8 

5-23-68 

27.4 

6-20-68 

27.9 

7-25-68 

31.2 

9-26-68 

29.3 

10-26-67 

20.0 

11-29-67 

20.4 

12-21-67 

20.4 

1-25-68 

20.9 

2-21-68 

20.0 

3-21-68 

20.6 

4-25-68 

22.9 

10-26-67 

26.5 

11-29-67 

26.1 

12-21-67 

26.3 

1-25-68 

26.6 

2-21-68 

26.6 

3-21-68 

26.4 

4-25-68 

27.7 

5-23-68 

27.3 

6-20-68 

27.5 

7-25-68 

28.0 

9-26-68 

26.9 

10-26-67 

16.7 

11-29-67 

14.9 

12-21-67 

14.6 

1-25-68 

16.7 

2-21-68 

17.2 

3-21-68 

16.6 

5-23-68 

17.8 

10-26-67 

17.3 

11-29-67 

16.0 

12-21-67 

15.7 

1-25-68 

16.3 

2-21-68 

17.7 

3-21-68 

17.5 

4-25-68 

18.8 

5-23-68 

18.8 

6-20-68 

20.0 

7-25-68 

21.7 

9-26-68 

21.4 

10-26-67 

27.4 

11-29-67 

27.2 

12-21-67 

25.5 

1-25-68 

28.5 

2-21-68 

28.6 

3-21-68 

28.3 

4-25-68 

30.3 

Z-Ol.AO 


455.8 


494.0 
498.0 
498.9 
498.8 
499.0 
498.9 
497.6 
497.2 
494.7 
493.3 
493.1 

428.1 
428.0 
427.6 
426.4 
427.3 
427.1 
426.2 
426.3 
426.1 
425.5 
425.4 

439.6 
439.6 
438.9 
438.6 
439.4 
439.6 
438.5 
438.2 
437.6 
437.6 
438.0 

418.0 
417.4 
417.7 
417.1 
417.1 
417.2 
416.2 
415.6 
415.1 
411.8 
413.7 

418.0 
417.6 
417.6 
417.1 
418.0 
417.4 
415.1 

395.5 
395.9 
395.7 
395.4 
395.4 
395.6 
394.3 
394.7 
394.5 
394.0 
395.1 

405.2 
407.0 
407.3 
405.2 
404.7 
405.3 
404.1 

402.9 
404.2 
404.5 
403.9 
402.5 
402.7 
401.4 
401.4 
400.2 
398.5 
398.8 

403.9 
404.1 
405.8 
402.8 
402.7 
403.0 
401.0 


^-01. A3 
5182 

5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 

ING 

IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

SAN    JUAN    HYOHO    UNIT 

LA6UNA   MYORO    SUBUNI 

I 

-01. AO 

ALISO    HYUhO    SUBAREA 

Z-01.A3 

06S/08t(-26F0bb 

431.3 

5-23-68 

30.3 

401.0 

5102 

(CONT.) 

6-20-68 

31.4 

399.9 

9-26-68 

30.0 

401.3 

06S/0eri-26S01S 

«38.8 

10-26-67 

25.2 

413.6 

5102 

11-29-67 

25.0 

413. B 

12-21-67 

27.3 

411.5 

1-25-68 

25.8 

413.0 

2-21-68 

26.1 

412.7 

3-21-68 

26.0 

412. B 

4-25-68 

27.2 

411.6 

5-23-68 

25.9 

412.9 

6-20-68 

26.8 

412.0 

7-25-68 

19.5 

419.3 

9-26-68 

28.9 

409.9 

06S/0BM-26M03b 

414.0 

10-26-67 

25.5 

388.5 

5102 

11-29-67 

25.3 

388.7 

12-21-67 

25.3 

388.7 

1-25-68 

25.6 

388.4 

2-21-68 

20.2 

393.8 

3-21-68 

21.2 

392.8 

4-25-68 

22.1 

391.9 

S-23-fc8 

26.2 

387. 8 

06S/08II-27JOIS 

396.0 

10-26-67 

20.8 

375.2 

5102 

11-29-67 

20.7 

375.3 

12-21-67 

21.1 

374.9 

1-25-68 

21.9 

374.1 

2-21-68 

21.6 

374.4 

3-21-68 

22.2 

373. B 

4-25-68 

22.5 

373.5 

5-23-68 

22.2 

373.6 

6-20-68 

22.4 

373.6 

7-25-68 

22.5 

373.5 

9-26-68 

22.8 

373.2 

06S/08M-27J02& 

402. S 

10-26-67 

27.6 

374.9 

5102 

11-29-67 

27.4 

375.1 

12-21-67 

27.4 

375.1 

1-25-6B 

27.9 

374.6 

2-21-68 

2B.4 

374.1 

3-21-68 

28.2 

374.3 

4-25-68 

28.5 

374.0 

5-23-68 

28.3 

374.2 

6-20-68 

28.5 

374.0 

7-25-68 

27.5 

375.0 

9-26-68 

27.6 

374.9 

06S/08«-27(101S 

377.7 

10-26-67 

23.1 

354.6 

5102 

11-29-67 

22.6 

355.1 

12-21-67 

21.7 

356.0 

1-25-68 

22.1 

355.6 

2-21-68 

21.1 

356.6 

3-21-68 

21.7 

356.0 

5-23-68 

21.9 

355.8 

6-20-68 

21.8 

355.9 

7-25-68 

22.4(1) 

355.3 

9-26-68 

21.2 

356.5 

06S/08M-27O02S 

383.0 

11-29-67 

23.1 

359.9 

5102 

12-21-67 

23.1 

359.9 

1-25-68 

22.4 

360.6 

2-21-68 

23.3 

359.7 

3-21-68 

23.1 

359.9 

4-25-68 

24.0 

359.0 

9-26-68 

21.8 

361.2 

07S/08M-04G01S 

320.0 

11-29-67 

98.0 

222.0 

5102 

12-21-67 

96.0 

224.0 

1-25-68 

87.9 

232.1 

2-21-68 

70.1 

249.9 

3-21-68 

76.0 

244.0 

4-25-68 

78.0 

242.0 

5-23-68 

64.4 

255.6 

9-26-68 

99.6 

220.4 

07S/08M-05R01S 

SOO.O 

10-26-67 

116.5 

383.5 

5102 

11-29-67 

113.0 

387.0 

12-21-67 

112.0 

388.0 

1-25-68 

111.3 

388.7 

3-21-68 

113.2 

386.8 

4-25-68 

114.5 

385.5 

5-23-68 

111.4 

388.6 

6-20-68 

111.5 

368.5 

7-25-68 

111.5 

388.5 

9-26-68 

114.9 

365.1 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


OKMHO 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


^-01.00 
SAN  JUAN  HYDRO  SUBUNI T 


06S/07M-10H01S 


974.0 


06S/07M-11J01S    1082.8 


06S/07M-11N01S 


980.7 


06S/07W-11N02S 


994.0 


06S/07M-12B02S    1190.6 


06S/07ki-12ColS    1168. S 
06S/07M-12F01S    1200.0 


06S/07H-12M01!>    1100.6 


06S/07D-12M02S    1105.9 


06S/07M-15A04S 


958.6 


10-12-67 
11-09-67 
12-07-67 
1-11-68 
2-06-68 
3-07-66 
4-11-68 
5-09-66 
6-06-68 
7-11-68 
8-07-66 
9-12-6B 

10-12-67 
11-09-67 
12-07-67 
1-11-66 
2-08-66 
3-07-68 
4-11-68 

10-12-67 
11-09-67 
12-07-67 
2-06-66 
4-11-68 
5-09-66 
6-06-68 
7-11-68 
B-07-6B 
9-12-68 

11-09-67 
12-07-67 
1-11-68 
2-08-68 
3-07-68 
4-11-68 
5-09-66 
6-06-66 
7-11-68 
8-07-68 
9-12-68 

10-12-67 
11-09-67 
12-07-67 
1-11-68 
2-08-68 
3-07-66 
4-11-68 
8-07-66 
9-12-68 

4-11-68 

12-07-67 
1-11-66 
2-08-66 
3-07-68 
4-11-68 
5-09-66 
6-06-68 
7-10-68 
8-07-66 
9-12-68 

10-12-67 
11-09-67 
12-07-67 
1-11-68 
2-06-68 
3-07-68 
4-11-66 
5-09-66 
6-06-68 
7-11-68 
8-07-66 
9-12-68 

11-09-67 
12-07-67 
1-11-68 
2-08-68 
3-07-68 
4-11-68 
5-09-66 
6-06-66 
7-11-66 
6-07-68 
9- 12-6* 

10-12-67 

11-09-67 

12-07-67 

1-11-66 

2-08-66 


2-01.80 


21.6 
21.9 
23.6 
20.6 
11.4 
14.0 
13.1 
14.3 
17.2 
22.1 
24.8 
27. • 

23.6 
(II 
26.1 
12.2 
18.6 
20.6 
15.7 

19.5 
20.7 
22.6 
6.8 
11.8(1) 
13.7(1) 
15.9 
21.5 
24.4 
27.2 

22.7 
25.3 

10.2 
9.7 
12.2 
10.6 
13.0 
16.3 
22.0 
27.1 
29.4 

29.1 
32.4 

25.4 
24.2 
26.6 
28.2 
25.0 
43.5 
46.3 

17.3 

28.0 
28.1 
24.8 
26.1 
22.7 
26.0 
27.2 
30.5 
30.1 
30*6 

26.6 

28.6 

23.7 

14.7 

18.3 

20.4 

16.4 

21.7 

29.1(1) 

30.4(1) 

32.4 

38.0 

37.6 

27.2 

12.8 

21.5 

23.7 

19.1 

24.8 

26.4(1) 

29.2(1) 

ORT 

DNV 

17.1 
IB.O 
19.1 
15.2 

6.4 


952.4    5102 

952.1 

950.2 

953.4 

962.6 

960.0 

960.9 

959.7 

956.6 

951.9 

949.2 

946.2 

1059.2   5102 

1056.7 
1070.6 
1064.2 
1062.0 
1067.1 


961.2 

960.0 
957.9 
971.9 
968.9 
967.0 
964.6 
959.2 
956.3 
953.5 

971.3 
966.7 
983.8 
984.3 
981.8 
983.4 
981.0 
977.7 
972.0 
966.9 
964.6 

1161.5 
1156.2 
1165.2 
1166.4 
1163.8 
1162.4 
1165.6 
1147.1 
1144.3 

1151.2 

1172.0 
1171.9 
1175.2 
1173.9 
1177.3 
1174.0 
1172.8 
1169.5 
1169.9 
1169.4 

1073.8 
1072.0 
1076.9 
1085.9 
1082.3 
1060.2 
1084.2 
1078.9 
1071.5 
1070.2 
1068.2 
1062.6 

1066.3 
1076.7 
1093.1 
1064.4 
1082.2 
1086.6 
1081.1 
1079.5 
1076.7 


941. S 
940.6 
939.5 
943.4 
952.2 


5102 


5102 


5102 


5102 
5102 


5102 


5102 


5102 


See  poge  113  for  key  to  terms  S  abbreviation* 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


SAN    JUAN   HYDRO   SUBUNIT 


SAN    JUAN   HYUHO    UNIT 
2-Ol.BO 


06S/07M-1SA04S 

(CONT.) 


06S/07H-15B01S 


958.  6 


926.7 


06S/07ri-15Fe3S 


07S/07«i-19O01S 
07S/07W-I9002S 


900.0 


307.0 
307.0 


07S/07K-32O02S 


1«0.0 


07S/07W-33801S 


07S/07H-33M01S 


200.0 


159.0 


07S/oe«-24N01S 


230.0 


O75/O0M-25BO1S 


239.0 


07S/08H-25B02S 


239.5 


07S/0bW-25u03S 


240.0 


3-07-68 
♦-11-68 
5-09-68 
6-06-68 
7-11-68 
8-07-68 
9-12-68 

11-09-67 
12-07-67 
1-11-68 
2-08-68 
3-07-68 
♦-11-68 
5-09-68 
6-06-68 
8-07-68 
9-12-68 

12-07-67 
1-11-68 
2-08-68 
3-07-68 
♦-11-68 
9-12-68 

9-29-68 

10-30-67 
11-28-67 
12-28-67 
2-01-68 
2-29-68 
3-29-68 
♦-29-68 
5-29-68 
6-27-68 
8-01-68 

10-31-67 
12-29-67 
3-01-68 
♦-01-68 
♦-30-68 
5-31-68 
6-28-68 
8-02-68 


10-30-67 
11-28-67 
12-28-67 
2-01-68 
2-29-68 
3-29-68 
♦-29-68 

10-30-67 
11-28-67 


8.9 

7.9 

8.6 
12.9 
17.2 
19.7 
23.1 

17.2 
17.9 
18.6 

7.7 

7.7 

7.7 

8.7 
12.6 
18.7 
20. ♦ 

15.5 

16.7 

7.7 

7.6 

7.8(1) 
21.^(1) 

23.8 

22.5 

23.2 
21.5 
23.2 
23.2 
23.2 
23.0 
23.3 
23.1 
23. ♦ 

35.9 
32.2 
32.1 
32.1 
32.5 
32.6 
36.3 
37.5 


37.7 
39.7 
38.6 
39. ♦ 

♦  1.9 
39.2 
39.1 

38.1 

♦  0.6 


See  poge  II3  for  key  to  ternns  a  obbreviotions 


9^9.7 
950.7 
950.0 
9^5.7 
9^1. ♦ 
938.9 
935.5 

909.5 
908.8 
908.1 
919.0 
919.0 
919.0 
918.0 
9U.1 
908.0 
906.3 

88^.5 
883.3 
892.3 
892. ♦ 
892.2 
878.6 

283.2 

28^.5 
283.8 
285.5 
283.8 
283.8 
283.8 
28^.0 
283.7 
283.9 
283.6 

10^.1 
107.8 
107.9 
107.9 
107.5 
107. ♦ 
103.7 
102.5 


10-31-67 

13.0 

187.0 

11-30-67 

11.5 

168.5 

12-29-67 

11.8 

188.2 

2-02-68 

12.1 

187.9 

♦-01-68 

12.0 

188.0 

6-28-68 

19.8 

180.2 

10-31-67 

9.8 

150.0 

U-30-67 

8.9 

150.1 

12-29-6? 

9.2 

U9.8 

2-02-68 

9.^ 

1^9.6 

2-29-68 

9.0 

150.0 

♦-01-68 

8.7 

150.3 

♦-30-68 

9.2 

1^9.8 

5-31-68 

9.7 

U9.3 

6-28-68 

10.0 

U9.0 

8-02-68 

10.2 

148.8 

10-30-67 

22. ♦ 

207.6 

11-28-67 

23.5 

206.5 

12-28-67 

11.5 

218.5 

2-03-68 

10.0 

220.0 

2-29-68 

13.5 

216.5 

3-28-68 

11.1 

218.9 

♦-29-68 

10.7 

219.3 

5-29-68 

11.7 

218.3 

6-27-68 

DRY 

8-01-68 

DRY 

10-30-67 

37.2 

201.8 

11-28-67 

38.5 

200.5 

12-28-67 

3^.6 

20^.^ 

2-01-68 

38. ♦ 

200.6 

2-29-68 

38.3 

200.7 

3-29-68 

38.3 

200.7 

♦-29-68 

38.2 

200.8 

5-29-68 

39. ♦ 

199.6 

6-27-68 

♦3.9 

195.1 

8-01-68 

♦♦.7 

19^.3 

201.8 
199.8 
200.9 
200.1 
197.6 
200.3 
200. ♦ 

201.9 
199.2 


STATE     WELL 
NUIMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


5102 


5102 


5102 


5102 
5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


Z-01. 

00 

SAN  JUAN 

HYDRO  SUBUNIT 

2-01. BO 

07S/08W-25B03S 

2^0.0 

12-28-67 

♦  !.♦ 

198.6 

(CONT.) 

2-01-68 

♦  0.2 

199.8 

2-29-68 

♦  1.2 

198.8 

3-29-68 

♦  1.2 

198.8 

♦-29-68 

♦  1.0 

199.0 

5-29-68 

♦  3.5 

196.5 

6-27-68 

♦  7.3 

192.7 

8-01-68 

♦  8.0 

192.0 

07S/08W-25K02S 

223.0 

10-0^-67 

32.7 

190.3 

11-08-67 

3^.5 

188.5 

12-13-67 

3^.7 

188.3 

1-03-68 

33.6 

189. ♦ 

2-07-68 

33.5 

189.5 

3-13-68 

33.7 

189.3 

♦^02-68 

33. ♦ 

189.6 

5-22-68 

38.9 

18^.1 

6-19-68 

♦  0.0 

183.0 

7-16-68 

♦  2.3 

180.7 

9-0^-68 

♦♦.6 

178. ♦ 

9-25-68 

♦  7.6 

175. ♦ 

07S/0ew-25N01S 

20^.0 

10-30-67 

30.9 

173.1 

11-28-67 

31.1 

172.9 

12-28-67 

29.2 

17^.8 

2-01-68 

29.8 

17^.2 

2-29-68 

30.1 

173.9 

3-29-68 

29.6 

17^.^ 

♦-29-68 

31.5 

172.5 

5-29-68 

33.2 

170.8 

6-27-68 

37.9 

166.1 

8-01-68 

38.7 

165.3 

07S/OeW-25N02S 

20^.0 

10-30-67 

30.1 

173.9 

11-28-67 

30.2 

173.8 

12-28-67 

29.1 

17^.9 

2-01-68 

29.1 

17^.9 

2-29-68 

28.3 

175.7 

3-29-68 

27.8 

176.2 

♦-29-68 

27.5 

176.5 

5-29-68 

30.7 

173.3 

6-27-68 

37.3 

166.7 

8-01-68 

37.7 

166.3 

07S/oe»i-25P02S 

213.0 

12-28-67 

35.0 

178.0 

2-01-68 

33.9 

179.1 

2-29-6ff 

3^.0 

179.0 

3-29-68 

33.3 

179.7 

07S/08M-36C03S 

200. ♦ 

11-28-67 

31. ♦ 

169.0 

12-28-67 

30. ♦ 

170.0 

2-01-68 

30.1 

170.3 

2-29-68 

29.9 

170.5 

3-29-68 

29.8 

170.6 

♦-29-68 

31. ♦ 

169.0 

6-27-68 

39.6 

160.8 

•7S/08M-36L01S 

171.3 

11-28-67 

20.0 

151.3 

12-28-67 

21.3 

150.0 

2-01-68 

21.9 

U9.^ 

2-29-68 

21.8 

U9.5 

3-29-68 

21.6 

U9.7 

♦-29-68 

22.0 

1^9.3 

5-29-68 

2^.6 

U6.7 

6-27-68 

26.2 

U5.1 

8-01-68 

27.5 

U3.8 

07S/08M-36L02S 

158.5 

11-28-67 

9.^ 

U9.1 

12-28-67 

8.9 

U9.6 

2-01-68 

9.1 

1^9. ♦ 

2-29-68 

8.5 

150.0 

3-29-68 

8.^ 

150.1 

♦-29-68 

9.3 

U9.2 

5-29-68 

U.2 

^♦.3 

07S/08K-36P02S 

U5.0 

12-28-67 

♦  .♦ 

140. 6 

2-01-68 

♦  .3 

U0.7 

2-29-68 

♦  .0 

Ml.O 

3-29-68 

3.8 

1^1.2 

♦-29-68 

♦  .9 

UO.l 

5-29-68 

9.3 

135.7 

6-27-68 

7.3 

137.7 

8-01-68 

7.6 

137. ♦ 

07S/08W-36P03S 

U0.2 

12-28-67 

15.2 

125.0 

2-01-68 

15.3 

12^.9 

2-29-68 

15.6 

12«.« 

07S/08H-36P0^S 

131.8 

11-08-67 

5.7 

126.1 

12-06-67 

2.6 

129.2 

1-03-68 

♦  .5 

127.3 

2-07-68 

♦  .♦ 

127. ♦ 

3-06-68 

♦  .9 

126.9 

08S/07W-05U01S 

130.0 

10-31-67 

10.0 

120.0 

11-30-67 

5.8 

124.2 

12-29-67 

6.2 

123.8 

2-02-68 

6.0 

12^.0 

5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


5102 


-98- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 
NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATE 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

SUPPLY- 
ING 
DATA 

STATE     WELL 
NUMBER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 

DATE 

SURFACE 

TO   WATER 

SURFACE 

IN   FEET 

SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 

AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 

SAN    JUAN    MYOXO    UNIT 

2-01.00 

SAN   JUAN   HYDRO    SUBUM T 

i 

-01. BO 

SAN    JUAN   HTORO    SUBUNI 1 

2-ei.B« 

08S/07M-05H01S 

130.0 

3-01-68 

3.9 

126.1 

5102 

08S/08M-01K02S 

105.8 

♦-29-68 

9.5 

95.5 

5102 

(CONT.I 

4-01-68 

6.2 

123.8 

(CONT.) 

5-29-68 

26.9 

78.1 

♦-30-68 

6.9 

123.1 

6-27-68 
8-01-68 

15.7 

90.6 
89.3 

08S/S7M-05C01^ 

132.0 

10-31-67 

10.8 

121.2 

5102 

12-29-67 

6.6 

125. ♦ 

08S/08M-01L01S 

100.0 

11-30-67 

12.3 

87.7 

5102 

2-02-68 

7.1 

12^.9 

12-28-67 

7.3 

92.7 

3-01-68 

6.9 

125.1 

2-01-68 

7.1 

92.9 

♦-01-68 

6.8 

125.2 

2-29-68 

12.^ 

87.6 

♦-30-68 

7.2 

12^.8 

3-29-68 

7.2 

92.8 

5-31-68 

7.^ 

12^.6 

♦-29-68 

?.♦ 

92.6 

6-28-68 

11.9 

120.1 

6-27-68 

11.0 

89.0 

8-02-68 

12.7 

119.3 

08S/08W-01O01S 

90. ♦ 

10-30-67 

U.3 

76.1 

5102 

08S/07*-05C02S 

128.0 

10-31-67 

10.6 

117. ♦ 

5102 

11-28-67 

l*»* 

76.0 

12-29-67 

♦  .7 

123.3 

12-28-67 

9.5 

80.9 

2-02-68 

♦  .9 

123.1 

2-01-68 

7.9 

82.5 

3-01-68 

♦  .7 

123.3 

2-29-68 

12.8 

77.6 

♦-01-68 

♦  .6 

123. ♦ 

3-29-68 

8.5 

81.9 

♦-30-68 

5.^ 

122.6 

♦-29-68 

8.8 

81.6 

5-31-68 

5.9 

122.1 

5-29-68 

M.O 

76. ♦ 

6-28-68 

16.7 

111.3 

6-27-68 

10.0 

80. ♦ 

8-02-68 

17.6 

110. ♦ 

8-01-68 

11.2 

79.2 

Oes/07«-06H01^ 

120.0 

10-31-67 

10.0 

110.0 

5102 

08S/08H-01U04S 

103.0 

10-30-67 

30.0 

73.0 

5102 

11-30-67 

8.1 

111.9 

11-28-67 

23.0 

80.0 

12-29-67 

8.5 

111.5 

12-28-67 

22.0 

81.0 

2-02-68 

8.^ 

111.6 

2-01-68 

21.3 

81.7 

3-01-68 

9.0 

111.0 

2-29-68 

28.8 

7^.2 

♦-01-68 

8.^ 

111.6 

3-29-68 

19.9 

83.1 

♦-30-68 

8.0 

112.0 

♦-29-68 

21.6 

81.^ 

5-31-68 

8.9 

111.1 

5-29-68 

25.3 

77.7 

6-28-68 

10.1 

109.9 

6-27-68 

2^.7 

78.3 

8-02-68 

11.0 

109.0 

8-01-68 

25.1 

77.9 

08S/07M-06M02S 

113.0 

12-29-67 

10.7 

102.3 

5102 

08S/Oew-01007S 

95.0 

10-30-67 

27.0 

68.0 

5102 

2-02-68 

10.6 

102. ♦ 

11-26-67 

21.6 

73.^ 

3-01-68 

10.6 

102. ♦ 

12-28-67 

21.1 

73.9 

♦-01-68 

11.5 

101.5 

2-01-68 

18.9 

76.1 

♦-30-68 

11. ♦ 

101.6 

2-29-68 

27.3 

67.7 

5-31-68 

12.3 

100.7 

3-29-68 

18.7 

76.3 

6-28-68 

13.3 

99.7 

♦-29-68 

20.2 

7^.8 

8-02-68 

U.6 

98. ♦ 

5-29-68 
6-27-68 

25.7 
23.6 

69.3 
71.^ 

0eS/07a-06K02S 

100.0 

12-29-67 
2-02-68 

3.6 
♦  .3 

96. ♦ 
95.7 

5102 

8-01-68 

2^.0 

71.0 

3-01-68 

♦  .7 

95.3 

08S/oeH-12b01!> 

85.5 

2-01-68 
3-29-68 

12.0 
12. ♦ 

73.5 
73.1 

5102 

08S/07ll-06K03b 

106.0 

12-29-67 

13.2 

92.8 

5102 

♦-19-68 

12.6 

72.9 

2-02-68 

13.6 

92. ♦ 

5-29-68 

16.6 

68.9 

3-01-68 

13.8 

92.2 

6-27-68 

U.O 

71.5 

♦-01-68 

U.^ 

91.6 

8-01-68 

U.6 

70.9 

♦-30-68 

U.7 

91.3 

5-31-68 

15.2 

90.8 

08S/oeH-12B03S 

85.0 

10-0^-67 
11-08-67 

20.3 
21.3 

64.7 
63.7 

5102 

0eS/07««-06P02S 

88.0 

10-31-67 

9.1 

78.9 

5102 

12-13-67 

13.9 

71.1 

11-30-67 

8.3 

79.7 

1-17-68 

13.6 

71.^ 

12-29-67 

6.1 

81.9 

2-07-68 

U.3 

70.7 

2-02-68 

6.0 

82.0 

3-06-68 

15.3 

69.7 

3-01-68 

♦  .9 

83.1 

♦-02-68 

15.3 

69.7 

♦-01-68 

6.2 

81.8 

5-01-68 

15.8 

69.2 

♦-30-68 

6.2 

81.8 

6-05-68 

18.3 

66.7 

5-31-68 

6.7 

81.3 

7-16-68 

2^.8 

60.2 

8-02-68 

8.8 

79.2 

8-20-68 
9-18-68 

19.7 
20. ♦ 

65.3 
64.6 

08S/07ll-07C03!> 

86.0 

2-21-68 

?.♦ 

78.6 

5102 

3-27-68 

7.2 

78.8 

08S/08M-12L01S 

62.0 

11-28-67 

11.9 

50.1 

5102 

♦-2+-68 

7.3 

78.7 

2-29-68 

11.5 

50.5 

5-29-68 

9.^ 

76.6 

3-29-68 

13.3 

♦8.T 

6-19-68 

9.7 

76.3 

♦-29-68 

13.1 

48.9 

T-23-68 

16.1 

69.9 

8-13-68 

13. ♦ 

72.6 

08S/08H-12P03S 

5^.^ 

10-30-67 

21.2 

33.2 

5102 

9-25-68 

20.1 

65.9 

11-28-67 
12-28-67 

8.5 

U.^ 

45.9 
40.0 

08S/oeM-01F01S 

137.0 

12-28-67 

19.7 

117.3 

5102 

2-01-68 

11.0 

43.4 

2-01-68 

22.2 

1U.8 

2-29-68 

7.5 

46.9 

2-29-68 

23.6 

113. ♦ 

3-29-68 

18.9 

35.5 

3-29-68 

22.6 

11^.^ 

♦-29-68 

16.3 

38.1 

♦-29-68 

22.3 

1U.7 

5-29-68 

20.1 

34.3 

5-29-68 

36.2 

100.8 

6-27-68 

22.5 

31.9 

6-27-68 

2^.8 

112.2 

8-05-68 

23.3 

31.1 

8-01-68 

26.8 

110.2 

0SS/08M-12P05S 

♦8.0 

12-29-67 

3.0 

45.0 

5102 

08S/08M-01K01S 

110.0 

11-28-67 

19.7 

90.3 

5102 

2-02-68 

♦  .7 

43.3 

12-28-67 

U.9 

95.1 

2-29-68 

5.3 

42.7 

2-01-68 

U.3 

95.7 

♦-01-68 

♦  .6 

43.4 

2-29-68 

25.3(1) 

84.7 

♦-30-68 

5.^ 

42.6 

3-29-68 

U.l 

95.9 

6-27-68 

8.^ 

39.6 

♦-29-68 

U.5 

95.5 

8-02-68 

8.0 

40.0 

5-29-68 

33.^(1) 

76.6 

6-27-68 

28.7(1) 

81.3 

08S/08M-13001S 

♦*.♦ 

10-31-67 

12. ♦ 

34.0 

5102 

8-01-68 

29. ♦d) 

80.6 

11-30-67 
12-28-67 

12.7 
9.7 

33.7 
3«.7 

Oes/08M-01K02S 

105. 0 

11-22-67 

10.9 

9^.1 

5102 

2-02-68 

10.8 

35.6 

12-28-67 

7.8 

97.2 

2-29-68 

12.5 

33.9 

2-01-68 

7.5 

97.5 

♦-01-68 

9.9 

36.5 

2-29-68 

17.2 

87.8 

♦-30-68 

lu.l 

36.3 

3-29-68 

7.8 

97.2 

5-31-68 

10.6 

35.8 

., 

See  poge  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotion* 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 

GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 

DATE 

GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 

AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 

<0   UNIT 

San    JUAN   HYU» 

i                   SAN   JU*N   HYDRO    SUBUNIT 

Z-Ol.BO 

08S/0aM-13O01i> 

46.4 

6-27-68 

13.5 

32.9 

5102 

(CONT.) 

8-02-68 

13.1 

33.3 

0aS/0ttM-13E01b 

49.0 

11-30-67 

8.3 

40.7 

5102 

12-29-67 

7.7 

41.3 

2-02-68 

8.0 

41.0 

2-29-68 

7.9 

41.1 

4-01-68 

7.9 

41.1 

4-30-68 

7.8 

41.2 

5-31-68 

8.5 

40.5 

6-27-68 

7.8 

41.2 

8-02-68 

6.1 

40.9 

08S/0UM-UH02S 

36.5 

11-28-67 

11.4 

25.1 

5102 

08S/08W-UH04S 

40.0 

11-28-67 

16.7 

23.3 

5102 

12-28-67 

17.0 

23.0 

2-01-68 

16.5 

23.5 

2-29-68 

16.5 

23.5 

3-29-68 

16.2 

23.8 

4-29-68 

16.1 

23.9 

5-29-68 

17.3 

22.7 

08S/08H-UQOIS 

IS.O 

10-30-67 

3.4 

14.6 

5102 

12-28-67 

-2.3 

20.3 

2-Q1-68 

6.2 

11.8 

2-29-68 

6.1 

11.9 

3-29-68 

7.7 

10.3 

4-29-68 

6.1 

11.9 

5-31-68 

6.7 

11.3 

6-27-68 

6.4 

11.6 

e-Ul-68 

7.1 

10.9 

08S/08t<-U002S 

20.0 

10-30-67 

2.1 

17.9 

5102 

12-28-67 

2.9 

17.1 

2-01-68 

6.0 

14.0 

2-29-68 

6.0 

14.0 

\ 

3-29-68 

5.8 

14.2 

J 

4-29-68 

6.1 

13.9 

5-31-68 

6.6 

13.4 

6-27-68 

6.2 

13.8 

8-01-68 

6.4 

13.6 

08S/08«-23A0*!> 

24.5 

10-31-67 

14.9 

9.6 

5102 

11-30-67 

15.0 

9.5 

2-02-68 

15.2 

9.3 

2-29-68 

17.5 

7.0 

4-01-68 

17.8 

6.7 

4-30-68 

15.3 

9.2 

5-31-68 

15.1 

9.« 

6-27-68 

15.0 

9.S 

8-02-68 

15.4 

9.1 

08S/0b«-23A0SS 

19.3 

10-31-67 

11.4 

7.9 

5102 

11-30-67 

11.3 

•.• 

12-29-67 

11.2 

•*1 

2-02-68 

11.3 

».« 

2-29-68 

10.5 

t.S 

4-01-68 

11.3 

«.• 

4-30-68 

11.9 

7.4 

5-31-68 

11.7 

7.6 

6-27-68 

11.6 

7.7 

8-02-68 

12.4 

6.9 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


Z-01.00 


See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


See  page  113  for  key  to  terms  &  obbreviotions 


STATE     WELL 

GROUND 
SURFACE 

DATE 

GROUND 

SURFACE 

TO    WATER 

SURFACE 

WATER 

SURFACE 

AGENCY 
SUPPLY- 

STATE    WELL 

GROUND 
SURFACE 

GROUND 
SURFACE 

WATER 
SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATKM 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN   FEET 

SURFACE 
m   FEET 

IN    FEET 

DATA 

SANTA    MARGARITA   HYDRO   UNIT 

^-02.00 

HURRIET*    HYDRO    SObUnlT 

I 

-02. CO 

MURRUTA    HYDRO    SUHUNIT 

2-82.C0 

MlLOOMAR 

nYDKU    SUBAHLA 

Z-02.C1 

HURRIETA 

HYDRO   SU8AHEA 

<-e2.C2 

07S/03t«-17P08S 

1093.8 

6-11-68 

80.9 

1012.9 

4103 

06S/04M-26M01& 

13S0.0 

2-07-68 

(1> 

4103 

(CONT.) 

7-09-68 

81.3 

1012.5 

3-05-68 

49.3(2) 

1300.7 

8-06-68 

81.9 

1011.9 

4-04-68 

42.2 

1307.8 

9-05-68 

82.3 

1011.5 

5-08-68 

(1) 

6-11-68 

52.9(4) 

1297.1 

07S/03l«-18801S 

1150.0 

10-12-67 

196.3 

V53.7 

5010 

7-09-68 

(1) 

2-09-68 

183.6 

966.4 

8-06-68 

49.1 

1300.9 

3-20-68 

181.9 

968.1 

9-05-68 

56.3 

1293.7 

07S/03li-18t»05S 

1108.0 

10-12-67 

92.8(2) 

1015.2 

5U10 

06S/04«-27N01b 

1290.0 

10-12-67 
3-19-68 

125.3 

DRY 

1164.7 

5010 

07S/03M-20A04S 

1087.8 

2-29-68 

3-06-68 

60.5 
(0) 

1047.5 

5010 

06S/0*»(-27N02i 

1290.9 

11-03-67 

•  7) 

4103 

4-04-68 

77,7 

1213.2 

07S/03M-20A09S 

1090.0 

10-12-67 

51.5 

1038.5 

5019 

06S/0**-35C0l!> 

1299.0 

10-12-67 
3-20-68 

101.2 
99.6 

1197.8 
1199.4 

5010 

07S/03M-20e03S 

1085.0 

3-13-68 

114.8 

970.2 

5010 

07S/03X-20L03S 

1100.0 

10-12-67 

98.6 

1001.4 

5010 

06S/04M-3SF02!> 

1279.6 

11-07-67 
12-08-67 

95.6 
87.9 

1184.0 
1191.7 

4103 

3-14-68 

70.9 

1029.1 

1-08-68 

85.5 

1194.1 

07S/03W-20N01S 

1160.0 

10-12-67 

140.5 

1019.5 

5010 

2-07-6d 

84.1 

1195.5 

3-14-68 

118.3 

1041.7 

3-05-68 

91.6 

1188.0 

4-04-68 

92.3 

1187.3 

07S/03W-21K04S 

1050.0 

10-12-67 

(1) 

5010 

5-08-68 

85.4 

1194.2 

3-26-68 

65.2 

984.8 

6-11-68 

101.4 

1178.2 

7-09-68 

109.0 

1170.6 

07S/03M-21P01S 

1054.6 

10-12-67 

37.3 

1017.3 

5010 

8-06-68 

104.9 

1174.7 

3-20-68 

37*8 

1016.8 

9-05-68 

93.7 

1185.9 

07S/03M-27L02S 

1030.0 

10-12-67 

10.9 

1019.1 

5010 

06S/0«ti-35H0«S 

1255. 0 

10-12-67 

48.0 

1207.0 

5010 

3-20-68 

11.8 

101O.2 

3-11-68 

47.9 

1207.1 

4-16-68 

12.0 

1018.0 

3-20-68 

47.8 

1207.2 

07S/03M-27NelS 

1036.3 

10-11-67 

48.8 

987.5 

5010 

07S/04M-01A01S 

1298.0 

3-19-68 

78.4 

1219.6 

5010 

3-20-68 

31.9 

1004.4 

3*28-68 

78.1 

1219.9 

4-17-68 

34.7 

1001.6 

07S/04M-02F03S 

1237.0 

10-12-67 

32.4 

1204.6 

5010 

07S/03«-34B01S 

1028.0 

10-12-67 

31.7 

996.3 

5010 

3-20-68 

32.5 

1204.5 

10-13-67 

3.8 

1024.2 

4412 

4-05-68 

32.5 

1204.5 

3-20-68 

18.0 

1010.0 

buie 

07S/04W-02H02S 

1205.0 

10-11-67 

37.8 

1167.2 

5010 

07S/03W-34601S 

1025.0 

10-12-67 

29.3 

995.7 

5010 

3-20-68 

35.3 

1169.7 

3-20-68 
4-X7-68 

19.3 
21.6(2) 

1005.7 
1003.4 

MURRieTA 

iYORO    SUBAKbA 

2-02. c: 

07S/03W-35P01S 

1016.5 

10-11-67 

18.5 

998.0 

5010 

3-20-68 

13.1 

1003.4 

07S/03«-05L02b 

1275.0 

10-11-67 

19.4 

1255.6 

5010 

07S/03W-35P02S 

1011.0 

10-11-67 

24.9 

986.1 

5010 

1-24-68 

19.4 

1255.6 

3-20-68 

18.3 

992.7 

3-20-68 

19.2 

1255.8 

07S/04W-12H01S 

1176.0 

3-20-68 

39.3 

1136.7 

5010 

07S/03W-05P01S 

12«3.0 

10-12-67 

(0) 

5010 

4-02-68 

37.3 

1138.7 

07S/03M-07L01S 

1U4.7 

10-12-67 
1-30-68 

182.4 
179.2 

962.3 
965.5 

5010 

07S/04H-12H03S 

1176.0 

10-12-67 

43.5(4) 

1132.5 

5010 

3-20-68 

177.0 

967.7 

•8S/02W-07A01S 

1143.0 

10-12-67 
3-19-68 

107.5 
94.4 

1035.5 
1048.6 

5010 

07S/03*-07HOlb 

1165.8 

10-12-67 

205.4 

960.4 

5010 

2-09-68 

198.6 

967.2 

08S/03D-01P02S 

1066.0 

10-11-67 

(1) 

5010 

3-20-68 

197.1 

968.7 

3-26-68 

40.9 

1025.1 

07S/03M-08J015 

1175.0 

10-12-67 

43.2 

1131.8 

5010 

08S/03M-12C01S 

1060.0 

10-11-67 

43.5 

1016.5 

5010 

1-31-68 

49.7(1) 

1125.3 

3-19-68 

38.5 

1021.5 

07S/03«-08H01b 

1190.0 

10-12-67 

34.6 

1155.4 

5010 

0SS/03M-12M06S 

1009.1 

5-08-68 

23.6 

985.5 

4103 

1-31-68 

35.4 

1154.6 

6-11-68 

23. 7 

985.4 

3-20-68 

35.6 

1154.4 

7-09-68 
8-06-68 

24.2 

24.6 

984.9 
984.5 

07S/03«-09M01b 

1260.0 

10-12-67 
1-31-68 

73.1 
73.2 

1186.9 
1186.8 

5010 

9-05-68 

24.8 

984.3 

3-20-68 

73.1 

1186.9 

•8S/83M-12P08S 

1002.5 

4-04-68 

5-08-68 

18.2 
18.6 

984.3 
983.9 

4103 

07S/03W-10M01S 

1280.0 

10-11-67 

39.0 

1241.0 

5010 

6-11-68 

19.5 

983.0 

1-24-68 

33.4 

1246.6 

7-09-68 

IV. 1 

9M3.4 

3-20-68 

32.9 

1247.1 

8-06-68 
9-05-68 

19.5 
19.6 

983.0 
982.9 

07S/e3ll-15a01b 

1165.1 

10-12-67 

127.5 

1037.6 

5010 

2-06-68 

124.2 

1040.9 

08S/03M-12002S 

1067.0 

10-13-67 

78.8(4) 

988.2 

5010 

3-26-68 

124.9 

1040.2 

3-20-68 

(1) 

07S/e3M-16G01b 

1150.0 

10-12-67 

53.6 

1096.4 

5010 

08S/03M-13K02S 

992.0 

10-11-67 

14.5 

977.5 

5010 

2-08-68 

35.0 

1115.0 

11-03-67 

14.2 

977.8 

4103 

3-26-68 

33.8 

1116.2 

12-08-67 
1-08-68 

13.9 
13.7 

978.1 
978.3 

07S/03M-17E0«b 

1128.0 

10-12-67 

93.7(4) 

1034.3 

5010 

2-07-68 
3-05-68 

13.7 
13.6 

978.3 
978.4 

07S/03W-17E05S 

1122.0 

2-14-68 

94.9 

1027.1 

5010 

3-26-68 

13.5 

978.5 

5010 

3-20-68 

94.9 

1027.1 

4-04-68 
5-08-68 

13.6 
13.7 

978.4 
978.3 

4103 

07S/03M-17602S 

1125.0 

10-12-67 

65.0 

1060.0 

5010 

6-11-68 
7-09-68 

13.8 
13.9 

978.2 
978.1 

07S/03»i-17e03S 

1124.4 

2-15-68 

65.2 

1059.2 

5010 

8-06-68 

14.1 

977.9 

3-20-68 

65.3 

1059.1 

9-05-68 

19.0 

973.0 

•7S/03M-17P08& 

1093.8 

4-04-68 
5-08-68 

80.5 
80.7 

1013.3 
1013.1 

4103 

-«1- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


MURRIETa    HYDRO    SUeU<4|T 


SANTA    MARGAHITA    HYDRO   UNIT 
^-02. CO 


FRENCH  HYuRO  bUBAHEA 

Z-02.C3 

07S/03M-23K01S 

06S/e2M-32A01S 

1376.6 

1-11-68 
3-05-68 

18.7 
19.6 

1357.9 
1357.0 

4412 

(CONT.) 

06S/02M-32H01^ 

1375.8 

3-05-68 

22.3 

1353.5 

4412 

06S/02M-32L01S 

1356.0 

1-11-68 
3-05-68 

Oht 
12.2 

1343.8 

4412 

06S/02--32R01S 

1368.7 

1-11-68 
3-05-68 

DRY 
32.1 

1336.6 

4412 

06S/02H-33E01b 

1378.0 

1-11-68 
3-05-68 

22.6 
21.2 

1355.4 
1356.8 

4412 

06S/02M-34F01S 

1425.0 

1-11-68 
3-05-68 

44.7 
45.2 

1380.3 
1379.8 

4412 

07S/02*-0400lb 

1388.4 

1-11-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-04-68 
7-31-68 
9-03-68 

45.9 

46.5 

45.4 

47.3 

48.8 

48.6(1) 

48.8 

48.4 

1342.5 
1341.9 
1343.0 
1341.1 
1339.6 
1339.8 
1339.6 
1340.0 

4412 

OTS/02II-05C01S 

1359.0 

1-11-68 

3-05-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-04-68 
7-31-68 
9-03-68 

28.4 

28.5 

28.3 

28.4 

28.6(1) 

28.6 

28.4 

28.3(1) 

1330.6 
1330.5 
1330.7 
1330.6 
1330.4 
1330.4 
1330.6 
1330.7 

4412 

07S/02W-05H01S 

1369.8 

1-11-68 

3-05-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-04-68 
7-31-68 
9-03-68 

33.3 

33.1 

32.7 

33.0 

32.8(1) 

33.1(1) 

33.0(1) 

33.1(1) 

1336.5 
1336.7 
1337.1 
1336.8 
1337.0 
1336.7 
1336.8 
1336.7 

4412 

07S/02«-05J01b 

1369.0 

1-11-68 

3-05-68 
4-03-68 
5-01-68 
5-02-68 
6-04-68 
7-09-68 
7-31-68 
9-03-68 

37.5 

37.5(1) 

37.2 

37.4(1) 

37.2 

37.3 

37.4 

37.4 

37.5 

1331.5 
1331.5 
1331.8 
1331.6 
1331.8 
1331.7 
1331.6 
1331.6 
1331.5 

4412 

07S/02W-05M01S 

1358.4 

10-13-67 
11-16-67 
12-14-67 
1-11-68 
2-08-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-04-68 
7-31-68 
9-03-68 

29.7 
29.8 
30.0 
30.0 
30.0 
29.8 
29.6 
30.0 
29.9 
29. V 
30.1 
30.1 

1328.7 
1328.6 
1328.4 
1328.4 
1328.4 
1328.6 
1328.8 
1328.4 
1328.5 
1328.5 
1328.3 
1328.3 

4412 

07S/02M-06Q02i> 

1330.0 

1-11-68 
2-01-68 
3-06-68 
4-11-66 
5-01-68 
6-05-68 
7-04-68 
7-31-68 
9-04-68 

16.0 
16.0 
15.8 
15.4 
15.8 
16.2 
16.7 
17.1 
17.4 

1314.0 
1314.0 
1314.2 
1314.6 
1314.2 
1313.8 
1313.3 
1312.9 
1312.6 

4412 

e7S/03M-15O03b 

1173.7 

10-11-67 
3-26-68 

21.5 
21.1 

1152.2 
1152.6 

5010 

07S/03N-22H01S 

1078.0 

10-11-67 
2-07-68 
3-20-68 

45.6 
35.9 

34.8 

1032.4 
1042.1 
1043.2 

5010 

07S/03M-22K01S 

1095.0 

10-11-67 
2-07-68 
3-20-68 

53.6 
50.5 
52.0 

1041.4 
1044.5 
1043.0 

5010 

07S/03W-23A03S 

1134.8 

lO-U-67 
2-01-68 
3-19-68 

96.3 

82.8(2) 

81.3 

1038.5 
1052.0 
1053.5 

5010 

07S/03»(-23004i) 

1086.0 

10-11-67 
2-02-68 
3-20-68 

63.9 

47.8 
46.1 

1022.1 
1038.2 
1039.9 

5010 

07S/03«-23K01b 

1118.0 

10-11-67 

107.2 

1010.8 

5010 

2-02.00 

MURRieTA  HYDRO  SUbUNIT 

FRENCH  HYDRO  &UBAREA 


1118.0 


2-01-68 
3-20-68 


84.2 
83.6 


Z-02.C0 


1033.8 
1034.4 


/-02.C3 
5010 


See  poge  II3  for  key  to  terms  8  abbreviations 


-4U- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUM8ER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


AULO  HYURO  SUBUNIT 

AULO  HYORu  SUBAREA 

06S/OU-31N01S        U7S.0 


SANTA  MARGARITA  HYORU  UNIT 
2-02.00 


0TS/02H-01N01S    1A30.0 


07S/02«-02P03b    1«13.9 


I 


07S/02M-02R01S    1422.0 


07S/02M-03L01S    1476.0 


07S/02B-03N01S    1366.3 


07S/02«-04K01S    1399.2 


07S/02M-07J01S    1295.1 


07S/02M-07H01!>         12*1.0 


11-16-67 

22.2 

2-26-68 

24.4 

3-05-68 

25.1 

3-13-68 

24.5 

4-02-68 

24.6 

5-01-68 

25.3 

6-04-68 

25.4 

10-13-67 

33.9 

2-08-68 

34.6 

3-05-68 

34.7 

4-02-68 

34.3 

5-01-68 

34.4 

5-01-68 

34.7 

6-04-68 

34.5 

7-03-68 

34.5 

7-3i-68 

34.6 

9-03-68 

34.8 

9-30-68 

34.8 

1-11-68 

37.5 

3-05-68 

37.6 

4-02-68 

39.3 

5-01-68 

37.4 

6-04-68 

38.1(4) 

7-03-68 

38.1(41 

7-31-68 

37.6 

9-03-68 

37.8(4) 

9-30-68 

37.8(4) 

10-13-67 
11-16-67 
1-11-68 
2-08-68 
2-26-68 
3-05-68 
3-13-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-03-68 
7-31-68 
9-03-68 
9-30-68 

10-13-67 
11-16-67 
12-14-67 
1-03-68 
2-08-68 
3-05-68 
5-01-68 
6-04-68 
7-03-68 
7-31-68 
9-03-68 
9-30-68 

1-11-68 
3-05-68 
4-03-68 
4-30-68 
6-04-68 
7-03-68 
7-31-68 
9-03-68 

10'-13-67 
U-16-67 
12-14-67 
1-11-68 
2-06-68 
2-08-68 
3-05-68 
4-02-68 
4-30-68 
9-03-68 

1-11-68 
3-18-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-04-68 
8-01-68 
9-04-68 

1-11-68 
1-31-68 
3-06-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-01-68 
9-04-68 


07S/02«-08A01b    1345.5    10-13-67 


42.8 
42.7 
42.9 
42.7 
42.8 
42.8 
42.8 
42.9 
42.9 
43.1 
43.1 
43.2 
43.2 

18.1 
16.2 
17.8 
17.7 
17.3 
17.3 
17.8 
20.1 
21.1 
21.6 
21.4 
21.1 

14.9 
17.4 
14.4 
16.4 

DRY 

0«T 

ORT 

54.3 
54.5 
54.5 
54.6 
54.3 
54.6 
54.6 
54.1 
54.6 
56.8 

8.7 
8.5 
8.4 
8.5 
8.3 
8.4 
8.3 
S.3 

4.5 

5.8 
19.7(1) 
17.3 
11.6(1) 
21.0(1) 
12.2(1) 
16.7 
17.7 

21. S 


452 

.6 

450 

.6 

449 

.9 

450 

.5 

450 

•  4 

449 

i7 

449 

•  6 

396 

>1 

395 

>4 

395 

.3 

395 

.7 

395 

.6 

395 

.3 

395 

5 

395 

5 

395 

4 

395 

2 

395 

•  2 

376 

>4 

376 

.3 

374 

.6 

376 

>5 

375 

.8 

375 

.8 

376 

>3 

376 

•  1 

376 

>1 

379 

.2 

379 

.3 

379 

1 

379 

3 

379 

2 

379 

2 

379 

2 

379 

1 

379. 

1 

378 

9 

378. 

9 

378. 

8 

378. 

8 

457. 

9 

457 

8 

458 

2 

458 

3 

458 

7 

458. 

7 

458. 

2 

455 

9 

454 

9 

454 

4 

454. 

6 

454. 

9 

351 

4 

348. 

9 

351. 

9 

349. 

9 

2-02.01 


4412 


Z-02.00 

AULO  HYUHO  SUBUNIT 

AULO  HYDRO  >UBAREA 


4412 


4412 


4412 


4412 


*412 


4412 


4412 


1344.9 
1344.7 
1344.7 
1344.6 
1344.9 
1344.6 
1344.6 
1345.1 
1344.6 
1342.4 

1286.4 
1286.6 
1286.7 
1286.6 
1286.8 
I2a6.7 
1286. • 
1286.8 

1276.5 
1275.2 
1261.3 
1263.7 
1269.4 
1260.0 
1268.8 
1264.3 
1263.3 


1324.0    4412 


4412 


07S/02M-08A01S    1345.5 
(CONT.) 


07S/02W-08E01S    1332.3 
07S/02M-08H01S    1345.0 


07S/02M-08M01S    1305.0 


07S/02W-08M02S    1292.7 


07S/02M-08N01S    1300.0 


07S/02W-08N02S    1332.0 


07S/02M-09F01S    1329.5 


•7S/02M-09K01S 


11-16-67 
1-11-68 
2-17-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-04-68 
7-31-68 
9-04-68 

1-11-68 
3-06-68 

1-11-68 
2-12-68 
3-05-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-04-68 
7-31-68 
9-04-68 

1-11-68 
3-06-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-01-68 
9-04-68 

10-13-67 
11-16-67 
12-14-67 
1-11-68 
2-03-68 
3-06-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-05-68 
6-06-68 
7-03-68 
8-01-68 
9-04-68 

10-13-67 
11-16-67 
12-14-67 
2-08-68 
3-06-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-03-68 
7-31-68 
9-04-68 

10-13-67 
11-16-67 
12-14-67 
l-U-68 
2-08-68 
3-06-68 
4-03-68 
5-01-68 
6-05-68 
7-03-68 
8-01-68 
9-04-68 


GROUND 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


21.5 
21.7 
21.4 
21.8 
21.7 
21.8 
23.1 
22.3 
22.5 
21.8 

15.0 
15.5 

20.6 
20.3 
20.7 
20.7 
20.7 
20.5 
20.6 
21.2 
20*7 

44.0 
45.7 
45.3 
52.2 
51.6 
50.3 
48.0 
49.6 

48.3 
46.7 
45.6 
41.4 
43.3 
43.4 
42.4 
47.3 
33.5 
35.3 
44.0 
44.4 
46.4 

17.0 
16.8 
16.3 
16.0 
16.0 
16.2 
16.2 
16.2 
16.1 
16.2 

13.2 
13.5 
12.8 
12.7 
16.1 
14.8 
14.2 
14.0 
16.0 
16.5 
18.1 
16.8 


Z-02.O0 


1324.0 
1323.8 
1324.1 
1323.7 
1323.8 
1323.7 
1322.4 
1323.2 
1323.0 
1323.7 

1317.3 
1316.8 

1324.4 
1324.7 
1324.3 
1324.3 
1324.3 
1324.5 
1324.4 
1323.8 
1324.3 

1261.0 
1259.3 
1259.7 
1252.8 
1253.4 
1254.7 
1257.0 
1255.4 

1244.4 
1246.0 
1247.1 
1251.3 
1249.4 
1249.3 
1250.3 
1245.4 
1259.2 
1257.4 
1248.7 
1248.3 
1246.3 

1283.0 
1283.2 
1283.7 
1284.0 
1284.0 
1283.8 
1283.8 
1283.8 
1283.9 
1283.8 

1318.8 
1318.5 
1319.2 
1319.3 
1315.9 
1317.2 
1317.8 
1318.0 
1316.0 
1315. S 
1313.9 
1315.2 


t'92»0\ 
4412 


4412 


♦♦12 


♦412 


4412 


4412 


♦412 


♦412 


See  page  113  for  key  to  terms  a  cbbreviotions 


1-11-68 

1324.6 

2-08-68 

1325.0 

3-05-68 

1325.4 

4-03-68 

1325.6 

5-01-68 

1327.0 

6-04-68 

1328.5 

7-04-68 

1328.2 

7-31-68 

1327.6 

9-03-68 

1324.7 

30.0    10-13-67 

1322.4   4412 

11-16-67 

1323.5 

12-14-67 

1324.0 

1-11-68 

1324.9 

2-08-68 

1325.4 

3-05-68 

1324.9 

4-03-68 

1325.5 

5-01-68 

1326.8 

6-04-68 

1325.2 

T-04-68 

1329.3 

7-31-68 

1327.6 

9-03-68 

1324.3 

-«3- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GRCXJNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


AULO   HYUMO  SUBUNIT 
6ERTHU0IS 

07S/02<<-20L01S  1160.0 

07S/02W-21E.01S  121S.0 

07S/02i(-21E02S  1200.0 

07S/02«-24F01b  143S.0 

07S/02M-25C01S  1478.0 

07S/02ri-2SH01S  1440.0 

07S/02M-26601S  1440.0 

07S/02ri-26N01ii  1308.0 

07S/02H-27J01S  1300.0 

07S/02ri-27R01S  1300.0 

07S/02M-2eJ01S  1370.0 

07S/02<«-30D02S  UOB.O 

07S/02M-30003b  1108.0 

07S/01M-30N01S  1440.0 

07S/02M-33E01S  1229.0 

07S/03W-24A01S  1105.0 

07S/03M-24A02S  1100.0 

07S/03N-24Q02i>  1070.0 

07S/03K-24R01S  1100.0 

O7S/03M-2SE01S  1072.0 

07S/03W-2SM01S  1104.5 

07S/03K-25R01S  1105.0 

07S/03M-26a01i>  lOSO.O 

07S/03H-35A01S  1060.0 

07S/03M-35B02S  1052.0 

07S/03W-3SC01b  1048.0 


SANTA   MARGARITA    HYDRO   UNIT 
^-02.00 


HYDRO  SUBA 

RtA 

2-02. D2 

10-11-67 
1-04-68 
3-19-68 

73.7 
77.2 
72.8 

1086.3 
1082.8 
1087.2 

5010 

10-11-67 
1-04-68 
3-19-68 

77.5 
57.1 
67.1 

1137.5 
1157.9 
1147.9 

5010 

10-11-67 
1-04-68 
3-19-68 

54.4 
54.3 
54.1 

1145.6 
1145.7 
1145.9 

5010 

10-11-67 

1.1 

1433.9 

5010 

3-26-68 

67.3 

1410.7 

5010 

3-19-68 

19.9(4) 

1420.1 

5010 

10-11-67 
3-19-68 

(1) 
(1) 

5010 

10-11-67 
3-19-68 

166.7 
167.6 

1141.3 
1140.4 

5010 

10-11-67 
1-16-68 
3-26-68 

211.2 
202.9 
194.1 

1088.8 
1097.1 
1105.9 

5010 

10-11-67 
3-19-68 

177.8 
175.1 

1122.2 
1124.9 

5010 

10-11-67 
3-26-68 

245.4 
246.0 

1124.5 
1124.0 

5010 

10-11-67 
1-04-68 
3-19-68 

63.6 
60.1 
58.7 

1044.4 
1047.9 
1049.3 

5010 

1-04-68 

68.0 

1040.0 

5010 

10-11-67 

20.1 

1419.9 

5010 

10-11-67 

89.6 

1139.4 

5010 

10-11-67 
2-07-68 

89.3(4) 
70.0 

1015.7 
1035.0 

5010 

2-01-68 

45.4 

1054.6 

5010 

10-13-67 

66.9 

1003.1 

4412 

10-11-67 
1-04-68 
3-26-68 

73.3 
62.7 
58.4 

1026.7 
1037.3 
1041.6 

5010 

10-11-67 
4-23-68 

63.5 
43.3 

1008.5 
1028.7 

5010 

10-11-67 

10-13-67 

3-19-68 

66.7 
67.4 
66.8 

1037.8 
1037.1 
1037.7 

5010 
4412 
5010 

10-11-67 
2-07-68 
3-20-68 

90.6(4) 

73.0 

72.4 

1014.4 
1032.0 
1032.6 

5010 

10-11-67 
2-07-68 

38.7 
20.7 

1011.3 
1029.3 

5010 

2-07-68 
3-26-68 

32.6 
31.4 

1027.4 
1028.6 

5010 

10-13-67 

36.2 

1015.8 

4412 

10-11-67 
3-20-68 

(1) 
(1) 

5010 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


2-02.00 

PECHAN6A  HYDRO  SUBUNIT 
PAUBA  Ht 

07S/02W-34N01S  1280.0 

07S/02W-36J01S  1490.0 

08S/01H-06P01S  1237.0 

08S/02W-11J02S  1182.3 

08S/02H-11L01S  1163.0 

08S/02W-12H01S  1216.0 

08S/02W-12J01S  1209.0 

08S/02M-12K01S  1207.0 

08S/02M-15C01S  1117.0 

08S/02H-1SD01S  1092.0 

08S/02W-17H01S  1050.0 

08S/02M-20602S  1035.0 

08S/02li'-20C01S  1030.0 


IT 

0  SUBAREA 

Z-02.E0 

^-02. El 

10-11-67 
3-19-68 

166.3 
165.1 

IU3.7 
1114.9 

5010 

10-11-67 
3-19-68 

403.2 
366.0 

1086.8 
1124.0 

5010 

10-10-67 
3-26-68 

ID 
131.9 

1105.1 

5010 

10-10-67 
3-19-68 

67.0 
64.6 

1115.3 
1117.7 

5010 

10-10-67 
3-19-6S 

54.0 
50.9 

1109.0 
1112.1 

5010 

10-10-67 
3-19-68 

95.9(1) 
93.1 

1120.1 
1122.9 

5010 

10-10-67 
3-19-68 

92.7 
90.9 

1116.3 
1118.1 

5010 

10-10-67 
3-19-68 

90.3 
88.5 

1116.7 
1118.5 

5010 

11-01-67 
3-19-68 

12.9 
8.9 

1104.1 
1108.1 

5010 

10-10-67 
3-19-68 

14.4 
13.6 

1077.6 
1078.4 

5010 

10-10-67 
3-19-68 

FLOM 
FLOW 

5010 

10-11-67 
3-19-68 

3.4 

2.6 

1031.6 
1032.4 

5010 

10-10-67 
3-19-68 

9.0 
(1> 

1021.0 

5010 

PECHAN6A  HYDRO  SUBAREA 


08S/02M-19J02S 

08S/02W-20L01S 

08S/02W-28C01S 

08S/02M-28H01S 
0eS/02W-29C01S 


1030.0 

1052.0 

1129.0 

1126.0 
1070.8 


08S/02M-29601S    1091.1 


10-10-6I» 
3-19-68 

10-10-67 
3-19-68 

10-10-67 
3-19-68 

3-19-68 

10-10-67 
3-19-68 

10-10-67 
3-09-68 


25.5 
23.3 

39.0 
39.9 

96.7 
94.8 

62.1 

1.8 
l.S 

33.6 
33.7 


Z-02.E2 

1004.5 
1006.7 

5010 

1013.0 
1012.1 

5010 

1032.3 
1034.2 

5010 

1063.9 

5010 

1069.0 
1069.0 

5010 

1057.5 
1057.4 

5U10 

See  page  113  for  key  to  terms  S  obbreviotions 


-a4- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATKM 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


SAN   tUl^    HtY    HYOHO    UNIT 


BONSALL    HYDRO    SUdUNlT 

MISSION    HIDRO    SUHAHEA 


US/04«-09e01b 


llS/0«il-09F01b 


iis/04i<-iaco4^ 


llS/04ri-ieC05S 


11S/0AH-18C06S 
nS/04i«-18C0BS 
llS/0«*-18C09b 


llS/0««-lBE01S 


llS/0«i«-lBF01S 


iis/o*«-iseo2b 


64.6    10-05-67 

48.0 

11-08-6/ 

47.6 

12-05-67 

47.8 

1-08-68 

45.6 

2-08-68 

44.8 

3-06-68 

45.3 

4-02-68 

47.8 

5-08-68 

47.2 

6-05-68 

47.9 

7-05-68 

48.2 

8-08-68 

49.3 

9-05-6B 

43.8 

64.1    10-03-67 

47.6 

11-07-67 

47.2 

12-04-67 

47.4 

1-02-68 

45.1 

2-05-68 

44.4 

3-05-68 

44.9 

4-01-68 

47.4 

5-06-68 

46.7 

6-03-68 

47.5 

7-01-68 

47.7 

8-06-68 

48.8 

9-03-68 

43.3 

35.0    10-02-67 

14.7 

11-00-67 

15.3 

12-06-67 

16.4 

1-04-68 

14.3 

2-05-68 

14.1 

3-26-68 

13.6 

4-15-68 

14.3 

5-08-68 

12.5 

6-19-68 

14.9 

7*09-68 

15.0 

8-14-68 

14.8 

9-11-68 

15.2 

36.0    10-02-67 

13.9 

11-00-67 

14.5 

12-06-67 

15.3 

1-04-68 

13.4 

2-05-68 

13.3 

3-26-68 

13.6 

4-15-68 

13.5 

5-08-68 

13.9 

6-19-68 

14.1 

7-09-68 

14.3 

8-14-68 

14.1 

9-11-68 

14.5 

30.0     3-26-68 

8.8 

37.0     1-04-68 

10.1 

32.0    10-02-67 

13.4 

11-00-67 

13.8 

12-06-67 

14.7 

1-04-68 

13.0 

2-05-68 

12.8 

3-26-68 

12.3 

4-15-68 

12.9 

5-08-68 

(/) 

6-19-68 

13.3 

7-09-68 

13.5 

8-14-68 

14.2 

9-11-68 

13.7 

33.0    10-02-67 

9.9 

11-00-67 

9.9 

12-06-67 

10.4 

1-04-68 

8.6 

2-05-68 

9.7 

4-15-68 

8.5 

5-08-68 

9.6 

6-19-68 

14.8 

7-09-68 

8.9 

B-14-68 

9.0 

9-11-68 

9.9 

30.0    10-02-67 

16.7 

U-00-67 

15.5 

12-06-67 

16.8 

1-04-68 

13.7 

2-05-68 

12.1 

3-26-68 

11.4 

4-15-68 

13.9 

5-08-68 

14.5 

6-19-68 

14.9 

7-30-68 

14.0 

8-14-68 

13.3 

9-11-68 

13.3 

38.8    10-05-67 

16.6 

11-08-67 

16.3 

12-05-67 

72.4 

^-03.A0 


2-03. AI 


2-03.00 

eONSALL  HYDRO  SUBUNlf 

MISSIUN  HYOHO  SUBAREA 


16 

.6   S202 

17 

16 

19 

19 

19 

16 

17 

16 

16 

15 

20 

16 

.5    5010 

16 

16 

19 

19 

19 

16 

17 

16 

16 

15 

20 

20 

.3    5205 

19 

18 

20 

20 

21 

20 

22 

2\) 

20 

20 

19 

22 

1    5205 

21 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

>5 

?1 

>2   5205 

26 

9    5205 

IS. 

>6    5205 

18 

2 

17 

3 

19 

0 

19 

2 

19 

7 

19. 

•  1 

18. 

7 

18 

5 

17 

8 

18 

3 

23 

1    5205 

23 

22 

24 

23 

24 

23 

18 

24 

24 

23 

13 

>3    S205 

14 

13 

16 

17 

IS 

16. 

15. 

15 

16. 

16. 

16. 

22. 

0    5202 

22. 

33 

11S/04W-18602S 
(CONT.) 


llb/04W-18L02S 
11S/04M-18L03!> 


US/04W-18L19S 


11S/05W-13N01S 


11S/05K-13N02S 


11S/05W-13P02S 


11S/0SM-24B01S 


38.8  1-08-68 
2-08-68 
3-06-68 
4-02-68 
5-08-68 
6-05-68 
7-05-68 
8-08-68 
9-05-68 

32.0     1-04-68 

38.0  10-05-67 
11-08-67 
12-05-67 
1-08-68 
2-08-68 
3-06-68 
4-02-68 
5-08-68 
6-05-68 
7-05-68 
8-08-68 
9-05-68 

31.0  10-02-67 
U-00-67 
12-06-67 
2-05-68 
3-26-68 
4-15-68 
5-08-68 
6-19-68 
7-09-68 
8-14-68 
9-11-68 

16.2  10-03-67 
11-07-67 
12-04-67 
1-02-68 
2-05-68 
3-05-68 
4-01-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-01-68 
8-06-68 
9-03-68 

17.7  10-05-67 
11-08-67 
12-05-67 
1-08-68 
2-08-68 
3-06-68 
4-02-68 
5-08-68 
6-05-68 
7-05-68 
8-08-68 
9-05-68 

21.5  11-08-67 
12-05-67 

1-08-68 
2-08-68 
3-06-68 
4-02-68 
5-08-68 
7-05-68 
8-08-68 
9-05-68 
10-05-67 
6-eS-6t 

23.6  10-05-67 
11-08-67 
12-05-67 

1-08-68 
2-08-68 
3-06-68 
4-02-68 
5-08-68 
6-05-68 
7-05-68 
8-08-68 
9-05-68 


BONSALL  HYDRO  SUBAREA 


10S/03H-11601S 


237.1 


10-18-67 
10-27-67 
11-16-67 
12-22-67 
1-22-68 


15.* 
15.6 
15.3 
15.8 
15.3 
15.3 
15.6 
15.8 
15.5 

15.4 

16.8 
16.2 
69.8 
15.3 
15.4 
14.8 
14.8 
15.1 
15.2 
15.3 
15.5 
15.7 

17.5 
16.1 
16.2 
15.3 
14.6 
15.9 
14. S 
14.6 
14.6 
14.6 
14.4 

4.7 
4.6 
4.7 
2.7 
3.9 
3.S 
5.3 
3.4 
3.5 
3.7 
3.7 
3.7 

6.2 
6.1 
6.2 
4.3 
S.6 
5.8 
6.« 
4*9 
5.0 
5.3 
5.3 
S«3 

10.1 
10.2 
7.S 
8.3 
8.5 
7,4 
7.8 
7.6 
7.8 
7.8 
».» 
7.6 

8.7 
8.3 
8.5 

7.3 
8.9 
9.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7*4 
7.S 
7.» 


34.1 
40. S 

34.5 
33.6 
33.3 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


2-03. AO 


23.2 
23.2 
23.5 
23.8 
23.5 
23.5 
23.2 
23.0 
23.3 

16.6 

21.2 
21.8 
•31.8 
22.7 
22.6 
23.2 
23.2 
22.9 
22.8 
22.7 
22.5 
22.3 

13.5 
14.9 
14.8 
15.7 
16.4 
15.1 
16.2 
16*4 
16.4 
16.4 
16.6 

11.5 
11.6 
11.5 
13,5 
12.3 
12.7 
10*9 
12.8 
12.7 
12.5 
12.5 
12. S 

11.5 
11.6 
11.5 
13.4 
12.3 
12.7 
18.9 
12.8 
12.7 
12.4 
12.4 
12.4 

11.4 
11.3 
14.0 
13.2 
13.0 
14.1 
13.7 
13.9 
13. T 
13.7 
11.6 
13.9 

14.9 
15.3 
15.1 
16.3 
14.7 
14.5 
16.4 
16.3 
16.2 
16.2 
16.1 
16.1 


203.0 
196.6 
202.6 
203.5 
203.8 


^-03. Al 
5202 


5205 
5202 


5205 


5010 


5202 


5202 


5202 


^•03.A2 


5408 
5050 
5408 


See  poge  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotions 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

SURFACE 

SUPPLY- 

ELEVATION 

ING 

IN   FEET 

DATA 

STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN  LUIS  REY  HYDMO  UNIT 


BONSALL  HYDRO  SUdUNlT 

BONSALL  HrORO  SUBAHEA 


10S/03M-11G01S 
(CONT«) 


237.1 


10S/03l«-UNOlb 


222.0 


10S/03K-15A0U 
10S/03M-1SB01S 
10S/03ri-lSB02b 
10S/03i«-lSC01S 


224.0 


211.0 


215.0 


204.6 


10S/03M-1SC02S 


209.9 


10S/03--15E01S 
10S/03M-15FU1^ 
10S/03«(-15F02!» 


206.0 


210.0 


207. S 


10S/e3M-16E01S 


188.0 


10S/03M-16F01b 


190.0 


2-15-68 
3-15-68 
♦-18-68 
5-09-68 
5-17-68 
6-14-68 
7-16-68 
8-15-68 
9-13-68 

10-18-67 

10-27-67 

11-16-67 

12-22-67 

1-22-68 

2-15-68 

3-15-68 

4-18-68 

5-09-68 

5-17-68 

6-14-68 

7-16-68 

8-15-68 

9-13-68 

10-27-67 
5-09-68 

10-27-67 
5-09-68 

10-27-67 
5-09-68 


33.9 
33.2 
31.7 
35.5 
31.5 
32.2 
25.7 
25.8 
25.6 

25.5 
37.9 
26.0 
24.9 
24.7 
25.4 
25.0 
22.9 
35.6 
22.9 
24.1 
21.9 
21.7 
21.7 

35.3 
31.9 

33.0 
30.3 

36.0 
33.9 


2-03. AO 

2-03. A2 

203.2    5408 

203.9 

205.4 

201.6    5050 

205.6  5408 
204.9 
211.4 
211.3 
211.5 

196.5  5408 

184.1  5050 

196.0  5408 
197.1 

197.3 
196.6 
197.0 
199.1 
186.4    5050 

199.1  5408 
197.9 

200.1 
200.3 
200.3 

188.7  5050 
192.1 


178.0 
180.7 

179.0 
181.1 


10-18-67 

26.4 

178.2 

11-16-67 

26.1 

178.5 

12-22-67 

24.9 

179.7 

1-22-68 

24.7 

179.9 

2-15-68 

24.5 

180.1 

3-15-68 

25.1 

179.5 

4-18-68 

23.3 

181.3 

5-17-68 

23.2 

181.4 

6-14-68 

24.7 

179.9 

7-16-68 

22.3 

182.3 

8-15-68 

22.3 

182.3 

9-13-68 

22.4 

182.2 

10-18-67 

38.6 

171.3 

11-18-67 

38.4 

171.5 

12-22-67 

37.4 

172.5 

1-22-68 

37.3 

172.6 

2-15-68 

37.6 

172.3 

3-15-68 

36.9 

173.0 

4-18-68 

30.2 

179.7 

5-17-68 

29.9 

180.0 

6-14-68 

36.6 

173.3 

7-16-68 

36.7 

173.2 

8-15-68 

36.5 

173.4 

9-13-68 

36.3 

173.6 

10-27-67 

35.7 

170.3 

5-09-68 

32.5 

173.5 

10-27-67 

38.5 

171.5 

5-09-68 

29.9(4) 

180.1 

10-18-67 

37.5 

170.0 

11-16-67 

33.2 

174.3 

12-22-67 

32.3 

175.2 

1-22-68 

31.3 

176.2 

2-15-68 

30.7 

176.8 

3-15-68 

30.1 

177.4 

4-18-68 

29.3 

178.2 

5-17-68 

28.9 

178.6 

6-14-68 

32.6(1) 

174.9 

7-16-68 

32.7(1) 

174.8 

8-15-68 

33.9(1) 

173.6 

9-13-68 

32.8(1) 

174.7 

10-16-67 

15.9 

172.1 

11-13-67 

16.4 

171.6 

12-11-67 

14.3 

173.7 

1-15-68 

10.9 

177.1 

2-19-68 

10.6 

177.4 

3-11-68 

10.4 

177.6 

4-16-68 

10.3 

177.7 

5-13-68 

12.7 

175.3 

6-17-68 

13.9 

174.1 

7-15-68 

14.4 

173.6 

8-13-68 

14.8 

173.2 

9-17-68 

15.6 

172.4 

2-03.00 

BONSALL  HYDRO  SUBUNIT 

BONSALL  HYDRO  SUBAHEA 


10S/03--16F01S 
(CONT.) 


190.0 


10S/03H-16F05S 


190.0 


10S/03ti-16F08S 


190.0 


5050 


5050 


5408 


5408 


I0S/03W-16J01S 
10S/03W-16L01S 
10S/03W-20B01S 


200.0 


190.0 


176.2 


5050 


5050 


5408 


4750 


10S/03W-20E01S 
10S/03X-29E01S 


170.0 


156.7 


10S/03M-30JOl^ 
10S/03M-30K01S 


150.1 


149.8 


See  page  II3  for  Key  to  terms  S  obbreviotions 


10-16-67 

18.7 

171.3 

4750 

10-27-67 

19.1(2) 

170.9 

5050 

11-13-67 

18.7 

171.3 

4750 

12-11-67 

15.5 

174.5 

1-15-68 

12.7 

177.3 

2-19-68 

12.4 

177.6 

3-11-6S 
4-16-68 
5-09-68 
5-13-68 
6-17-68 
7-15-68 
8-13-68 
9-17-68 


10.5 
11.9 
14.9 
14.9 
15.6 
16.7 
16.4 
17.9 


Z-03.A0 


179,5 
178.1 
175.1 
175.1 
174.4 
173.3 
173.6 
172.1 


10-16-67 

18.1 

171.9 

11-13-67 

18.3 

171.7 

12-11-67 

15.8 

174.2 

1-15-68 

13.2 

176.8 

2-19-68 

12.9 

177.1 

3-11-68 

11.9 

178.1 

4-16-68 

12.2 

177. B 

5-13-68 

13.7 

176.3 

6-17-68 

14.6 

175.4 

7-15-68 

15.1 

174.9 

8-13-68 

15.7 

174.3 

9-17-68 

16.8 

173.2 

10-16-67 

18.6 

171.4 

11-13-67 

18.6 

171.4 

12-11-67 

15.6 

174.4 

1-15-68 

12.9 

177.1 

2-11-68 

12.5 

177.5 

3-11-68 

10.9 

179.1 

4-16-68 

13.0 

177.0 

5-13-68 

14.5 

175.5 

6-17-68 

15.4 

174.6 

7-15-68 

16.1 

173.9 

8-13-68 

16.4 

173.6 

9-17-68 

18.2 

171.8 

10-27-67 

27.8 

172.2 

5-09-68 

23.9(2) 

176.1 

10-27-67 

17.0 

173.0 

5-09-68 

14.9(11 

175.1 

10-18-67 

5.6 

170.6 

10-27-67 

7.1 

169.1 

11-16-67 

5.7 

170.5 

12-22-67 

4.9 

171.3 

l-22-6«' 

4.7 

171.5 

2-15-68 

4.9 

171.3 

3-15-68 

4.7 

171.5 

4-18-68 

4.2 

172.0 

5-09-«>8 

6.2 

170.0 

5-17-68 

4.0 

172.2 

6-14-68 

4.9 

171.3 

10-27-67 

6.4 

163.6 

5-09-68 

5.6 

164.4 

10-18-67 

14.5 

142.2 

10-27-67 

16.9 

139.8 

11-16-67 

15.0 

141.7 

12-22-67 

13.6 

143.1 

1-22-68 

13.4 

143.3 

2-15-68 

13.3 

143.4 

3-15-68 

13.3 

143.4 

4-18-68 

13.5 

1*3.2 

5-09-68 

16.2 

140.5 

5-17-68 

13.1 

143.6 

6-14-68 

13.9 

142.8 

7-16-68 

(2» 

8-15-68 

(2) 

9-13-68 

(2) 

10-27-67 

11.7 

138.4 

5-09-68 

10.8 

139.3 

10-18-67 

11.4 

138.4 

10-18-67 

14.3 

135.5 

11-16-67 

14.5 

135.3 

12-22-67 

13.4 

136.4 

1-22-68 

13.2 

13b.« 

2-15-68 

13.1 

136.7 

3-15-68 

13.1 

136.7 

4-18-68 

13.2 

136.6 

5-17-68 

13.2 

136.6 

6-14-68 

13.8 

136.0 

7-15-68 

14.2 

135.6 

8-15-68 

14.1 

135.7 

9-13-68 

14.1 

135.7 

2-03. A2 

4750 

5050 
4760 


4750 


4750 


5050 


5U50 


5408 
5050 
5408 


5050 
5408 


SOSO 


5408 

5050 
5408 


5050 

5408 


5050 


5010 
5408 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    \MELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE   WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATKM 

DATE 

TO    VWTER 
SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO  WATER 
SURFACE 

ELEVATKM 

SUPPLYING 
DATA 

IN    FEET 

IN   FEET 

IN  FEET 

DATA 

IN  FEET 

M  FEET 

IN    FEET 

SAN    LUIS    HEY    HTOHU    UNII                                                   2-03.00 

MONSERAfE    HYDRO    SUBUNIT 

I- 

03.t)0 

MARNtR    HYUHO    SUBUNll 

I 

>03.C0 

PAL*    nrOHu    SUbAHEA 

Z-03.B1                                               kARNCH   HYURO   SUBAMEA 

Z-03.C1 

08S/02«-UH0l:> 

190.0           3-19-68 

77.0 

1113.0 

5010 

10S/02E-2AJ01S 

2770.0 

11-30-67 
12-29-67 

70.0 
69.0 

2700.0 
2701.0 

♦  ♦05 

09S/02»-26M01b 

♦25.0         lO-lB-67 

52.0 

373.0 

5010 

1-00-6S 
2-29-68 

69.0 
68.0 

2701.0 
2702.0 

09S/02«-28K01^ 

357.0         10-18-6? 

15.8(2) 

3^1.2 

5010 

3-29-68 
♦-30-68 

bl.O 
66.0 

2703.0 
27U^.U 

10S/02*-06F02b 

282. ♦         10-18-67 

16.7 

265.7 

5010 

3-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

66.0 
67.0 
67.0 

270^.0 
2703.0 
2703.0 

PAUMA   HVOMO   SUBAMEA 

2-03. B2 

10S/02E-2^001S 

27^9.2 

11-30-67 
12-29-67 

57.0 
56.0 

2692.2 
2693.2 

♦♦05 

e9S/02W-36H01!> 

520.0         10-18-67 

30.0(1) 

♦90.0 

5010 

1-00-68 
2-29-68 

5^.0 
5^.0 

2695.2 
2695.2 

lOS/Olf-OSLOlS 

706.0         10-18-67 

77.^(1) 

628.6 

5010 

3-29-68 
♦-30-68 

5^.0 
53.0 

2695.2 
2696.2 

10S/0l*-0BP0lS 

725.0         10-18-67 

♦6.3 

678.7 

5010 

5-00-68 
7-00-68 

(J) 
113.0(1) 

2636.2 

10S/01*-09A0lb 

1070.0         10-18-67 

93.9 

976.1 

5010 

9-00-68 

12^.0(1) 

2625.2 

10S/01*-09B01!> 

970.0         10-18-67 

63.1(2) 

906.9 

5010 

10S/02E-25A01S 

27^1.2 

11-30-67 
11-30-67 

61. ♦ 

♦  7.^ 

2679.8 
2693.8 

♦♦05 

lOS/OlX-lSPOli 

835.0         10-18-67 

137.1 

697.9 

5010 

12-29-67 
12-29-67 

60. ♦ 
♦  5.^ 

2600.8 
2695.8 

10S/01K-16B02S 

899.0         10-18-67 

238.2 

660.8 

5010 

1-00-68 
1-00-68 

59. ♦ 
♦5.^ 

2681. S 
2695.8 

10S/01K-22K01S 

835.0         10-18-67 

98.7 

736.3 

5010 

2-29-68 
2-29-68 

59. ♦ 

♦  ♦.♦ 

2681.8 
2696.8 

10S/01i«-22a01S 

853.0         10-18-67 

102.8(1) 

750.2 

5010 

3-29-68 
3-29-68 

58. ♦ 
♦  3.^ 

2682.8 
2697.8 

10S/01M-23N03S 

1030.0-        10-18-67 

219.0 

811.0 

5010 

♦-30-68 
♦-30-68 

58. ♦ 
♦  3.^ 

2682.8 
2697.8 

10S/0l*-35BOlS 

858.0         10-18-67 

33.8 

82^.2 

5010 

S-00-68 
5-00-68 
7-00-68 
7-00-68 
9-00-68 
9-00-68 

57.9 

♦  3.^ 
57.9 

♦  ♦.9 
58. ♦ 
♦&.♦ 

2683.3 
2697.8 
2683.3 
2696.3 
2682.0 
269^.8 

. 10S/02E-25C01S 

2733.2 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
♦-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

39.6 
38.6 
37.6 
37.6 
36.6 
35.6 
36.1 

♦  2.1 

♦  2.6 

2693.6 
269^.6 
269S.6 
2695.6 
2696.6 
2697.6 
2697.1 
2691.1 
2690.6 

♦♦05 

10S/02E-25E01S 

2730.0 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
♦-30-68 

18.0 
16.0 
16.0 
16.0 
16.0 
(71 

2712.0 
27U.0 
27U.0 
27U.0 
27U.0 

♦♦05 

5-00-68 

(71 

1 

7-00-68 

20.0 

2710.0 

: 

9-00-68 

23.0 

2707.0 

10S/02E-25601S 

2732.0 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
♦-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

3^.0 
3^.0 
35.0 
33.0 
32.0 
3^.0 
3^.0 
3^.0 
3^.5 

2698.0 
2698.0 
2697.0 
2699.0 
2700.0 
2698.0 
2698.0 
2698.0 
2697.5 

♦♦05 

10S/02E-2SH01S 

2755.0 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
♦-30-6B 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

♦  0.0 
39.0 
38.0 
39.0 
58.0 

♦  0.0 

♦  0.0 

♦  1.0 

♦  2.0 

2715.0 
2716.0 
2717.0 
2716.0 
2697.0 
2715.0 
2715.0 

2ri^.o 

2713.0 

♦♦05 

18S/03E-17H0IS 

2920.0 

11-30-67 

12-29-67 

1-00-68 

2-29-68 

3-29-68 

75.0 
7^.0 

7^.e 

7^.0 
7^.0 

28^5.0 
28^6.0 
28^6.0 
28^6.0 
28^6.0 

♦♦05 

♦  -3( 

)-68 

76.0 

28^^.0 

S-0( 

)-68 

77.5 

28^2.5 

7-0( 

)-68 

79.5 

28^0.5 

9-0( 

)-68 

80.5 

2839.5 

10S/03e-19N0lS 

2769.9 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-6S 
♦-30-68 
S-00-6S 
7-00-68 

67.6 
66.6 
65.6 
63.6 
62.6 
62.6 
62.6 
62.6 

2702.3 
2703.3 
270^.3 
2706.3 
2707.3 
2707.3 
2707.3 
2707.3 

♦♦05 

♦ 

See  poge  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 


-<07- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATKJN 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


SAN   LUIS   HbY    HTOHO   UNIT 


MARNER    HYUHO    SUaUNI I 

MARNER    HYURO    SUUAREA 


JOS/03t-l9NOlb         2769.9 
(CONT.) 

10S/03t-l9P01!>         2777.7 


10S/03E-19U01S        2781.0 


10S/03e-20P01^        2SOO.0 


10S/03E-20Q01S        2S16.6 


10S/03e-28P01S         2885.8 


10S/03E-29E01S         2794.0 


10S/03E.-29J01S        2810.7 


10S/03E-29M01S        2766.0 


10S/03E-30A01S        2779.7 


10S/03E-30B01b         277!>.a 


9-00-68 

62.6 

11-30-67 

72.2 

12-29-67 

71.2 

1-00-68 

70.2 

2-29-68 

69.2 

3-29-68 

68.2 

♦-30-68 

68.2 

5-00-68 

68.2 

7-00-68 

68.7 

9-00-6H 

69.2 

11-30-67 

66.0 

12-29-67 

65.0 

1-00-68 

6^.0 

2-29-68 

6^.0 

3-29-68 

63.0 

♦-30-68 

6^.0 

5-00-68 

66.0 

7-00-68 

6^.0 

9-00-68 

68.0 

11-30-67 

65.2 

12-29-67 

6^.2 

1-00-68 

63.2 

2-29-68 

63.2 

3-29-68 

62.2 

♦-30-68 

(7) 

5-00-68 

68.2 

7-00-68 

70.7 

9-00-68 

70.2 

11-30-67 

58.0 

12-29-67 

57.0 

1-00-68 

57.0 

2-29-68 

57.0 

3-29-68 

57.0 

♦-30-68 

57.0 

5-00-68 

58.0 

7-00-68 

59.0 

9-00-68 

59.0 

11-30-67 

101.2 

12-29-67 

101.2 

1-00-68 

101.2 

2-29-68 

100.2 

3-29-68 

98.2 

♦-30-68 

101.2 

5-00-68 

102.2 

7-00-68 

102.7 

9-00-68 

103.7 

11-30-67 

63.7 

12-29-67 

62.7 

1-00-68 

63.7 

2-29-68 

61.7 

3-29-68 

61.7 

♦-30-68 

63.7 

5-00-68 

63.7 

7-00-68 

63.2 

9-00-68 

6^.2 

11-30-67 

29. ♦ 

12-29-67 

29. ♦ 

1-00-68 

28. ♦ 

2-29-68 

28.4 

3-29-68 

26. ♦ 

♦-30-68 

27. ♦ 

5-00-68 

30. ♦ 

7-00-68 

33. ♦ 

9-00-68 

3^.9 

11-30-67 

67.0 

12-29-67 

66.0 

1-00-68 

66.0 

2-29-68 

65.0 

3-29-68 

6^.0 

♦-30-68 

65.0 

5-00-68 

65.0 

7-00-68 

6^.5 

9-00-68 

66.5 

11-30-67 

63.1 

12-29-67 

62.1 

1-00-68 

62.1 

2-29-68 

61.1 

3-29-68 

60.1 

♦-30-68 

61.1 

5-00-68 

62.1 

7-00-68 

61.1 

9-00-68 

63.1 

11-30-67 

65.0 

12-29-67 

6^.0 

1-00-68 

64.0 

2-29-68 

63.0 

3-29-68 

62.0 

Z-03.C0 

Z-03.C1 

2707.3 

4405 

2705.5 

4405 

2706.5 

2707.5 

2708.5 

2709.5 

2709.5 

2709.5 

2709.0 

2708.5 

2715.0 

4405 

2716.0 

2717.0 

2717.0 

2718.0 

2717.0 

2715.0 

2717.0 

2713.0 

2734.8 

4405 

2735.8 

2736.8 

2736.8 

2737.8 

2731.8 

2729.3 

2729.8 

2758.6 

4405 

2759.6 

2759.6 

2759.6 

2759.6 

2759.6 

2758.6 

2757.6 

2757.6 

278^.6 

4405 

2784.6 

2784.6 

2785.6 

2787.6 

2784.6 

2783.6 

2783.1 

2782.1 

2730.3 

4405 

2731.3 

2730.3 

2732.3 

2732.3 

2730.3 

2730.3 

2730.8 

2729.8 

2781.3 

4405 

2781.3 

2782.3 

2782.3 

2784.3 

2783.3 

2780.3 

2777.3 

2775.8 

2699.0 

4405 

2700.0 

2700.0 

2701.0 

2702.0 

2701.0 

2701.0 

2701.5 

2699.5 

2716.6 

4405 

2717.6 

2717.6 

2718.6 

2719.6 

2718.6 

2717.6 

2718.6 

2716.6 

2710.0 

4405 

2711.0 

2711.0 

2712.0 

2713.0 

GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE     WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

AGENCY 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 
SURFACE 

ELEVATION 

SUPPLYING 
DATA 

IN   FEET 

IN   FEET 

IN    FEET 

Z-03.00 

MARNER    HYURO    SUBUNIT 

Z-03.C0 

•ARNER    HYDRO    SUBARtA 

^-03. CI 

10S/03E-30b01S 

2775.0 

♦-30-68 

62.0 

2713.0 

4405 

(CONT.) 

5-00-68 

62.0 

2713.0 

7-00-68 

62.5 

2712.5 

9-00-68 

63.0 

2712.0 

10S/03E-30C01S 

2750.0 

11-30-67 

61.0 

2689.0 

4405 

12-29-67 

61.0 

2689.0 

1-00-68 

61.0 

2689.0 

2-29-68 

60.0 

2690.0 

3-29-68 

58.0 

2692.0 

♦-30-68 

59.0 

2691.0 

5-00-68 

59.0 

2691.0 

7-00-68 

59.0 

2691.0 

9-00-68 

59.8 

2690.2 

10S/03E-30H01S 

2779.6 

11-30-67 

68.0 

2711.6 

4405 

12-29-67 

67.0 

2712.6 

1-00-68 

66.0 

2713.6 

2-29-68 

66.0 

2713.6 

3-29-68 

65.0 

2714.6 

♦-30-68 

66.0 

2713.6 

5-00-68 

66.0 

2713.6 

7-00-68 

6^.0 

2715.6 

9-00-68 

6^.0 

2715.6 

10S/03E-31C01S 

2760.0 

11-30-67 

57.0 

2703.0 

4405 

12-29-67 

56.0 

2704.0 

1-00-68 

56.0 

2704.0 

2-29-68 

55.0 

2705.0 

3-29-68 

55.0 

2705.0 

♦-30-68 

92.0 

2668.0 

5-00-68 

lO^.O 

2656.0 

7-00-68 

112.0 

2648.0 

9-00-68 

101.5 

2658.5 

10S/03E-31C02S 

2760.0 

12-29-67 

51.0 

2709.0 

4405 

1-00-68 

50.0 

2710.0 

2-29-68 

♦  9.0 

2711.0 

♦-30-68 

51.0 

2709.0 

5-00-68 

52.0 

2708.0 

7-00-68 

5^.0 

2706.0 

9-00-68 

5^.0 

2706.0 

10S/03E-31C05S 

2780.0 

12-29-67 

52.0 

2728.0 

4405 

1-00-68 

52.0 

2728.0 

2-29-68  » 

51.0 

2729.0 

♦-30-68 

52.0 

2728.0 

5-00-68 

5^.0 

2726.0 

7-00-68 

56.0 

2724.0 

9-00-68 

55.0 

2725.0 

10S/03E-31G01S 

2778.0 

11-30-67 

68.0 

2710.0 

4405 

12-29-67 

67.0 

2711.0 

1-00-68 

66.0 

2712.0 

2-29-68 

67.0 

2711.0 

♦-30-68 

160.0(1) 

2618.0 

5-00-68 

175.0(1) 

2603.0 

7-00-68 

176.0(1) 

2602.0 

9-00-68 

126.0 

2652.0 

10S/03E-32C01S 

2784.6 

11-30-67 

31.0 

2753.6 

4405 

12-29-67 

32.0 

2752.6 

1-00-68 

31.0 

2753.6 

2-29-68 

32.0 

2752.6 

3-29-68 

31.0 

2753.6 

♦-30-68 

3^.0 

2750.6 

5-00-68 

35.0 

2749.6 

7-00-68 

37.0 

2747.6 

9-00-68 

37.0 

2747.6 

10S/03E-32H01S 

2810.7 

11-30-67 

37.0 

2773.7 

4405 

12-29-67 

37.0 

2773.7 

1-00-68 

37.0 

2773.7 

3-29-68 

36.0 

2774.7 

♦-30-68 

37.0 

2773.7 

5-00-68 

36.5 

2774.2 

7-00-68 

37.0 

2773.7 

9-0U-68 

37.0 

2773.7 

10S/«3e-33B01S 

2927.4 

11-30-67 

132.3 

2795.1 

4405 

12-29-67 

132.3 

2795.1 

1-00-68 

132.3 

2795.1 

2-29-68 

131.3 

2796.1 

3-29-68 

131.3 

2796.1 

♦-30-68 

U3.3 

2784.1 

5-00-68 

148.3 

2779.1 

7-00-68 

151.3 

2776.1 

9-00-68 

134.3 

2793.1 

10S/03E-33C01S 

2872.9 

11-30-67 

90.2 

2782.7 

4405 

12-2V-67 

90.2 

2782. 7 

1-00-68 

89.2 

2783.7 

2-29-1)8 

86.2 

2764.7 

3-29-68 

87.2 

2785.7 

♦-30-68 

88.2 

2784.7 

5-00-68 

94.2 

27/8.7 

7-00-68 

90.2 

2782.7 

9-00-68 

91.2 

2761.7 

See  page  ll3  for  key  to  terms  8  abbreviations 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROONO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 

SURFACE 

TO    VMTER 

SURFACE 

IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


MARNER    hYUrtO    SUriUNII 

KARNER   HYuKO    bUbAKtA 


bAN   LUI&    REY    HYUHO   UNIT 
Z-03.C0 


10S/03E-33O0lb         28bS.9 


lOS/03t-33U02S        2848.3 


10S/03E-33F01b        2883.4 


10S/03E-33H01S        2902.2* 


US/03E-03J01S        297g.O 


nS/03E-04A01b         2856. 4 


llS/03Eo06F01S         2750.0 


11S/03E-06U01S         2750.0 


11S/03E-07A01S         2730.0 


llS/03E-07D01i>        2728.0 


11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-6B 
3-29-68 
4-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-6B 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
♦-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-00-58 
7-00-68 
9-00-68 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-00-68 
7-00-68 
9-00-68 

11-30-67 
12-29-67 
1-00-68 
2-29-68 
3-29-68 
4-30-68 
5-00-68 


84.2 
83.2 
82.2 
82.2 
81.2 
82.2 
82.7 
83.2 
84.2 

67.6 
66.6 
66.6 
65.6 
65.6 
65.6 
66.6 
67.6 
68.6 

131.7 
129.7 
129.7 
127.7 
125.7 
135.7 
150.7 
164.7 
181.2 

113.9 
112.9 
113.9 
112.9 
111.9 
129.9 
134.4 
138.4 
141.4 

75.0 
74.0(1) 
73.0(1) 
73.0(1) 
74.0(1) 
62.5 
60.0 
140.0(1) 
174.0(6) 

124.3 
123.3 
121.3 
119.3 
118.3 
125.3 
128.3 
134.3 
142.3 

100.0 
100.0 

96.0 

95.0 

94.0 
219.0(1) 
220.0(1) 
213.0(1) 
232.0(1) 

126.0(1) 

126.0(1) 

125.0(1) 

125.0(1) 

123.0(1) 

105.0 

127.0(1) 

113.0 

117.0 

53.0 

52.0 

53.0 

52.0 

51.0 

58.0 

60.5 
110.0(1) 
200.0(1) 

59.0 

58.0 
58.0 
58.0 
56.0 
56.0 
56.5 


2781.7 
2782.7 
2783.7 
2783.7 
2784.7 
2783.7 
2783.2 
2782.7 
2781.7 

2780.7 
2781.7 
2781.7 
2782.7 
2782.7 
2782.7 
2781.7 
2780.7 
2779.7 

2751.7 
2753.7 
2753.7 
2755.7 
2757.7 
2747.7 
2732.7 
2718.7 
2702.2 

2788.3 
2789.3 
2788.3 
2789.3 
2790.3 
2772.3 
2767.8 
2763.8 
2760.8 


2895.0 
2896.0 
2897.0 
2897.0 
2896.0 
2907.5 
2910.0 
2830.0 
2796.0 


2732.1 
2733.1 
2735.1 
2737.1 
2738.1 
2731.1 
2728.1 
2722.1 
2714.1 


2650.0 

2650.0 

2654 

2656 

2656 

2531 

2530 

2537.0 

2518.0 


Z-03.00 

MARNEH  HYUhO  SUBUNlT 


z-03.ce 


Z-03.C1 


4405 


2624.0 
2624.0 
2625.0 
2625.0 
2627.0 
2645.0 
2623.0 
2637.0 
2633.0 

2677.0 
2678.0 
2677.0 
2678.0 
2679.0 
2672.0 
2669.5 
2620.0 
2530.0 

2669.0 
2670.0 
2670.0 
2670.0 
2672.0 
2672.0 
2671.5 


See  poge  113  for  key  to  terms  d  obbreviotions 


4405 


4405 


4405 


4405 


4405 


4405 


4405 


4405 


4405 


11S/03E-07D01S 
(CONT.) 


2728.0 


11S/03E-07K01&    2739.0 


RU  5UBAREA 

£-03. CI 

7-00-68 

140.0(1) 

2588.0 

4405 

9-00-66 

250.0(1) 

2478.0 

11-30-67 

56. 0 

2683.0 

44Ub 

12-29-67 

55.0 

2684.0 

1-00-68 

56.0 

2683.0 

2-29-68 

55.0 

2684.0 

3-29-68 

54.0 

2685.0 

4-30-68 

54.6 

2684.4 

5-00-68 

54.0 

2685.0 

7-00-68 

55.0 

2684.0 

9-00-68 

207.0(1) 

2532.0 

-«l- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATWN 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


ESCONDIUO  HYDRO  SUBUNIT 

ESCONOIOO  HYDKO  SUbAKEA 


CAHLSBAD  HYUHO  UNIT 
Z-04.FO 


2-04<00 


12S/02a-22A02i>    720.0 

12S/0<;«-22J01S    697.0 
12S/02a-27H02S    690.0 


10-24-67 
5-06-68 

5-06-68 

10-23-67 
5-08-68 


48.0 
«5.5(1> 

28.4(1) 

25.9 
28.2 


672.0 
674.5 

668.6 

664.1 
661.8 


Z-04.F2 


5050 


5050 
5050 


See  poge  |I3  for  key  to  terms  S  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GRCXJNO 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 

SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 
DATA 


SAN  UIEGUIIU  HYUHO  UNIT 


SAN  DItOUITO  HYDRO  bUBUNll 

SAN  DieCUiTO  HYUHO  SUbAHEA 


Z-05.A0 


13S/03W-33C01S 

«3.1 

10-26-67 
5-09-68 

44.5 
43.9 

13S/03*-33C03b 

«0*8 

10-26-67 
6-09-68 

57.4 
57.5 

13S/0J<*-33M01b 

35.0 

10-25-67 

10-26-67 

3-14-68 

5-09-68 

78.5 
76.7 
77.6 
76.9 

14S/03«-OSF01S 

23.4 

10-26-67 
5-09-68 

30.2 
27.9 

l*S/03i«-06P02S 

15.0 

10-26-67 
5-09-68 

7.9 
12.5 

l4S/03««-06U01i 

14.5 

10-26-67 
5-09-68 

21.3 
19.0 

1«S/03m-07C07S 

14.6 

10-26-67 
5-09-68 

17.9 
16.8 

14S/03ll-07MOl!> 

19.3 

10-26-67 
5-09-68 

18.8 
18.4 

l*S/04l*-01POlb 

43.0 

10-26-67 
5-09-68 

40.2 
39.8 

14S/04H-01R02S 

20.7. 

10-26-67 
5-09-68 

23.8 
22.2 

14S/04M-01H0*b 

11.9 

10-26-67 
5-09-68 

14.4 
12.9 

US/04M-11J02S 

5.» 

10-26-67 
5-09-68 

2.9 
2.2 

2-05. Al 


/-05.U0 

HOOetS  HYUHO  SUBUNIT 

HOOGtS  HYUHO  SUBARtA 


-1.4 
-.8 

505U 

16.6 
16.7 

5050 

43.5 
41.7 
42.6 
41.9 

5010 
5050 
5010 
5050 

-6.8 
-4.5 

5050 

7.1 
2.5 

5050 

-6.8 

-4.5 

5050 

-3.3 
-2.2 

5050 

.5 

.9 

5050 

2.8 
3.2 

5050 

-3.1 
-1.5 

5050 

-2.5 
-1.0 

5050 

2.1 
2.8 

5050 

l2S/O2h-32N01S 


370.0 


12S/02W-35K01S     420.0 


12S/02M-35P01S 


12S/02M-35Q04S 


13S/01W-07E02S 
I3S/02M-02B02S 
13S/02W-02C02S 


13S/02W-02C03S 


13S/02W-02C04S 


13S/02M-02U01S 


See  page  II3  for  key  to  terms  &  obbreviotiono 


10-10-67 
12-19-67 
1-27-68 
3-17-68 
4-16-68 
5-03-68 
6-19-68 
8-06-68 


26.0 
23.0 
21.0 
27.0 
17.0 
16.0 
29.0 
26.0 


^-05. 80 


344.0 
347.0 
349.0 
343.0 
353.0 
354.0 
341.0 
344.0 


^-05.81 


5724 


10-04-67 

18.9 

401.1 

11-03-67 

16.0 

404.0 

12-0b-67 

16.5 

403.5 

1-02-68 

25.7(1) 

394.3 

2-06-68 

20.0 

400.0 

3-04-68 

29.2(1> 

390.8 

4-08-68 

28.1(1) 

391.9 

5-06-68 

33.8(1) 

386.2 

6-03-68 

31.1(1) 

388.9 

7-08-68 

33.8(1) 

386.2 

8-05-68 

35.0(1) 

385.0 

9-06-68 

24.5(1) 

395.5 

5710 


7-08-68 

33.8(1) 

386.2 

8-05-68 

35.0(1) 

385.0 

9-06-68 

24.5(1) 

395.5 

395.0         10-04-67 

16.0(1) 

379.0 

5710 

11-03-67 

18.1(1) 

376.9 

12-05-67 

5.1 

389.9 

1-09-68 

3.9 

391.1 

2-06-68 

4.1 

390.9 

3-05-68 

4.4 

390.6 

4-05-68 

4.5 

390.5 

7-10-68 

24.2(1) 

370.8 

8-05-68 

27.4(1) 

367.6 

9-06-68 

29.4(1) 

365.8 

395.0         10-04-67 

26.3 

368.7 

5710 

11-03-67 

30.1(1) 

364.9 

12-05-67 

4.5 

390.5 

1-09-68 

3.8 

391.2 

2-06-68 

3.7 

391.3 

3-05-68 

3.8 

391.2 

4-08-68 

4.1 

390.9 

5-00-68 

4.4 

390.6 

6-00-68 

5.8 

389.2 

7-00-68 

7.8 

387.2 

8-05-68 

25.7(1) 

369.3 

9-06-68 

9.8 

385.2 

330.8        10-23-67 

20.2 

310.6 

5050 

5-08-68 

23.1 

307.7 

390.0        10-24-67 

16.5 

373.5 

5050 

5-06-68 

15.3 

374.7 

374.0         10-04-67 

23.3 

350.7 

5710 

10-24-67 

13.4 

360.6 

5V50 

11-03-67 

12.2 

361.8 

5710 

12-06-67 

15.1 

358.9 

1-09-68 

10.4 

363.6 

2-06-68 

9.5 

364.5 

3-08-68 

y.2 

364.8 

4-08-68 

8.8 

365.2 

5-06-68 

2.3 

371.7 

5050 

5-06-68 

9.3 

364.7 

S7I0 

6-03-68 

17.2(1) 

356.8 

7-09-68 

13.6 

360.4 

8-05-68 

12.2 

361.8 

9-06-68 

35.0(1) 

339.0 

383.0         10-04-67 

10.4 

372.6 

5710 

11-03-67 

12.3 

370.7 

1-09-68 

2.6 

380.4 

2-06-68 

2.6 

380.4 

3-05-68 

2.6 

380.4 

4-05-68 

2.6 

380.4 

7-11-68 

8.3 

374.7 

8-05-68 

9.7 

373.3 

9-06-68 

U.6 

371.4 

390.0            1-09-68 

4.8 

385.2 

S710 

2-06-68 

4.8 

385.2 

3-05-68 

4.8 

385.2 

4-08-68 

5.0 

385.0 

5-03-68 

4.8 

385.2 

6-03-68 

14.8(1) 

375.2 

9-06-68 

19.7(1) 

370.3 

390.0         10-04-67 

24.5(1) 

365.5 

S7I0 

11-03-67 

21.1 

368.9 

12-05-67 

12.9 

377.1 

l-OV-68 

10.2 

379.8 

2-06-68 

14.0 

376.0 

3-05-68 

17.6(1) 

372.4 

4-08-68 

9.7 

380.3 

5-06-68 

15.3 

374.7 

6-08-68 

15.7 

374.3 

7-10-68 

29,9(1) 

360.1 

8-05-68 

33.9(1) 

356.1 

9-06-68 

36.1(1) 

353.9 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS    AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


HKM   OltbUnO   HYOMO   UNIT 


H006CS   HYDRO   SUBUNI I 

HODGES    HYuHO    bUUAKtA 


Z-05.B0 


13S/02a-02D03^ 


300.0 


13S/02M-02F01S 


375.0 


13S/02H-02F02S 


365.0 


13S/0ZN-02J01S 
I3S/02K-02L01S 

13S/02M-02M01S 


430.0 
345.  0 

358.4 


13S/02M>03R03b 
I3S/02W-0S001S 


13S/02M-05D02S 


335.0 
3SS.0 


340.0 


13S/02M-11R01S 


315.6 


I3S/02M-12G01i> 


326.0 


10-04-67 
11-03-67 
12-06-67 
1-09-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-08-68 
7-10-68 
8-05-68 
9-06-68 

10-04-67 
11-03-67 
12-05-67 
1-09-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-08-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-10-68 
e-05-68 
9-06-68 

10-04-67 
11-03-67 
12-05-67 
1-09-68 
2-06-68 
3-05-68 
4-08-68 
5-00-68 
6-03-68 
7-10-68 
8-05-68 
9-06-68 

10-24-67 
5-06-68 

1-08-68 
5-06-68 
6-03-68 
7-10-68 
8-05-68 
9-06-68 

10-04-67 

10-24-67 

11-03-67 

12-05-67 

1-09-68 

2-06-68 

3-05-68 

4-08-68 

5-06-68 

5-06-68 

6-03-68 

7-10-68 

8-05-68 

9-06-68 

10-24-67 

12-19-67 
2-16-68 
3-17-68 
4-16-68 
5-03-68 


1-17-68 
2-21-68 
3-21-68 
4-17-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-18-68 
e-20-68 
9-19-68 

1-17-68 
2-21-68 
3-21-68 
4-17-68 
5-17-68 
6-19-68 


13.3 
9.5 

5.4 

4.9 

5.0 

5.4 

5.7 

6.6 

7.0 
45.0<1) 
49.6(1) 
50.8(1) 

41.7(1) 
30.4 
24.8 
19.7 
18.5 
16.8 
15.9 
5.9 
31.6(1) 
34.8(1) 
37.1(1) 
39.6(1) 

45.4(1) 
50.9(1) 
12.9 

7.0 

6.4 

5.1 

4.8 

5.4 
36.0(1) 
27.6(1) 
38.0(1) 
14.8 

23.0 
24.1 

6.1 

6.5 
7.9(1) 
6.9 
13.1(1) 
8.6(1) 

59.9(1) 

(1) 
34.9 
21.5 
10.7 
10.1 
48.0(1) 

8.9 
48.3(2) 
48.4(1) 
49.1(1) 
56.0(1) 
58.0(1) 
60.2(1) 

(6) 

28.0 
25.0 
25.0 
18.0 
24.0 


16.6 
16.8 
15.8 
15.6 
14.5 
14.7 
15.0 
15.6 
14.9 

22.6 
22.9 
22.7 
22.2 
22.7 
21.6 


366.7 

370.5 

374. 

375. 

375. 

374. 

374. 

373. 

373. 

335. 

330. 

329. 


.6 
•  1 
.0 
.6 
.3 
.4 
.0 
.0 
.4 
.2 


333.3 
344.6 
350.2 
355.3 
356.5 
358.2 
359.1 
369.1 
343.4 
340.2 
337.9 
335.4 

319.6 
314.1 
352.1 
358.0 
358. 6 
359.9 
360.2 
359.6 
329.0 
337.4 
327.0 
350.2 

407.0 
405.9 

338.9 
338.5 
337.1 
338.1 
331.9 
336.4 

298.5 

323.5 
336.9 
347.7 
348.3 
310.4 
349.5 
310.1 
310.0 
309.3 
302.4 
300.4 
298.2 


327.0 
330.0 
330.0 
337.0 
331.0 


10-10-67 

46.0 

294.0 

12-19-67 

46.0 

294.0 

12-27-67 

43.0 

297.0 

3-17-68 

40.0 

300.0 

4-16-68 

43.0 

297.0 

5-03-68 

45.0 

295.0 

6-19-68 

53.0 

287.0 

8-08-68 

56.0 

284.0 

299.0 
298.8 
299.8 
300.0 
301.1 
300.9 
300.6 
300.0 
300.7 

303.4 
303.1 
303.3 
303.8 
303.3 
304.4 


Z-05.til 


5710 


Z-05.00 

HODGES  HYDRO  SUHUNIT 

HODGES  HYDRO  SU8AMEA 


5710 


5710 


5050 


5710 


5710 
5050 
5710 


5050 
5710 


5050 
5724 


5724 


l3S/02h-12G01S 
(CONT.) 


13S/02W-12N01S 


13S/02M-12N02S 


I3S/02W-13C01S 


326.0  7-18-68 

8-20-68 
9-19-68 

315.6  10-23-67 
1-17-68 
2-21-68 
3-21-68 
4-17-68 
5-08-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-18-66 
8-20-68 
9-19-68 

318.0  1-17-68 

2-21-66 
3-21-68 
4-17-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-18-68 
6-20-68 
9-19-68 

331.6  1-17-68 

2-21-68 
3-21-68 
4-17-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-18-68 
8-20-68 
9-19-68 


GREEN  HYOKO  SUBAREA 


13S/02H-23601S 


500.0 


10-23-67 
5-07-68 


22.7 
22.6 
23.3 

15.9 
15.3 
15.5 
14.5 
14.3 
14.1 
14.0 
14.2 
14.0 
14.1 
14.1 

17.3 
17.2 
16.6 
16.7 
16.6 
16.7 
18.2 
18.3 
18.4 

12.4 
13.6 
14.4 
14.1 
14.5 
15.9 
15.0 
14.8 
16.0 


40.5 
39.8 


FELICITA  HYDRO  SUBAKEA 


5229 


5229 


See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 


12S/02W-27F01S 

12S/02M-27K01S 

12S/02W-27P02S 

12S/'02M-28P01S 

12S/02M-33A01S 

12S/02W-33G03S 
12S/02M-33H01S 

12S/02M-34B01S 

12S/02M-34N02S 

13S/02W-03E01S 


12S/02M-23K02S 

12S/02W-24O01S 

12S/02M-24E01S 

12S/02W-24F02S 
12S/02M-24H02S 
12S/02M-24N01S 

12S/02K-24N02S 


670.0 

622.0 

650.0 

700.0 

635.0 

635.0 
596.0 

609.0 

610.0 

520.0 


10-23-67 
5-08-68 

10-23-67 
5-06-66 

10-23-67 
5-08-66 

10-23-67 
5-08-60 

10-27-67 
5-06-66 

10-23-67 

10-23-67 
5-06-68 

10-23-67 
5-08-68 

10-23-67 
5-08-68 

10-23-67 
5-08-66 


BEAR  HYDRO  SUBAREA 


710.0 

728.0 

701.0 

694.0 
675.0 
660.0 

639.0 


10-24-67 
5-06-68 

10-24-67 
5-06-66 

10-26-67 
5-06-66 

5-06-68 

5.06-60 

10-24-67 
5-06-66 

10-01-67 
12-01-67 


36.2 
35.4 

10.3 
10.3 

16.5 
16.8 

75.3 
61.7 

(1) 
59.3(1) 

(4) 

(II 
10.3 

12.6 
8.7 

26.2 
23.9 

34.5 
36.2 


21.3 
17.6 

20.0 
20.0 

10.0 
10.0 

2.4 

16.1(11 

7.5 
6.5 

49.0(1) 
50.0(1) 


2-05. BO 


303.3 
303.2 
302.7 

299.7 

300.3 
300.1 
301.1 
301.3 
301.5 
301.6 
301.4 
301.6 
301.5 
301.5 

300.7 
300.8 
301.4 
301.3 
301.4 
301.3 
299.8 
299.7 
299.6 

319.2 
317.8 
317.2 
317.5 
317.1 
315.7 
316.6 
316.8 
315.6 


459.5 
460.2 


633.6 
634.6 

611.7 
611.7 

633.5 
633.2 

624.7 
638.3 


575.7 


585.7 

596.4 
600. 3 

583.6 
586.1 

485.5 
483.8 


668.7 
692.4 

707.2 

708.0 

691.0 
691.0 

691.6 

658.9 

652.5 
653.5 

590.0 
589.0 


^-05. 81 


5229 


5050 
5229 


5050 
5229 


5229 


5229 


Z-0S.B2 
5050 

Z-05.B3 
5050 
5050 
S050 
5050 
5050 

50S0 

5050 

5050 
5050 
5050 

Z-05.B4 

5050 

5050 

5050 

5050 
5050 
5050 

5711 


-412- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


SAN   0U6UIT0   HtOHO   UNIT 


HOOGES    HYDRO    SUBUNI I 

BEAR    HYDRO    SUHAHEA 


l2S/«2li-2*N02S 
(CONT.) 


639.0 


1-02-68 

30.0 

2-16-68 

IS. 0(1) 

3-01-68 

34.0(1) 

4-01-68 

30.0(1) 

5-01-68 

31.0(1) 

6-01-68 

36.0(1) 

7-01-68 

42.0(1) 

9-01-68 

49.0(1) 

12S/02II-24R01S 
12S/02M-24R03S 
12S/02K-25F01S 
I2S/02I«-26C01S 
12S/02D-26H01S 
I2S/02M-26L01S 


720.0 
765. 0 
660.0 
698.0 
622.0 
610.0 


10-24-67 
5-06-68 

10-26-67 
5-06-68 

10-23-67 
5-06-68 

10-24-67 
5-06-68 

10-24-67 
S-06-68 

10-24-67 
5-06-68 


.2 
1.0 

5.6 
.1 


10.8(1) 
3.5(1) 

8.9 
13.7 

13.6 
14.7 

7.3 
7.7 


^-05. BO 


609.0 
624.0 
605.0 
609.0 
608.0 
603.0 
597.0 
590.0 

719.8 
719.0 

759.4 
764.9 

649.2 
656.5 

689.1 
684.3 

608.4 
607.3 

602.7 
602.3 


2-05. B4 
5711 


5050 
5050 
5050 
5050 
5050 
5050 


GROUND 

GROUND 

WATER 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

SURFACE 

A6CNCV 

NUMBER 

ELEVATION 

DATE 

TO   WATER 

ELEVATION 

SUPPLYING 

IN  FEET 

SURFACE 
IN   FEET 

IN    FEET 

DATA 

2-05.00 

SAN    PASUUAL    HTUHO    SUBUNIT 

2 

-05. CO 

HIGHLAND 

MTDRO    SUBARtA 

2-05.C1 

13S/01H-05L01S 

780.0 

10-23-67 

28.9 

751.1 

5050 

5-08-68 

16.7 

763.3 

13S/01M-0SM0IS 

T5S.e 

10-23-67 

28.4 

729.6 

5050 

5-08-68 

17.5 

740.5 

SAN   PASOUAL    HYUHO    5UHAREA 

*-05.C2 

12S/01O-18H01S 

43«.8 

10-23-67 

(1) 

5050 

12S/01M-20001S 

418.4 

10-23-67 

9.6(2) 

408.8 

5050 

5-06-68 

8.3 

410.1 

I2S/01M-20L01S 

403.6 

10-23-67 

10.7 

392.9 

5050 

5-06-68 

14.1(2) 

389.5 

12S/01M-20L02S 

406.9 

10-24-67 

28.9(4) 

378.0 

5050 

5-06-68 

19.2 

387.7 

12S/01X-2SN02S 

440.8 

1-16-68 

23.0 

417.8 

5229 

2-16-68 

23.5 

417.3 

3-20-68 

24.5 

416.3 

4-16-68 

25.5 

415.3 

5-15-68 

26.8 

414.0 

6-18-68 

28.6 

412.2 

7-15-68 

24.5 

416.3 

8-15-68 

29.4 

411.4 

9-17-68 

33.8 

407.0 

12S/01H-26C01S 

451.8 

10-23-67 

19.4 

02.4 

5050 

5-06-68 

19.9 

431.9 

12S/01K-29D01S 

378.8 

1-17-68 

8.8 

370.0 

5229 

2-21-68 

8.9 

369.9 

3-20-68 

8.4 

370.4 

4-17-68 

7.9 

370.9 

5-17-68 

8.1 

370.7 

6-19-68 

8.3 

370.5 

7-17-68 

8.8 

370.0 

8-19-68 

9.1 

369.7 

9-18-68 

9.2 

369.6 

12S/01X-29N01S 

347.0 

1-17-68 

18.9 

328.1 

5229 

2-21-68 

20.2 

326.8 

3-21-68 

21.2 

325.8 

4-17-68 

39.5(1) 

307.5 

5-17-68 

47.5(1) 

299.5 

6-19-68 

47.9(1) 

299.1 

7-16-68 

49.0(1) 

298.0 

8-16-68 

48.8(1) 

298.2 

9-18-68 

48.0(1) 

299.0 

12S/01M-30A01S 

375.7 

1-17-68 

5.5 

370.2 

5229 

2-21-68 

5.5 

370.2 

3-20-68 

5.1 

370.6 

4-17-68 

4.8 

370.9 

5-17-68 

5.5 

370.2 

6-19-68 

6.0 

369.7 

7-17-68 

6.6 

369.1 

8-19-68 

7.1 

368.6 

9-18-68 

7.3 

368.4 

12S/01W-30A05S 

398.1 

1-17-68 

28.6 

369.5 

5229 

2-21-68 

35.4 

362.7 

3-20-68 

28.7 

369.4 

4-17-68 

27.8(1) 

370.3 

5-17-68 

25.7 

372.4 

6-19-68 

27,6 

370.5 

7-17-68 

28.2(1) 

369.9 

8-19-68 

29.2(1) 

368.9 

9-18-68 

29.1 

369.0 

12S/01M-30J01S 

366.3 

1-17-68 

4.8 

3*1.5 

5229 

2-21-68 

4.6 

361.7 

3-20-68 

4.6 

361.7 

4-17-68 

4.8 

361.5 

5-17-68 

11.1 

355.2 

6-19-68 

12.4 

353.9 

7-17-68 

12.9(1) 

353.4 

8-19-68 

16.211) 

350.1 

12S/01M-30001S 

383.9 

10-23-67 

15.8 

368.9 

5050 

5-06-68 

16.4 

367.5 

|2S/el«)-30H01S 

358.8 

1-17-68 

20.7(1) 

338.1 

5229 

2-21-68 

18.9(1) 

339.9 

3-20-68 

18.4(1) 

340.4 

4-17-68 

20.0(1) 

338.8 

5-17-68 

21.1(1) 

337.7 

6-19-68 

18.1 

340.7 

7-16-68 

22.0(1) 

336.8 

8-16-68 

18.7 

340.1 

9-18-68 

17.8 

341.0 

12S/01K-3ieoiS 

355.8 

10-19-67 

OMT 

5229 

See  poge  II3  for  key  to  terms  S  obbrevtotion* 
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TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN   OIEGUnO   HYDRO   UNIT 


SAN   PASOUAL    HYDRO    SUBUNIT 

SAN    PASOUAL    HYDKU    SUbARCA 


Z-05.C0 


12S/01M-31601S 
<CONT.) 

12S/01M-31H01S 


355.8 
358.5 


12S/01M-31H02S 
12S/01W-31JOIS 


357.4 
353.0 


12S/01W-31L03S 


353.0 


12S/OIM-32U01S 


372.9 


12S/01II-32M03S 


357.0 


12S/01M-32001S 


366.4 


12S/01W-32Q02S 


367.0 


12S/01W-32O03S 


367.0 


12S/01M-32R01S 


373.0 


12S/0U-33H02S 
12S/01H-33N01S 


396.2 
378.0 


U-22-67 
12-01-67 

1-16-68 
2-21-68 
3-20-68 
4-16-68 
5-16-68 
6-18-68 
7-16-68 
8-16-68 
9-18-68 

10-25-67 
3-14-68 

1-16-68 
2-21-68 
3-21-68 
4-17-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-17-68 
8-19-68 
9-18-68 

1-17-68 
2-21-68 
3-20-68 
4-17-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-17-68 
8-19-68 
9-18-66 

1-16-68 
2-21-68 
3-20-68 
4-16-68 
5-16-68 
6-19-68 
7-16-68 
8-16-68 
9-18-68 

1-16-68 
2-21-68 
3-21-68 
4-17-68 
5-17-68 
6-19-68 
7-17-68 
8-16-68 
9-18-68 

1-16-68 
2-21-68 
3-20-68 
4-16-68 
5-16-68 
6-18-68 
7-16-68 
8-16-68 
9-18-68 

1-15-68 
2-15-68 
3-18-68 
4-15-68 
5-15-68 
6-17-68 
7-15-68 
8-15-68 
9-16-68 

1-16-68 
2-21-68 
3-20-68 
5-16-68 
6-18-68 
7-16-68 
8-16-68 
9-18-68 

1-16-68 
2-21-68 
3-20-68 
4-16-68 
5-16-68 
6-18-68 
7-16-68 
8-16-68 
9-18-68 

10-18-67 

1-15-68 


13.5 
(0> 

36.4 

36.8 

37.3 

38.3 

43.7(1 

44.7(1 

45.6(1 

45.5(1 

45.7(1 

37.7 
36.7 

45.6 
45.9 
43.5 
48.6(1) 
53.5(1) 
62.6 
66.5(1) 
70.6(1) 
(1) 

44.1 
43.9 
44.0 
44.1 
44.4 
52.4 
55.4 
57.8 
63.0 

26.6 

26.4 

28.4 

27.3(1 

26.7(1 

29.1(1 

28.3(1 

29.2(1 

30.5(1 

42.7 

43.4 

44.6 

53.3 

58.6(1) 

60.1(1) 

59.2(1) 

59.5(1) 

65.2(1) 

42.0 

42.0 
48.5(1) 
49.1(1) 
46.9 
45.7 
(1) 
48.6(1) 
50.9(1) 

40.8 

42.3 

36.9 

40.3 

49.4(1) 

49.6(1) 

48.8(1) 

47.6 

47.6 

40.6 

41.0 

40.3 

43.1 

45.2(1) 

46.0(1) 

48.1(1) 

52.6(1) 

40.7 
40.9 
40.6 
41.3 
41.3 
42.8 
44.4 
45.7 
47.1 

DRY 

43.1 


342.3 


322 
321 
321 
320 
314 
313 
312 
313 
312 

319 
320 

307 
307 
309 
304 
299 
290 
286 
282 


308 
309 
309 
308 
308 
300 
297 
295 
290 

346 
346 
344 
345 
346 
343 
344 
343 
342 

314 
313 
312 

303 
298 
295 
297 
297 
291 

324 
324 
317 
317 
319 
320 

317 
315 

326 
324 
330 
326 
317 
317 
318 
319 
319 

326 
326 
326 
323 
321 
321 
318 
314 

332 
332 
332 
331 
331 
330 
328 
327 
325 


334.9 


Z-05.C2 
5229  I 

5229 


Z-OS.OO 

SAN  PASOUAL  HYDRO  SUBUNIT 

SAN  PASOUAL  HYDRO  SUbAREA 


12S/01H-33N01S 
(CONT.) 


378.0 


5010 
5229 


5229 


5229 


5229 


5229 


5229 


12S/01X-34JOIS 


414.0 


12S/01W-34K02S 


408.8 


12S/01M-35A01S 


443.4 


12S/01W-35C01S 


426.5 


12S/01W-35C05S 


429.0 


12S/01W-3SD02S    419.3 


5229 


5229 


5229 
5229 


See  poge  II3  for  key  to  terms  S  abbreviotions 


12S/0l)'-35F01S 


429.6 


12S/01W-35F02S    429.5 


12S/01H-35002S 


434.7 


4- 
5- 
6- 
7- 
8- 

1- 
2- 

3- 
4- 
5- 

6- 
7- 

8- 
9- 


2- 
3- 
4- 
5- 

6- 
7- 
8- 
9- 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

1- 
2- 

3-i 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

1- 
2- 
3- 

4- 
5- 

6- 
7- 
8- 
9- 

1- 
2- 

3-20-68 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 


5-68 
8-68 
5-68 
5-68 
7-68 
5-68 
5-68 
7-68 

6-68 
5-68 
0-68 
5-68 
5-68 
7-68 
5-68 
5-68 
7-68 

6-68 
5-68 
20-68 
5-68 
b-68 
7-68 
5-68 
5-68 
7-68 

6-68 
6-68 
20-68 
6-68 
5-68 
8-68 
5-68 
5-68 
7-68 

6-68 
6-68 
0-68 
6-68 
6-68 
8-68 
6-68 
6-68 
7-68 

6-68 
6-68 
0-68 
6-68 
6-68 
8-68 
6-68 
6-68 
7-68 

6-68 
6-68 
0-68 
6-68 
6-68 
8-68 
6-68 
6-68 
7-68 

6-68 
5-68 


5-68 
5-68 
8-68 
5-68 
5-68 
7-66 

6-68 
5-68 
3-20-68 


5-68 
5-68 
8-68 
5-68 
5-68 

6-68 
6-68 
0-68 
6-68 
5-68 
8-68 
5-68 
5-68 
7-68 


43 
42 

40 
56 
57 
51 
61 
61 

25 

25 
25 
27 
27 
27 
27 
27 
28 

30 
29 
30 
30 
34 
35 
35 
36 
35 

26 
27 
28 
30 
31 
33 
35 
36 
39 

21 
21 
21 
22 
22 
23 
25 
26 
26 

22 
22 

22 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

17 
18 
18 
33 
20 
20 
21 
21 
22 

21 
22 
22 
23 
25 
28 
28 
30 
30 

22 
22 
22 
22 
27 
25 
29 
32 

22 
25 
23 
24 
27 
27 
28 
30 
31 


Z-05.C0 


3 

7 

5 

5 

1 

2 

0(1) 

7(1) 

7 
0 
9 
0 
6 
3 
4 
5 
9 

7 

7 

5 

2 

0(1 

2(1 

5(1 

6(1 

9(1 

7 

3 

1 

9 

2 

0 

9(1) 

2 

3 

1 
3 
6 
5 

8 
9 
1 
0 
7 

7 
4 
4 
7 
5 
3 
2 
1 
0 

9 

3 

3 

2(1) 

0 

4 

1 

3 

9 

9 
0 
6 
5 

8 

4 
9 
8 
8 

1 

0 
6 
8 

3 
1 

2 


334.7 
335.3 
337.5 
321.5 
320.9 
326.8 
317.0 
316.3 

388.3 
389.0 
388.1 
387.0 
386.4 
386.7 
386.6 
386.5 
385.1 

378.1 
379.1 
378.3 
378.6 
374.8 
373.6 
373.3 
372.2 
372.9 

416.7 
416.1 
415.3 
412.5 
412.2 
410.4 
407.5 
407.2 
404.1 

405.4 
405.2 
404.9 
404.0 
403.7 
402.6 
401.4 
400.5 
399.8 

406.3 
406.6 
406.6 
406.3 
405.5 
404.7 
403.8 
402.9 
402.0 

401.4 
4Ql.e 
401.0 
386.1 
399.3 
398.9 
398.2 
398.0 
396.4 

407.7 
407.6 
407.0 
406.1 
403.8 
401.2 
400.7 
398.8 
398.8 

407.4 
407.5 
406.9 
406.7 
402.2 
404.4 
400.3 
397.4 

412.0 
409.5 
410.9 
410.1 
407.7 
407.2 
406.1 
404.7 
403.4 


^-05. 02 
5229 


5229 


5229 


5229 


5229 


5229 


5229 


5229 


5229 


5229 


-414- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

WATER 

AGENCY 

STATE    WELL 

SURFACE 

DATE 

SURFACE 
TO    VMTER 

SURFACE 

SUPPLY- 

NUMBER 

ELEVATION 

SURFACE 
IN    FEET 

ELEVATION 

ING 

IN    FEET 

IN  FEET 

DATA 

SAN   UIEbUlTU 

HYOHO    UN 11 

&AN   PASUUAL 

HYDRO    SueUNlT 

I 

-05. CO 

SAN    PASOUAL    HYDRO    bUUAREA 

Z-05.C2 

12S/0HI-35M02S 

4««.3 

2-16-6d 

30.1 

414.2 

5229 

3-18-68 

31.1 

413.2 

4-16-68 

32.3 

412.0 

5-15-68 

33.4 

410.9 

6-18-68 

35.2 

409.1 

7-15-68 

37.7 

406.6 

8-15-68 

39.1 

405.2 

9-17-68 

40.9 

403.4 

12S/0l*-35L0*S 

«30.0 

1-16-68 

25.4 

404.6 

5229 

2-15-68 

25.8 

404.2 

3-20-68 

25.8 

404.2 

4-15-68 

27.6 

402.4 

5-15-68 

26.1(21 

403.9 

6-18-68 

28.6 

401.4 

7-15-68 

30.7(2) 

399.3 

8-15-68 

28.7 

401.3 

9-17-68 

35.9(21 

394.1 

I2S/01M-36001S 

448.1 

1-16-68 

28.3 

419.8 

5229 

2-16-68 

28.6 

419. S 

3-20-68 

29.3 

418.8 

4-16-68 

30.9 

417.2 

5-15-68 

32.6 

415.S 

6-18-68 

34.4 

413.7 

7-15-68 

34.6 

413.5 

8-15-68 

35.7 

412.4 

9-17-68 

39.7 

408.4 

12S/01M-36003S 

444.5 

l-lb-68 

26.9 

417.6 

S229 

2-16-68 

27.5 

417.0 

' 

3-20-68 

29.2 

415.3 

6-18-68 

33.1 

411.4 

8-15-68 

36.9 

407.6 

12S/01W-36F01S 

458.5 

1-16-68 

25.2 

433.3 

5229 

2-16-68 

25.5 

433.0 

3-20-68 

30.8 

427.7 

4-16-68 

31.8 

426.  T 

5-15-68 

32.3 

426.2 

6-18-68 

32.7 

425.8 

7-15-68 

33.8 

424,7 

8-15-68 

35.7 

422.8 

9-17-68 

37.8 

420.7 

I2S/01M-36H01!> 

467.1 

1-16-68 

26.5 

440.6 

5229 

2-16-68 

26.9 

440.2 

3-20-68 

29.7 

437.4 

4-16-68 

30.4 

436.7 

5-15-68 

30.6 

436.5 

6-18-68 

32.4 

434.7 

7-15-68 

32.8 

434.3 

8-15-68 

36.3 

430.8 

9-17-68 

37.1 

430.0 

13S/01ir-03E01b 

399.2 

10-23-67 

24.4 

374.8 

5050 

1-16-68 

27.7 

371.5 

5229 

2-15-68 

28.4 

370.8 

3-20-68 

29.1 

370.1 

4-15-68 

29.3 

369.9 

5-06-68 

29.4 

369.8 

50S0 

5-15-68 

29.8 

369.4 

5229 

6-17-68 

31.1 

368.1 

7-15-68 

32.3 

366.9 

8-15-68 

33.4 

365.8 

9-17-68 

35.5 

363.7 

13S/01«-0«C01S 

382.1 

10-18-67 

34.4 

347.7 

5229 

11-16-67 

35.8 

346.3 

12-21-67 

36.8 

345.3 

13S/OIK-05A02S 

372.6 

1-15-68 

42.3 

330.3 

5229 

2-15-68 

44.6 

328.0 

3-18-68 

43.3 

329.3 

4-15-68 

45.5 

327.1 

5-15-68 

69.6(1) 

303.0 

6-17-68 

79.5(1) 

293.1 

7-15-68 

80.6(1) 

292.0 

6-15-68 

71.6 

301.0 

9-16-68 

55.5 

317.1 

13S/01M-06M01S 

335.0 

10-2J-67 

37.2 

297.8 

5050 

10-25-67 

32.7 

302.3 

5010 

1-17-68 

32.9 

302.1 

5229 

2-21-68 

31.7 

303.3 

3-14-68 

30.7 

304.3 

5010 

3-21-68 

30.8 

304.2 

5229 

4-17-68 

30.9 

304.1 

5-17-68 

31.2 

303.8 

6-19-68 

35.2 

299.8 

7-18-68 

36.4 

298.6 

e-19-68 

36.1 

298.9 

9-19-68 

36.2 

298.8 

13S/01a-06M02b 

336.0 

10-23-67 
5-07-68 

30.5 

(9) 

305.5 

5050 

13S/02W-01J01S 

332.7 

10-23-67 

34.6 

298.1 

5050 

STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 

TO   WATER 
SURFACE 
IN  FEET 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


2-05.00 

SAN  PASUUAL    HYDRO   SUBUNIT 

SAN    PASOUAL    HYOHU    SUUAREA 


2-05. CO 


13S/02M-01J01S 


332.7 


5-07-68 


28. • 


^-0S.C2 
303.9   5050 


See  page  113  for  key  to  terms  8  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Con!) 

GROUND   WATER   LEVELS    AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GAOUNO 

SURFACE 

ELEVATKDN 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN  OIEGUITO  HYDRO  UNIT 


2-05>00 


SANTA  MARIA  VALLEY  HYDRO  SUriUNiT 
KAMONA  HYURO  SUUAriEA 


12S/01E-34R01S  1570.0 

13S/01E-02R02S  1518.0 

13S/0U-O3K0U  1515.0 

13S/01E-10J01S  1«65.0 


13S/0U-10J02S        1*65.0 
13S/eiE-10R01S         1450.0 


13S/01E-11M01S    1465.0 


13S/0U-11M02S         1455.5 


I3S/I1E-11M03S    1465.0 


13S/01E-lia02S    1480.0 

13S/01E-l4A02b    1500.0 
13S/01E-15B01S    1425.0 


13S/01E-15U02b    1435.0 


10-25-67 

30.3 

5-07-68 

28.6 

10-25-67 

23.8 

5-10-68 

23.0 

10-25-67 

40.6 

5-07-68 

40.4 

10-31-67 

20.4 

11-30-67 

20.4 

12-29-67 

20.6 

1-31-68 

19.9 

2-29-68 

19.9 

3-29-68 

19.6 

4-30-68 

19.3 

5-10-68 

17.0 

5-31-68 

19.1 

6-30-68 

18.9 

7-31-68 

19.1 

8-30-68 

19.3 

9-30-68 

19.2 

10-25-67 

7.8 

10-31-67 

19.1 

11-30-67 

18.9 

12-29-67 

18.8 

1-31-68 

18.6 

2-29-68 

18.4 

3-29-68 

18.3 

4-30-68 

17.9 

5-31-68 

17.8 

6-30-68 

17.5 

7-31-68 

17.4 

8-30-68 

18.0 

9-30-68 

18.1 

10-31-67 

19.9 

11-30-67 

18.7 

12-29-67 

18.8 

1-31-68 

19.5 

2-29-68 

18.1 

3-29-68 

17.7 

4-30-68 

17.4 

5-31-68 

17.1 

6-30-68 

17.0 

7-31-68 

19.2 

8-30-68 

17.8 

9-30-68 

17.5 

10-31-67 

21.6 

11-30-67 

20.6 

12-29-67 

20.8 

1-31-68 

21.5 

2-29-68 

20.1 

3-29-68 

19.8 

4-30-68 

19.5 

5-31-68 

19.2 

6-30-68 

18.9 

7-29-6B 

18.8 

8-30-68 

19.6 

9-30-68 

19.3 

10-31-67 

19.5 

11-30-67 

19.7 

12-29-67 

19.9 

1-31-68 

19.5 

2-29-68 

19.4 

3-29-68 

19.1 

4-30-68 

18.9 

5-31-68 

18.6 

6-30-68 

18.3 

7-31-68 

18.3 

8-30-68 

19.0 

9-30-68 

18.7 

10-25-67 

12.1 

5-10-68 

11.0 

5-07-68 

8.9 

10-31-67 

20.7 

11-30-67 

20.3 

12-29-67 

20.1 

1-31-68 

20.0 

2-29-68 

18.6 

3-29-68 

17.9 

4-30-68 

17.3 

5-31-68 

17.3 

6-30-68 

17.3 

7-31-68 

20.5 

8-30-68 

20.3 

9-30-68 

19.8 

10-31-67 

18.1 

11-30-67 

18.3 

Z-05.O0 


1539 
1541 

1494 
1495 

1474 
1474 

1444 
1444 
1444 
1445 
1445 
1445 
1445 
1448 
1445 
1446 
1445 
1445 
1445 

1457 

1430 
1431 
1431 
1431 
1431 
1431 
1432 
1432 
1432 
1432 
1432 
1431 

1445 
1446 
1446 
1445 
1446 
1447 
1447 
1447 
1448 
1445 
1447 
1447 

1433 
1434 
1434 
1434 
1435 
1435 
1436 
1436 
1436 
1436 
1435 
1436 

1445 
1445 
1445 
1445 
1445 
1445 
1446 
1446 
1446 
1446 
1446 
1446 

1467 
1469 

1491 

1404 
1404 
1404 
1405 
1406 
1407 
1407 
1407 
1407 
1404 
1404 
1405 

1416 
1416 


2-05.01 
5050 
5050 
5050 
4402 


5050 
4402 


5050 
4402 


4402 


4402 


4402 


5050 

5050 
4402 


4402 


SANTA  MAR 

lA  VALLEY 

HYDRO  SUBUN 

IT 

2-05.DO 

HAMONA  HYORO  SUBANtA 

Z-05.D1 

13S/01E-1SI102S 

1435.0 

12-29-67 

18.1 

1416.9 

4402 

(CONT.) 

1-31-68 

17.9 

1417.1 

2-29-68 

17.9 

1417.1 

3-29-68 

17.5 

1417.5 

4-30-68 

17.2 

1417. • 

5-31-68 

16.9 

1418.1 

6-30-68 

16.7 

1418.3 

7-31-68 

16.8 

1418.2 

8-30-68 

17.3 

1417.7 

9-30-68 

17.7 

1417.3 

13S/01E-15E02S 

1421.0 

10-25-67 
5-10-68 

10.6 
(6) 

1410.4 

5050 

13S/01E-15E03S 

1440.0 

5-10-68 

14,2 

1425.8 

5050 

13S/01E-15M01S 

1410.0 

10-31-67 

10.1 

1399.9 

4402 

11-30-67 

9.3 

1400.7 

12-29-67 

7.3 

1402.7 

1-31-68 

7.7 

1402.3 

2-29-68 

7.8 

1402.2 

3-29-68 

7.7 

1402.3 

4-30-68 

7.6 

1402.4 

5-31-68 

8.0 

1402.0 

6-20-68 

8.1 

1401.9 

7-21-68 

8.6 

1401.4 

8-30-68 

8.8 

1401.2 

9-30-68 

9.3 

1400.7 

13S/01E-16P01S 

1405.0 

10-25-67 

11.2 

1393.8 

5050 

5-10-68 

10.9 

1394.1 

13S/01E-17O02S 

1390.0 

10-25-67 

16.5 

1373.5 

5050 

5-10-68 

14.8 

1375.2 

13S/01E-19J01S 

1360.0 

10-25-67 
5-10-68 

6.1 
(6) 

1353.9 

5050 

13S/01E-19L01S 

1365.0 

10-25-67 

10.5(1) 

1354.5 

5050 

5-10-68 

8.9 

1356.1 

13S/01E-22001S 

1423.0 

10-25-67 

30.4 

1392.6 

5050 

5-10-68 

27.9 

1395.1 

13S/01E-23K01S 

1520.0 

10-25-67 

77.7 

1442.3 

5050 

5-10-68 

"  63.5 

1456.5 

13S/01E-27B01S 

1455.0 

10-25-67 

22.0 

1433.0 

5050 

5-10-68 

22.6 

1432.4 

13S/01E-28C01S 

1420.0 

10-25-67 

15.0 

1405.0 

5050 

5-10-68 

25.5(1) 

1394.5 

13S/01E-29P01S 

1435.0 

10-25-67 

44.6 

1390.4 

5050 

5-10-68 

35.2 

1399.8 

13S/0HI-13A01S 

1380.0 

10-25-67 

14.0 

1366.0 

5050 

las/oi^-nHoib 

1370.0 

10-25-67 

21.4(11 

1348.6 

5050 

5-10-68 

16.9 

1353.1 

13S/01»<-24K01S 

1360.0 

10-25-67 

7.2 

1352.8 

5050 

5-10-68 

6.4 

1353.6 

LOMEK  HATFIELD  HYDHO 

SUBAHEA 

Z-05.02 

I3S/02E-17C01S    1820.0    10-25-67       (9) 

5-07-68      26.6(1) 


MASH  HOLLOM  HYDRO  SUUAREA 


I3S/02E-15E01S   2070.0    10-25-67      9.0 

5-07-68      13.9 


1793.4 


5050 


Z-05.D3 


UPPER  HATFIELD  HYDRO  SUBARE* 


13S/02E-09H01S    2318.0    10-25-67      10.9 

5-07-68      11.7(1) 


BALLENA  HYDRO  SU8AKEA 


13S/02E-10K01S   2460.0    10-25-67  13.6 

5-07-68  16.3 

I3S/02E-11C01S    2490.0    10-25-67  15.5 

5-07-68  13.2 


2061.0    5050 
2056.1 


Z-05.D4 


2307.1    5050 
2306.3 


*-05.05 


2446.4  5050 
2443.7 

2474.5  5050 
2476.8 


See  page  113  for  key  to  terms  8k  obbreviotions 
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TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

AGENCY 

GROUND 

SURFACE 

SUPPLY- 

STATE    WELL 

SURFACE 

ELEVATION 

ING 

NUMBER 

ELEVATION 

IN   FEET 

DATA 

IN   FEET 

DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


SAN   0U6U1TU   HYUHO   UNIT 


SANTA    MARIA    VALLEY    rIYOHO    SUBUNIT  Z-OS>00 

EAST    SANTA    TERESA    HYUHO    SUttAHEA 


J3S/02E-03EOIb        2520.0 


10-25-67 
5-07-68 


19.6 
20.7 


MEST  SANT*  TERESA  HYUHO  SUBAHEA 


12S/02E-32H01S    23*5.0 


10-25-67 
5-07-68 


17.2 
16.5 


2500. « 
2*99.3 


2327.8 
2328.5 


2-05.06 


5050 


2-05.07 


2-05.00 

SANTA  TSAbtL  HYDRO  SUBUNII 

bOOEN  HYDNO  SUBAHCA 


5050 


12S/0U-34O01S        1595.0 
I3S/U1E-03P01S        1*97.0 


10-25-67 
5-07-68 

10-25-67 
5-07-68 


60. 
68. 


**.S 

*2.7 


2-05. EU 


1526.6 
152*. 2 

1*52.5 
1*5*. 3 


PAMO  HYDRO  SUBAREA 


11S/01E-35P02S 
11S/01E-35P03S 

12S/0U-02L01S 

12S/01E-02P01S 

12S/01E-I1L02S 


1060.0 
1058.0 

10*0.0 

1030.0 

1002.0 


5-07-68 

10-23-67 
5-07-68 

10-25-67 
5-07-68 

10-25-67 
5-0  7-68 

10-25-67 
5-07-68 


19) 

10.3 
(91 

16.5 
16.0 

9.5 
8.3 

11.9 
12. 9(*) 


SANTA  YSABEL  HTOMO  SUBAREA 


12S/03E-16C01S    2960.0    10-25-67       9.5 

5-07-68  10.1 

12S/03E-20R01S   2870.0    10-25-67      3.7 

5-07-68       ♦.2<1) 

12S/03E-28C01S   2960.0    10-25-67  11.3 

5-07-68      9.3(1) 


10*7.7 


1023.5 
102*. 0 

18^0. S 
1821*7 

990.1 
989.1 


2950.5 
29*9.9 

2866.3 
2865.8 

29*8.7 
2950.7 


2-05. El 

5050 

2-8S.E2 

»0»* 
5050 

5050 

5050 

5050 

2-05*E* 
5050 
5050 
5050 


See  poge  II3  for  key  to  terms  8  obbreviotiont 


-417- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


GROUND 

GROUND 

STATE    WELL 

SURFACE 

SURFACE 

DATE 

TO   WATER 

NUMBER 

ELEVATION 

SURFACE 

IN    FEET 

IN   FEET 

WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


POMAY  HYOHO  SUBUNIT 


PENASOUITO  hydro  UNIT 
2-06. dO 


Z-06.00 


13S/02il-35aolS 


625.9 


10-23-67 
5-07-68 


5.9 
5.2 


619.1 
619.8 


5050 


1 


See  page  ll3  for  key  to  terms  A  obbreviotions 


-4M- 


TABLE    C-l  (Con!) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
•I  FEET 


!>AN  0IE60  HTUHO  UNIT 


LOMER  SAN  0IE60  HYDHQ  SUBUNII 


l-OltAO 


MISSION  SoN  DIEGO  HYDRO  SUUArtEA 


16S/«2«>19D0tS 


l&S/01t.-lTH01S 


47.2 


10-2S-67 
3-U-6e 


18.2 


SAnTEC  HYDRO  SUBAREA 


A30.0 


lSS/01E-lTao2S 


42S.0 


1SS/01E-17H02S 


430.0 


15S/01E-17H07S 


435.0 


1SS/01E-20B04S 


476.6 


10-01-67 

51.2 

11-01-67 

51.2 

12-01-67 

51.2 

1-01-6B 

51.2 

2-01-68 

51.2 

3-01-68 

51.2 

4-01-68 

51.2 

5-01-68 

51.4 

6-01-68 

51.6 

7-01-68 

51.5 

8-02-68 

51.5 

9-01-68 

51.5 

10-01-67 

48.5 

11-01-67 

48.5 

12-01-67 

48.5 

1-01-68 

48.4 

2-01-68 

48.4 

3-01-68 

48.4 

4-01-68 

48.4 

5-01-68 

48.5 

6-01-68 

48.9 

7-01-68 

48.9 

8-02-68 

48.7 

9-01-68 

48.7 

10-01-67 

55.7 

11-01-67 

55.7 

12-01-67 

55.8 

1-01-68 

55.8 

2-01-68 

55.9 

3-01-68 

55.9 

4-01-68 

55.9 

5-01-68 

55.9 

6-01-68 

55.8 

7-01-68 

60.0 

8-02-68 

56.1 

9-01-68 

56.2 

10-01-67 

53.8 

11-01-67 

53.8 

12-01-67 

53.8 

1-01-68 

53.8 

2-01-68 

53.8 

3-01-68 

53.8 

4-01-68 

53.8 

5-01-68 

54.0 

6-01-68 

54.0 

7-01-68 

54.1 

8-02-68 

54.2 

9-01-68 

54.2 

10-01-67 

26.6 

11-01-67 

27.2 

12-01-67 

21.0 

1-01-68 

23.9 

2-01-68 

24.5 

3-01-68 

22.1 

4-01-68 

26.1 

5-01-68 

29.0 

6-01-68 

27.6 

7-01-68 

28.8 

8-02-68 

27.7 

9-01-68 

27.7 

15S/01E-09P01S 


EL  MONTE  HYDRO  SUBAREA 


445.0 


I5S/eiE-09002S 


460.0 


10-01-67 

59.6 

11-01-67 

59.7 

12-01-67 

59.7 

1-01-68 

59.7 

2-01-68 

59.9 

3-01-68 

59.9 

4-01-68 

60.1 

5-01-68 

60.1 

6-01-68 

60.2 

7-01-68 

60.3 

8-02-68 

60.2 

9-01-68 

60.4 

10-01-67 

61.9 

11-01-67 

62.0 

12-01-67 

62.2 

1-01-68 

62.2 

2-01-68 

62.3 

3-01-68 

62.3 

4-01-68 

62.3 

5-01-68 

62.3 

29.0 
31.8 


2-07. Al 
5010 

2-0T.A2 


Z-07.00 

LOMER  SAN  DIEOO  HYDRO  SUBUNIT 

EL  MUNTE  HYDRO  SUBAKEA 


378.8 

5420 

378.8 

378.8 

378.8 

378.8 

378.8 

378.8 

378.6 

378.4 

378.5 

378.5 

378.5 

376.5 

5420 

376.5 

376.5 

376.6 

376.6 

376.6 

376.6 

376.5 

376.1 

376.1 

376.3 

376.3 

374.3 

5420 

374.3 

374.2 

374.2 

374.1 

374.1 

374.1 

374.1 

374.2 

370.0 

373.9 

373.8 

381.2 

5420 

381.2 

381.2 

381.2 

381.2 

381.2 

381.2 

381.0 

381.0 

380.9 

380.8 

380.8 

450.0 

5420 

449.4 

455.6 

452.7 

452.1 

454.5 

450.5 

447.6 

449.0 

447.8 

448.9 

448.9 

Z-07.A5 

385.4 

5420 

385.3 

385.3 

385.3 

385.1 

385.1 

384.9 

384.9 

384.8 

384.7 

384.8 

384.6 

398.1 

5420 

398.0 

397.8 

397.8 

397.7 

397.7 

397.7 

397.7 

15S/01E-09002S 
(CONT.) 


15S/01E-09H01S 


460.0 


450.0 


15S/01E-10N01S 


450.0 


15S/01E-16B01S 


451.5 


15S/01E-16C02S 


440.0 


1SS/01E-16C03S 


448.5 


15S/01E-16C04b 


445.0 


1SS/0U-16E01S  435.0 


15S/elE-17He6S 


434.4 


6-01-68 
7-01-68 
8-02-68 
9-01-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-02-68 
9-01-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-02-68 
9-01-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-02-68 
9-01-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-02-68 
9-01-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-02-68 
9-01-68 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-02-68 
9-01-6S 

10-01-67 
11-01-67 
12-01-67 
1-01-68 
2-01-68 
3-01-68 
4-01-68 
5-01-68 
6-01-68 
7-01-68 
8-02-68 
9-01-68 

10-25-67 
3-14-68 


62 
62 
62 
62 

58 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 

60 
60 
60 
60 
60 
61 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
61 
61 
61 

53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 

59 

59 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
68 

54 
54 
55 
55 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 

52 
52 


WATER 
SURFACE 

ELEVATION 
IN    FEET 


AGENCY 
DATA 


Z-O7.A0 


397 
397 
397 
397 

391 
391 
391 
390 
390 
390 
390 
391 
390 
390 
390 
390 

390 
389 
389 
389 
389 
389 
390 
390 
389 
389 
389 
389 

391 
391 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 
390 

386 
386 
386 
386 
385 
385 
385 
385 
385 
385 
385 
385 

389 
388 
388 
388 
388 
388 
388 
388 
388 
388 
388 
388 

386 
385 
385 
385 

385 
385 
385 
385 
385 
385 
385 
385 

380 
380 
379 
379 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
380 
380 

382 
381 


Z-07.A5 
5420 

5420 


5420 


5420 


5«20 


5420 


5420 


5420 


5010 


See  page  113  for  key  to  terms  8k  abbreviations 


-419- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


LOWER  SMEbTWATER  HYDRO  SUBUnIT 

skeetkatek  hydro  SUBAHEA 


SWEETWATER  MTORO  UNIT 
^-09. AO 


17S/01W-19K01S 


91.0 


8-06-68 


U.4 


Z-09.A? 


79.6    5703 


2-09.00 

MIDDLE  SWEETWATER  HYDRO  SUBUNIT 
JAMACH*  HYDRO  SUBAHEA 


2-09.80 


16S/01E-31003S 


385.8 


6-06-68 


9.1 


2-09. Bl 
316.7   5703 


See  page  II3  for  key  to  terms  8k  abbreviations 


-420- 


TABLE    C-l  (Cont.) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE     WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


OTAY  HTOHO  SUBUNIT 


OTAT  HYORU  UNIT 


Z-10.00 


18S/02H-22F01b 


40.0 


10-25-67 
3-14-68 


30. « 
27.8 


9.6 
12.2 


5010 


See  page  113  for  key  to  terms  8  abbreviations 


-«1- 


TABLE    C-l  (Cont) 

GROUND   WATER   LEVELS   AT  WELLS 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATKJN 

IN    FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO    WATER 
SURFACE 
IN    FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN   FEET 


AGENCY 
SUPPLY- 
ING 
DATA 


STATE    WELL 
NUMBER 


GROUND 

SURFACE 

ELEVATION 

IN  FEET 


DATE 


GROUND 
SURFACE 
TO   WATER 
SURFACE 
IN   FEET 


WATER 

SURFACE 

ELEVATION 

IN    FEET 


AGENCY 

SUPPLYING 

DATA 


TIA  JUANA  HYUKO  UNIT 


TIA  JUANA  HYDRO  SUBUNIT 

TIA  JUANA  HYDHU  SOUAHEA 


^-ll.AO 


17S/02M-3SE.01S 

I8S/02M-32H01S 

18S/02W-33M03S 
19S/02M-01E01S 
19S/02«-OIP03S 
19S/02M-01N01!> 

19S/02M-01N02S 


19S/02«-01P03S 

19S/02H-02U01S 
19S/02M-02K01S 

19S/02*-0*A06!> 
19S/02«-05J01b 


See  page  113  for  key  to  lerms  8  abbreviations 


2-11. Al 


35.0 

10-25-67 
3-14-68 

13.8 
10.2 

21.2 

2^.8 

5010 

12.6 

10-26-67 
5-08-68 

(6) 
(9) 

5050 

16.0 

5-08-68 

15.5 

.5 

5050 

♦5.5 

5-08-68 

29.0 

16.5 

5050 

S3. 5 

1-08-68 

33.5 

20.0 

5015 

50.0 

10-25-67 
3-l*-6e 

37.5 
36.1 

12.5 
13.9 

5010 

50.2 

10-11-67 
1-08-68 
♦-12-68 
5-16-68 
8-27-68 
9-23-68 

37.7 
38.3 
36.5 
36.0 
36. ♦ 
36.6 

12.5 
11.9 
13.7 
14.2 
13.8 
13.6 

5015 

53.5 

10-11-67 

♦-12-68 
5-16-68 
8-27-68 
9-23-68 

34. ♦ 
32.9 
33.0 

35.1 

19.1 
20.6 
20.5 
19.1 
1S.4 

5015 

39.5 

10-26-67 
5-08-68 

33.5 

5.1 
6.0 

5050 

♦♦.9 

10-11-67 

1-08-68 
♦-12-68 
5-16-68 
8-27-68 
9-09-68 

35.9 
3^.3 
34. ♦ 
33.9 

(1) 
39.2 

9.0 
1«.6 

la.s 
ii.t 

5.7 

5015 

25.0 

10-25-67 
3-U-68 

24.2 

22.1 

.8 
2.9 

5010 

13.0 

10-26-67 
5-08-68 

12.5 
11. ♦ 

.5 
1.6 

5050 

Z-11.00 

MONUMENT  HYDRO  SUBUNIT 

PINE  HYOKO  SUdAREA 


15S/0^E-26J01S    3851.0 


l5S/O^E-36eolS    ♦000.0 


1SS/0^E-36K01S    4061.0 


z-ii.oe 


10-02-67 

♦  3.0 

3808. 

11-04-67 

43.0 

3808 

12-02-67 

43.0 

3608 

1-06-68 

43.0 

3808 

2-02-68 

43.0 

3808 

3-09-68 

43.0 

3808 

♦•06-68 

43.0 

3808 

5-02-68 

43.0 

3808 

6-10-68 

40.0 

3811 

7-0^-68 

40.0 

3811 

8-06-68 

39.0 

3812 

9-01-68 

38.0 

3813 

10-02-67 

26.5 

3973 

11-0^-67 

26.5 

3973 

12-02-67 

26.5 

3973 

1-06-68 

25.5 

3974 

2-02-68 

25.5 

3974 

3-09-68 

24.5 

3975 

♦-06-68 

23.5 

3976 

5-02-68 

22.5 

3977 

6-10-68 

22.5 

3977 

7-0^-68 

21.5 

3978 

8-06-68 

21.5 

3978 

9-01-68 

21.5 

3978 

10-01-67 

135.9 

3925 

11-04-67 

135.9 

3925 

12-02-67 

135.9 

3925 

1-01-68 

135.9 

3925 

2-06-68 

135.9 

3925 

3-02-68 

133.9 

3927 

4-10-68 

133.9 

3927 

5-02-68 

132.9 

3928. 

6-07-68 

131.9 

3929. 

7-09-68 

131.9 

3929. 

8-10-68 

132.9 

3928 

9-01-68 

132.9 

3928. 

£-11.01 


S7Z3 


5723 


5723 


_4J2. 


TABLE    C-2 

GROUND  WATER  REPLENISHMENT  IN  SOUTHERN  CALIFORNIA 
DURING  THE  1*67  -  M  WATER  YEAR 


A  real 

Pnjocl 

Agency* 
condncUag 
aprewliag 
operation 

Source  of 

racharge 

water 

Aawnal 

spread,  ia 

acre-(e«t 

Desitnatioa 
Code  No. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Ja.. 

Feb. 

Mar. 

April 

Msy 

J..a 

j.ir 

Aag. 

Sept. 

Total 

U-03.A1 

El  Rio 

UWCD 

Local 

183 

1.968 

6.249 

4.821 

4.962 

5.S56 

2.623 

0 

0 

0 

0 

0 

26.362 

U-03.A1 

SsUcoy 

UWCD 

Local 

947 

603 

1,107 

1.415 

973 

L794 

1.879 

673 

516 

234 

173 

585 

I0.899 

U-03.D1 

PIm 

0»CD 

Local 

8S 

46 

92 

51 

67 

66 

1.379 

1,913 

1,927 

2.311 

2.201 

0 

».I3I 

U-0S.A2 

Doaiavia 

LACFCD 

Local 

3 

2S 

42 

19 

21 

91 

SO 

16 

4 

3 

0 

0 

274 

U-0S.A2 

Walleri* 

LACFCD 

Local 

+ 

81 

92 

52 

S3 

112 

S9 

19 

♦ 

t 

* 

♦ 

46* 

U-0S.A2 

Wet  Coal  Buio  Bknier    LACFCD 

Imported 

3^5 

3,S95 

3.650 

3.627 

3.407 

3,483 

^908 

3.027 

3,088 

3,230 

3.360 

2.S42 

19.5U 

U-05.A5 

Rio  Hondo  Coabiaed 

LACFCD 

Local 

1,617 

6.9U 

3.427 

2.512 

2.300 

4.598 

L8S7 

921 

1.019 

914 

857 

849 

27.7W9 

laported 

11.202 

6.200 

S,767 

7.237 

4.551 

7.045 

9.386 

8.362 

7,273 

5,360 

r2 

9.M6 

sttoi 

U-05.A? 

San  Gabriel  %>readin(       LACFCD 
GiDund 

Local 
■■ported 

419 
0 

1.000 
0 

1.377 
0 

1.107 
17 

1.240 
0 

1.288 
0 

1,260 
0 

1.160 
0 

972 
92 

867 
1.831 

640 
6,418 

545 

6.020 

11.875 
14.377 

U-05.B1 

Branford 

LACFCD 

Local 

.+ 

99 

29 

40 

28 

104 

22 

♦ 

5 

5 

7 

♦ 

3J» 

U-05.B1 

Headworks.  Los 
Angeles  Rivo 

LAOWllP 

lB|>orted 

1,60S 

L555 

1,246 

1.039 

288 

479 

974 

1,020 

912 

1,064 

818 

791 

11460 

U-05.B1 

Bi(  Tujunca 

LADt  &  P 

laported 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

U-05.B1 

Pacoina 

LACFCD 

Local 

0 

1.245 

55 

30 

57 

57 

374 

58 

0 

0 

0 

0 

UN 

U-0S.83 

Hansen 

LACFCD 

Local 

0 

4.024 

929 

1.619 

0 

1,181 

981 

0 

900 

202 

0 

0 

9,836 

U-0SB3 

Lopes 

LACFCD 

Local 

0 

0 

73 

442 

382 

253 

129 

226 

309 

0 

0 

114 

1,*38 

U-0S.C1 

F.atraiS)pteaiii«  Grounds    LACFCD 

Local 

0 

0 

184 

0 

53 

0 

68 

0 

0 

0 

0 

0 

305 

U-OS.Cl 

Arroyo  Seco 

LACFCD 

Local 

0 

0 

181 

38 

358 

234 

44 

0 

0 

0 

0 

0 

855 

U-05.C3 

Santa  Anita 

LACFCD 

Local 

0 

32 

0 

160 

205 

54 

120 

0 

44 

23 

0 

0 

638 

U-05.C3 

Sierra  Madre 

CSMWD 

Local 

154 

445 

340 

112 

16 

386 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

1.466 

U-0S.D1 

Ben  Loapnd 

LACFCD 

Local 

723 

S82 

266 

438 

32S 

283 

382 

713 

614 

382 

138 

223 

5.016 

U-OS.Dl 

Big  Dalton 

LACFCD 

Local 

0 

146 

140 

82 

172 

5 

152 

0 

0 

0 

0 

i« 

848 

U-05.D1 

Buena  VisU 

LACFCD 

Local 

0 

130 

2S 

8 

11 

88 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

262 

U-05.D1 

Citnis 

LACFCD 

Local 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 

U-05.D1 

Eaton  Sprewing  B>sin 

LACFCD 

Local 

0 

330 

6S 

14 

26 

128 

38 

+ 

♦ 

♦ 

4 

« 

605 

U-OS.Dl 

Irwindale 

LACFCD 

Local 

578 

870 

234 

311 

102 

493 

474 

544 

281 

358 

328 

30 

4,603 

U-05.D1 

Little  Dalton 

LACFCD 

Local 

4 

55 

34 

31 

24 

3 

31 

5 

0 

0 

0 

0 

ir 

U-05D1 

Peck  Road 

lacfcd' 

Local 

-113 

1,086 

290 

115 

100 

570 

125 

37 

45 

117 

146 

9« 

xttt 

U-05.D1 

Forbes 

LACFCD 

Local 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

U-<«.D1 

San  Dimas  Canyon 

LACFCD 

Local 

201 

498 

421 

319 

310 

299 

3 

129 

0 

0 

0 

0 

im 

U-OS.Dl 

Santa  Fe 

LACFCD 

Local 

5,598 

2.278 

4,613 

5 

7 

3.441 

36 

27 

21 

L456 

13 

6 

17.S0I 

U-OS.Dl 

Sawpit 

LACFCD 

Local 

0 

141 

136 

112 

104 

189 

82 

26 

0 

0 

0 

0 

790 

U-05.D1 

■alnul 

LACFCD 

Local 

116 

106 

104 

105 

89 

257 

67 

101 

88 

60 

34 

74 

L2D1 

U-05.D3 

Eastside  Mouth  Canyon 

SGRSC 

Local 

1?67 

973 

1.653 

3,100 

2.304 

2.503 

2.487 

1,722 

1.996 

1.622 

L200 

1.191 

22.618 

U-0S.D3 

San  Gabriel  River" 

CAWC 

Inported 

2.134 

1,662 

1,815 

1,919 

1.791 

L389 

10,710 

U-05.E3 

Live  Oak 

LACFCD 

Local 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

l-05.Fl 

Alanitos  Barrier 

LACFCD 

Inpotted 

394 

371 

360 

341 

316 

359 

331 

382 

484 

56S 

570 

476 

4,949 

l-OS.Fl 

Carbon  Creek  Systen 

OCFCD 

Local 

0 

413 

66 

21 

18 

180 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

698 

Inported 

1,340 

1,170 

0 

0 

L720 

3,590 

4.580 

2,430 

1,260 

840 

265 

2.474 

19,669 

U-OS.Fl 

Crill  Memorial  Pit 

OC  W  D 

Traported 

2.262 

1,863 

1.271 

1,340 

823 

1.214 

940 

1.188 

924 

919 

337 

0 

13.081 

I'-OS.Fl 

Goaber  &  Hazard 

OC  WD 

Local 

0 

158 

63 

0 

0 

150 

191 

1S8 

0 

0 

0 

0 

720 

l-OS.Fl 

Growther 

OC  WD 

Local 

0 

121 

0 

0 

0 

12 

40 

55 

48 

0 

6 

0 

282 

I'-0S.F3 

Yorba 

OCWD 

Local 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Y-Ol.Al 

Irvine 

OCWD 

Imported 

71 

43 

0 

0 

0 

13 

41 

45 

0 

0 

0 

0 

213 

Y-Ol.Al 

Santa  Ana  Rivet 

OCWD 

Imported 

5.2S1 

8.537 

5.182 

3,439 

4.659 

6.258 

10.339 

6,394 

6,781 

3.954 

571 

9. 524 

70JS9 

Y-Ol.Al 

Shorb 

OCWD 

Local 

0 

0 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

Y-01.A3 

Batavia-FI  etcher 

SAVIC 

Local 

95 

215 

0 

q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

310 

Y-Ol.Bl 

Day  Canyon 

EWC 

Local 

209 

175 

230 

343 

330 

335 

270 

121 

0 

0 

0 

0 

2.013 

Y-Ol.Bl 

Day  Creek 

SBCFCD 

Local 

75 

121 

285 

122 

101 

168 

141 

44 

51 

53 

20 

19 

L200 

Y-Ol.Bl 

Eighth  Street 

SBCFCD 

Local 

0 

81 

25 

U 

5 

43 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

174 

Y-OIBI 

Montclair 

SBCFCD 

Local 

283»" 

204»" 

21 

15 

10 

86 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

631 

Y-Ol.Bl 

San  Sevaine 

SBCFCD 

Local 

0 

1 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

Y-01.B3 

City  of  Pomona 

CPWD 

Local 

0 

89 

0 

37 

33 

70 

18 

19 

0 

52 

86 

3 

407 

Y-01.B4 

19tk  St.  k  Cocaacnga      S  A  W  C 

Local 

19 

300 

816 

618 

649 

845 

900 

31 

7 

4 

5 

14 

3,808 

Y-01.B4 

Red  Hill 

SBCFCD 

Local 

0 

8 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

Y-01  BS 

Arlington  Gravel  Pi 

s      RCFCIWCD 

Local 

0 

0 

0 

1 

0 

30 

16 

SB 

48 

73 

29 

0 

255 

Y-Ol.Cl 

Mayhew  Walk 

TWC 

Local 

0 

55 

75 

SO 

12 

148 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

341 

Y-01.C4 

Indian  Creek 

TWC 

Local 

0 

44 

40 

23 

2S 

80 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

212 

Y-01.C4 

Hofsethief  Creek 

TWC 

Local 

0 

1 

12 

7 

1 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

Y-01.C4 

Cow  Creek 

TWC 

Local 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Y-01.E2 

City  Creek 

SBCFCD 

Local 

82 

380 

465 

327 

370 

370 

280 

104 

36 

9 

7 

4 

2.384 

Y-01.E2 

Devil  Canyon 

SBCFCD 

Local 

13 

260 

120 

60 

S8 

lis 

35 

17 

27 

165 

20 

35 

925 

Y-01.E2 

Patton 

SBCFCD 

Local 

23 

17 

3 

IS 

20 

13 

15 

0 

0 

4 

3 

2 

lU 

Y-01  E2 

Twin  Creek 

SBCFCD 

Locd 

118 

126 

222 

200 

169 

185 

ISO 

125 

54 

43 

41 

40 

L473«~* 

Y-01.E2 

Wateiwan  Canyon 

SBCFCD 

Local 

S9 

76 

97 

IB 

99 

124 

105 

75 

44 

25 

27 

12 

ns 

Y-01.E3 

Santa  Ana  River 

SBVWCD 

Local 

0 

946 

1.262 

L313 

826 

L3S7 

752 

0 

0 

0 

t 

0 

6.4SI 

Y-01.E4 

Mill  Creek  (Lower) 

SBVWCD 

Local 

0 

280 

635 

465 

857 

870 

417 

0 

0 

0 

0 

0 

3.514 

Y-01.E9 

Lytle  CreA 

FU  WC 

Local 

432 

L314 

1.145 

658 

431 

472 

233 

0 

0 

9 

0 

0 

4.694 

Y-C1.F9 

Little  San  Gortnio 

RCFCiWCD 

Local 

0 

0 

0 

4 

28 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

48 

Y-02.B1 

Bautlsta  Creek 

RCFC&WCD 

Local 

0 

0 

13 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

Y-02.B1 

Saa  Jacuto 

FN  WC 

Local 

0 

0 

0 

0 

0 

137 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IV 

'Abbreviation  of  agencies  conducting  spreading  operations  are  presented  in  alphabetical  order 
CAWC.  California-American  Water  Company;  CPWD,  City  of  Pomona  Water  Departmnt;  CSMWD,  aty  of  Siena  Madn  Water  Dapartaenl;  EWC,  Etiwaada  Walec  Company;  FMWC.  Fnillvail  HbUmI  Wat*  Camnm.  FUWC.  FantaM 
Union  Water  Company;  LACFCD,  Los  Angeles  County  Flood  Control  District;  LADW&P,  Los  Angeles  Depaitmmit  of  Walet  and  Power,  OCFCD.  Orange  Coaoly  Flood  Control  OlsMcl;  OCWD.  Or  sags  Caaanr  ■Mar  Oistdct; 
RCFC&WCD.  Riverside  County  Flood  Control  &  Water  Cooaervalion  Distnct;  SAVIC,  Santa  Ana  ValleylrriuUcri  CamMay:  SAWC.  Saa  Antonio  Water  Company;  SBCFCD.  Sm  BecaarJkle  CoMly  Pload  Caatlol  Uslrtct,  SBVWCDv 
S<ui  Bernardino  Valley  Water  Conservatlan  DisUict;  SGRSC.  San  Gabriel  River  Spreading  Corporation;  TWC.  Tameacal  Water  Company;  UWCD,  United  Water  Coaaervalioa  District. 
"'Bimonthly  amounta. 
"'Imported  amounts. 
••••Uclndea  aaHwnl  diverted  by  the  Del  Rose  Mntoal  Water  Ccmyaay. 


-423- 


2  .">  3  6  2  5 


THIS  BOOK  IS  DUE  ON  THE   LAST  DATE 
STAMPED   BELOW 


4-'    t(?2e  M 


BOOKS  REQUESTED   BY  ANOTHER  BORROWER 
ARE  SUBJECT  TO  RECALL  AFTER  ONE  WEEK. 
RENEWED   BOOKS  ARE  SUBJECT  TO 
IMMEDIATE   RECALL 


OCT  23  1984 
2  b  1984 


MAY  19^9^7 
•RECEIVED 


a  ,i    iCH 


QUi^a^ 


LIBRARY,  UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA,  DAVIS 

D4613   (12/76) 


3  1175  00565  5736 


